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This volume is the first in the New Series of Landolt-Bornstein which 
contains a compilation of data on elementary particles. Two further 
volumes will follow in the near future. The purpose of these volumes is 
rather different from that of the tables published continuously by several 
big laboratories which deal mostly with a special reaction and provide an 
up-to-date review for the specialists. 


The data on elementary particle physics are also of great interest for 
other areas of research, as for nuclear physics and in particular for astro- 
physics and cosmology. In the tables published here it has, therefore, 
been tried to present a critical selection of data in such a form that the 
nonspecialists can also quickly find what they need. In due time we plan 
to compile all important data on elementary particle physics systematically 
giving at the same time sufficient references to more detailed tables for 
special cases. In this way it should be possible to find out quickly by con- 
sulting Landolt-Bornstein whether certain data have been measured at all 
and, if so, which are the best values. 


The first chapter of this volume deals with the properties of elementary 
particles. It exceeds existing tables considerably since besides the pro- 
perties of elementary particles coupling constants and form factors have 
also been compiled. The relations between experimentally measured 
quantities and the fundamental properties of interactions are explained. 

In chapter 2 a nomenclature that will be used in the consecutive chapters 
of this and the two following volumes containing data of scattering pro- 
cesses is introduced and explained. 


The production of particles in so-called inclusive reactions finds in- 


creasing interest. In chapter 3 spectra of particles produced in proton- 
proton-interactions have been compiled. 
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— — in Luft (Atem-) v. Menschen, gas-chromatog.- 
massenspektrom. 255, 242 

— — in Luft, colorim., Feldmeth. 252, 400 

— — in Olsamenmehl, extr., mit Dimethyl-formamid 
254, 149 

— — in Olsamenmehl u. -schrot, gas-chromatog. 256, 392 

— — in Serum, gas-chromatog., mittels Kopfraum- 
Probenahme 256, 157 

— — neben Acetaldehyd u. niederen Alkoholen (simultan) 
in Blut, gas-chromatog. 258, 326 

— — titr. (jodom.-), -elektrom. 258, 231 

— — v. Wasser, gas-flissig-chromatog. 257, 351 

— — — in Mikroliterproben, tribungspunktanalyt. 
256, 78 

— Chlorderivate, polarog. Untersuch. 251, 393 

— Syntheseprodukte nach dem Cumol-Verfahren, 
IR-spektralphotom. Ermittlung v. verschiedenen 
Komponenten 252, 57 

Acetonitril, Best. neben Acrylonitril- u. Blaus’ure-Best., 
titr., als NH, nach destillat. Abtrenn. 259, 383 

Acetophenon, Best. in tier. Gewebe, polarog. (oscillo-) 
255, 255 

— — titr. (jodom.-), -elektrom. 258, 231 

Acetphenetidin, s. Phenacetin 

Acetylaceton, Autokatalyse der kinetischen Welle v. — 
in Acetonitrillés. 255, 142 

Acetyleellulose, Best. v. Wasser in essigsauren Los. v. —, 
Ultraschall-Meth. 251, 131 

Acetylcholin, Best. in Gewebe v. Ratten-Zwerchfell- 
praparaten, gas-chromatog. (pyrolyse-) 259, 173 

— — mit ionenselektiver Membranelektrode 255, 89 

— Deriv., Best., gas-chromatog. 255, 330 

Acetylcholinesterase, Best., elektrodenselektiv 260, 417 

— — in Blut, Plasma u. Erythrocyten (simultan), titr., 
automat. 257, 414 

Acetyl-Coenzym A, Best. in Gewebeextr. 252, 78 


Acetyl-Coenzym A — Adamantan 


— Mess. in Rattenleber 255, 93 

Acetyl-CoA-Synthetase, Best. 257, 253 

Acetylen, Best. v. Verunreinigungen in aus Carbid her- 
gestelltem —, gas-chromatog. 257, 294 

Acetylene, Nachw. in Arzneipflanzen, diinnschicht- 
chromatog. 255, 313 

Acetyl-Esterase, Best. in Milch 251, 414 

N-Acetyl-a-galaktosaminidase, Nachw. in Rindermilz 
253, 412 

0-Acetyl-D-glucopyranoside, anomere Aryltetra—, 
Nachw., diinnschicht-chromatog. 258, 387 

N-Acetyl-a-glucosaminidase, Nachw. in Rindermilz 
253, 412 

Acetylgruppen, Best. neben Athoxy- oder N-Athyl- u. 
Amino-, Nitro- u. Nitrosogruppenbest. in N-org. Verb. 
durch Oxyd. mit Chromsaure 251, 68 

— Nachw., diinnschicht-chromatog. 251, 350 

N-Acetyl-8-D-hexosaminidasen, analyt. isoelektrische 
Fraktionier. 252, 170 [Or] . 

N-Acetylneuraminsiure, Best., gas-fliissig-chromatog. 
253, 327 

— — nach Warren, stérender EinfluB v. Kisen(II)-ionen 
255, 334 

Acetyl-N-Oxide, Reduktionsmechanismus u. Hydratations- 
phanomen, polarog. u. physikochem. Untersuch. 
253, 164 

Acetyl-salicylsiure, Best. neben Phenacetin-Best. in 
Tabletten, gas-chromatog. 254, 410 

— — neben Salicylsaure, fluorim. 253, 83 

— Nachw., dinnschicht-chromatog., durch Adsorption 
an pordésem Glas 255, 170 

Aciditit, Best., radiom., mit 1*!J-mark. Reagentien 
260, 43 

— — vy. titrierbarer — in Nanoliterproben biologischer 
Flissigk. 255, 319 

— Gesamt— u. durch Neutralsalz austauschbare, Best. 
in Béden, titr., -kHz, mit Ca(OH), 254, 89 

— vy. festen Katalysatoren, Best. 256, 234 

Acidititsskalen, Berechnung der relativen — in 
gemischten protolytischen Losungen 254, 139 

Aconitin, Best. in Tinctura Aconiti, papier-chromatog.- 
spektralphotom. 261, 288 

Aconitsiiure, Best. in Hafer (Avena sativa), colorim. 
256, 238 

— — in Pflanzenblittern der Sorghohirse, gas-chro- 
matog. 258,83 

— — in Zuckerrohrsaft, colorim. 257, 168 

— cis- u. trans—, Trenn., diinnschicht-chromatog. 256, 61 

Aconitsaure Salze, Best. in Pflanzenmaterial, polarog. 
255, 300 

Acridin, Best. in Luft, diinnschicht-chromatog.-fluorim. 
258, 314 

Acridine, Nachw., diinnschicht-chromatog. 258, 160 

Acrolein, Best. in alkohol. Getranken u. Spirituosen 
258, 239 

— — in Luft 258, 390 

— — in Luft v. Arbeitsplatzen 259, 150 

— Herstellungsprodukte durch katalyt. Oxydat. v. 
Propylen, gas-chromatog. Analyse 257, 371 

Acrolein-Dimerisat, Best., gas-chromatog. 254, 73 

Acrylfasern, Best. v. Na, flammenphotom., AufschluB 
durch Hochfrequenzveraschung bei niedr. Temperatur 
im Vergl. mit anderen Methoden der Oxydat. org. 
Proben 252, 408 
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Acrylsiure, cis-6-Chlor-, Na-Salz, Best., titr., nichtwaBr. 
256, 390 

— Ester, Athyl-, Trenn. v. Methylmethacrylat, gas- 
fliissig-chromatog. 258, 334 

— — Best. neben Methacrylsiureester- u. Methacry]l- 
sdure-Best. 257, 394 

— — Best. neben Sauren- u. Alkohol-Best. im Gem., 
gas-chromatog. 256, 366 

— — Methyl-, Athyl- u. Butyl-, Best. in Acrylpoly- 
meren 258, 81 

Acrylsiureamid, Best. in Polyelektrolyten, extr., gas- 
chromatog. 256, 391 

Acrylsiurenitril, Best. in Abwasser, titr. u. colorim. Meth. 
im Vergl. 254, 322 

— — neben Acetonitril- u. Blausdéure-Best., titr., als NH, 
nach destillat. Abtrenn. 259, 383 

— — polarog., kontinuierl. 251, 174 [Or] 

— — titr., durch Reaktion mit Cystein, Oxydat. mit Br 
u. Desulfurier. mit Raney-Nickel 257, 154 

— -Butadien-Copolymere u. Vulkanisationsprodukte, 
Analyse, pyrolyt.-gas-chromatog. 251, 130 

— freies, Best. in waBr. Copolymer-Latices, titr., 
-potentiom. 254, 89 

— — — — titr., -thermom., kontinuierl. 254, 89 

Actinium, Extr. mit 1-Phenyl-3-methyl-4-benzoy]l- 
pyrazolon-5 256, 306 

— — mit Salzen langkettiger Amine 259, 135 

— polarog. Verhalten 256, 307 

Actinium-228, Kationenaustauscheigenschaften in 
methanol-, thiocyanat- u. wasserhaltigen Losungs- 
mittelsystemen 256, 217 

— tragerfreie Abtrennung aus gealtertem Thoriumnitrat 
255, 158 

Actinoide, Best. in biolog. Material, extr., mit zwei- 
zihnigem phosphororganischem Extraktionsmittel 
253, 400 

— dreiwert., Extr. mit Diphosphindioxiden 255, 230 

— — — mit 1-Phenyl-3-methy]-4-benzoylpyrazolon-5 in 
Gegenw. v. einigen donatoraktiven Verb. 257, 209 

— — Kompl. mit HADTA, Extr. mit quaterniren 
Ammoniumsalzen hohen Molekulargewichtes 260, 145 

— — Trenn. v. Be 259, 47 

— dinnschicht-chromatog. Verh. im System Salzsaure/ 
Wasser/Isopropylalkoho] 258, 147 

— Extr. durch Tri-n-butyl- u. Tri-n-octylphosphinoxide 
2538, 298 

— Extr. in Mn(NO,), . 6 H,O- u. CaCl, . 6 H,O-Tri- 
n-butylphosphat-Systemen, radiochem. Untersuch. 
259, 297 

— Nachw., Vergleich der Spaltproduktspurenmethode u. 
der -Teilchenmeth. 252, 394 

— Trenn., diinnschicht-chromatog., im System Salzsaure/ 
Wasser-Isopropanol 256, 217 

— — elektrolyt., aus Dimethylsulfoxid 251, 50 

Actinomycin D, s. Meractinomycinum 

Acyl-Coenzym A-Synthetase, langkett., Aktivitatsbest. 
252, 78 

a-Acyl-a-hydroxysiuren, Best. in biolog. Flissigkeiten, 
gas-chromatog., Kopfraumanalyse 257, 243 

Acylphosphate, Best. 257, 249 

Adamantan, Deriv., gas-chromatog. Charakterisierung 
254, 83 

— Halogenderivate, gas-chromatog. Untersuch. 251, 78 
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Additive, metali., Best. in Schmierdlen, titr. (kom- 
plexom.-) 261, 122 

— org., Identifiz. in Schmierdl, siulen-chromatog. 
Fraktionierung mit thermograph. Detektion 260, 73 

Adenin, 14C-mark., Szintillations(Flissig-)-Zahlverf. auf 
festen Tragern 259, 86 

— 2,8-Dihydroxy—, Best. in Plasma oder Harn, sdulen- 
chromatog. (ionenaustausch-)-spektralphotom. 259, 86 

— elektrochem. Verlauf der Oxydation/Reduktion, 
Zusammenhange u. Anwendungen 251, 404 

— Gesamt- u. freies —, Best. in biolog. Gewebe, enzymat. 
(mikro) 259, 85 

— Nachw. neben Cytosin-, Guanin-, Uracil-, Thymin-, 
5-Methylcytosin-, 6-Methylaminopurin- u. 6-Dimethy]- 
aminopurin-Nachw. in Nucleinsaurenhydrolysaten, 
papier-chromatog. 259, 94 

— u. Metabolite, Nachw., dimnschicht-chromatog. 257, 95 

Adenine, Nachw., diinnschicht- oder papier-chromatog. 
257, 156 

Adeninnucleotide, Best. in Blut, anwendbar auf Hamo- 
staseuntersuchungen 251, 219 

Adenintriphosphatase, Mg?*-aktivierte, automat. Mess. 
255, 95 

Adenosin, Best. in biolog. Material, colorim.-automat. 
256, 245 

— Deriv., N*-Isopentenyl—, Best. neben 7-Methy]- 
guanosin-Best., siulen-chromatog. (kationenaus- 
tausch-) 259, 415 

— N®-(4?-Isopentenyl)—, Trenn. der A?- und A?-Iso- 
meren, gas-chromatog., mit massenspektrom. Charak- 
terisierung 259, 415 

— — heterocycl. Deriv., Massenspektren 260, 406 

Adenosindesaminase, Best. in Plasma, radio-chromatog. 
255, 250 

Adenosindesaminase-Isoenzyme, Best., elektrophoret. 
(celluloseacetat-) 257, 331 

Adenosindiphosphat, Best. in Leber 258, 251 

— — neben ATP-, 2,3-Diphospho-glycerat-, Glucose- 
1,6-diphosphat- u. Lactat-Best. in Erythrocyten 
256, 245 

— — neben CAMP-, AMP- u. ATP-Best., siulen-chro- 
matog. (ionenaustausch-), auf Diathylaminoathy]l- 
Sephadex 256, 245 

Adenosinmonophosphat, Best. in Leber 258, 251 

— — Phosphodiesterase-Best., zwei einfache u. empfindl. 
Meth. 252, 182 [Or] 

Adenosin-3’ ,5’-Monophosphat, Best., enzymat. 257, 413 

— — mit Luciferase-Luminescenzmess. 256, 245 

— — neben AMP-, ADP- u. ATP-Best., siulen-chro- 
matog. (ionenaustausch-), auf Diathylaminoathy]l- 
Sephadex 256, 245 

— — radiom., Sattigungsanalyse 257, 413 

— cyel., Best., enzymat. 255, 250 

— — — enzymat.-titr., mit Phosphodiesterase 252, 7 

— — — in tier. Gewebe u. Harn 252, 77 

— — — v. Picomolmengen vy. enzymat. gebildetem — 
durch Anionenaustausch-Chromatog. unter hohem 
Druck 258, 411 

— — Isolierung auf neutraler Kieselsiure-Glas-Mikro- 
fiber-Matrix 255, 334 

— — Nachw., diinnschicht-chromatog., auf tetraborat- 
impragnierten Silicagelschichten 255, 91 

— — Trenn., dimnschicht-chromatog., auf Silicagel- 
Glasmikrofiberbégen 252, 76 


Additive — Adrenochromsemicarbazon 


— — — — y. anderen Adeninnucleotiden 262, 77 

Adenosin-5’-monophosphat, Best. neben CAMP-, ADP- 
u. ATP-Best., siulenchromatog. (ionenaustausch-), 
auf Didithylaminodthyl-Sephadex 256, 245 

Adenosintriphosphat, Best. in biolog. Material, bio- 
luminescenzanalyt. 257, 251 

— — in Chlorella, bioluminescenzspektrom., mit Luci- 
ferin-Luciferase-Enzymsystem 257, 331 

— — in Leber 258, 251 

— — mit Hilfe des Luciferin/Luciferase-Systems des 
Glihwiirmchens, Verwend. einer Flissigkeitsszintilla- 
tions-Anlage 2538, 411 

— — neben GTP-Best. in biolog. Material, spektral- 
photom. 255, 92 

— — szintillationsspektrom. (flissig-), mit Luciferase- 
enzym 256, 92 

— Kompl. mit Metallen, I[R-spektroskop. Untersuch. 
255, 92 

— Trenn. v. ?2P-Phosphat oder Pyrophosphat 257, 322 

Adenosin-5’ -triphosphat, Best., enzymat.-radiom. 252, 77 

— — neben ADP-, 2,3-Diphospho-glycerat-, Glucose- 
1,6-diphosphat- u. Lactat-Best. in Erythrocyten 256, 245 

— — neben CAMP-, AMP- u. ADP-Best., saulen- 
chromatog. (ionenaustausch-), auf Diathylamino- 
aithyl-Sephadex 256, 245 

— Desoxy—, Best. in Picomolmengen 256, 245 

Adenosintriphosphatase, gleichzeit. Mess. u. Fall. v. 
Myosin B 251, 342 

Adenosylhomocystein, Best. neben Adenosylmethionin- 
Best. in tier. Gewebe 258, 411 

Adenosylmethionin, Best. neben Adenosylhomocystein- 
Best. in tier. Gewebe 258, 411 

Adenyleyelase, Best. 256, 251 

— — in Fettzellen-,,chosts“ 255, 93 

— — in intakten Zellen 255, 251 

5’-Adenylsiure, Cu(II)-Kompl., Untersuch. 255, 335 

Adiphenin, Best. neben Cycloadiphenin-Best. in Gegenw. 
ihrer Zersetzungsprodukte, papier-chromatog. spektral- 
photom. 255, 313 

— — photom. 251, 285 

Adipinsiure-dinitril, Analyse, gas-flissig-chromatog. 
255, 398 

Ado-2’,3’-P, >H-mark., Szintillations(Flissig-)-Zahl- 
verfahren auf festen Trigern 259, 86 

Ado-3’,5’-P, Best., isotopenverdiinnungsanalyt. 259, 216 

Adrenalin, Best. in Harn, fluorim., teilautomat. 252, 98 
[Or] 

— — in pharmazeut. Zubereitungen, gas-chromatog. 
257, 83 

— — in Plasma, fluorim. 256, 174 

— — — — 257, 335 

— — isotopenverdiinnungsanalyt. (revers-) 259, 84 

— —neben Arterenol-, 3,4-Dihydroxyphenylalanin- u. 
3,4-Dihydroxyphenylathylamin-Best. in Geweben, 
sdulen-chromatog.-spektrofluorim. 258, 92 

— — neben Arterenol- u. Dopamin-Best. in Harn, diinn- 
schicht-chromatog.-fluorescenz-spektralphotom. 259, 84 

— 3-0-Methyl—, Best. in Harn, gas-chromatog. 257, 335 

— — — neben 3-O-Methylnoradrenalin-Best. in Harn, 
sdulen-chromatog.-fluorim. 255, 90 

— Nachw., papier-chromatog., Nebenflecke durch Lauf- 
mittel 255, 401 

Adrenochromsemicarbazon, Best., titr., in nicht waBr. 
Milieu 251, 217 


ADTA — Ather 


ADTA, Best. in Serum u. Harn 255, 321 

— — in Waschmitteln 258, 240 

— — neben NTE-Best. in kérnig. Detergentien 251, 142 

— — neben NTE- u. DTPE-Best., titr., -potentiom. 
254, 52 

— — titr. 251, 400 

— — titr. (komplexom.-), -radiom., mit Zinknitratlés., 
basierend auf Ionenaustauschtrenn. 256, 47 

— — UV-spektralphotom. 257, 142 

— Herstellung u. Charakterisierung hochreiner — 255, 49 

— kinet. Untersuch. der Oxydat. v. —, NTE, CDTE u. 
DTPE mit Ce(IV) in schwefelsaurer Lés. im Vergl. 
255, 30 [Or] 

— oxydat. Decarboxylierungsprodukte mit Ce(IV) in 
saurem Medium, elektrophoret. Nachw. 258, 126 [Or] 

— Oxydation mit Ce(IV) in perchlorsaurem Medium, 
kinet. Untersuch. 260, 371 [Or] 

AGTA, polarog. Verh. 251, 400 

AHPG ([N,N-Athylen] -bis-[2-(o-hydroxyphenyl)-glycin]), 

_ Best. in Waschmitteln 253, 240 

Apfel, Best. v. Banol-Riickstinden, gas-chromatog., nach 
Hydrolyse u. Chloracetylierung 257, 403 

— — v. 2-Chlorithylphosphonsaure, gas-chromatog. 
257, 79 ‘ 

— — v. Flavonoiden 254, 147 

— — v. Naphthalinessigsiure, UV-spektralphotom. 
254, 147 

— Nachw. v. Oligo-Proanthocyanidinen 251, 409 

Apfelsiiure, Best. in Pflanzenblittern der Sorghohirse, 
gas-chromatog. 258, 83 

— — in Wein, enzymat. 251, 407 

— — in Wein u. Traubensaft 253, 392 

— — neben Milch-, Brenztrauben-, Fumar-, Bernstein- 
u. Citronensaure-Best. in biolog. Material, gas- 
chromatog. 2538, 326 

— — v. Malein- u. Fumarsiure, polarog. 254, 77 

— Nachw. in Fruchtsaften, papier-chromatog. 251, 406 

L-Apfelsiiure, Best. in Pampelmusen u. -produkten, 
polarim., Gemeinschaftsuntersuch. 254, 147 

Aerosole, Analyse 261, 144 

— atmosphar., Kontrolle mit dem Flammenionisations- 
detektor 252, 41 

— Best., m. H. v. Membranultrafiltern, hydrodynam. 
Eigenschaften der Membran- u. Kern-Porenfilter 
257, 293 

— feste, kontinuierl. Messung mittels Membranfilter- 
bandern u. einer Americiumquelle 260, 63 

Asein, Best. in Pflanzenorganen 253, 333 

Athan, Best. neben CO-, CO,-, H,-, Ar- oder O,-, No-, 
CH,- u. teilweise C,H,-Best. in Generatorgas, gas- 
chromatog. 251, 262 

— — neben N,-Best. im biniren Gem., gas-chromatog., 
an NaCaA-Zeolith 258, 315 

— — neben O,-, CO-, CH,-, CO,-, C,H,- u. N,-Spuren- 
best. in ihrem Gem., gas-chromatog. 256, 66 

— 1,1,2-Trichlor—, Best. in Folien, gas-chromatog. 258, 81 

Athandiol, s. Glykol 

Athanol, 2-Amino—, Phosphoryl—, Best. neben Ciliatin- 
Best. in Krabben u. Schnecken, siulen-chromatog.- 
spektralphotom. 269, 410 

— Best., fliissig-chromatog., in wiBr. Lés. durch Warme- 
detektion 253, 157 

— — in Arzneimittelpraparaten, destillat. u. gas- 
chromatog. Meth. im Vergl. 251, 155 
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— — in Bier, refraktom. 254, 147 
— — in biolog. Material, gas-chromatog. 255, 242 
— — in Blut 253, 244 
— — — 257, 256 
— — — AutoAnalyzer-Meth. mit o-Toluidin, Zuverlassig- 
keitsprif. 257, 411 
— — — enzymat. 256, 157, 241 
— — — — Submikrometh. 253, 244 
— — — extr., gas-chromatog. 253, 326 
— — — gas-chromatog. 257, 89 
— — — — 260, 90 
— — — — 258, 163 
— — — — 255, 242 
— — — — automat., routinemaBig 256, 157 
— — — — direkte Einspritzmeth. 259, 401 
— — in Blut, Atemluft u. Urin, gas-chromatog. Kopf- 
raumanalyse 259, 169 
— — in Blut (Fingerkuppen-), enzymat.-fluorim. (auto- 
mat.) 251, 334 
— — in Blut, Speichel u. Harn, gas-chromatog., routine- 
maBig 254, 165 
— — — Widmark- u. Alkoholdehydrogenase(ADH)- 
Meth. im Vergl. 259, 78 
— — in Essenzen, Tinkturen u. kosmet. Praparaten, 
gas-chromatog. 261, 144 
— — in Farben, Tinten u. Klebemassen, gas-chromatog. 
256, 394 
— — in Gewebehomogenaten, gas-chromatog. 257, 323 
— — in Luft (Atem-), gas-chromatog.-massenspektrom. 
255, 242 
— — — photom., mit dem ,,Alcolinger-Automatic“ in 
der Resorptionsphase 255, 86 
— — in Methanol, spektralphotom. 251, 392 
— — in pharmazeut. Produkten, reflexions-IR-spektral- 
photom. 251, 283 
— — in Schokoladefillungen, Schokolade- u. Zucker- 
waren 256, 397 
— — in §priten u. Branntweinen, spektralphotom. 
254, 400 
— — in Tinkturen u. Essenzen, gas-chromatog. 254, 44 
— — neben Glucose-, Na- u. K-Best. in Plasma, automat. 
kontinuierl. 256, 241 
— — neben Glykol-Best. in biolog. Material, gas- 
chromatog. 252, 413 
— — v. Acetaldehyd, spektralphotom. 252, 55 
— — v. Beimengungen in absolutem —, Verdrangungs- 
konzentrierung 256, 236 
— — y. Methanol, KMR-spektrom. 2538, 157 
— — v. Wasser, gas-fliissig-chromatog. 2657, 351 
— — v. Wasser in Mikroliterproben, triibungspunkt- 
analyt. 256, 78 
— 2-Chlor—, Best. in Lebensmitteln, Pharmaka u. Plastik, 
gas-chromatog. 258, 246 
— Wasser/—-Gem., Vergl. v. auBerthermodynamischen 
Hypothesen 259, 229 
Athanolamin, 1,2-"C-Phosphoryl—, automat. radio- 
chromatog. Trenn. u. Best. v. chem. synthetisiertem — 
254, 166 
Ather, Alk-1-enyl—, massenspektrom. Untersuch. 254, 73 
— — quantit. Hydrolyse 254, 73 
— Alkyl—, Best. neben D-Glucose-Best., gas-chromatog. 
251, 392 
— aromat., Best., colorim., mit Formaldehyd-Schwefel- 
sdurereagens 256, 58 
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Ather (Forts.) 

— Best., titr. Ubersicht 258, 61 

— Petrolaither-Gem., Best. v. Diadthylather, gas- 
chromatog. 255, 162 

— Poly—, gas-Chromatog. 261, 79 

— Trenn., siulen-chromatog. (ionenaustausch-), Uber- 
sichtsbericht 258, 132 

— ungesitt., massenspektrom. Fragmentierungsverhalten 
259, 316 

Atherische Ole, Analyse, gas-chromatog.-IR-spektroskop. 
gekoppelt 252, 145 [Or] 

— Best., gas-flissig-chromatog. 259, 397 

— — gas-flissig-chromatog./diinnschicht-chromatog. 
kombin. 255, 313 

— — y. Alkoholen in — v. Sellerie 255, 304 

— — y. Terpenalkoholen, gas-chromatog., als Trichlor- 
acetylisocyanatester 251, 287 

— Charakterisierung des nicht wasserdampffliichtigen 
Riickstandes v. einigen — 254, 160 

— Nachw., gas-chromatog., m. H. der Veranderg. der 
relativen Retentionszeit mit der Temperatur 255, 313 

— — in Tinkturen u. Fluidextr., diinnschicht-chromatog. 
254, 408 

— Trenn. v. O-halt. Terpenen, gas-chromatog., optimale 
Trennsaulen 259, 149 

—u. ihre Komponenten. III. Einige neue Spuren- 
komponenten im dither. Ol v. Salvia Lavandulaefolia, 
Vahl. 254, 160 

— u. verwandte Verb., Best. in Pharmaka 259, 74 

— Untersuch. waBriger Lés. v. — 254, 159 

Athosuximid, s. Ethosuximidum 

Athoxybenzamid, Best., IR-spektrosk. 254, 414 

Athoxylgruppen, Best. in o-Athyl- u. Athylhydroxyathy]l- 
cellulose, gas-chromatog. 258, 61 

— — neben Acetyl-, Amino-, Nitro- u. Nitrosogruppen- 
Best. in N-org. Verb. durch Oxydat. mit Chromsaure 
251, 68 

4-Athoxy-phenylharnstoff, Best. in Getranken (alkohol- 
freien Erfrischungs-) 256, 330 

— — in Limonaden (Kunst-) 256, 85 

— Nachw. in Getrinken 251, 406 

Athylamin, Mikroschatzung, enzymat. 254, 243 

2-Athyl-anthrachinon, polarog. Verhalten 253, 371 

— voltamm. Verhalten, Untersuch. mit glasartiger Kohle- 
elektrode 2538, 371 

Athylbenzol, m-, p- u. o-Xylolgemisch, Analyse 254, 229 

— — — UV-spektralphotom. 252, 58 

Athylchlorvynol, Best. in Arzneimitteln, gas-chromatog. 

_ 257, 170 

Athylen, Best. neben anderen natiirl. fliichtigen Stoffen 
252, 61 

— — neben CO-, CO,-, H,-, Ar- (oder O,-), N,-, CH,- u. 
C,H,-Best. in Generatorgas, gas-chromatog. 251, 262 

— — neben N,-Best. im binaren Gem., gas-chromatog., 
an NaCaA-Zeolith 258, 315 

— — neben O,-, CO-, CH,-, CO,-, C,H,- u. N,-Spuren- 
best. in ihrem Gem., gas-chromatog. 256, 66 

— — neben Propylen-Best. in ihrem Copolymerisat, 
IR-spektroskop., Eichung mit Polymerengemisch 
259, 70 

— Poly—filme, Best. v. Antioxydantien, dinnschicht- 
chromatog. 252, 64 

— -Propylen-Copolymere, Analyse, IR-spektralphotom. 
251, 130 


Ather — Aflatoxine 


Athylenamine, Best. v. Piperazinringen, IR-spektrom. 
252, 60 

— Poly—, Best. v. Piperazinringen, [R-spektrom. 252, 60 

Athylenchlorhydrin, s. @-Chlorithanol 

Athylenchlorid, s. Dichlor-aithan 

Athylendiamin, N,N,N’,N’-Tetrakis-(2-hydroxybutyl) —- 
diperchlorat, zur gravim. Best. v. P 258, 353 [Or] 

7,8-Athylendioxy-3-flavonol, als Reagens fiir Ti 254, 59 

Athylenglykol, s. Glykol be 

Athylenimin, Deriv., Best., chromatog., Ubersichtsber. 
251, 405 

— Poly—, Best. in Papier 252, 61 

Athylenimine, Best., colorim., automat. 253, 371 

Athylenoxid, Analyse der Riickstiinde, die durch Behand- 
lung v. Lebensmitteln mit — entstehen 256, 404 

— Best. in mit Athylenoxid sterilisierten chirurg. Geraten 
aus Kunststoff u. Gummi, gas-chromatog., nach 
siulen-chromatog. Trenn. 2655, 165 

— konserviertes Brot, Best. v. Riickstanden u. Abk6mm- 
lingen 257, 82 y 

— Nonylphenol-Addukte-, massenspektrom. Untersuch. 
252, 60 

a-Athylglucosid, Identifiz. in Sake 260, 81 

Athylgruppen, Best. neben Acetyl-, Nitroso-, Nitro- u. 
Aminogruppen-Best. in N-org. Verb. durch Oxydat. 
mit Chromsaure 251, 68 

Athylmorphin, Best. neben Codein-Best., photom. 
254, 416 

— Nachw. v. Diithylmorphin, diinnschicht-chromatog. 
257, 407 

Athylphenacemid, Best. in Substanz u. Tabletten 251, 158 

Athylvanillin, Best. der Isomeren, gas-chromatog. 252, 58 

Athynodioldiacetat, Best. in Oestrogen/Gestagen- 
Kombinationen, colorim. 258, 408 

— — spektralphotom. 254, 119 [Or] 

Atiocholanolon, Best. in Plasma 259, 412 

Aflatoxine, Best. auf silicagel-beschichteten Glas- 
zylindern 258, 176 

— — in Erdniissen u. Erdnu8produkten, diinnschicht- 
chromatog. 257, 79 

— — — gemeinsame Studie an 3 Meth. 254, 155 

— — in Erdnu8- u. Baumwollsamen-Verseifungs- 
produkten 253, 318 

— — in Fleisch u. gepékelten oder geraucherten Fleisch- 
waren 251, 412 

— — in Kase, diinnschicht-chromatog.-fluorim. 257, 315 

— — in Kakaobohnen 259, 251 

— — in KokosnuB, Kopra u. Kopramehl, modifiz. Meth., 
Gemeinschaftsuntersuch. 259, 39 

— — in Mais, Dockage-Meth. 254, 236 

— — in Milch 251, 414 

— Extr., Acetonitril als Solvens 258, 175 

— Extr. aus Baumwollsamen u. ErdnuBfriichten (gemah- 
lenen-) mit Athanol 254, 155 

— Isolierung, siulen-chromatog. 259, 394 

— molare Absorptionswerte der — als Kriterium fiir den 
Reinheitsgrad 254, 407 

— Nachw. 251, 154 

— — diunnschicht-chromatog. 256, 336 

— — — 2658, 248 

— — — auf Polyamid-Schichten 256, 405 

— — — Bedingung u. Technik 258, 175 

— — — (dampf-programmiert) mit kontrollierter 
Feuchtigk. 258, 249 


_ Aflatoxine — Aktivierungsanalyse 


— — — massenspektrom.-kombin. 258, 248 

— — — verbesserte Auflés. 258, 175 

— — in Baumwollsamen, dinnschicht-chromatog., mit 
densitom. Auswert. nach Reinigung an Hisenhydroxid- 
Gel 256, 406 

— — neben Ochatroxinen-, Zearalenon-, Sterigmato- 
cystin- u. Patulin-Nachw. in Getreidearten, extr., 
dinnschicht-chromatog. 257, 399 

— — saulen- u. diinnschicht-chromatog. kombin. 256, 336 

— Standard-Lésungen, Best. der Konzentration u. der 
Reinheit 254, 156 
256, 406 

— B,, Best. in ErdnuBkernen u. Erdnu8produkten, 
diinnschicht-chromatog.-fluorodensitom. 258, 404 

— — — in Kase, dinnschicht-chromatog.-spektral- 
photom. 256, 406 

— — — in Tabakrauch v. Zigaretten, spektrofluorim. 
256, 80 

— — Nachw., diinnschicht-chromatog. 255, 312 

— — — in Kaffeebohnen (griinen-), Gemeinschafts- 
untersuch. an einer Meth. 254, 155 

— — — unter Verwendung v. Bacillus megaterium 
251, 154 

— B, u. B,, Nachw. in Baumwollsamenmehl (geréstetem -) 
257, 315 

— B,, B,, G, u. G.—, Best., diinnschicht-chromatog.- 
reflexions-fluoridensitom. 259, 394 

— — — fluorim. 255, 312 

— — Nachw., diinnschicht-chromatog., Horizontaltechn. 
(Cireular- u. Radial-Meth.) 251, 306 [Or] 

— B,u. Gy, Best. in Futtermitteln, fluorim. 2538, 82 

— B, u. M,, Best. in Erdniissen, extr. u. sdulen-chroma- 
tog. 255, 312 

— — — in Milch, dinnschicht-chromatog. 258, 249 

Agar, Enzymhydrolysate, Analyse, diinnschicht- 
chromatog. 258, 322 

Agglomerate, Analyse, spektrochem., mittels Banden- 
meth. 254, 335 

Aglykone, Identifiz. v. — steroider glykosidischer Alka- 
loide mittels Elektronenabsorptionsspektren 257, 171 

— Nachw. neben Glykosiden-Nachw. in Pflanzenmaterial, 
dinnschicht-chromatog.-elektrophoret. 255, 414 

Agmatin, Best., routinemaBig 259, 315 

Ajmalin, Best. in Pharmaka, colorim. 267, 320 

— — ringofenmeth., halbquantit. 254, 161 

Aklomide (2-Chlor-4-nitrobenzamid), Best. in Futter- 
mittel, gas-chromatog. 258, 318 

— — — colorim. 251, 133 

— — in Lebensmitteln 257, 170 

Aktivierungsanalyse, antikoinzidenzabgeschirmtes 
y-Spektrometer 260, 392 

— Anwend. der Substéchiometrie durch Metall-Chelat- 
extraktion 265, 372 

— Best. der Energieabhangigkeit der Wirkungsquer- 
schnitte der Reaktionen ®Cu (n, 2n) ®Cu u. ?’Al (n, p) 
27Mg u. ihre Anwendung auf die Messung von *MeV- 
Neutronenfliissen 251, 379 

— — v. Be, B, C, N, O u. F 259, 293 

— — y. Cu u. Ag in Kupfererzen u. -konzentraten 
251, 114 

— — vy. Hg in Erzen u. deren Verarbeitungsprodukten 
mit Bremsstrahlung eines linearen Elektronen- 
beschleunigers 251, 113 

— Deuteronen—, Best. v. C in Si 259, 97 [Or] 


421 


— — totaler Wirkungsquerschnitt der Reaktionen 
MB (d,n)4C, 4N(d,n)1°O u. 60 (d,n)!’F bis 3,2 MeV 
254, 132 

— Digitalmethoden der Photopeak-Integration 258, 211 


— durch statische Programmierung 251, 379 


— Elminierung v. Kaliumaktivitaten durch Isotopen- 
austausch an Saulen 256, 136 


— y-Energietabellen zur — (Meixner) 255, 136 [L] 
— in der Archiologie, Ubersichtsbericht 254, 132 
— Kernphoto—, Best. v. F in Harn 252, 67 

— mit aufgeladenen Teilchen 257, 280 

— — Best. v.S 258, 226 


— — Targets mit Sauerstoffisotopen 253, 44 


— mit Helium-3, Kanaleffekt 251, 379 


— mit 14 MeV-Elektronen, Korrekturen fiir die Photonen- 
eigenabsorption mit dem Ziel, die systematischen 
Fehler méglichst klein zu halten 255, 372 


— mit «-Teilchen ($He) u. Heliumionen (He), Best. v. 


O-Spuren u. C in Fe, Ni u. Cr 258, 226 


— Neutronen—, Abtrennung v. Na 258, 130 
— — Anreicherung v. Hg durch Ausfallung auf eine 


Plastikmatrix 255, 41 

— — automat. Identifizierung v. Isotopen 255, 373 

— — Automatisation u. ihre Anwend. bei industriellen 
Produkten 255, 291 


— — Best. v. Al in ,,Nimonic‘‘-Leg. 251, 275 

— — — v.anorg. Ionen in Textilfasern 261, 134 

— — —v.Auu. U 251, 115 

— — — v. B in Stahl 2538, 70 

— — — v. Cd in biolog. Gewebe 252, 66 

— — — vy. Cd, Hg, Tl u. Bi in Gesteinen 253, 267 [Or] 
— — — v.Cl u. Al in festen Treibstoffen 253, 240 

— — — yv.Cl, Br u. J nebeneinander in Se (hoch- 


reinem-) 251, 271 


— — — v. Co-, Cd-, Fe- u. In-Spuren in elektrolyt. Lés. 


v. Zinksulfat 251, 61 


— — — y.Cr, Zn, Fe, Co, Sc, Hf u. Ni in Al/Si-Leg. 


254, 281 [Or] 


— — — vy. Cu in Reinstmetallen u. Meteoriten, 


y,y-koinzidenzspektrom. 251, 266 


— — — vy. Cu-, As- u. Sb-Spuren in reinem P 251, 196 

— — — y. Cu u. Zn (simultan) in Pflanzen 251, 333 

— — — vy. Dy in Gesteinen nach chem. Abtrenn. 251, 114 
— — — v. Elementen in Luft 252, 400 

—-—--—--— unter Verwend. v. Ge(Li)-Gammastrahl- 


Detektoren 252, 41 


— — — v. 32 Elementen in Gesteinen mit y-spektrom. 


Auswert. 257, 302 


— — — v.F, zerstorungsfrei 251, 58 
— — — v. Fe, Co, Sr, Rb, Ca, Zn u. Sc in biolog. 


Material, selekt. Entfernung v. **P 256, 154 


— — — v. Gd in Cadmiumfluorid 251, 201 
— — — v. Gd u. Sm (simultan) in Erzen der SE 252, 50 


— — — v. Hg, Verluste aus Containern 260, 131 


— — — v. Ir, Na, Ni, Co u. Se in Meteoriten mit 


y,y-koinzidenz-spektrom. Auswert. 253, 72 
— — — v.J in Te-Verb., m. H. eines Ge(Li)-Detektors 
252, 404 


— — — v.K, Rb u. Cs in Gesteinen 251, 276 
— — — vy. Lain TiO, 251, 202 
— — — v. *Li, indirekt 255, 388 


— — — v. Metall-Spuren in Ti 251, 195 
— — — v. Metallspuren in Tl 261, 270 
— — — v. *3Mn in Meteoriten 251, 328 


422 


Aktivierungsanalyse, Neutronen,— Best. (Forts.) 

_ — — y. O, Eichmethode fiir die Diskriminatorhéhe 
mit 24Na bei den hochenerget. y-Strahlen-Messungen 
v. ©N 260, 68 

— — — v.O in Be 251, 193 

— — — v.Oin Cu 251, 267 

— — — v. O in Fe (zonengeschmolzenem-) 258, 72 

—-—-- 7 pneumatisches Transfer-System 260, 68 

— — — y. O u. Si in Meteoriten (chondrit.-), mit 14MeV- 
Neutronen in einem Single-Transfer-System 254, 330 

— — — y. Os, Ru, Ir u. Au (simultan) in Pt 251, 200 

— — — y.P m.H. der substéchiom. Trenn. 252, 32 

— — — v. Pb, zerstorungsfrei, iber 2°’°™Pb mit einer 
Transportkapsel fiir schnell wiederholten Bestrahlungs- 
MeB-Cyclus 256, 49 

— — — y. Pd, Pt u. Rh (simultan) in Pt (Roh-) 252, 50 

— — — v. Phosphiden u. weiSem Phosphor in biolog. 
Material 252, 412 

— — — y. Pt-Metallen in Erzen, Kupferstein u. Blei- 
kapellen mit y-spektrom. Auswert. 258, 75 


— — — y.S in Fluorkohlenwasserstoff-Polymeren 242, 59 


— — — vy. $b in Bi/Sb-Schmelzen 2538, 69 

— — — vy. Si in Stahl, Verwend. eines inneren Standards 
251, 274 

— — — y. Spurenelementen in Tabak (Standard- 
zigaretten-) 254, 238 

— — — — nach Vortrennung durch Flissigkeitsextrak- 
tion u. Fallung 252, 358 [Or] 

— — — — zerstérungsfrei, mit hochselektiven 2fach- u. 
3 fach-y-Koinzidenzanordnungen unter Beriicksichti- 
gung wichtiger Storfaktoren 255, 152 

— — — vy. Th in Gesteinen u. Erzen 252, 50 

— — — v. Thu. Hf (simultan) in Silicaten 251, 119 

— — — vy. Tl in Haaren u. Nageln 252, 80 

— — —v. U in geolog. Material, Mess. v. 8*Te 253, 74 

— — —v.U in Zr u. Zircaloy 252, 48 

— — — v. U iber die 106 KeV-y-Strahlung v. °°Np, 
EinfluB v. Th, Ta, Pt, Ru, Zn u. Ba 257, 23 [Or] 

— — — v. Ubergangselementen in Gesteinen 257, 384 

— — — Vv. V in Luft 251, 189 

— — — — in Wasser (natiirl.) 251, 191 

— — — v. W, Mo, Sb, Co, Cu, As u. Cr, Gruppen- 
trennungsgang 251, 273 

— — Bestrahlungs-, Transport- u. Zaihlsystem fir kurz- 
lebige Komponenten in inhomogenen Proben 258, 43 

— — Bor-Polyathylen-Bestrahlungsbehialter 258, 141 

— — Doppel-Rohrpost-System fiir die Analyse v. kurz- 
lebigen Isotopen 260, 392 

— — durch kombin. Einfangs- u. Zerfalls-Gamma- 
spektrometrie 259, 226 

— — Eliminierung des Einflusses v. Feuchtigkeit der 
Proben auf die Genauigkeit 255, 213 

— — Flu8monitor fiir 14 MeV- Nee nonen 253, 130 

— — in Graphitkapseln 260, 391 

— — instrumentelle Bimichenne mittels TRIGA- 
Reaktor, hochauflésendem Gammaspektrometer u. 
Computer 255, 372 

— — kombin. mit Isotopenverdiinnungsanalyse, Best. 
v. Cu 259, 41 

— — 2,8 MeV—, Gamma-Spektren u. Empfindlichkeiten 
257, 196 

— — mit Californium-252 2538, 44 

— — (14 MeV), Abbeitetechnilei in flieBenden Systemen 
257, 280 


Aktivierungsanalyse — pi-Alanin 


— mit Po-Be-Quelle, Messung schneller y-Strahlen 
257, 137 

— Na-Abtrennung durch Antimon(V)aquoxid 260, 393 
— Probenherstellung mit Graphit als Verdinnungs- 
mittel 260, 36 

— Spurenanreicherungsverfahren 260, 376 

— Storungen bei Reaktionen zweiter Ordnung 254, 132 
— — 256, 207 

— gubstéchiom. Best. v. P, Lésungsmittelextr. v. 
Vanadinphosphormolybdansaure 251, 321 

— System mit einem Elektronenrechner als Grund- 
baustein 254, 39 

— totale Ausbeute v. Titantritid-Targets 259, 226 

— Uberblick zur neueren Entwickl. der Substéchio- 
metrie 256, 296 

— Untersuch. einiger Kernreaktionen u. ihre analyt. 
Anwend. insbesondere auf Si 257, 213 

— v. B,C 258, 75 

— v. Bauxiten u. Nephelinen 257, 384 


— — v. biolog. Material 252, 65 
— — v. Cd-gedopten Natriumchloridkristallen, Ver- 


wendung der Matrix als Standard 259, 34 


— — v. Flissigkeiten, mit fliissigem Helium arbeitender 


Kryostat 253, 44 

— v. GaAs, xPx festen Lés. unter Verwend. eines 
inneren Standards 2538, 230 

— yv. Meteoriten, zerstérungsfrei, multiparameter- 
koinzidenz-spektrom. 251, 117 

— vy. Silicaten, mit epithermalen Neutronen 254, 331 
Neutroneneinfangs-y-Strahlen u. ihre analyt. Ver- 
wertung 260, 36 

Neutronenspektrometrie mit dem RiickstoBprotonen- 
Proportionalzahlrohr 258, 294 

Photonen—, Berechnung v. Empfindlichkeiten 

255, 373 

— Best. v. C in Metallen (hochreinen-) 252, 401 

— —v. Cu, Meth. des nichtisotop. Zusatzes 251, 46 
— — vy. F, zerstérungsfrei, (Betatron) 252, 397 

— — vy. O in Na 282, 47 

— — v. SH, Bildungsraten v. Nukliden durch 70 MeV- 
Bremsstrahlung 256, 217 

— — v.Se, Br, Sr, Cd u. In mittels einer 80 kCi ®°Co- 
y-Strahlungsquelle 254, 380 

— y-Strahlen, Best. v. C, N, O, F u. anderen Elementen 
258, 35 

— Uberblick 258, 211 

Protonen—, Ermittlung stéchiom. Verhaltnisse 

256, 207 

— v. Verunreinigungen durch elastische Streuungs- 
technik 259, 34 

Technik u. Bedeutung fiir die Biosphire 256, 240 
Theorie zur substéchiom. Trenn. v. Elementen 256, 137 
Trennmethode durch Gegenstromelektrolyse 258, 130 
Untersuch. titber die Best. v. Be, B, C, N, O und F 
durch p, d, 7H oder «-Anregung 260, 378 

Untersuch. tiber die Bildung nichtmetallischer Ein- 
schliisse in Stahl unter Beriicksichtig. des Einsatzes 
nichtradioaktiver Tracer zur Markierung 258, 226 


— v. Papier-Chromatogrammen 254, 39 
Alanin, Phenyl—, Metabolite, Best. in Harn bei Phenyl- 


ketonurie, gas-chromatog. 259, 80 


DL-Alanin, Best. neben L- Gintanunssure: u. DL-Valin- 


Best. 258, 245 


Alaninaminopeptidase — Alkalimetalle 


Alaninaminopeptidase, Best. in Harn bei De Toni-Debré- 
Fanconi-Syndrom 256, 249 

Alaninaminotransferase, Best. in Serum, UV-spektral- 
photom., Anwend. des Trispuffers 258, 94 

— — — verbesserte Ultramikrometh. 257, 415 

Albumin, Best. in Plasma oder Serum, automat., mit 
», Vickers Multichannel 300“ 252, 241 [Or] 

— — in Serum, Qualitatskontrolle m. H. des tag]. Mittel- 
wertes 257, 321 

— — — spektralphotom., mit Bromkresolgriin-Albumin- 
Standard 260, 176 

— — — bei Gelbsucht Neugeborener, ASI-Meth. 260, 409 

— — v. Na, elektrodenionenspezif. 251, 332 

— Rinderserum—, HinfluB der Matrix auf die Laser- 
induzierte Spektralemission v. Ag u. Mg 255, 255 

— Tritierung 257, 91 

Alclofenac, u. Metabolite, Best. in Plasma, gas-flissig- 
chromatog. 260, 333 

Aldadien, Best. in Plasma u. Harn nach therapeut. Dosen 
v. Spironolacton, gas-chromatog. 257, 175 

Aldehyde, aliphat., Best. in Luft 258, 390 

— — — — v. Arbeitsplaitzen 259, 150 

— — — polarog., als Girard T-Deriv. 258, 158 

— — 0,—C,,—, Trenn., gas-chromatog.,;‘als 2,4-Dinitro- 
phenylhydrazone 258, 234 

C,—C,,—, diinnschicht-chromatog. Trenn. der 
2,4-Dinitrophenylhydrazone an Silicagel 251, 71 

— — langkett., massenspektrom. Untersuch. 254, 73 

— — Strukturaufklarung durch Massenspektrometrie 
der Alkenylather 258, 63 

— — Trenn., diinnschicht-chromatog., mit vor- 
adsorbiertem Dampf 260, 39 

— aromat., Best. neben aromat. Sauren- u. Alkoholbest. 
in biolog. Flissigk. u. Gewebe, automat., sdulen- 
chromatog., mit Aminosdureanalysator 259, 409 

— — — polarog., in 3 M Essigsdure 260, 154 

— — — titr.-thermom. 259, 380 

— — Farbreaktion mit Cystein u. Thioglykolsaure in 
Schwefelsiure 259, 315 

— — substituierte, Best., colorim., mit Diphenylamin 
257, 156 

— — — Nachw., mit Diphenylamin 257, 156 

— Best., gas-chromatog./massenspektrom.-kombin., 
Feldionisierung 257, 350 

— — in Fettsiurenoxydationsgem., colorim. 253, 368 

— — in Gerste, gas-chromatog. 259, 245 

— — in Orangen- u. Grapefruitélen (kaltgepreBten -), 
spektralphotom. 258, 238 

— — in Orangenessenzen, colorim., mit N-Hydroxy- 
benzolsulfonamid 257, 309 

— — in Serum 257, 243 

— — neben Nitroverb. in Terephthalsaure, polarog. 
255, 410 

— — spektralphotom., mit Guajakol 257, 154 

— — — Selektion mit einer Kerosinfraktion 256, 60 

— — vy. Kohlenwasserstoffgertisten, gas-chromatog., 
Zink-Staub-Meth. 259, 378 

— halogensubstituierte, Nachw. 251, 393 

— langkettige, Gas-Chromatographie der Dimethy]- 
hydrazone 259, 378 

— Nachw. 258, 156 

— phenol., Nachw., diinnschicht-chromatog. 259, 236 

— Trenn., siiulen-chromatog. (ionenaustausch-), Uber- 
sichtsbericht 258, 132 
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Aldehydendgruppen, Best. in Cellulose 257, 376 

Alditole, Best. in Blut, gas-chromatog., als Trimethyl- 
silylderiv. 258, 405 

— — in cellulosehalt. Material, gas-chromatog., automat. 
Integration der Peakflachen v. Alditolacetaten 
256, 392 

— partiell methyl., Gas-Chromatographie ihrer Trifluor- 
acetylderivate 253, 369 

Aldolase, Aktivitaitsbest., Hemmung mit Hydrazin 
254, 253 

— — colorim. 258, 252 

— — UV-spektralphotom. 253, 252 

Aldosteron, Best. in Plasma, isotopenverdiinnungsanalyt. 
(doppel-) 256, 172 

— — — massenspektrom. 259, 221 

— Mess. v. sdurelabilem —konjugat bei Patienten mit 
chron. Krankheit 254, 249 

Aldrin (Hexachlorhexahydrodimethanonaphthalin), Best., 
enzymat.-fluorim. 251, 55 

— — fluorim. 2538, 238 

— — in pflanzl. u. tier. Proben, diinnschicht-chromatog. 
(kanal-)-gas-chromatog. 254, 240 

— — neben stérenden Stoffen in Proben pflanzlichen u. 
tier. Ursprungs, gas-chromatog., nach Uberfihr. in 
Dieldrin 253, 174 

— Nachw., gas-chromatog. 254, 240 

Algen, Best. v. Cl, Br u. J, polarog. 264, 91 

— — v. Metallen in Mikro— 260, 284 [Or] 

Alimemazin(e), Best., chromatog.-UV-spektralphotom. 
254, 158 

Alizarinfluorinblau (1,2-Dihydroxyanthrachinon-3-yl- 
methylamin-N,N-diessigsiure), Synthese 255, 49 

Alizarinrot S, Best. (mikro) 251, 401 

Alkalimetallacetate, Verteilung v. Alkalimetallcarbonaten 
u. -acetaten zwischen waBrigen Losungen u. einigen 
einwert. Alkoholen der aliphat. Reihe bei 20°C 
259, 139 

— — — in Abhingigkeit v. pH-Wert der Mischung 
259, 139 

— voltamm. u. chronopotentiom. Untersuch. ge- 
schmolzener — 260, 319 

Alkalimetallborhydride, Best., titr. 255, 157 

Alkalimetallearbonate, Best., gas-chromatog. 2538, 147 

— Verteilung v. — u. Alkalimetallacetaten zwischen 
waiBrigen Lésungen u. einwert. Alkoholen der aliphat. 
Reihe bei 20°C 259, 139 

— — — in Abhangigkeit v. pH-Wert der Mischung 
259, 139 

Alkalimetalle, Best., atomabsorptions-spektralphotom., 
elektrodenlose Entladungsréhren 254, 37 

— — elektropapier-chromatog. 251, 44 

— — in Gesteinen u. Mineralien, flammenphotom., 
Anwend. v. Suspensionen 251, 276 

— — in keram. Material, fammenphotom. 259, 383 

— — in Metallfluoridverb. des Typs Me(I)Me(II)F, 

255, 353 [Or] 

— — in NaJ (hochreinem-), flammenphotom., Spuren- 
konzentrier. m. H. der gerichteten Kristallisation der 
Schmelze 257, 385 

— — in Silicaten, siulen-chromatog. (kationenaustausch-), 
mit BIO-REX-40 251, 118 

— — neben Erdalkalimetallen-Best., coulom., Doppel- 
zellentechnik 256, 300 

— — polarog. (invers-) 255, 389 
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Alkalimetalle, Best. (Forts.) 

— — titr., -amperom., mit Kupfer-Indicatorelektroden 
in Isopropanol 258, 219 

— — v. Cu, spektralphotom., mit 4,4’-Dihydroxy- 
2,2’-bichinolin 251, 193 

— — y. 0, Nu. 0, aktivierungsanalyt. (y-), Proben- 
reinigung v. Oberflachenverunreinigungen 260, 158 

— Kompl. mit 1-trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N’,N’- 
tetraessigsiure, polarim. Untersuch. 259, 302 

— — mit 1-Propylendiaminotetraessigsaure, polarim. 
Untersuch. 259, 44 

— Trenn., extraktionsanalyt. (gegenstrom-), mit Di- 
pikrylamin 2538, 209 

— — Jonenaustauscherharze 251, 380 

— Ultramikroanalyse, anionenaustausch-chromatog., 
mit Zweistrahl-Wasserstoff-Flammenionisations- 
detektor 252, 385 

Alkalimetallhydroxide, Best. v. Cu, spektralphotom., mit 
4,4’-Dihydroxy-2,2’-bichinolin 251, 193 

— — — spektralphotom., mit Phenyl-2-(6-methyl- 
pyridyl)ketoxim 251, 200 

— — v. H,0, in Lés. v. —, spektralphotom. 253, 391 

— — v. Mo, extr.-photom., als Trioxyfluoronat-Kompl. 
258, 57 

— — v. W-Spuren, extr., mit 8-Mercapto-chinolin 
259, 329 

— — v. Zn-Spuren, extr.-photom. 2538, 305 

Alkalimetalloxalate, Best. v. Oxalat in bestrahlten —, 
spektralphotom. 254, 374 

Alkalimetallsalze, Best. v. Al, photom., mit Phenoxy- 
dinaphtho-fuchsondicarbonsaure 255, 157 

— — v. Cd, extr.-fluorim., mit 1-(8-Hydroxy-2-chinolyl)- 
3,5-dimethyl-pyrazol 258, 221 

— — v. Cu-, Pb-, Cd- u. Zn-Spuren (simultan), voltamm. 
(anodic-stripping)/pulspolarog. kombin. 257, 337 [Or] 

— — v. Fe(III)-Spuren, siulen-chromatog. (ionenaus- 
tausch-) 257, 385 

— Extr. mit Nitrobenzol u. 2-Nitropropan in Gegenw. v. 
AuCl,-- u. FeCl,--Anionen 254, 368 

Alkalititszahl, Best. in Maschinendlen, titr., -potentiom. 
254, 229 

Alkaloide, Best. in Belladonnaextrakt, verg]. Untersuch. 
der versch. Pharmakopoen. I. Anwend. der amtlichen 
Vorschriften 254, 161 

— — in Belladonnapraparaten, Extraktionstechnik 
253, 86 

— — in der toxikologischen Analyse, papier-chromatog. 
260, 407 

— — in Ipecacuanha 256, 149 

— — in Phalaris-Species, gas-fliissig-chromatog. 258, 250 

— — in Solanum tuberosum L. 255, 173 

— — photom., mit Pikrinsiure 258, 86 

— — titr., mit HClO, in Eisessig oder Dioxan 259, 75 

— — — — in Nitromethan 259, 76 

— Dinnschicht-Elektrophorese 260, 170 

— enthaltende Drogen, Nachw., diinnschicht-chromatog., 
nach Mikro-Dampfdestillation 255, 173 z 

— Extrakt. aus Berberis vulgaris 256, 175 

— Identifizierung in Lupinen, diinnschicht-, gas-fliissig- 
chromatog./massenspektrom. 260, 170 

— — v. Aglykonen steroider glykosid. — mittels 
Elektronenabsorptionsspektren 257, 171 

— Indol—, Nachw., diinnschicht-chromatog., als UV- 
Zersetzungsprodukte 251, 284 


Alkalimetalle — Alkohole 


— mikrokristalloptischer Test fiir einige Neben— v. 
Peumus boldus 255, 174 

— Nachw., dinnschicht-chromatog. 251, 287 

— — — (circular-) mit halbquant. Best. 2538, 86 

— — in biolog. Material, papier-chromatog. 251, 305 [Or] 

— — in Fumaria officinalis, Chromatog. (adsorptions-) 
257, 321 

— — in Harn u. Lebergewebe, IR-spektrog. 254, 249 

— — in Thalictrum L. Species, diinnschicht-chromatog. 


259, 398 

— — in Tinkturen u. Fluidextr., diinnschicht-chromatog. 
254, 408 

_ — y. Estern, elektrophoret. (papier-), als Hydroxamate 
258, 87 


— narkot., Best. neben biogenen Aminen-Best. (simultan), 
gas-chromatog. 259, 75 

— Opium—, Best., spektralphotofluorim. 251, 288 

— phenol. u. Xanthin—, Best. neben Barbituraten-Best. 
im Gem., gas-chromatog., Methylier. m. H. v. Tri- 
methylaniliniumhydroxid 261, 157 

— Pyrrolizidin—, Massenspektrometrie 257, 335 

— — Stoffwechselprodukte, Best. in tier. Gewebe 257, 335 

— Reaktion mit Natriumtetraphenyloborat 2538, 126 [Or] 

— Reaktionsprodukte mit Kaliumtetrajodomercurat 
(Mayer’s Reagens) 258, 361 [Or] 

— Strychnin—, diinnschicht-chromatog. hRr-Werte in 
Korrelation zur chem. Struktur 256, 411 

— toxikolog. Untersuch., diinnschicht-chromatog. 
251, 223 

— Trenn., extr. (gegenstrom-), unter Verw. einer 
schweren org. Phase 254, 415 

— Tropa—, Nachw., diinnschicht-chromatog. 255, 173 

Alkandisulfonsiuren, C,—C,-stellungsisomere —, Trenn., 
papier-chromatog. 254, 390 

Alkane, s. Kohlenwasserstoffe, aliphat. gesatt. 

Alkan-2-ole, Analyse, KMR-spektrom. 251, 69 

Alkene, s. KW-Stoffe, aliphat. ungesatt. olef. 

Alk-1-enyl-iather, massenspektrom. Untersuch. 254, 73 

Alkenylbernsteinsiuren, Best. der Salze v. — in einigen 
Glyceriden dieser Sauren, titr.-potentiom., nicht- 
waBrig 260, 402 

Alkohol-ithoxylate, Best. v. freien Alkoholen, gas- 
chromatog., mit Temperaturprogramm 264, 86 

Alkohole, aliphat., Best., gas-chromatog., Reproduzier- 
bark. der Ergebnisse 264, 134 

— — — in Gewebehomogenaten, gas-chromatog. 257, 323 

— — — v. KW-Stoffen (aliphat.-), gas-chromatog., nach 
siulen-chromatog. Isolierung 256, 389 

— — Nachw. in cis-Octadecen-(9)-Ozonolyseprodukten, 
dinnschicht-chromatog. 259, 331 

— — — nebeneinander 251, 392 

— — Verteilung v. Alkalimetallcarbonaten u. -acetaten 
zwischen wafrigen Losungen u. einigen — bei 20°C 
259, 139 

— — — in Abhangigkeit v. pH-Wert der Mischung 
259, 139 

— — cycl., Best., spektralphotom. 254, 396 

— — prim. u. sek., Best., titr., durch Acetylier. mit 
Essigsiureanhydrid 257, 153 

— — sek., Nachw., diinnschicht-chromatog., als 
N-(1-Phenylathyl)-urethane 251, 68 

— Analyse, gas-chromatog., EinfluB des Wassers 252, 55 

— — KMR-spektrom., durch Komplexb. zwischen der 
OH-Gruppe u. paramagnetischem Eu(III) 260, 153 


Alkohole — Alkylierende Agentien 


— aromat., Best. neben aromat. Aldehyden- u. Siuren- 
best. in biolog. Fliissigk. u. Gewebe, automat., siulen- 
chromatog., mit Aminosaiureanalysator 259, 409 

— Best. in ather. Ol v. Sellerie 255, 304 

— — in ErdnuBaroma 253, 397 

— — in Jojobadl, gas-chromatog. 258, 88 

— — kinetische Untersuch. v. Xenontrioxid als Oxy- 
dationsmittel 256, 323 

— — KMR-spektrom., durch Reakt. mit Hexafluor- 
aceton 251, 68 

— —neben Acrylester- u. Saure-Best. im Gem., gas- 
chromatog. 256, 366 

— — photom. 252, 55 

— — titr., -konduktom., in Dimethylsulfoxid mit 
Dimsylnatriumreagens 251, 69 

— — v. Kohlenwasserstoffgeriisten, gas-chromatog., 
Zink-Staub-Meth. 259, 378 

— — v. Wasser m. H. lichtempfindlicher Platten u. 
Bestrahl. mit UV-Licht 254, 86 

— C,—C,;—, gas-chromatog. Vartaltan an Carbowachs 400 
951, 392 

— C;—C,;— im Gem. mit C,,—C,,-KW-Stoffen, Trenn., 
gas-flissig-chromatog. 253, 233 

— C,—C,,—, Analyse, KMR-spektrom., ‘chem. Ver- 
Paebuds mit Lanthanoidreagentien 260, 311 

— einwert. héhere, Best. in Spirituosen 257, 237 

— einwert. niedere, Best. in Lebensmitte] u. Pharmaka, 
IR-spektralphotom. 257, 236 

— freie, Best. in Alkohol-athoxylaten, gas-chromatog., 
mit Temperaturprogramm 2654, 86 

— massenspektrom. Identifiz. v. verzweigten — aus 
Birzeldriisen-Lipiden 259, 212 

— mehrwert., Best. in Olen u. Alkydharzen, gas- 
chromatog. 253, 81 

— — Nachw., diinnschicht-chromatog., mit 2-Thio- 
barbitursaure 254, 76 

— Nachw., diinnschicht-chromatog., als 6-Alkoxy- 
propionotrile 251, 125 

— Nachw. diinnschicht- sowie papier-chromatog. als 
N,N-Dimethyl-p-aminobenzolazobenzoate 253, 157 

— — — Reagentien 253, 56 

— niedere, Best. neben Aceton- u. Acetaldehyd-Best. 
(simultan) in Blut, gas-chromatog. 253, 326 

— niedere primiare, Best., fluorim., mit Alkoholoxydase 
2538, 56 
phenol., Chromatog. v. Stoffwechselprodukten biog. 
Amine u. verwandten Verb. 2538, 401 

— priaparative gas-chromatog. Auflés. v. 3,3-Dimethyl- 
2-butanol u. anderen — 255, 395 

— prim., sek. u. tert., Best., colorim., als Ester v. Brenz- 
traubensaure-2,6-dinitrophenylhydrazon 257, 372 

— — im Gem., Analyse, gas-chromatog., Dehydrierungs- 
meth. 258, 157 

— sek. asymmetr., gas-chromatog. Best. der optischen 
Reinheit mit R-(-+-)-l-Phenylathylisocyanat 253, 57 

— sek., Isolierung, siulen-chromatog. (chromsaure-) 
255, 403 

— Trenn., gas-chromatog. 260, 152 

— — sdulen-chromatog. (ionenaustausch-), Ubersichts- 
bericht 258, 132 

— — y. diastereomeren Estern v. 2-Alkanolen, gas- 
fliissig-chromatog. 258, 61 

— — v. diastereomeren Estern v. opt. aktiven —, 
gas-chromatog., als 3f-Acetoxy-A°-atienate 268, 159 
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— ungesadtt., Best., coulom.-titr., nach Bromierung der 
Trimethylsilylather 257, 371 

— Verbrennungswiarme, Best., flammenphotom. 253, 367 

— vicinale zweiwertige —, Best., spektralphotom. 
(mikro) 264, 391 

— wasserlésl., Best. v. Cl-, colorim. 257, 392 

Alkohole, zweiwert., s. Glykole 

Alkoholische Getriinke, Best. v. Fe, colorim. bzw. atom- 
absorptions-spektralphotom. im Vergl. 254, 146 

Alkoholsulfat-Detergentien, Charakterisierung, Um- 
esterung mit Bortrifluorid/Methanol als Hilfsmittel 
252, 410 

Alkoxide, Charakteris. u. Gas-Chromatog. v. — des Al u. 
einiger Elemente der Gruppe IV 253, 366 

Alkoxylgruppen, Best., gas-chromatog. 251, 67 

— — im Dezimilligrammbereich, Weiterentwicklung der 
Jodatmeth. 256, 323 

Alkydharze, Best. v. Alkoholen (mehrwert.-), gas- 
chromatog. 253, 81 

Alkylither, Best. neben D-Glucose-Best. im Gem., gas- 
chromatog. 251, 392 

Alkylithoxysulfate, Alkylarylathoxysulfate-Gem., Trenn. 
v. Homologen, elektrophoret. (diinnschicht-), auf in 
Wasser/Dioxan aufgeschlammten Agarosegelen 259,334 

Alkylaluminiumverbindungen, Best. v. Al, Hydrolyse der 
zur Aktivititsbest. benutzten Titrationslés. 256, 323 

Alkylamine, Best., colorim., nach dem Verf. v. Janosky 
251, 72 

— prim. u. sek., Best., colorim. 256, 365 

Alkylarylithoxysulfate, Alkylathoxysulfate-Gem., Trenn. 
v. Homologen, elektrophoret. (diinnschicht-), auf in 
Wasser/Dioxan aufgeschlammten Agarosegelen 259,334 

Alkylarylsulfonate, Best. in Waschmitteln (sprith- 
getrockneten-), UV-spektralphotom. 258, 321 

Alkylate, Analyse der Zusammensetzung, gas-chromatog. 
258, 80 

Alkylbenzole, lineare, Best. v. Beimengungen, gel- 
chromatog. 261, 143 

Alkylbenzolsulfonate, Alkylsulfate-Gem., Trenn. v. 
Homologen, elektrophoret. (diinnschicht-), auf in 
Wasser/Dioxan aufgeschlammten Agarosegelen 259,334 

Alkylbenzo[b]thiophene, Nachw. in Erdoldestillaten (bei 
200—250°C siedenden-) v. aus Wasson, Texas 
stammenden 251, 123 

Alkylbromide, Best., titr. 259, 314 

Alkyldimethylbenzylammoniumchloride, Best. der kri- 
tischen Micellen-Konzentration, titr.-spektralphotom., 
mit Kosin 259, 163 

Alkylgallate, Trenn. als Kompl. mit Cinchonin u. 
Strychnin 255, 169 

Alkyl-a-glycerinither, Analyse, als Alkoxyacetaldehyde 
254, 166 

Alkylgruppen, N—, Abspaltung in Gegenw. des adsorp- 
tions-chromatog. Substrates 253, 62 

— — Best., gas-chromatog. 253, 56 

— 0O- u. N—, Nachw. 256, 323 

Alkylhalogenide, Best. v. KW-Stoffen u. Alkylhalogeniden, 
siulen-chromatog. (fliissig/fest-), mit Fluorescenz- 
indicatoren 255, 409 

Alkylierende Agentien, Chromatog. v. Aziridinen, N- u. S- 
halt. Mustards u. verw. Derivate 251, 405 

— Nachw. 251, 393 

— — in Tabakrauch, diinnschicht-chromatog., als 
4.(4’-Nitrobenzyl)-pyridin-reaktive Verbindungen 257, 77 
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Alkyljodide, Best., gas-chromatog. 251, 68 

_ — — BinfluB der Struktur auf die Retentionszeit u. 
die Empfindlichkeit des Elektroneneinfangdetektors 
256, 323 

— — — Beziehung zwischen Molekilstruktur u. physikal. 
Higenschaften u. ihre Retentionsindices 258, 384 

— — titr. 259, 314 

Alkylmethylphosphonofiuoridate, diastereoisomere u. 
verwandte Verb., Trenn., gas-chromatog. 256, 324 

Alkylnaphthaline, C,.—, Best. in aromat. Fraktionen, 
gas-chromatog. 254, 396 

Alkylphenol, freies, Best. in polyathoxylierten Alkyl- 
phenolen 254, 242 

Alkylphenole, polyathoxylierte, Best. v. Alkylphenol 
(freiem-) 254, 242 

Alkylphosphorsiiuren, Anwend. in der analyt. Chemie, 
Mitt. 9 251, 268 

— Verwend. in der analyt. Chemie 255, 57 

— — 261, 194 

Alkylschwefelsiiure, Best. neben Alkyl- bzw. Alkylaryl- 
sulfonsiure-Best. in Gem. mit H,SO,, titr., -potentiom. 
257, 71 

Alkylsulfate, Alkylbenzolsulfonate-Gem., Trenn. v. 
Homologen, elektrophoret. (diinnschicht-), auf in 
Wasser/Dioxan aufgeschlimmten Agarosegelen 259,334 

Alkylsulfonsiure, Best. neben Alkylschwefelsaiure-Best. 
in Gem. mit H,SO,, titr., -potentiom. 257, 71 

Aikyltrimethylammoniumsalze, langkett., Best., titr., 
-potentiom. 255, 395 

Alkylzinnhalogenide, Best., titr., -amperom. (bi-), mit 
Cu-Indicatorelektroden in Isopropylalkohol 256, 219 

Allanit, s. Orthit 

Allantoin, Best. in Cremes, titr.-potentiom. 255, 314 

Allen, Best. neben Propion- u. Butadien-(1,3)-Best. in 
Propen, gas-flissig-chromatog. 258, 78 

Allethrin, Best., gas-fliissig-chromatog. 258, 86 

— — — geometr. Isomeren 259, 72 

Allicin, Best., colorim. 257, 315 

Allobarbital, Best. in Blut u. Harn, gas-chromatog. 
255, 254 

Allopurinol, Metaboliten, Best. in biolog. Flissigkeiten, 
siulen-chromatog. (kationenaustausch-) 254, 246 

Alloxan, Best. in biolog. Flissigkeiten, fluorim. 258, 93 

Allylalkohol, Best. neben Acrolein, polarog. 257, 70 

Alodan, Metabolismus in Fliegen 259, 188 [Or] 

Altenuene, Nachw. neben Alternariol- u. Alternatiol- 
monomethylather-Nachw., gas-chromatog. u. diinn- 
schicht-chromatog. 260, 414 

Alternariol, Nachw. neben Altenuene- u. Alternatiol- 
monomethylather-Nachw., gas-chromatog. u. diinn- 
schicht-chromatog. 260, 414 

Alternariolmonomethylither, Nachw. neben Alternariol- 
u. Altenuene-Nachw., gas-chromatog. u. diinnschicht- 
chromatog. 260, 414 

Aluminium, Best., aktivierungsanalyt. (protonen-) 
260, 158 

— — atomabsorptions-spektralphotom., mit Ammonium- 
fluorid in der Luft/Acetylen-Flamme 258, 206 [Or] 

— — — mit flammenloser Anregung in Schutzgas- 
atmosphare 255, 39 

— — elektrodenfluoridionenaktiv 260, 47 

— — extr.-photom., nach Verdrangungsreaktion 257, 51 

— — fluorim., mit Hydrazonderivaten 260, 50 

— — gravim., mit Di-n-butylphosphorsiure 258, 137 


Alkyljodide — Aluminium 


— — in Al-Draht, Al-Messing, Zn u. Te-Bronze, atom- 
absorptions-spektralphotom. 258, 375 

— — in Al-teiloxid. Aufdampfschichten, gas-chromatog. 
(mikro) 255, 406 

— — in Alkalimetallsalzen, photom., mit Phenoxy- 
dinaphtho-fuchsondicarbonsaure 255, 157 

— — in Alkyl-Aluminiumverb., Hydrolyse der zur 
Aktivitaétsbestimmung benutzten Titrationslés. 
256, 323 

— — in Alunit, spektrom. 253, 383 

— — Backpulver, atomabsorptions-spektralphotom. 
257, 309 

— — in Bauxit, gravim., mit Benzoylacetanilid 254, 364 
[Or] 

— — in Bauxiten u. Al/Ga-Leg., titr. (acidim.-) 255, 77 

— — in Bauxiten u. Nephelinen, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 257, 384 

— — in Bi 255, 290 

— — in Eisen u. Stahl, flammenphotom. 254, 327 

— — in GaSb, Ga u. Sb, spektrochem. 258, 68 

— — in Gerbflissigkeit, atomabsorptions-spektral- 
photom. 256, 235 

— — in Gesteinen, atomabsorptions-spektralphotom., 
Stérung durch Alkalimetalle 257, 160 

— — in Halbleitermaterialien, polarog. (indirekt-), nach 
komplexom. Verdriingungsreaktion 257, 159 

— — in Impfstoffen mit Stilbazo 251, 283 

— — in keram. Material, titr., mit DCTA 252, 405 

— — in Kernbrennstoffen, titr. (komplexom.-), potentiom., 
mit Fluorid 251, 201 

— — in Lotabfallen (Sn/Pb-) aus der Herstell. v. Gold- 
lagern fir elektron. Gerate, aktivierungsanalyt. 258, 71 

— — in Messing, spektralphotom., mit SPADNS 258, 222 

— — in Metallen, photom., mit 8-Hydroxy-chinolin 
258, 394 

— — in Metallorganoverb. (Spuren) 2538, 155 

— — in Mg-Leg. u. Al-Salzen, polarog. (indirekt-) in 
weinsaurer Lés. nach der Austauschreaktion mit Blei- 
8-hydroxychinolinat 258, 376 

— — in Mo, W, Fe, Stahl u. eisenhalt. oder eisenfreien 
Leg., spektralphotom., mit Brenzcatechinviolett 
259, 64 

— — in Ni-Leg. u. -Mineralien, colorim. 256, 379 

— — in ,,Nimonic“-Leg., aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
251, 275 

— — in Pflanzenblattgewebe 255, 300 

— — in pharmazeut. Zubereitungen, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 254, 407 

— — in Pu, polarog. (differential-sweep-oscillo-) 251, 194 

— — in Silicaten, siulen-chromatog. (ionenaustausch-), 
mit Oxal-/Salzsiure-Gemischen 251, 118 

— — — spektralphotom. 255, 154 

— — — titr., -potentiom. 251, 277 

— — in silicat. Gesteinen, réntgenfluorescenzspektrom., 
AufschluBverfahren 254, 1 [Or] 

— — in Sn/Pb-Létleg., polarog. (kathodenstrahl-) 253,378 

— — in Stahl, colorim., mit Eriochromcyanin R, nach 
extr. Abtrennung v. stédrenden Metallen als Rhodanid- 
komplexe 260, 395 

— — — flammenphotom. 257, 383 

— — — photom., mit Chromazurol S 256, 378 

— — — photom., mit Sulfochrom 258, 145 

— — in Ti-Leg. 254, 326 

— — — rontgenfluorescenzspektrom. 258, 321 


Aluminium 


— — in Ti u. TiO,, aktivierungsanalyt. (neutronen-), 
nach vorher. Abtrenn. 253, 311 

— — in TiO, mit Chlorcyanoformazan 253, 77 

— — in Ton, Boden u. Gesteinen, réntgenfluorescenz- 
spektrom. (radioisotopen-) 258, 399 

— — in Treibstoffen (festen-), aktivierungsanalyt. 
253, 240 

— — in U-halt. Kernbrennstoffen u. rostfreien Stihlen, 
spektralphotom., mit 8-Hydroxy-chinolin nach Extr. 
mit N-Benzoyl-N-phenyl-hydroxylamin 258, 376 

— — in U-Leg., spektralphotom., mit Chromazurol S 
255, 149 

— — in V, atomabsorptions-spektralphotom. 253, 225 

— — in Wasser (See-), fluorim. (Spuren) 251, 264 

— — — fluorim., mit Lumogallion u. Maskierung des 
Fe-Ions durch o-Phenanthrolin 252, 401 

— — in Y,O; (hochreinem-), spektrom. (emissions-) 
255, 103 [Or] 

— — in Zement u. Kalksteinen, photom., mit Aluminon 
259, 329 

— — in Zn-Leg., Benzoatfallungsmethode 251, 194. 

— — in Zr-Leg., spektralphotom., mit Stilbazogall I 
258, 394 5 

— — neben Bi-, Zn-, Pb- u. Hg-Best. in Salben, titr. 
(komplexom.-) 251, 155 

— — neben Ca in hohen Konzentrationen, titr. (kom- 
plexom.-) 254, 217 

— — neben Ca-, Fe- u. Si-Best., atomabsorptions- 
spektralphotom. 258, 72 

— — neben Ca-, Mg- u. Fe-Best. in Gesteinen, Erzen, 
Mineralien, Zementen u. Wasser, titr. (komplexom.-), 
aus einem einzigen Aliquot 258, 206 [Or] 

— — neben Co-, Cr-, Cu-, Mn-, Mo-, Ni-, Sn- u. V-Best. 
in Ti-Leg., atomabsorptions-spektralphotom. 260, 67 

— — neben Cr-Best. (simultan) in Cr-Erzen, gravim. 
255, 156 


— — neben Cr-Spurenbest. in Uranylnitratlés., extr.-gas- 


chromatog. 258, 319 

— — neben Fe, photom., mit Chromazurol § 257, 359 

— — neben Fe-Best. in Pu 258, 225 

— — — in SiC], colorim. 258, 330 

— — — titr., -potentiom., mit DTPA 254, 66 

— — neben Fe(III)-Best. im Gem. (nacheinander), titr. 
mit ADTA-spektralphotom. mit Chromazurol § 
kombin. 251, 59 

— — neben Fe u. Si, enthalpiom. 254, 34 [Or] 

— — neben Fe- u. Ti-Best. in Ferrotitan, saiulen- 
chromatog. (ionenaustausch-) 254, 328 

— — neben Ga-Best. in Gegenw. v. In, Fe u. Cu, extr.- 
photom., nach anionenaustausch-chromatog. Trenn. 
m. H. v. Milchsdure 255, 289 

— — neben Hydroxid-Best. in Natriumaluminat, 
spektralphotom., halbautomat. 252, 405 


— — neben K-, Cr- u. Sn-Best. in Gesteinen, aktivierungs- 


analyt. (neutronen-), routinemaBig 256, 72 

— — neben K-, Fe- u. Ca-Best. in Bentonit, atom- 
absorptions-spektralphotom. 256, 72 

— — neben Mg-Best. in Spinellen, titr. (komplexom.-) 
258, 208 [Or] 

— — neben Mg., Si-, P-, S-, K- u. Ca-Best. in Pflanzen 
u. Faeces, rontgenfluorescenzspektrom. 255, 86 

— — neben Mn in gréBeren Mengen, titr. (komplexom.-), 
mit TTHA im Uberschu8 gegen Glycinkresolrot 
257, 147 
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— — neben Mn u. Cu, titr. (chelatom.-) 253, 145 


— — neben Mn, Ni, Co u. Zn, gravim., nach Fall. mit 
Ammoniumphenylacetat 257, 222 

— — neben Mo-, Ti-, V- u. Zr-Best., atomfluorescenz- 
spektrom. Untersuch. in durch Inertgas getrennten 
Distickstoffmonoxid/Acetylen-Flammen 254, 55 

— — neben P- u. Fe-Best. (simultan) in Phosphat- 
gesteinen u. Diingemitteln, colorim. automat. 255, 155 

— — neben Si-, Cl-, K-, P- u. Ca-Best. in biolog. Material, 
aktivierungsanalyt. (neutronen-) 257, 87 

— — neben Si- u. Fe-Best., atomabsorptions-spektral- 
photom., Berechn. u. Korrektur der gegenseitigen 
Storung 252, 404 

— — neben Ti-Best. in Alunit u. Bauxit, spektralanalyt., 
EinfluB des Vermahlungsgrades der Proben bei Hin- 
bringung in den Plasmabogen mittels eines Luft- 
stromes 260, 160 

— — — in Erzen u. Silicaten, titr. (komplexom.-) 255,153 

— — — in Ziegler-Natta-Katalysator-Systemen, titr. 
(komplexom.-), mit ADTA 254, 335 

— — neben Ti- u. Fe-Best. in Silicaten, siulen- 
chromatog. (ionenaustausch-)-titr. (komplexom.-) 
258, 396 

— — neben V(III)-Best., titr. (chelatom.-), -potentiom., 
Riicktitr, mit Hg(I1)-Los. in urotropingepuff. Lés. 
253, 145 

— — photom., unter Zugabe v. NaCl zur Verhinder. v. 
Adsorptionsverlusten 253, 145 

— — polarog., in Dimethylformamid als Perchlorat 
259, 141 

— — — mit Alizarin 251, 315 

— — spektralphotom., als ternirer Kompl. 254, 217 

— — — mit Dibrompyrogallolsulfophthalein 257, 210 

— — — mit 1-Isonicotinoyl-2-salicylidenhydrazin 256,305 

— — — mit Stilbazo u. Zephiramin 254, 55 

— — titr. (indirekt-komplexom.-)-potentiom., mit Cu?+- 
ionenselektiver Festmembranelektrode 258, 307 

— — titr., -chemoluminescenz 2538, 213 

— — titr. (komplexom.-), mit ADTA im UberschuB u. 
dessen Vervielfachung durch Bleijodat 255, 223 

— — titr., -spektropolarim., mit D-(—)-1,2-Propylen- 
diamintetraessigsiure 254, 217 

— — titr., -thermom. 258, 146 

— — UV-spektralphotom., mit Brenzcatechin-4-sulfonat 
252, 28 

— — — mit Brenzcatechin-4-sulfonat in absol. Athanol 
258, 49 

— — y. Ag-Spuren, extr., -atomabsorptions-spektral- 
photom. 256, 375 

— — v. Bi, Sb, Pb u. Sn, atomabsorptions-spektral- 
photom., mit wasserfreiem Lésungsmittel 260, 158 

— — v. Ca, flammenphotom. 251, 269 

— — y. Cd u. Zn, extr.-atomabsorptions-spektralphotom. 


260, 67 

— — v. Co, Cu u. Ni (aufeinanderfolgend), colorim. 
260, 309 

— — y. Cr- u. V-Spuren in hochreinem —, coulom.-titr. 
253, 67 


— — vy. Cu (0,001°/,), Selektierung mit Polyathylenimin- 
Cellulose 255, 406 

— — vy. Eu-Spuren, isotopenverdiinnungsanalyt.-massen- 
spektrom. 256, 70 

— — v. Fe, extr.-photom., als Tris-(dibenzylsulfoxid)- 
Hisen(II1)-rhodanid 255, 407 
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Aluminium, Best., v. Fe (Forts.) 

— — — extr., -titr. mit Kupferron 251, 280 

— — — spektralphotom., mit Krokonsaure 258, 319 

— — y. Fe, Cu, Mn, Mg, Zn, Ti, V u. Si, atomabsorptions- 
spektralphotom. 258, 375 

— — y. Fe-, Mn-, Zn- u. Cu-Spuren, rontgenfluorescenz- 
spektrom., nach Sulfidfallung 252, 402 

— — y. Fe-Spuren, spektralphotom., mit Natriumsulfid 
in alkal. Medium 258, 68 

— — v. Ga, extr., spektralphotom. 254, 58 

— — y. Mn in hochreinem —, spektralphotom. 253, 311 

— — y. Na u. F, réntgenfluorescenzspektrom. 254, 325 

— — vy. O, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 256, 70 

— — — in Reinst— 255, 406 

— — — in —spinellen 256, 74 

— — y. P-Spuren, photom., durch Molybdanblau- 
Butylacetat-Extr. 254, 325 

— — vy. Si, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 259, 151 

— — yv. Spurenverunreinig. in —hiilsen fir Bestrahlungen 
im RA-Reaktor v. Vinca, Jugoslawien, aktivierungs- 
analyt. (neutronen-), zerstorungsfrei 257, 66 

— — vy. V, aktivierungsanalyt. oder spektralphotom., 
nach Adsorption auf Aluminium- oder Zirkonium- 
oxiden 258, 226 

— — y. V(V) durch eine kinet. Meth. m. H. v. Nerolin- 
siure 253, 68 

— — v. W (substéchiom.), aktivierungsanalyt. (neu- 
tronen-) 255, 151 

— — vy. Zn, spektralphotom., mit Dithizon nach Extr. 
als Thiocyanatkompl. 255, 289 

— Extr. mit 5,7-Dibrom-8-hydroxy-chinolin 258, 310 

— — mit 8-Hydroxy-chinaldin 257, 207 

— — mit Tributylphosphat in Gegenw. v. Perchlorationen 
257, 207 

— Interaktion mit 2-Brom-4,5-dihydroxy-benzol- 
(1-azo-1’)-benzol-4’-sulfonsiiure (Na-Salz), spektral- 
photom. Untersuch. 257, 47 

— Kompl. mit Brompyrogallolrot, spektralphotom. 
Untersuch. 254, 217 

— — mit Chromazurol 8, spektralphotom. Untersuch. 
253, 297 

— — mit o-Diphenolen, Chromotropsiure u. o-Phenol- 
carbonsauren, potentiom. Untersuch. 254, 370 

— — mit F-, Stabilitatskonstanten 259, 46 

— — mit Fe(III)-Tartrat, spektralphotom. Untersuch. 
257, 368 

— — mit 8-Hydroxychinolin, spektralphotom. Ermittl. 
der Bildungs- u. Extraktionskonstanten 259, 39 

— — mit SPADNS, spektralphotom. Untersuch. 258, 222 

— maskierende Wirkung v. Wein- u. Citronensaure auf — 
254, 384 

— Nachw. neben Be- u. Cr-Nachw., diinnschicht- 
chromatog. 251, 315 

— — neben Fe(IIT)- u. Cr(III)-Nachw., papier- 
chromatog. 258, 381 

— — neben Ga.-, Fe-, In- u. Ti-Nachw., diinnschicht- 
chromatog. 251, 319 

— — neben Ga(IIT)-, In(III) u. Tl-Nachw., papier- 
chromatog. 256, 305 

— — neben Ti-, In-, Fe- u. Ga-Nachw., diinnschicht- 
chromatog., auf Cellulose 257, 348 [Or] 

— saureunlésl., Best. in Stahl, réntgenfluorescenz- 
spektrom. 258, 322 


Aluminium — Aluminiumlegierungen 


— Solvatation in Dimethylsulfoxid/Wasser-Systemen, 
KMR-spektrosk. Untersuch. 253, 212 

— Trenn. v. Be, sdiulen-chromatog., am Chelataustauscher 
auf Basis v. o-(2-Hydroxyphenylazo)-benzoesaure 
257, 146 

— — y. Ca, siiulen-chromatog. (anionenaustausch-), 
Verwend. v. Ferron 256, 213 

— — v. Cu, Ni, Co, Cd u. Zn, fallungsanalyt., unter Ver- 
wend. v. Athylendiamin 255, 238 

— — v. F, destillat. 259, 151 

— — v. Ga, extr., aus Lés. sauerstoffhalt. Sauren mit 
Alkylphosphorsiuren in Lésungsmittelgem. 255, 57 

— — v. In, ionenaustausch-chromatog., in Dimethy]l- 
sulfoxid 2538, 44 

— — vy. Se, extr. 258, 307 

— — vy. Th u. Zr, fallungsanalyt., mit Phenylessigsaure 
257, 356 

— — v. Zn, siulen-chromatog. (kationenaustausch-), als 
Salicylate 257, 205 . 

Aluminiumalkoxide, Charakterisierung u. Gas-Chromatog. 
253, 366 

Aluminiumantimonid, Analyse, spektrochem. u. 
spektrog. 251, 281 

Aluminiumbronze, Best. v. Fe, extr., -titr. mit Kupferron 
251, 280 

Aluminiumchlorid, Best. v. Cr(V1), photocolorim., unter 
Verwend. der katalyt. Oxydationsreakt. v. o-Dianisidin 
mit H,O, 258, 230 

— — v. Spurenverunreinigungen, spektrog. 259, 330 

— polarog. Reduktion in Dimethylformamid 257, 51 

Aluminium-®@-diketonat, Trenn. v. Cr- u. Fe-f-diketonaten, 
gas-chromatog. 256, 48 

Aluminiumlegierungen, Analyse, spektrom., mittels 
Quanto-Vac 253, 224 

— Best. v. Ag-Spuren, extr., -atomabsorptions-spektral- 
photom. 256, 375 

— — v. Al, Cu, Fe, Mn, Pb, Si, Sn u. Te in Al-Draht u. 
-Messing, atomabsorptions-spektralphotom. 2538, 375 

— — vy. Alin Al/Ga-Leg., titr. (acidim.-) 255, 77 

— — v. Be, spektralphotom., mit Chromazurol 8 u. 
Zephiramin 260, 69 

— — v. Be, B, Ti, Zr, Nb u. Ta, spektrog. 259, 323 

— — v. Biu. Pb in — 2011, polarog. 252, 48 

— — y. Co u. Cu, spektralphotom., im System Aceton/ 
Salzsaure 254, 227 

— — v. Co, Cu u. Ni (aufeinanderfolgend) in Al/U-Leg., 
colorim. 260, 309 

— — v. Cr, aktivierungsanalyt. u. isotopenverdiinnungs- 
analyt. 2538, 310 

— — v. Cr, Zn, Fe, Co, Sc, Hf u. Ni in Al/Si-Leg., 
aktivierungsanalyt. (neutronen-) 254, 281 [Or] 

— — v. Fe, extr., -spektralphotom., als Tris[pentandion- 
(2,4)]-eisen(IIT)-Kompl. mit Propylencarbonat 256, 319 

— — v. Fe, extr., -titr. mit Kupferron 251, 280 

— — v. Fe in Al/V-Leg., photom., mit o-Phen- 
anthrolin 254, 325 

— — v. Fe, photom., Rhodanidmeth. m. H. eines 
Standardzusatzes 255, 289 

— — — titr. oder spektrog., EinfluB v. anwesendem Si 
256, 226 

— — v. Mg, spektrophotom., mit Chromotrop 2R 
251, 193 

— — v. Mn, Cu u. Ga in Al/Si-Leg., aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 253, 347 [Or] 


Aluminiumlegierungen — Amidogruppen 


— —v.O 255, 406 

— — v. P, spektralphotom. 2538, 376 

— — b. Pb, atomabsorptions-spektralphotom. 258, 226 

— — v. Si, atomabsorptions-spektralphotom. 251, 197 

— — — — 258, 67 

— — v. Sn, atomabsorptions-spektralphotom. 257, 158 

— — — photom., mit Chromathylpyrazol u. Thiocyanat- 
lés. 258, 224 

— — v. $n u. Zr, réntgenfluorescenzspektrom. 254, 325 

— — v. Zn, photom., mit Chromithylpyrazol 258, 375 

— — — titr. (komplexom.-) 254, 325 

— — v. Zn, Mg, Cr, Mn, Si, Fe u. Ti, in Al/Zn/Mg-Leg., 
spektrog. 257, 298 

— Q-geschaltete Laserenergie-Absorption in einer 
— Feder 258, 302 

— Spektralanalyse, EinfluB des Gefiiges u. der Ent- 
ladungsgase 260, 229 [Or] 

Aluminiumnitrid, Best. in Stahl (niedrig leg.-) 251, 273 

— — spektrog. 256, 105 [Or] ; 

Aluminiumoberflichenschichten, massenspektrom. Unter- 
scheid. 258, 393 

Aluminiumoxid, Best. der Gré8enverteilung v. —teilchen 
im ,,Coulter Counter“, Carbowax als Dispersionsmittel 
255, 385 

— — in Aluminiumpulver (gesintertem -), aktivierungs- 
analyt. (neutronen-) 253, 310 

— — in Hisenerzen, Schlacken u. temperaturbestindigen 


Materialien, atomabsorptions-spektralphotom. 259, 383 


— — in Elektrolysebadern, aktivierungsanalyt. (neu- 
tronen-) 259, 241 

— — in Kalkstein, emissions-spektralphotom. 260, 71 

— — in silicat. Materialien, atomabsorptions-spektral- 
photom. 251, 117 

— — v. Beimengungen, spektrog., m. H. v. Entladungen 
in einer Hohlkathode 254, 332 

— — y. Cl-Spuren in Katalysatorenmaterial aus Silicium- 
oxid u. —, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 253, 389 

— — v. Fe in Substitutionslage im — durch M6Bbauer- 
Effekt 255, 157 

— —v. Fe, Zn u. Na, atomabsorptions- u. -emissions- 
spektroskop. 256, 384 

— — v. Na, flammenphotom., nach SchmelzaufschluB 
mit Caleciummetaborat 258, 326 

— — vy. Ni, spektralphotom., mit TAN 258, 78 

— —v.S durch Redukt. mit Sn(I1)-Phosphorsdure 
252, 50 

Aluminiumsalze, Best. v. Cr, atomabsorptions-spektral- 
photom. 252, 52 

Aluminiumspinelle, Synthese u. Analyse 251, 115 

Aluminiumverbindungen, Best. v. V, aktivierungsanalyt. 
oder spektralphotom., nach Adsorption auf Alu- 
minium- oder Zirkoniumoxiden 258, 226 

Alunit, Best. v. Al, spektrom. 263, 383 

— — y. Al u. Ti, spektralanalyt., EinfluB des Ver- 
mahlungsgrades der Proben bei Einbringung in den 
Plasmabogen mittels eines Luftstromes 260, 160 

Amalgame, Dental—, Analyse, rontgenfluorescenz- 
spektrom., unter Verwendung einer Lésung 260, 317 

Amanitatoxine, Nachw., diinnschicht-chromatog. 251, 346 

Amantadinhydrochlorid, Best. in biolog. Flissigk., gas- 
chromatog. oder spektralphotom. 251, 222 

Ameisensiiure, Best. in Ei (Voll-), gas-fliissig-chromatog. 
257, 311 


429 


— — in Lebensmitteln, siulen-chromatog., mit Polyamid- 
pulver 257, 314 

— — KMR-spektrom. 259, 314 

— — neben Buttersiure-, Capronsaure- u. Caprylsiure- 
Best. im Gem., siulen-chromatog. (ionenaustausch-)- 
titr., -potentiom. 256, 325 

— — neben KEssigsaure-Best., titr. 253, 367 

— — neben Hssigsaure-Best. in ihrem Gem., titr., mit 
Ag(IIT)- u. Cu(III)-Lés. 254, 74 

— — neben Hssig- u. Propionsaure-Best. in ihrem Gem., 
gas-chromatog. 254, 393 

— — neben Formaldehyd-Best., titr. 257, 225 

— — neben Methanol-Best. in ihren Gem., titr. 257, 153 

— — neben Oxalsdure-Best. in ihrem Gem., titr., mit 
Ag(IIT)- u. Ce(1V)-Lés. 254, 74 

— — — titr., mit Ce(IV) u. Ag(III) 258, 157 

— — titr., -amperom. 255, 410 

— — titr., mit Cer(III)-perchlorat durch Photo-Oxydat. 
(mikro) 256, 360 

— 4C-mark., Best. 254, 74 

— Nachw., spezif. Farbreaktion 260, 8 [Or] 

Americium, Best., coulom. 252, 30 

— — neben Nitraten v. Li, Na, NH,, Mg u. Al, extr., 
mit 1-Phenyl-3-methyl-4-benzoyl-pyrazolon-5/ 
Tributylphosphat in Cyclohexan-Gem. 258, 52 

— — neben Np(VI)-, Th(VI)- u. Pu(IV)-Best. nach 
anionenaustausch-chromatog. Trenn. 255, 231 

— — spektralphotom. 254, 373 

— — v. Metallverunreinig., massenspektrom. (funken- 
ionenquellen-) 251, 279 

— Kompl. mit HADTA, Extr. mit Tricaprylmethyl- 
ammoniumchlorid in Benzol 260, 145 

— Nachw. in biolog. Flissigk., Trinkwasser u. Atemluft 
im pCi-Bereich 255, 256 

— Trenn. v. Cm u. weiteren Begleitelementen im Zirko- 
niumphosphat/Salpetersaure-System 258, 147 

— — vy. Pu(IV), ionophoret. (gegenstrom-) 255, 391 

— — v. Pu u. Spaltprodukten, siulen-chromatog., an 
chelatbildendem Ionenaustauscher 259, 142 

Americium-248, Best., durch sein Tochterprodukt ?°°Np 
256, 308 

— — in 44Cm, y-spektrom. 255, 160 

Amiben (8-Amino-2,5-dichlorbenzoesdure), Best. in 
Granulat- u. Flissig-Formulierungen, UV-spektral- 
photom. 257, 404 

— Nachw. neben Randox-, CIPC-, Diquat- u. Paraquat- 
Nachw., diinnschicht-chromatog.-ringofenmeth. 
kombin. (halbquantit.) 253, 239 

Amidase, Best., colorim., gegen N-Alkyl- u. N,N-Dialkyl- 
amide 257, 331 

Amide, Adsorptions-Chromatog. auf Biogel-Saulen 
255, 400 

— Best., gas-chromatog. (submikro) 251, 157 

— Nachw., diinnschicht-chromatog., Verbesser. der Jod- 
Starke-Meth. 256, 325 

— org., Best., titr., Ubersicht 258, 61 

— — Trenn., siulen-chromatog. (ionenaustausch-), 
Ubersichtsbericht 258, 132 

Amidharze, Poly—, therm. Spaltprodukte, Ermittl. 
252, 60 

Amidine, Nachw., diinnschicht-chromatog., als Pikrate 
2538, 159 

Amidogruppen, Best., automat., spektralphotom. NaOCl- 
Amylose-KI-Meth. 260, 173 
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Amine, aliphat., Analyse, gas-chromatog., Athylenglykole 
als stationire Phasen 2538, 157 

— — gas-chromatog. Untersuch. der Wechselwirk. 
zwischen — u. Metallionen 254, 392 

— — Nachw. in Luft durch Dichloracetaldehyd u. ein 
Chloral-dichloracetaldehyd-Copolymer 252, 43 

— aliphat. u. alicycl., Best., fluorim. 256, 59 

— — Best. in Wein, fluorim. 258, 238 

— aliphat. u. aromat., Trenn., gas-chromatog. 260, 152 

— aliphat., aromat. u. alicycl., Best., spektralphotom., 
mit 2,4-Dinitrobenzoylchlorid 257, 372 

— aliphat., aromat. u. heterocycl. Mono- u. Di-—, Best., 
siiulen-chromatog. (kationenaustausch-), atomat. 
256, 243 

— aliphat. u. aromat. prim., sek. u. tert., Nachw., diinn- 
schicht-chromatog. 2538, 57 

— aliphat. u. aromat. tert., Best., polarog., iiber ihre 
Aminoxide 260, 59 

— aliphat. u. aromat., prim. u. sek. Trenn., dinnschicht- 
chromatog., als B-Aminovinyl-o-hydroxyphenylketone 
254, 391 

— aliphat. u. cycl., Best., fluorim., mit 3-Carboxy- 
7-hydroxycumarin 255, 141 

— aliphat. Di—, Trenn., gas-chromatog. 258, 158 

— aliphat. oxithylierte im Gem., Best. der Kohlenstoff- 
ketten-Verteilung 253, 367 

— aliphat. prim., Best., spektralphotom., Abtrennung 
des Ammoniaks 254, 392 

— aliphat. prim. u. sek., Analyse, gas-chromatog., auf 
Glas-Capillarkolonnen 258, 57 

— — — Best., colorim. 256, 365 

— aliphat. prim. u. sek. Fett—, Best. neben Nitril in 
hohem Gehalt, IR-spektroskop. 260, 390 

— aliphat. prim., sek. u. tert. u. aromat. prim., Best., 
fluorim. 260, 398 

— aliphat. sek., Best. neben aliphat. prim., spektral- 
photom. 251, 70 

— — Trenn., gas-chromatog., Desaktiv. v. Tragermaterial 
253, 367 

— Alkyl—, Best., colorim., nach dem Verfahren v. 
Janovsky 251, 72 

— Aminosaurengemisch, Trenn., elektrophoret. (mittel- 
spannungs-) 254, 392 

— Analytical Chemistry of — (Streuli, Averell) 257, 
194 [L] 

— aromat., Best., photom., durch oxydat. Kupplung 
258, 159 

— — — spektralphotom. 256, 65 

— — — titr., -MHz 254, 80 

— — — v. Wasser m. H. lichtempfindlicher Platten u. 
Bestrahlung mit UV-Licht 254, 86 

— — biogene Mono—, Nachw., diinnschicht-chromatog., 
Vergleich v. Formaldehyd-Gas u. Prochdzka-Reagens 
255, 256 

— — Di—, Kompl. mit Jod, Zusammensetz. u. Struktur 
256, 327 

— — — Nachw., papier-chromatog., mittels Brom- 
dimpfen 260, 165 

— — Dinnschicht-Chromatog. auf mit Cadmiumsulfat 
impragn. Silicagelschichten 260, 62 

— — Gas-Fliissig-Chromatog. einiger hochsiedender — 
257, 378 

— — Identifiz., colorim., als Oxydationsprodukte mit 
Peroxodisulfat 257, 275 [Or] 


Amine 


— Nachw. 258, 61, 62 

— — als Oxydationsprodukte 259, 58 

— — dimnschicht-chromatog., auf Polyamid 252, 74 
— — diinnschicht-chromatog., mit Chloranil 258, 65 
— — diinnschicht-chromatog., mit Co(II) 254, 299 
— — in Haarfirbemitteln, diinnschicht-chromatog. 
251, 144 

— Poly—, Trenn., diinnschicht-chromatog. 255, 400 
— prim., Best., fluorim., mit 2,6-Diaminopyridin 258, 66 
— — — colorim. 251, 76 

— — — in Lokalanaesthetica, colorim., mit 9-Chlor- 
acridin 256, 407 

— — — titr., -amperom. bzw. -dead-stop, mit Nitrit- 
malés. 254, 242 

— — Trenn., siulen-chromatog., auf Alginsaure- u. 
Carboxymethylcellulosekolonnen 255, 400 

— prim. p- u. o-elektropositiv substituierte, Best., 
titr., -elektrom., mit NitritmaBlés. 255, 301 

— prim. schwer wasserlésl., Best., titr., -voltam., mit 
1 M Nitrosylschwefelsaiure als MaBlos. 255, 206 [Or] 
— quantitative Bromierung 255, 144 

— schwerlésl., pK-Werte 258, 66 

— Sulfarsazen/Silber-System, spektralphotom. Unter- 
such. 258, 144 

— tert., Verhalt. bei der Extrakt. v. U aus neutralen 
u. sauren Medien 251, 317 

— Trenn. v. Pyridin, Picolinen, Lutidinen u. —, gas- 
chromatog. (capillarsiulen-), mit pordsen Schichten an 
Kobalt-Phthalocyanin 260, 154 

Aryl—, Best. in Harn, ohne St6rung durch Indican 
260, 173 

Best., colorim., mit 3-Methyl-benzothiazolin-2-on- 
hydrazon 254, 398 

— coulom.-titr. in CHCl, mit potentiom. oder spektral- 
photom. Indikation 251, 392 

— fluorim., Ninhydrin-Kondensationsreaktion mit 
Aldehyden u. prim. Aminen 259, 81 

— in Gemischen durch multiplikative Verteilung 
251, 294 [Or] 

— KMR-spektrom., durch Reakt. mit Hexafluor- 
aceton 251, 68 

— spektralphotom., durch Reakt. mit Natriumhypo- 
chlorit, Automat. der Methode 260, 173 

— titr., Ubersicht 258, 61 

— titr., -potentiom., in Dimethylsulfoxid 255, 141 

— v. Wasser in stark basischen —, Titr., mit Fischer’s 
Reagens 254, 392 

biochem. interessierende, Trenn., ionenaustausch- 
chromatog., mitfallungsanalyt. oder extr., Verhalten 
v. ng- u. ug-Mengen 256, 279 [Or] 

biogene, Best., coulom.-titr. (acidim.-) 258, 20 [Or] 
— —neben Aminosauren u. Aminoalkoholen, spektral- 
photom. 258, 166 

— — neben narkot. Alkaloiden-Best. (simultan), 
gas-chromatog. 259, 75 

— — sdulen-chromatog. (ionenaustausch-), -fluorim. 
260, 90 

— Identifiz., massenspektrom., als 1-Dimethylamino- 
naphthalin-5-sulfonyl-Deriv. 252, 127 [Or] 

— Nachw., gel-chromatog., als DANS-Deriv. 260, 91 
— papier-chromatog. Trenn. u. Identifiz. unter Verwend. 
eines Referenzsystems 255, 96 


— — Spurenbest., gas-chromatog./massenspektrom. 


259, 210 


Amine — Aminopeptidase 


— Brenzcatechin- u. Indol—, Chromatog. v. Stoffwechsel- 
produkten biog. Amine u. verwandten Verb. 258, 401 

— Diinnschicht-Chromatographie als 4-Dimethylamino- 
3,5-dinitrobenzoylamide 260, 312 

— enantiomere Deriv., Trenn., gas-chromatog. 255, 321 

— fliichtige biogene, Nachw. in Wein, diinnschicht- u. 
gas-chromatog. 253, 165 

— Identifiz., diinnschicht-chromatog./massenspektrom.- 
kombin., als 4-Dimethylamino-3,5-dinitrobenzoyl- 
Deriv. 259, 351 [Or] 

— Mono— u. Di—, chromatog. Verhalten, EinfluB des 
pH der Natriumionen-Konzentration 255, 141 

— Nachw. 258, 158 

— — dimnschicht-chromatog. 253, 62 

— — dimnschicht- bzw. papier-chromatog. u. gel- bzw. 
papier-elektrophoret. 255, 321 

— — diimnschicht- sowie papier-chromatog., Reagentien 
2538, 56 

— — in Lebensmitteln, gas-chromatog. 258, 246 

— nichtfluoresc., Best., fluorim., durch Ionenpaarextr. 
252, 275 [Or] 

— phenol., Best. in Citrusfruchtsiaften, gas-chromatog. 
253, 392 é 

— — Nachw. in Harn, extr., -papier-chromatog. 256, 159 

— — — — papier-chromatog. 260, 331 

— Poly—, Analyse, automat. 2538, 402 

— prim., Best. in Blut u. Harn, gas-chromatog., mit 
Elektroneneinfangdetektor, Vergl. einiger Derivate 
255, 87 

— primare, der Struktur (R,R’)—-CH—NHk,, Nachw., 
papier-chromatog., mit photochem. Sichtbarmach. 
258, 155 

— prim. Mono— u. Di—, saiulen-chromatog. (ionenaus- 
tausch-) -Aminosaure-Analyzer-Meth. 258, 155 

— prim. u. sek., Nachw., diinnschicht- oder papier- 
chromatog., mit -Formyl-o-hydroxyacetophenon 
257, 373 

— — im bindren oder ternaéren Gem., Best., titr., nicht- 
waBr., differentialkinet. 256, 59 

— — Nachw. mit w-Formyl-o-hydroxy-acetuphenon u. 
Benzo-y-pyron 256, 369 

— prim. sek. u. tert. im Gem., Analyse, mit Trifluor- 
essigsdureanhydrid als acetylierendes Agens 267, 372 

— — Nachw., diinnschicht-chromatog., Farbreagentien 
254, 45 

— schwache, Best., titr. (acidim.-), -potentiom., HinfluB 
vy. neutralen Salzen 257, 373 

— sek., enantiomere Deriv., Trenn., gas-chromatog. 
253, 367 

— Stoffwechselprodukte biogener — u. verwandte Verb., 
Trenn., siulen-chromatog., auf lipophilem Sephadex 
255, 90 

— substituierte, Trenn., diinnschicht-chromatog., auf 
Ag,O/Silicagel-Platten 256, 328 

— sympathicomimetische, Best., gas-fliissig-chromatog., 
mit Elektroneneinfang-Detektor als Pentafluorbenz- 
amidderiv. 255, 171 

— tert., Best., coulom.-titr., mit katalyt. thermom. End- 
punktsindikation in nichtwaBr. Solventien 256, 62 

— — — in Polyurethan-Schiumen bei der Herstellung, 
titr., -potentiom. 257, 393 

— — — nach Formylier. v. prim. u. sek. — mit gem. 
Essigsiure/Ameisensiureanhydrid 251, 303 [Or] 
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— tert. (poly-) aliphat., massenspektrom. Untersuch. mit 
chem. Ionisation 258, 157 

— Verbrennungswirme, Best., flammenphotom. 258, 367 

Aminhalogenhydrat, Best. neben quatern. Ammonium- 
basenhalogenid-Best., titr.-potentiom. 258, 385 

Aminhydrochloride, Athyl— u. Methyl—, Nachw., 
dinnschicht-chromatog. 259, 378 

— Best. neben Carbamidsaurechloriden-Best. 255, 409 

2-Amino-acetophenon, Best. in Milch (steril. konz. -) 258, 396 

Aminoacyl-arylamidasen, Best., spektralphotom. 259, 95 

Aminoalkylphosphonate, Analyse, saulen-chromatog. 
251, 348 

1-Amino-anthrachinon, Best. in Handelsprodukten, 
dinnschicht-chromatog.-colorim. 255, 165 

2-Amino-anthrachinon, Best. in D & C-Blau Nr.9, 
dinnschicht-chromatog.-spektralphotom. 254, 93 

1-Amino-anthrachinonmonosulfonsiuren, Papier-Chro- 
matog. 251, 126 

p-Aminobenzoesiure, Fluorescenz- u. Phosphorescenz- 
Spektren 260, 83 

— lokalanaesthetische Derivate, Best., mikrobiolog. 
256, 252 

Aminobenzoesiuren, Deriv., diimnschicht-chromatog. 
251, 77 

— isomere Derivate, Trenn., durch Ligandenaustausch- 
Chromatographie 251, 77 

— o-, m-u. p-, Titrationsbedingungen in Alkohol- u. 
Ketonmedium 257, 72 

8-Aminocrotonsiureester, Best. in Speisedl nach Migration 
254, 153 

4-Aminocyclohexylalkansaéuren, cis- u. trans-Isomere, 
Best., gas-chromatog. 254, 74 

2-Amino-2-desoxyhexosen, Analyse, gas-fliissig-chromatog. 


258, 330 

Aminogruppen, Best. der Zahl v. prim. u. sek. —, gas- 
chromatog. 253, 156 

— — in Serum u. Plasma, v. freien —, automat., mit 


2,4,6-Trinitrobenzolsulfonat 255, 243 

— —neben Acetyl-, Athoxy- oder N-Athyl-, Nitro- u. 
Nitrosogruppen-Best. in N-org. Verb. durch Oxydat. 
mit Chromsaure 251, 68 

— — neben Nitrogruppen- u. Cl- oder Br-Best. 251, 64 

— — photom., mit p-Benzochinon 252, 218 [Or] 

— End— v. Polymeren in waBr. Lés., Best., colorim., 
Umkehr-Farbstoff-Verteilungstechnik 260, 324 

— Farbtest zum Nachw. v. freien endstandigen — in der 
Festphasensynthese v. Peptiden 256, 242 

— freie, Best. in Proteinen, photom., mit Dinitrofluor- 
benzol 257, 89 

— Nachw., tiipfelanalyt. 251, 400 

— prim., Nachw., diimnschicht-chromatog. 255, 140 

— prim. u. sek., Nachw., mit w-Formyl-o-hydroxy- 
acetophenon u. Benzo-y-pyron 256, 369 

— prim., sek. u. tert., Best. in Anionenaustauschern 
254, 234 

— — — in Anioniten 254, 89 

6-Aminolivulinsiure, Best. in Harn, siulen-chromatog. 
(ionenaustausch-) 258, 327 

S-Aminolivulinsiure-Synthetase, Best. hepatischer — 
(semimikro) 255, 251 

Aminooxide, Abschitzungsmeth. 251, 347 

Aminopeptidase, Best., Azo-Bindungsmeth., Azo-Farb- 
stoff-bindende Proteine als stérende Faktoren 260, 417 

— — spektralphotom. 259, 95 
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Aminophenazon, Best. in analgetisch wirkenden Kom- 
binationspraparaten, KMR-spektrom. 256, 144 

— — in Blut 254, 245 

— — neben Analgen-Best. (simultan), spektralphotom. 
259, 74 

— — neben Noramidopyriniummethansulfonatnatrium- 
u. Phenazon-Best. in ihrem Gem., siulen-chromatog. 
(ionenaustausch-)-UV-spektralphotom. 254, 157 

3-Aminophenol, Best., colorim. 2538, 163 

4-Aminophenol, Best. in Anilin, photocolorim. 252, 59 

— — in Harn 257, 93 

— — neben 4-Aminosalicylsaure in ihrem Gem., titr., 
nach siulen-chromatog. Trenn. 255, 145 

Aminophenele, Best., titr. (acido-bas.-)-potentiom., in 
wasserfreier Essigsiure 252, 59 

Aminophosphonate, Best. v. Phosphonat-P in natiirl. 
vorkommenden — 257, 323 

Aminophosphonsiuren, chromatog. u. elektrophoret. 
Verh. auf Schichten v. Kationenaustauschern 256, 413 

Aminopolyearbonsauren, Na-Salze, Nachw., papier- 
chromatog. 251, 399 

Aminopromazin, Best., chromatog.-UV-spektralphotom. 
254, 158 

Aminopropylon, Best., colorim., Farbreaktionsmechanis- 
mus mit Ninhydrin 251, 403 

Aminopyridine, Trenn., diinnschicht-chromatog., bei 
Anwendung v. Tragersubstanzen versch. Mikroporen- 
struktur 255, 218 

Aminopyrin, s. Aminophenazon 

Aminosiurearylamidase, Best. in Harn 255, 251 

Aminosiuren, akt. Ester, Best., titr., in nichtwaBr. Lés. 
252, 70 

— aliphat., aromat. u. heterocycl. —derivate, papier- 
chromatog. Trenn. u. Identifiz. unter Verwend. eines 
Referenzsystems 255, 96 

— Amine-Gemisch, Trenn., elektrophoret. (mittel- 
spannungs-) 254, 392 

— Analysator-Chromatogramm, Best. einiger Ammoniak- 
oder Aminosiureproben 254, 168 

— Analysator-Computer-Programm, Fortran IV E 
254, 168 

— Analyse, automat. 251, 207 

— — — Best. v. Muraminsiure, Ornithin u. Diamino- 
pimelinséure 255, 324 

— — — Einsaulen-Verf. mit einem Standardsystem 
257, 244 

— — — mit Hydrindantin-Ninhydrin-Reagens, Farb- 
konstanten-Vergl. bei Verwendung v. Ni/Pt u. SnCl, 
als Reduktionsmittel 259, 254 


— — — §-f-(4-Pyridylathyl)-L-cystein als neuer Standard 


256, 160 

— — Berechnungen mit Tischcomputer 255, 321 

— — gas-chromat. 258, 167 

— — gas-chromatog., als trifluoracetylierte Phenylthio- 
hydantoine 255, 175 

— — gas-flissig-chromatog. Nano- u. Picogramm-Meth. 
258, 410 

— — mit durch TiCl, reduziertem Ninhydrin 259, 402 

— — saulen-chromatog., auf Sulfopolystyrol-Katexen 
258, 167 

— — — Einsdulenverf. 258, 167 

— — — (ligand-austausch-) 259, 82 

— — — Zubehérteile fiir sehr kleine Glassiulen 258, 254 


Aminophenazon — Aminoséiuren 


Analyse u. Sequenzbest., Anwend. v. Computern, 
Ubersichtsbericht 257, 245 

— Konstruktion einer druckempfindlichen DurchfluB- 
zelle mit hohem Szintillationszihlungswirkungsgrad 
256, 160 

— mit Technicon-Einsdulensystemen u. Lithium- 
puffersystem 254, 167 

— mit Technicon-Mehrkanal-Analysator u. Ninhydrin- 
Hydrindantin als Farbreagens 254, 167 

— radioaktive Markierer zur Identifiz. auf Chromato- 
grammen 254, 168 

aromat., fluorim. Messung nach elektrophoretischer 
Trennung in ungefarbten Proteinschichten in Acryl- 
amidgelen 260, 93 

— Nachw. v. J~, diinnschicht-chromatog., auf Zwei- 
schichtenplatten 258, 411 

aromat. u. heteroaromat., differentialthermoanalyt. 
Untersuch. 251, 207 

automat. Analysatoren, Fehler durch Pufferkonservie- 
rung u. Modifizier. v. Pufferfiltern fiir — 255, 87 

— verbessertes System 252, 414 

— Vorrichtung zur Reinigung der Teflon-Reaktions- 
spirale 260, 142 

automat. [onenaustauscher-Chromatog., experi- 
mentelle Versuche zur Optimierung der Dimension der 
Harzsaulen 2538, 403 

automat. Séulen-Chromatog., modifiz. Pyridin/ 
Ameisensiure-Gradient 260, 93 

— v. — inklusive Methionin-Sulfon, vereinfachtes 
Puffersystem 255, 174 

bas., Best. in Weizen- u. Maisproben, innere Standards 
258, 409 

— — neben Tryptophan-Best., siulen-chromatog. 
258, 411 

Best., automat. 259, 76 

— — spektralphotom. NaOCl-Amylose-KI-Meth. 

260, 173 

— dinnschicht-chromatog.-densitom. 254, 168 

— dunnschicht-chromatog.-fluorim., als DANS-Deriv. 
260, 408 

— — Apparatur (ultramikro) 256, 161 

— EinfluB v. Metallen 255, 87 

— Elektrode 256, 162 

— fluorim. 258, 166 

— — Ninhydrin-Kondensationsreaktion mit Aldehyden 
u. prim. Aminen 259, 81 

— gas-chromatog., als Trifluoracetyl-n-butylester 

257, 410 

— in Apfelbaumbestandteilen, Extraktionsverfahren 
254, 235 

— in Extrakten aus Nervengewebe u. v. ihrer spezif. 
Radioaktivitat 256, 161 

— in Frichten u. Fruchtsaften, gas-fliissig-chromatog. 
257, 79 

— in Harn, dinnschicht-chromatog.-densitom., auf 
Cellulose-Schichten 257, 174 

— — papier-chromatog., zweidimensional 258, 403 

— in Harn u. Plasma, colorim., mit Ninhydrin 259,169 
— in Hirngewebe, Extraktionsmeth. im Vergl. 258, 167 
— in Kollagenhydrolysaten, automat., beschleunigtes 
Stufen-Gradienten-Verf. 257, 247 

— in Orangensaft 251, 406 

— in Peptiden, massenspektrom., Entschwefelung v. 
schwefelhalt. Peptiden 255, 323 


Aminoséuren 


— — in Pflanzenextr. v. Arabidopsis thaliana (L) Heynh, 
dinnschicht-chromatog. 251, 132 

— — in physiolog. Flissigk. u. Proteinhydrolysaten, 
beschleunigte Meth.: Studien zum Gebrauch v. 
Lithiumcitratpuffern u. dem Einflu8 v. n-Propanol 
257, 326 

— — in Plasma, gas-chromatog., verbesserte Reinigungs- 
meth. 260, 174 

— — — gas-flissig-chromatog., als n-Butyl-N-trifluor- 
acetylester 257, 174 

— — — saulen-chromatog., beschleunigtes Verfahren: 
51/,-Stundenprogramm 260, 329 

— — in Plasma u. Harn, ionenaustausch-chromatog. 
256, 242 

— — in Plasma-, Harn-, Sojabohnen6l- u. Maiskérner- 
Protein, gas-fliissig-chromatog. 257, 174 

— — in Proteinen 260, 175 

— — — gas-fliissig-chromatog. 260, 92 

— — — (strukturierten-), siulen- Shrometogs als Dentro: 
phenylenderiv. 260, 323 

— — in Proteinen u. Peptiden, gas-fliissig-chromatog. 
als Trimethylsilylderiv. der Methylthiohydantoin- 
deriv. 257, 246 

— — in Proteinhydrolysaten 253, 404 

— — — automat., m. H. des Bender-Hobein-Analysators 
255, 323 

— — in Serum, papier-chromatog.-photom. 265, 244 

— — — papier-chromatog.-spektralphotom. 257, 326 

— — in Silagehydrolysaten, saéulen(ein-)-chromatog. 
257, 164 

— — in Wasser (natiirl.-), spektralphotom. 258, 392 

— — isotopenverdiinnungsanalyt. 256, 161 

— — mit handelstiblichem Ein-Kolonnen-Analyzer 
251, 206 

— — neben Aminozuckern-Best. in Peptidoglykan der 
Zellwand 259, 170 

— — neben aromat. Alkoholen- u. Aldehydenbest. in 
biolog. Flissigk. u. Gewebe, automat., saulen- 
chromatog. mit Aminosaureanalysator 259, 409 

— — neben Guanidinen-Best. (simultan) 256, 163 

— — neben Iminosaduren-Best., automat., verbessertes 
Verfahren 260, 330 

— — — in mehreren Proben mit einem einzigen analyt. 
System, automat. 260, 91 

— — neben Lanthanoiden u. Actinoiden (dreiwert.-) im 
UberschuB 253, 369 

— — neben Purinen u. Pyrimidinen 262, 414 

— — photom., EinfluB v. Metallen 255, 87 

— — giulen-chromatog. (ionenaustausch-), ibermaBbige 
Grundliniendrifts 258, 409 

— — titr.-thermom. 260, 175 

— — u. Identifiz., titr.-thermom., -K MR-spektrom. 
252, 68 

— C-terminale, Best. in Rinderfibrinogen nach 
Hydrazinolyse 257, 411 

— 4C. u. 3H- —, Szintillations(Flissigkeits-)-Zahlung 
auf Filterpapier 259, 226 

— 130. u. 3H-angereicherte, Identifiz., gas-chromatog./ 
massenspektrom.-kombin., als Trimethylsilylderiv. 
257, 244 

— D- u. L-Isomere, Best. in Peptiden zur Korrektur der 
Racemisierung wihrend der sauren Hydrolyse mit 
tritierter Salzsiure 257, 410 
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— Dansyl—, Verhalten der wasser-/sdiurelésl. — auf einer 


Tonenaustauscher-Saiule mit vernetztem DEAE- 
Dextran 2538, 403 


— Deriv., Best., titr.-thermom. 260, 175 
— Dinitrophenyl—, Best. in Proteinen (Struktur-), 


siulen-chromatog., unter Verwend. v. Nylonpulver 
252, 71 

DNP-Deriv., Extr. aus waBr. Lésungen durch Adsorp- 
tion auf neutralem Polystyrolharz 256, 413 

— Trenn., diinnschicht-chromatog., an Protein- 
Schichten 256, 293 

— — papier-chromatog., auf feinkérnigem Papier 
256, 161 

DNS— bzw. deren Derivate, Fliissig-Fest-Chromato- 
graphie mit offenen Glas-Capillar-Saulen 255, 175 
diinnschicht-chromatog. Trenn. v. A-fac(N)- u. 
A-mer(N)-Isomeren v. Tris[S(-++)-c«-alaninato]- 
cobalt(III) 254, 319 

Diinnschicht- u. Papier-Chromatog. v. Dinitrophenyl- 
Derivaten v. — aus Bakterienzellwand-Peptidogly- 
canen 255, 175 

Einsaulen-Analysatoren, Kontrolleinheiten zur 
Temperaturkontrolle v. Baidern 256, 160 


Hinsaéulenanalyse v. — beziigl. einiger Aminoacido- 
pathien 263, 245 
Elutions-Chromatog. v. — u. ihren Deriv. auf lonen- 


austauscher-Saule mit hydrophiler Fillung 253, 403 
enantiomere Deriv., Trenn., gas-chromatog. 255, 321 
— — — an optisch aktiver stationdrer Phase 
(N-TFA-L-Valyl-L-leucincyclohexylester) 259, 254 

— — — als N-Perfluoracylester 253, 403 

— — — mit stationiren Peptidphasen 257, 410 
Entsalzung u. Chromatog. in zwei Ebenen, Zweifilm- 
technik 252, 414 

essentielle, Best. in Futtermitteln, mikrobiolog. 

260, 323 

Extraktion u. Reinigung v. freien — u. Proteinen aus 
pflanzlichem Gewebe 260, 321 
Fliissigmembran-Elektrode fiir — 255, 87 

freie, Best., Verwend. v. 1-Dimethylaminonaphthalin- 
5-sulfonyl (Dansyl)-chlorid 255, 323 
gas-chromatog./massenspektrom. Untersuchung der 
Glycin- u. Lysin-TMS-Derivate 256, 161 
gas-chromatog. u. strukturelle Untersuchung der Tri- 
methylsilylderiv. v. geradkettigen — 258, 409 
gas-chromatog. Verhalten der Methylthiohydantoine 
255, 322 

Gas-Fliissig-Chromatog. in biolog. Material 255, 323 
— u. Massenspektrometrie v. deuteriumhalt. — in 
Form ihrer Trimethylsilylderiv. 2538, 403 

gebundene, Nachw. in Serum 255, 321 

Grund—, Trenn., elektrophoret.-papier-chromatog. 
252, 68 

Herstellungsgemische aus Proteinhydrolysaten, Best. 
v. D-Glutaminsiure, D-Lysin u. D-Arginin zur Kon- 
trolle des Grades der Racemisierung unter Verwendung 
einer bakteriellen L-Aminosiure-Decarboxylase 

256, 413 

isoelektr. Elektrophorese in Lebensmitteln 257, 311 
Jod—, Best. in Serum, diinnschicht-chromatog.- 
spektralphotom. 258, 168 

— — in Thyroidhormon enthaltenden Tabletten, 
gas-chromatog. 260, 88 

— — neben J~-Best., diinnschicht-chromatog. 257,242 
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Aminosiiuren, Jod—, Best. (Forts.) 

— — — neben Thyroxin-Best. in Thyroglobulin, UV- 
spektralphotom. 259, 414 

— — — — siulen-chromatog. (kationenaustausch-), 
kombin. mit Nichtveraschungstechnik v. Pileggi 259, 414 

— — Nachw. v. J~-, diinnschicht-chromatog., auf Zwei- 
schichtenplatten 258, 411 

— Kompl. mit Cu(1), polarog. Verhalten 255, 87 

— — mit Cu(II) u. Histidin im binaren Gem., Papier- 
elektrophorese 256, 414 

— N-terminale, Nachw. in Peptiden u. Proteinen, dinn- 
schicht- u. papier-chromatog. 259, 170 

— Nachw. 258, 158 

— — chromatog. u. elektropherog. 256, 321 

.— — diinnschicht-chromatog. 264, 44 

— — — 255, 175 

— — — 260, 91 

— — — als Phenylthiohydantoinderiv. 257, 244 

— — — an Cellulose-Schichten 251, 207 

— — dimnschicht-chromatog.-fluorim., als DNP-Derivate 
251, 207 

— — dinnschicht-chromatog. (ionenaustausch-) an 
Alginsaéure 254, 167 

— — diimnschicht- bzw. papier-chromatog., oder gel- 
bzw. papier-elektrophoret. 255, 321 

— — elektrophoret. (diinnschicht-), an ,,Japanischer 
saurer Tonerde“ 262, 414 

— — in biolog. Flissigk., diinnschicht-elektrophoret. u. 
chromato-elektrophoret. auf Sephadex G-25 255, 325 

— — in Blut, dinnschicht-chromatog. 254, 167 

— — in cerebralen Tumoren (Gefrierschnitten v.-), 
diinnschicht-chromatog. 255, 324 

— — in Harn 255, 323 

— — — dinnschicht-chromatog. 2538, 245 

— — — papier-chromatog., durch stufenweises Anfarben 
mit Toluidinblau 258, 410 

— — in Infusionsl6sungen, papier- u. dinnschicht- 
chromatog. 254, 409 

— — in Plasma, dinnschicht-chromatog. Siebtest fir 
Abnormalien 258, 254 

— — in Plasma u. Harn, papier-chromatog. 259, 402, 403 

— — in Serum, papier-chromatog., durch mehrmalige 
Entwicklung mit versch. Losungsmittelsystemen 
255, 245 

— — in Sirupen (Tafel-), diinnschicht- bzw. gas- 
chromatog. 257, 310 

— — in Streptokokken-Zellwianden, diinnschicht- 
chromatog. 252, 66 

— — in Torf, gas-flissig-chromatog. 2538, 316 

— — neben “C-mark. Proteinen-Nachw. nach siulen- 
chromatog. Trenn. an Sephadex 252, 147 [Or] 

— — papier-chromatog. 2538, 403 

— — — mit Benzochinon 257, 410 

— — — Technik fir sich tiberlappende — 257, 244 

— — — zur ,,Ninhydrinreakt.“* 257, 290 

— — papier- oder diinnschicht-chromatog., Sichtbar- 
mach. durch Dragendorff-Reaktionen 256, 162 

— — v. Hyperaminoacidimien, diinnschicht-chromatog. 
Siebtest 259, 403 

— N-Butyryl-n-propylester, gas-fliissig-chromatog. 
Untersuch. 256, 413 

— N-Methy!—, Best., mit Aminosiureanalysator 256,414 

— N-terminale, Best. in Proteinen, m. H. v. Fluor- 
Nitropyridinen 258, 247 


Aminosauren 


— — Nachw. in Maisprotein, diinnschicht-chromatog., 


als Dansylderiv. 257, 244 

— Nachw., papier-chromatog. sowie papier-elektro- 
phoretisch, als fluorescierende Thiohydantoin-Derivate 
2538, 88 

N-Trifluoracetyl- u. N-Pentafluorpropionylester v. 
«—, Gas-Chromatog., Wechselwirkung mit Dipeptid- 
phase: N-Trifluoracetyl-L-phenyl-alanyl-L-Leucin- 
cyclohexylester als Lésungsmittel 257, 244 

neutrale, Trenn., chromatoelektrophoret., auf Cellu- 
losepulver-Diimnschichten 256, 162 

nichtpolare, Entsalzung u. Fraktionierung, saulen- 
chromatog., an neutralen Polystyrol-Harzen 260, 330 
Nichtprotein—, Nachw. neben Protein-Aminosauren 
258, 168 

ninhydrinposit. — u. Peptide im Gem., Trenn., 
elektrophoret. (papier-)-papier-chromatog. kombin. 
255, 244 

polarog. Verhalten in Dimethylsulfoxid 259, 169 
Poly—, oxydat. Decarboxylierung 255, 30 [Or] 
Protein—, Best., gas-fiiissig-chromatog. 258, 326 

— — neben Mimosin-Best. 260, 330 

— Gas-fliissig-Chromatog. der Trimethylsilylderivate 
254, 167 

— Trenn., gas-flissig-chromatog. 258, 410 
Pyridoxyl—, Flissigkeits-Chromatog., automatisierte 
Analyse v. Aminosauren u. «-Ketosauren im Picomol- 
Bereich 259, 218 

Racemattrenn., papier-chromatog. (adsorptions-) 

257, 89 

radioakt., Gas-Chromatog., als Trifluoracetylester- 
Derivate 251, 207 

Reinheitsbest. 256, 162 

S-haltige, Chromatog. v. Disulfiden u. Trisulfiden, 
automat. 251, 208 

— Reaktionsprodukte mit Glucose, Identifiz. v. Mer- 
captanen, Sulfiden u. Carbonylen 258, 246 

S- u. Se-halt., Trenn., chromatog. 251, 348 
Saulen-Chromatog. bei der Untersuch. v. Stoffwechsel- 
krankheiten 255, 322 

saure, Trenn., AutoAnalyzer-Technik 260, 322 

— — elektrophoret. (hochspannungs-papier-)- 
chromatog. 256, 162 

saure u. neutrale, Deriv., Methylhydantoin—, Best. in 
Peptiden, automat., unter Verwend. v. Sulfopoly- 
styrolharzen 260, 174 
Thermozersetzungstemperaturen durch Differential- 
Enthalpie-Analyse 255, 175 

thyroidale Jod—, Trenn., saulen-chromatog. (Sephadex 
LH-20-) 254, 170 

Trenn., chromatog., auf Ionenaustauscherlinnen aus 
Oxycellulose 254, 168 

— gas-chromatog., Apparatur zur Herstellung v. 
flichtigen Derivaten auf einem festen Trager 256, 160 
— — EinfluB v. Salzen auf die Derivatbildung 

256, 160 

— — mit nichtpolaren stationéiren Phasen u. einer 
neuen optisch aktiven Phase 256, 160 

— — mit optisch aktiven stationaren Phasen 256, 160 
— isotachophoret. 256, 412 

— neben Peptiden-Trenn. im Gem., elektrophoret. 
(mittelspannungs-)-papier-chromatog. (verteilungs-) 
kombin. 255, 88 

— papier-elektrophoret. (ionenaustausch-) 255, 322 


Aminosiuren — Ammoniak 


— — — theoret. Untersuch. 260, 93 

— — saulen-chromatog. (ionenaustausch-), auf 
Chelex X-100-Harz 256, 413 

— — — — Verwend. v. Tartratpuffer fiir die praparative 
Elution 255, 322 

— — — (kationenaustausch-), Einflu8 der Herstellungs- 
bedingungen der Harze auf ihr Aufléseverméogen 
260, 174 

— Trimethylsilylierung, Darstellung der Derivate u. 
Chromatog. 258, 409 

— — HinfluB des Lésungsmittels auf die Derivatbildung 
m. H. v. Bis(trimethylsilyl)-trifluoracetamid 255, 323 

a-Aminosiuren, Best. in Harn 258, 245 

— — spektralphotom. oder titr. 260, 92 

— Dithiocarbamidat— Deriv., als Maskierungsmittel 
255, 224 

— Isomere, Identifiz., gas-chromatog. in Form ihrer 
Nitrilderivate O55, 398 

— Kompl. mit Cu(II), liganden-chromatog. Untersuch. 
stereoselektiver Effekte 260, 174 

D-Aminosduren, Best. 252, 68 

— — 260, 91 

— Enzymelektrodensonde fir — 260, 142 

w-Aminoséuren, Best. neben Dicarbonsaéuren- u. Di- 
aminen-Best. in Copolyamiden, diinnschicht- 
chromatog.-densitom. 255, 412 

Aminosiureoxydase, Aktivitatsbest., fluorim. 251, 342 

D-Aminosiureoxydase, Aktivitiitsbest. 252, 68 

L-Aminosdureoxydase, Best. der Peptidase-Aktivitat des 
Magen-Darm-Traktes unter Verwendung v. — 259, 176 

4-Aminosalicylsiure, Best. neben 4-Aminophenol-Best. 
in ihrem Gem., titr., nach siulen-chromatog. Trenn. 
255, 145 

12-Aminostearinsiure, Gas-Flissig- u. Diinnschicht- 
Chromatog. 254, 394 

Aminostickstoff, Best. in Produkten der katalyt. Cyanie- 
rung v. Alkoholen mittels Ammoniak 264, 230 

— — nach Umwandl. in Nitrat 251, 185 [Or] 

a-Aminostickstofi, Best. in Harn u. Plasma, colorim., 
mit Ninhydrin 259, 169 

— — in Plasma u. Harn, photom. 258, 164 

Aminosuccinat-Aminotransferase, Kontrollserum fir die 
UV-spektrophotometrische Priifung v. — 256, 252 

ee guuolyerpintungen, Analyse, gas-chromatog. 
258, 385 

Aminotriazole, Best., spektralphotom. 256, 65 

4-Amino-1,2,4- triazolhydrochlorid, Best. in Diingemitteln, 
colorim. 258, 235 

Aminoverbindungen, Nachw. 258, 158 

Aminowasserstoff, Best. in Wasser, spektralphotom. 
251, 70 

Aminoxidgruppe, Best. in org. Verb., 
Titan(III) 256, 117 [Or] 

Aminozucker, Best., automat., im Anschlu8 an Saulen- 
Chromatog. mit Kationenaustauschern 255, 246 

— — fluorim., Ninhydrin-Kondensationsreaktion mit 
Aldehyden u. prim. Aminen 259, 81 

— — neben Aminosiuren-Best. in Peptidoglykan der 
Zellwand 259, 170 

— — neben Cysteinderivaten-Best. in Proteinhydro- 
lysaten, siulen-chromatog. (ligand-austausch-) 259, 82 

— — neben Neutralzuckern-Best. in Glykoproteiden, 
gas-chromatog. 259, 406 


titr. (redox-), mit 
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— Nachw. in Streptokokken-Zellwanden, diinnschicht- 
chromatog. 252, 66 

— — in Torf, gas-fliissig-chromatog. 253, 316 

Awnitriptylin, Best. in Harn, gas-chromatog. 256, 253 

Amitrol (8-Amino-1H-1,2,4-triazol), Best. in Pflanzen- 
extrakten 252, 62 

Ammelid, Best. in Melamin (techn.-) 255, 409 

— — neben Ammelin- u. Melamin-Best. in thermischen 
Zersetzungsprodukten v. Harnstoff, UV-spektral- 
photom. 260, 164 

Ammelin, Best. in Melamin (techn. -) 255, 409 

— — neben Ammelid- u. Melamin-Best. in thermischen 
Zersetzungsprodukten v. Harnstoff, UV-spektral- 
photom. 260, 164 

Ammi majus-Friichte, Best. v. Xanthotoxin, Imperatorin 
u. Bergapten, diinnschicht-chromatog.-spektralphotom. 
256, 148 

Ammoniak, Best. 255, 240 

— — differentialthermoanalyt., 
katalys. Oxydation 2538, 222 

— — enzymat.-spektralphotom. 258, 164 

— — in Abwasser (stadt. -), coulom.-titr. (mikro) 253, 306 

— — in biolog. Extr. u. Flissigkeiten, siulen-chromatog. 
(kationenaustausch-) an Zirkoniumphosphat-spektral- 
photom. 253, 299 

— — in biolog. Material, mit nitrifizierenden chemo- 
autotrophen Nitrosomonas 255, 241 

— — — Phenol-Hypochlorit-Reakt. 257, 87 

— — in Blut, enzymat. 2538, 324 

— — — fluorim. 264, 164 

— — — mittels der direkten Trichloressigsiure-Meth. 
251, 333 

— — — Trichloramin-Nitrit-Reaktion 255, 86 

— — — UV-derivativspektrom. 255, 256 

— — in Geweberohextr., enzymat.-spektralphotom. 
258, 408 

— — in Harn 258, 243 

— — — Adaptierung der Logsdon-Meth. in der 
N-Methodologie des Technicon-AutoAnalyzers 256, 156 

— — — Praservierung 257, 87 

— — in Lebensmittln, destillat. (mikro-vakuum-), 
Bericksichtigung der Apparatur nach Burg u. Mook 
251, 31 [Or] 

— — in Lebensmitteln neben Aminosiuren u. Amiden 
258, 402 

— — in N,/H,-Gem., gas-chromatog. 256, 224 

— — in Plasma, Batch-Verfahren mit Permutit-Folin-W- 
Harz 259, 78 

— — in Wasser, automatis. 258, 67 

— — — colorim. 258, 67 

— — — elektroden-ammoniumionen-selektiv 260, 316 

— — — extr.-spektralphotom., mit Indophenol 259, 62 

— — — spektralphotom. 258, 392 

— — — — mit Chloramin T u. Thymol 254, 321 

— — — — mit Hypochlorit u. Phenol 258, 309 

— — in Tabak u. Rauch 258, 236 

— — neben NO-, NO,- u. SO,-Best., gas-chromatog., 
mit coulom. petekvar 259, 319 

— — neben Wasserdampfbest. in Ammoniumpara- 
molybdat u. Ammoniumparawolframat nach therm. 
Zersetzung, [R-spektralphotom. Mess. u. gemeinsame 
Auswert. der IR- u. TG-Kurven 252, 31 

— —radiom. 256, 312 


platin- u. palladium- 
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Ammoniak, Best. (Forts.) 


— — y. freiem u. komplex gebundenem —, Cyanid u. 
Cyanat nebeneinander 255, 357 [Or] 

— — y. Verunreinigungsspuren in fliiss. —, gas-chromatog. 
257, 294 


— Freisetzung aus Hexaminkobalt(III)-perchlorat als 
qualitat. N lachweismeth. 253, 294 

— H,/N,-Gem., Analyse, Brennstoffelemente 254, 318 
— in der org. Analyse. Mitt. 1. —methode zur Fluorbest. 
in org. Verb. 253, 154 

— Nachw. aus thermischen Zersetzungsreakt. durch 
gleichzeitige TG- u. IR-Messungen, kontinuierl. 2538, 137 

— Photoelektronenspektrum 260, 301 

— Protonierungskonstante v. — als Ligand in Methanol/ 
Wasser-Gemisch 259, 134 

— Synthese-Katalysatoren, Best. v. V, atomabsorptions- 
spektralphotom. 259, 329 

Ammoniaklésungen, Standardisierung v. gasform. — 
259, 41 

Ammoniakstickstoff, Best. in Blut, sdulen-chromatog. 
(kationenaustausch-) 257, 322 

— — in Orangensaft 251, 406 

— — in Wasser (Oberflichen- u. FluB-) spektralphotom., 
durch Indothymol-Extr. 255, 405 

— — nach Umwandl. in Nitrat 251, 185 [Or] 

— — spektralphotom., unter Verw. v. Thymolblau 
251, 321 

— Nachw. 259, 50 

— Reaktionsratenmeth. unter Ausnutzung einer durch 
Pentacyanonitrosylferrat katalys. Berthelot-Reakt. 
252, 67 

Ammonium, Best., CHN-Analysator-Meth. 260, 46 

— — coulom.-titr., mit Druckaénderungsanzeige eines 
elektron. Leitfahigkeitsmanometers 258, 143 

— — gravim., mit Nesslers Reagens 259, 50 

— — in Abwasser 260, 316 

— — in biolog. Proben, elektrodenselektiv, mit Anti- 
biotica-Membranelektrode 257, 241 

— — in Boden, automatis. Indophenolmeth. 258, 399 

— — in Hydroxylaminsulfat, [R-spektrosk. 251, 279 

— — in Pu(VI)-Salzen, ionenaustausch-chromatog., 
Tetraphenyloboratmeth. 256, 233 

— — neben Alkalimetallen, IR-spektralphotom., als 
Tetraphenyloborat 256, 301 

— — neben NO,~-Best. in Bodenextrakten nach 
Destillat., automat. 252, 408 

— — titr., -thermom., mit Tetraphenyloborat 258, 144 

— Tetraathyl—, Best., spektralphotom., mit Tetra- 
bromphenolphthaleinathylester 255, 315 

Ammoniumbasen, Halogenide v. quaterniren — im Gem. 
mit Halogenhydrat v. Amin, selektive Best. der 
Konzentration der beiden Verb. 258, 385 

Ammoniumdioxalat-oxotitanat(IV), als Standardsubstanz 
251, 41 

Ammoniumglycyrrhizinat, Best. in Lebensmitteln, nicht- 
alkohol. Getranken u. Tabak, gas-fliissig-chromatog., 
als Silyl-Ather-Ester-Deriv. des Aglykons 256, 403 

Ammoniummolybdat, Best. v. Bi, colorim. (Gehgies ) 
255, 296 

Ammoniumnitrat, Best. v. N 257, 397 

Ammoniumperchlorat, thermische Analyse v. — u. 
seinen Gemischen mit anorg. Subst. 258, 231 

Ammoniumpyrosulfit, Best. v. H,O 255, 297 


Ammoniak — Amylase 


Ammoniumsalze, Best. v. Cu(II)-Spuren, kinet.-spektral- 
photom. 256, 233 
— langkett., Best., colorim., Umkehrverteilungstechnik 
260, 324 

Ammoniumverbindungen, quaternare, mikrobiolog. 
Bewertung durch Reduktion v. Triphenyltetrazolium- 
chlorid 257, 321 

—— Reaiiouspredake. mit Natriumtetraphenyloborat, 
Strukturuntersuch. 253, 126 [Or] 

— — Trenn., extr., Ionenpaarbildung 252, 279 [Or] 

Amobarbital, Best. in Blut u. Harn, gas-chromatog. 
255, 254 

— Hydroxy—, Best. in Plasma u. Harn, gas-chromatog. 
254, 245 

Amperometrie, Best. v. Kupfer(II) ohne Anlegen einer 
4uBeren EMK 258, 13 [Or] 

Amphetamin, Best., fluorim., mit 3-Carboxy-7-hydroxy- 
cumarin 259, 335 

— — gas-fliissig-chromatog., als N-Acetylderiv. 254, 246 

— — in Blut, gas-chromatog. 2538, 415 

— — in Blut u. Harn, gas-chromatog., mit FID 256, 254 

— — in Plasma v. Pferden, gas-chromatog. 2538, 415 

— — in zusammengesetzten Praiparaten mit Schild- 
driisenhormon, Phenobarbital, Atropin u. Aloinen 
251, 158 

— — neben Ephedrinen-Best., gas-flissig-chromatog. mit 
Elektronen-Einfang-Detektor als Pentafluorbenzamid- 
derivate 255, 171 

— — neben Metamphetamine-Best. in Blut, Harn, Magen- 
inhalt, Geweben u. LebereiweiB, gas-chromatog., 
als Trifluoracetylderiv. 257, 255 

— — spektrofluorim. 258, 92 

— Deriv., Best. in biolog. Material, gas-chromatog./ 
massenspektrom. 259, 210 

— — — in Harn 251, 223 

— — Nachw., IR-spektrosk. 258, 92 

— — — in Harn, dinnschicht-chromatog. 251, 345 

— — — — extr., gas-chromatog. 260, 336 

— Nachw. in Blut, Harn u. Lebergewebe, papier- 
chromatog. (umkehrphasen-), bei erhéhter Temperatur 
2538, 94 
— opt. Isomere, Best., gas-chromatog. 254, 412 

— — — IR-spektrom. 254, 412 

Amphetaminsulfat, Best. in Barbiturat- u. Antihistamin- 
Misch., s’ulen-chromatog. (ionenaustausch-) 257, 172 

— — v.d-u. l-Isomeren, thermoanalyt., als Benzoyl- 
deriv. 257, 318 

Amphomyein, Best. in Salben 251, 285 

Ampicillin, Best. in K6rperflissigkeiten, spektralphotom. 
259, 175 

— — mikrobiolog.-automat. 258, 84, 85 

— — neben Penicillinen- u. Cloxacillin-Best. in Kérper- 
fliissigkeiten, diinnschicht-chromatog. 257, 176 

— — UV-spektralphotom., nach Benzoylierung der 
Seitenketten-«-aminogruppe 257, 406 

Amprolium, Best. in Futtermitteln 255, 301 

Amygdalin, Best., enzymat.-elektrodenselektiv 259, 314 

— Enzymelektrode 259, 85 

Amylalkohol, Best. v. 2-Methyl- u. 3-Methylbutanol-1, 
gas-chromatog. 259, 384 

Amylase, Best., Chromogenmeth. 260, 418 

— — in Serum, photom. 256, 247 

— — — titr.-coulom. 255, 93 

— Elektrophorese in Stirke enthaltenden Gelen 255, 251 


Amylase — Analyse 


— Pankreas—, Best., diffusionsmeth. (radial-) 258, 176 

— Aktivitatsbest., Synthese u. Verwend. v. Cibachron 
Blau-Amylase als neues chromogenes Substrat 255, 335 

a-Amylase, Best. 253, 252 

— — in Serum u. Harn 258, 412 

Amylasen, Bewert. fiir Waschmittelprodukte 258, 321 

Amylase-Inhibitoren, Nachw., diinnschicht-chromatog. 
256, 203 [Or] 

Amyl-p-dimethylaminobenzoat, Best. in Sonnenschutz- 
mitteln, UV-spektralphotom. 256, 82 

Amylo-1,6-glucosidase, Best. 254, 253 

— —radiom. 257, 331 

Amylopektine, Best., enzymat. (mikro) 255, 247 

— — — der durchschnittlichen Kettenlange v. — 

258, 415 

Amylose, Best. in Reis, photom. 258, 240 

Anacardsiure, Best. v. phenol. ungesattigten Kompo- 
nenten, diinnschicht-chromatog.-UV-spektralphotom. 
256, 391 ‘ 

Analgetica, Analyse, fliissig-chromatog. 255, 170 

— — v. analgetisch wirkenden Kombinationspraparaten, 
KMR-spektrom. 256, 144 

— Best. in Harn nach Verabreich. v. therapeutischen 
Dosen 256, 252 

— Trenn., dinnschicht-chromatog., an Silicagelschichten 
251, 283 

Analgin, Best. neben Aminophenazon-Best. (simultan), 
spektralphotom. 259, 74 

— — spektralphotom., mit EHisen(II)-chlorid u. 
a,o’-Dipyridyl 255, 171 

— Triphenyltetrazoliumchlorid-Reaktionsprodukte, 
Nachw., papier-chromatog. 259, 75 

Analysatoren, Aminosiuren—, Vorrichtung zur Reinigung 
der Teflonspirale 260, 142 

— chromatog., Anwend. der Theorie des Katharometers 
bei der absoluten Kalibrierung 256, 371 

— Einsiulen-Aminoséuren—, Kontrolleinheiten zur 
Temperaturkontrolle v. Badern 256, 160 

— Elektronenstrahl-Mikrosonden—, Korrekturfaktoren 
zur Analyse v. Silicaten, Oxiden, Carbonaten, Phos- 
phaten u. Sulfaten 255, 78 

— — kritische Untersuch. v. Computerprogrammen zur 
quantit. Analyse 255, 40 

— Gas-Chromatograph/Massenspektrometer—, elektrolyt. 
Trenner aus einer Palladiumlegierung 259, 296 

— im klin.-chem. Labor 251, 389 

— in der klinischen Chemie, Maschinen, Automaten u. 
Analysatoren 258, 95 

— — Terminologie u. Klassifikation 259, 399 

— in der Nucleinsiurechemie 252, 337 [Or] 

— LKB Reaction Rate Analyzer, Zusatz fir ein einfaches 
Gerat zum Auswerten v. Kurven bei Reaktions- 
geschwindigkeitsanalysen 257, 144 

— mit kontinuierlicher Stroémung, Kurvenregeneration 
260, 328 

— polarog., Fehler 255, 386 

— Reaction Rate Analyzer 8600, Tierexperimentelle 
Enzymuntersuchungen mit dem — 256, 36 [Or] 

— Rontgenfluorescenz—, tragbare u. tibertragbare, in der 
Metallurgie 266, 374 

— Rontgenstrahl— mit Primaranregung (Makrosonde) 
in der analyt. Chemie 255, 212 

Analyse, A first course in quantitative — (Brumblay) 
255, 135 [L] 
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— anorg., Hinfiihrung in das anorg.-chem. Praktikum. 
9. Aufl. X XI (Jander, Blasius) 258, 290 [L] 

— — experimentelle Einfithrung (Biltz) 258, 290 [L] 

— — Gas-Chromatographie, Ubersichtsbericht 259, 295 

— — Praktikum der — (Lux) 255, 369 [L] 

— — Radiotracermethoden 259, 370 

— — Ultramikroverfahren, Ergebnisse, Kinsatzmdéglich- 
keiten u. Prognose 258, 215 

— — Zonenelektrophorese auf Papier 255, 55 

— Anwend. v. Komplexbildnern (Umland) 258, 290 [L] 

— — v. Koordinationsverbindungen, Ubersichtsbericht 
251, 312 

— Ausarbeitung u. Verdffentlichung neuer gravim. Meth. 
256, 294 

— automat., Bedeutung der Semeiotik u. des Informations- 
gehaltes 256, 7 [Or] 

— — computergesteuertes Mehrkanalsystem 258, 95 

— — getrennte Probenvorbereitung, auf getrennter 
Probenbehandlung u. Datenverarbeitung mit dem 
Computer beruhende Automatisierung in einem 
klinisch-chemischen Labor 251, 389 

— — System zur Versuchskontrolle 258, 216 

— Betriebs—, Ermittlung, Auswertung u. Ursachen v. 
Fehlern 255, 1 [Or] 

— Chemical analysis, Band 35 u. 36 (Elving, Kolthoff) 
260, 33 [LL] 

— ,,Entscheidungs‘‘- u. Nachweisgrenzen bei Verwendung 
linearer Kichkurven 258, 51 

— Fehlerauswertung v. indirekt bestimmten Werten 
258, 140 

— Fehlerberechnung in der Chromatographie 259, 40 

— Fehlerquellen in einem vollautomatis. Laboratorium 
255, 222 

— Flissigkeitsszintillationszihlung als analyt. Hilfsmittel 
259, 370 

— Gedanken tiber die Informationsmenge einer — 
speziell einer Elementaranalyse 257, 269 [Or] 

— indirekte Best. des variablen Gehaltes einer Ver- 
bindung in chem. u. physikal. Systemen 263, 51 

— Industrial Chemical Analysis, Encyclopedia of — (Snell, 
Hilton) 251, 111 [1] 

— Inhomogenitit der chem. Zusammensetzung eines 
Stoffes u. Genauigkeit analyt. Methoden 255, 222 

— instrumentelle, elektronische Datenverarbeitungs- 
anlagen 256, 14 [Or] 

— Kationentrennungsgang durch Losungsmittelextrak- 
tion 251, 43 

— Kombinat. der direkten quantit. Diinnschicht- 
Chromatog. mit elektronischer Datenverarbeitung 
256, 20 [Or] 

— Matrixeffekt der Probe, theoret. Betracht. zur Ab- 
schitzung 255, 49 

— Mehrkomponenten—, mathemat. Grundlagen 2538, 337 
[Or] 

— MeBergebnisse u. ihre Auswertung 260, 293 [L] 

— Methoden, Kennzeichnung der Leistungsfahigkeit 
254, 139 

— — Kriterium zur Beurteil. der Annehmbarkeit 253, 51 

— mit kontinuierlicher Stromung, Kurvenregeneration 
260, 328 

— Nachweisgrenze, Berechnung 254, 303 

— org., Kohlenwasserstoff-Grundké6rper-Best., gas- 
chromatog. 259, 378 
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Analyse, org. (Forts.) 

— — spektroskop. Methoden (Williams, Flemming) 259, 
289 [L] 

— physikalisch-chemische Methoden im klinischen 
Laboratorium (Franke, Thiele) 251, 375 [L] 

— Probenahme bestimmter Volumina aus Reaktions- 
mischungen, Apparatur 255, 50 

— Probeneinwaage v. dispersen Stoffen, Feinzerteilung 
u. Mischung auf einer Vibrationsmiihle 251, 42 

— Probenherstellung sehr kleiner Volumina v. Lésungen, 
Gerat 253, 53 

— Probenmengen- u. Konzentrationen-System 258, 363 
[Or] 

— Proceedings of the III. analytical chemical conference 
(Buzads) 257, 136 [Lj 

— Selektivitat, Spezifitat u. Empfindlichkeit v. Verfahren, 
Definition 260, 252 [Or] 

— spektrochem. Methoden (Winefordner) 259, 289 [L] 

— systemat. Fehler in der — 256, 1 [Or] 

— Taschenbuch fiir Chemiker u. Physiker, D’ Ans-Lax, 
Band III, 3. Auflage VIII. (Schafer, Synowietz) 

258, 289 [L] 

— Thiolactame als Reagentien 251, 322 

— Trennung sehr ahnlicher Koérper mittels IJonenaus- 
tausch-Chromatographie, theoret. Studie der Arten- 
verteilung im Fall der Entwicklung durch Verdrangung 
259, 370 

— Trennverfahren (Perry, Oss) 258, 290 [L] 

— Verfahrensauswahl zur ProzeBkontrolle 259, 299 

— y. kleinen Proben, Grenzen 254, 139 

— vy. organ. Verb., Adsorption an kommerziellen Filter- 
papieren u. Folgerungen fiir die — 256, 141 

— y.reinen Substanzen, wirtschaftl. Bedeutung der 
Fehlerfunktionen 258, 343 [Or] 

Analysenverfahren, Beurteilung unter Einsatz der 
Informationstheorie 254, 303 

— Entwicklung u. gegenwartiger Stand der Bemithungen 
um eine objektive Charakterisierung des Nachweis- 
vermégens 254, 303 

Analytik, Moglichkeiten der instrumentellen — 256, 288 

— Systemtheorie in der —, I. Definitionen u. Inter- 
pretation systemtheoretischer Grundbegriffe 256, 257 
[Or] 

— Zukunftsaspekte 258, 1 [Or] 

Analytische Chemie, Actualité de Chimie analytique, 
organique-pharmaceutique et bromotologique (Gautier, 
Malangeau, Pellerin) 259, 289 [L] 

— Advances in analytical chemistry and instrumentation, 
Band 7 (Reilley, McLafferty) 251, 34 [L] 

— — Band 9 (Winefordner) 259, 389 [L] 

— Anwendung v. Digital-Computern 258, 140 

— Automation in u. mit der —, IV. 256, 7 [Or] 

— — V. Computergerechte Einteilung der Arbeitsbereiche 
in der — 258, 363 [Or] 

— Benutzung programmierbarer elektronischer Tisch- 
rechenmaschinen in der — 256, 35 [Or] 

— Comprehensive analytical chemistry, Band II © 
(Wilson, Wilson) 260, 33 [L] 

— Cours de la chimie analytique générale, Band II 
(Charlot) 258, 289 [L] 

— Digitalcomputer in der —, I. 254, 50 

— Grundlagen der — (Seel) 255, 135 [L] 

— Handbuch der —, Bor, Band IIla« 1 (Wiinsch, 
Umland) 258, 291 [L] 


Analyse — Aniline 


— in der Industrie (Kolthoff, Elving, Stross) 258, 369 [L] 

— in nichtwaBr. Lésungen, heutiger Stand der Theorie 
u. Praxis 255, 47 
Introduction & la chimie analytique (Billy) 251, 

374 [L] 

— Mises au point de chimie analytique organique- 
pharmaceutique et bromatologique, 18. Serie (Gautier, 
Malangeau) 251, 375 [L] 

— — 19. Serie (Gautier, Malangeau) 257, 195 [L] 

— of the Polyurethanes (David, Staley) 253, 365 [Li] 

— Proceedings of the III. analytical chemical conference 
(Buzads) 257, 136 [L] 

— Survey of analytical chemistry (Siggia) 251, 34 [L] 

— Treatise on analytical chemistry. Teil I: Theory and 
practice, Band 8 (Kolthoff, Elving) 251, 34 [L] 

— — Teil II, Band 14 (Kolthoff u. Elving) 259, 289 [Or] 

— von Mischligandenkomplexen 257, 200 

Androgen, Ausscheidung bei gesunden Knaben u. 
Madchen, Best., gas-chromatog. 253, 408 

— Best. v. Glucuroniden u. Sulfaten durch Adsorption 
an Florisil u. Amberlite 252, 287 [Or] 

— Nachw., diinnschicht-chromatog. 259, 174 

— polare, Trenn. v. Oestrogenen 256, 172 

Androsta-1,4-dien-3,17-dion, Best. v. Phenolverb., 
UV-spektralphotom. 257, 249 

Androstanolone, KMR-spektrom. (?®F-) Untersuch. v. 
Trifluoracetyl- u. Hexafluoracetonderivaten 255, 91 

A4-Androsten-17 B-ol-3-on, Best. in Plasma, gas-flissig- 
chromatog., als Jodmethyldimethylsilylather 268, 172 

— siulen-chromatog. Verhalten v. — u. seinen kon- 
jugierten Verb. an DEAE-Sephadex 258, 172 

A5-Androsten-3 B-ol-17-on, séulen-chromatog. Verhalten 
v. — u. seinen konjugierten Verb. auf DEAE-Sephadex 
258, 172 

Andresteron, KMR-spektrom. (1%F-) Untersuch. v. Tri- 
fluoracetyl- u. Hexafluoracetonderivaten 255, 91 

Anethol, Nachw. in Getranken (alkoholfreien-), gas- 
chromatog. 251, 406 

Angiotensin-H-@-amid, Best. in Serum, immunchem. 
257, 413 

1,6-Anhydro-B-D-glucopyranose, therm. Analyse 260, 399 

Anilin, Best., auch seiner Derivate 253, 62 

— — titr. (jodom.-), bei Verwend. v. Formaldehyd- 
Bisulfit 254, 80 

— — v. p-Amino-phenol, photocolorim. 252, 59 

— 2-Chlor—, Trenn. v. 3-Chloranilin, siulen-chromatog. 
(ionenaustausch-), mit nichtwaBr. Lésungsmitteln 
258, 66 

— 3-Chlor—, Trenn. v. 2-Chloranilin, siulen-chromatog. 
(ionenaustausch-), mit nichtwaBr. Lésungsmitteln 
258, 66 

= Chlormethyl—Isomere, Trenn., gas-fliissig-chromatog., 
mit Ucon-Ol als stationiirer Phase auf faserigen Glas- 
perlen als Tragermaterial 258, 62 

— gas-chromatog. Analyse v. y-bestrahltem — auf 
aminoaromat. Produkte 258, 159 

— o-, m- u. p-Nitro—, Trenn., siulen-chromatog. (ionen- 
austausch-), mit nichtwaBr. Lésungsmitteln 258, 66 

Aniline, isomere Brom—, Trenn., siulen-chromatog. 
(kationenaustausch-) 256, 63 

— substituierte, Identifiz., colorim., als Oxydations- 
produkte mit Peroxodisulfat 257, 275 [Or] 

— Trenn. v. N-Heterocyclen, Sulfonamiden u. —, siulen- 
chromatog. (kationenaustausch-) 260, 154 


Aniline — Anthranilation 


— u. Phenolderivate, verwandte Fungicide u. Metabolite, 
elektronaufnehmende Komplexe zum chromogenen 
Nachw. u. zur massenspektrom. Identifizierung 254, 81 

— Wechselwirk. mit Sephadex-Gelen 255, 144 

Anilinsalze, Alkyl—, Pyrolyse-Gas-Chromatog. 258, 62 

— Best., titr. (jodom.-), bei Verwend. v. Formaldehyd- 
Bisulfit 254, 80 

Anionen, Analyse, gas-chromatog., als Trimethylsilyl- 
derivate 252, 386 

— anorg., elektrophoret. Verhalten in Alkalinitrat- u. 
Perchloratschmelzen 254, 46 

— — Papierelektrophorese u. Anionenaustauscher- 
Papier-Chromatographie mit versch. Elektrolyten 
254, 45 

— Best., automat. 259, 76 

— — enthalpiom., durch komplexbildende Substitutions- 
reaktionen 254, 34 [Or] 

— — extr., -spektralphotom., mit Neutralrot 257, 150 
— — gas-chromatog. u. massenspektrom. als Trimethy]- 
silylderivate 258, 219 

— — mit bas. Farbstoffen, Ubersicht 259, 137 

— — photom. (extr.-), mit Kristallviolett 254, 368 

— — spektralphotom., durch Metallchelatkationen, 
XLVI. 254, 312 7 

— — — nach Extr. mit Chelatverb. aus Cuproin oder 
Neocuproin u. Kupfer(I)-Kationen 254, 64 

— einwert., Best., mit Membranelektrode 254, 144 

— Nachw., ringofenmeth., Abhangigkeit der Erfassungs- 
grenzen einiger Reaktionen v. den Papiereigenschaften 
254, 300 

— org., spezif. Plastikelektroden 255, 52 

— phosphorhalt., Ionenaustausch-Chromatog. 252, 32 

— polyatomige, Nachw., IR-spektrom., als Dipheny]l- 
jodoniumsalze 258, 144 

— Trenn., diinnfilmsorptiog., radiomark., im Bereich 
unter 10-4 g 254, 300 

Anionite, Best. funktioneller Gruppen 254, 89 

Anisaldehyd, Best., photom., als Reaktionsprodukt mit 
Cystein u. Thioglykolsaiure in Schwefelsdure 259, 315 

Anisole, Gas-Chromatographie vy. Alkyldinitrophenolen 
u. den entsprechenden — 256, 62 

— Halogen-Nitro—, Trenn., gas-fliissig-chromatog. 
255, 400 

Anlagerungsverfahren, Bromierung v. Hydrochinon 
251, 371 [Or] 

Anodenschlamm, Best. v. Cr, spektralphotom. 256, 387 

— Cu—, Best. v. Au, spektrog., mit gesteuerter Bogen- 
lichtanregung 257, 231 

Anorganische Chemie, fiir berufliche Schulen (Konig, 
Kern) 257, 136 [L] 

— Lehrbuch der — (Hollemann, Wiberg) 253, 365 [L] 

— Lehrbuch der analyt. u. praiparativen —, 9. Aufl. 
XXV. (Jander, Blasius) 257, 194 [L] 

Anorganische Technologie, (Winnacker, Kichler) 253, 
364 [L] 

Anorganische Verbindungen, Analyse, Ausnutzung der 
Geschwindigkeit der nuklearen magnetischen Relaxa- 
tion 257, 45 

— — CHN-Analysator-Meth. 260, 46 

— — Praktikum (Lux) 255, 369 [L] 

— Best. v. Hg u. Halogenen (mikro) 255, 138 

— — v. K, potentiom. (direkt-) 260, 47 

— — y. O, réntgenfluorescenz-spektrom. 260, 151 

— Dampfe hochsiedender —, Nachw. mit FID 257, 69 
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— IR-spectra of inorganic and coordination compounds. 
2. Auflage (Nakamoto) 255, 136 [L] 

Anserin, Best. neben Carnosin-, Histidin-, Ornithin-, 
Lysin-, Homocarnosin-, 1-Methylhistidin- u. 3-Methyl- 
histidin- Best. in Muskelextr., Analyzer-Meth. 259, 405 

Anstrichstoffe, PUR—, Best. v. Toluylendiisocyanaten 
(freien monomeren -) u. Hexamethylendiisocyanat 
257, 119 [Or] 

Antamanid, u. Deriv., CD-Spektren 259, 215 

Anthocyane, Isolierung, siulen-chromatog., auf Poly- 
vinylpyrrolidon 260, 81 

— Nachw. 251, 409 

— — in Fruchtsaften (dunkel gefarbten-) zur Erfassung 
v. Verfalschungen, papier-chromatog. 256, 84 

— — in Himbeeren (Rubus occidentalis), diinnschicht- 
chromatog. 261, 135 

— — in Pflanzengewebe v. Coniferen, diinnschicht- 
chromatog., zweidimensionale Techn. 258, 83 

— — in Wein 258, 238 

Anthocyanidin-3,5-diglucoside, Trenn. v. Traubensaft, 
saulen-chromatog. 256, 86 

Anthocyanidine, Oligo-Pro—, Nachw. in Apfeln 251, 409 

Anthocyanine, Erdbeer—, Rhabarber— u. Himbeer—, 
Trenn., siulen-chromatog., an Polyvinylpyrrolidon- 
Sdulen 257, 169 

Anthracen, Deriv., papier-chromatog. Trenn. u. Identifiz. 
unter Verwend. eines Referenzsystems 265, 96 

— gem. mit Naphthalin u. Chrysen, Trenn., gas- 
chromatog., mit Wasserdampf als Tragergas 258, 77 

— Trenn. v. Naphthalin u. Chrysen, Sublimationsverf. 
251, 126 

Anthracene, methyl. isomere —, Analyse, KMR- 
spektrom. 259, 316 

— Nachw. in Tinkturen u. Fluidextr., diinnschicht- 
chromatog. 254, 408 

Anthracen6l, Best. v. Pyren, Fluoranthen u. Phenanthren, 
spektralphotom. 255, 82 

Anthrachinon, Derivate, Nachw., diinnschicht-chromatog. 
251, 287 

— Nachw., diinnschicht-chromatog., mit 1-Pheny]l- 
2,3-dimethyl-4-aminopyrazolon-(5) als Spriihreagens 
258, 39 [Or] 

— Nitro-Deriv., 1,5-Dihydroxy-4,8-di-, 1,8-Dihydroxy- 
4,5-di- u. andere —, Best., polarog. 258, 196 [Or] 

— saure Deriv., Nachw., papier-chromatog. 254, 82 

— 1,2,4-Trihydroxy—, Best., titr. (cerim.-), mit Oxyda- 
tion durch Hexacyanoferrat(III) in alkal. Medium 
260, 368 [Or] 

— voltamm. Oxydation in Acetonitril u. Nitromethan 
254, 82 

Anthrachinonderivate, heterocycl., polarog. Verh. u. 
Reaktionsfahigk. 257, 379 

— Papier-Chromatographie 259, 148 

— Polarographie 259, 148 

Anthrachinon-sulfosiure, Best. neben 8-Nitroanthra- 
chinon-sulfosiure-Best., titr. (redox-), -potentiom., 
mit Chrom(II)-Lés. 255, 395 

Anthrachinon-sulfosiure-(2), 1-Amino—, 1-Amino- 
4-brom—, 1-Amino-4-(3-amino-anilino)—, 1-Amino- 
4-mesidino— u. 1-Amino-4-(0-toluidino)—, Reaktionen 
mit Ferroin 259, 317 

Anthramycin, Best., UV-spektralphotom. 259, 166 

Anthranilation, Untersuchung der Protonisation in Salz- 
lédsungen 258, 389 
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Anthranil-N,N-diessigsiure, Kompl. mit Metallen der 
Oxydationsstufe + 4, I. Zirkonium u. Hafnium 253, 147 

Anthranilsiiure, Phenyl—, Redox-Potential in Abhangigk. 
v. der Schwefelsiurekonzentration 257, 72 

Antibiotica, Best. in Lebensmitteln, elektrophoret. 
259, 253 

— — mikrobiolog., automatis. turbidim. Apparatur 
259, 76 

— — y. Halogengehalt mit anionenselektiven Membran- 
elektroden 255, 170 

— Bewertung v. Lésungsmitteln bei zusammengesetzten 
Chromatogrammen 255, 172 

— Chromatog. v. Racemomycinen an Dextrangel 258, 251 

— Dimnschicht-Chromatog. zur Herstell. u. Extr. eines 
—Komplexes 258, 251 

— 2,5-Epipolythia-3,6-dioxopiperazin—, Trenn., diinn- 
schicht-chromatog. 256, 409 

— Trenn., diinnschicht-chromatog. 256, 147 

Antigen-Antikérper-Komplexe, lésl., Abtrenn., Elektro- 
phorese (Acrylamidgel-) u. Ultrazentrifugation 259, 89 

Antihistaminica, Best., gas-chromatog. 256, 144 

Antimon, Best., atomabsorptions-spektralphotom. 
254, 61 

— — colorim. u. spektralphotom., mit bas. Farbstoffen, 
Ubersicht 259, 137 

— — extr.-photom., als Jodid-, Bromid- oder Chlorid- 
kompl. mit Thiocaprolactam 256, 313 

— — — mit Basischblau K 258, 378 

— — fluorim., mit 3,4’,7-Trihydroxyflavon 258, 378 

— — in Bi/Sb-Schmelzen, aktivierungsanalyt. (neu- 
tronen-) 258, 69 

— — in Bodenproben, atomabsorptions-spektralphotom. 
259, 240 

— — in Cd (hochreinem-), spektrog., nach destillat. 
Abtrenn. des Cd 256, 69 

— — in Cu u. Cu-Leg., voltamm. 257, 381 

— — in Fe u. Stahl, spektrog. (Spuren) 255, 113 [Or] 

— — in Gesteinen (Standard-), aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 259, 240 

— — in Halbleiterlegierungen, extr.-photom., mit 
1,4-Dimethy]l-1,2,4-triazolinium-(3-azo-4)-N,N-diathyl- 
anilin 257, 298 

— — in Hg, polarog. (Spuren) 258, 67 

— — in Leg,, titr. (jodom.-) 254, 325 

— — in Lotabfallen (Sn/Pb-) aus der Herstell. v. Gold- 
lagern fiir elektron. Gerate, aktivierungsanalyt. 258, 71 

— — in Luft 256, 65 

— — in Luftniederschlagen u. -ablagerungen, aktivie- 
rungsanalyt. (neutronen-) 255, 404 

— — in Ni, atomabsorptions-spektralphotom. Untersuch. 
der Mitfallungseigenschaften v. Mangan(IV)-oxid 
255, 76 

— — in Organometallverbindungen, coulom.-titr., jodom. 
mit amperom. Endpunktsanzeige 260, 311 

— — in Pb (hochreinem-), voltamm. (amalgam.-) 255,150 

— — in Sb/Bi-Leg., radiom. 251, 271 

— — in Spielwaren, spektralphotom., routinemaBig 
259, 71 

— — in TiO,, atomabsorptions-spektralphotom. 251, 203 

— — — spektralphotom., mit Rhodamin S§ 251, 203 

— — in Wasser (Natur-), extr., polarog. (invers-) 257, 63 

— — in Zn (hochreinem-), spektralphotom. 255, 288 

— —neben Ag-, Sn-, As- u. Pb-Spurenbest. in Stahl, 
rontgenfluorescenzspektrom. 259, 381 


Anthranil-N,N-diessigsiure — Antimon 


— — neben As-Best., atomabsorptions- sowie atom- 
fluorescenz-spektrom. 264, 38 

— — neben As-, Cu- u. La-Best. in Fe-Leg., aktivierungs- 
analyt. (neutronen-) 260, 68 

— — neben Begleitionen, Isotopenaustausch in der org. 
Phase 257, 216 

— — neben Bi-Best. in Cu, polarog. (film-) mit An- 
reicherung 256, 376 

— — — in Gegenw. v. Begleitionen, gravim., titr. oder 
titr., -amperom., als Isochinolin/Jodid-Kompl. 256, 200 
[Or] 


— — — polarog., in Weinsiure- oder Citronensaure- 


lésungen 251, 55 

— — — titr. (mercurim.-), als Kompl. mit Anilin u. Jodid 
im Uberschu8 gegen Diphenylcarbazon 260, 140 

— — neben Bi-, Pb- u. Sn-Best. in Al, Fe u. Legierungen 
auf Ni-Basis, atomabsorptions-spektralphotom., mit 
wasserfreiem Loésungsmittel 260, 158 

— — neben Cu- u. As-Best. in P (reinem-), aktivierungs- 
analyt. (neutronen-) 251,196 —~ 

— — neben Cu-, Bi- u. Ag-Best. in Pb-Geschossen v. 
Pistolen, atomabsorptionsspektralphotom. 256, 228 

— — neben Cu- u. Fe-Spurenbest. in Pb (Reinst-), 
spektrog., nach Ausfillen des Bleichlorids 256, 71 

— — neben Cu-, Zn-, Fe- u. Ag-Best. in Sn/Pb-Leg., 
atomabsorptions-spektralphotom. 256, 377 

— —neben Fe- u. Mo-Best. in Ni oder U, atomabsorp- 
tions-spektralphotom. 254, 330 

— — neben Hg- u. As-Best., polarog., in sulfid-alkal. 
Lés. 254, 308 

— — neben Pb-Best. im Gem. mit Sn, polarog. 258, 71 

— — neben Sn- u. U-Best., siulen-chromatog. (kationen- 
austausch-), an Zirkoniumphosphat in waBr./nicht- 
waBr. Medium 258, 282 [Or] 

— — photom., mit Brillantgriin nach Extr. mit Tributyl- 
phosphat 259, 233 

— — — mit PAR 260, 388 

— — polarog. 259, 143 

— — spektralphotom. 256, 313 

— — — mit Brillantgrin 254, 225 

— — — mit 3,5,7,4’-Tetrahydroxyflavon 251, 322 

— — titr.-amperom. (bi-), mit Platin- u. Graphitelektrode 
260, 306 

— — titr. (jodom.-) 254, 325 

— — v. Al-, Bi-, Cd-, Ca-, Co-, Cu-, Mn-, Mg-, Ni-, Pb-, 
Ag-, Cr-, Zn- u. P-Spuren, spektrochem. 258, 68 

— — v. Metallspuren, Anreicher. durch Extr. der Makro- 
komponente mit Alkylphosphorsiuren 251, 266 

— — v. Ni-, Cu-, Ag-, Bi-, Pb-, Co-, Cr-, Mn-, In-, Cd- 
u. Zn-Spuren (10~® bis 10-7 °/)), spektrog. (chem.-), 
Anreicherungsverf. 256, 228 

— — v.8 in —pulver, polarog. 253, 379 

— — v. Se, polarog. (vektor-) 258, 76 

— Kompl. mit Carboxy-deriv. des Phenylfluorons 257,201 

— — mit 6-Methoxy-3-methyl-benzthiazol-azo-4-N- 
methyldiphenylamin, extr.-photom. Untersuch. 257, 364 

— Nachw. neben Cu-, Pb-, Bi-, Cd-, Hg-, As- u. Sn- 
Nachw., diinnschicht-chromatog., auf Cellulose 258, 
31 [Or] 

— radiochem. Trenn. v. Sn im binaren Gem. durch Extr.- 
Chromatog. im System Amberlite LA/HCl 257, 212 

— Thiocaprolactamkomplexe mit SbJ,-, SbBr,-, SbCl,-, 
Untersuch. der Zusammensetzung u. analyt. Anwend. 
der Reaktion 256, 313 


Antimon (III) — Aromadéle 


Antimon(II), anionenaustausch-chromatog. Verh. in 
Malonatlésung 255, 130 

— Best., extr.-photom., mit 6-(2-Chinolinazo)3,4-di- 
methyl-phenol 257, 365 

— — in Cu-Erzen, ionenaustausch-chromatog.-polarog. 
2538, 72 

— — in In, Ni u. Cd (reinem-), polarog., m. H. der 
katalyt. Wasserstoffstufe des Kobalt-5-sulfo-8-mercapto- 
chinolates 268, 225 

— — spektralphotom., mit 5-(2-Pyridylazo)-2-mono- 
athylamin-p-kresol in Benzolextrakten 260, 389 

— — spektrofluorim., in Bromwasserstoffsiure bei der 
Temperatur des fliissigen Stickstoffs (Spuren) 252, 32 

— — titr., mit Jodcyanid 259, 136 

— — titr. (redox-), -amperom., mit Hexamminkobalt(III)- 
tricarbonatokobaltiat.-Lés. 257, 291 

— Nachw., mit 6-(2-Chinolylazo)-3,4-dimethylphenol 
257, 55 

— oscillopolarog. Verh. in ungepufferten Lés. indifferenter 
Elektrolyte 257, 365 

— Trenn. v. Bi, ionenaustausch-chromatog. 253, 72 

— — v. Sb(V), papier-chromatog., mit Tri-n-butylortho- 
phosphat 258, 297 ‘ 

Antimon(V), Best. in Halbleiterlegierungen, extr.- 
photom., mit DTAD 255, 290 

— Extr. mit Xanthenfarbstoffen, spektralphotom. 
Untersuch. 258, 378 

— Spurenanreicher. an Aluminiumoxidpulver mittels 
Ultraschall 254, 60 

— Trenn. v. Sb(II1), papier-chromatog., mit Tri-n- 
butylorthophosphat 258, 297 

Antimon(II1)-chlorid, Extr. aus salzsaurer Los. mit Tri- 
butylphosphat in verd. Los. v. CS, 259, 234 

Antimonoxid, Best. v. O, Schwefelmeth. 254, 333 

Antimon-Sulfiderze, Analyse der alkal. Lés. 258, 386 

Antioestradiol-Antikérper, Elektrofokussierung in Poly- 
acrylamidgel 259, 96 

Antioxydantien, Analyse, TAS-Technik 257, 167 

— Best., gas-fliissig-chromatog., durch Trimethy]l- 
silylierung 255, 309 

— — in Plastikmaterial, diinnschicht-chromatog. 258, 81 

— — in Polyacetal u. Polyathylen, séulen-chromatog., 
an Tragermaterialien mit festem Kern 258, 87 

— — in Polyathylen- u. -propylenfilmen, diinnschicht- 
chromatog. 252, 64 

— — spektralphotom. 256, 393 

— Diorganosulfid— u. tert.-Phosphit—, Best. in Poly- 
olefinen, titr., durch Oxydation mit m-Chlorperoxy- 
benzoesiure 260, 74 

— Fluorescenz- u. Phosphorescenz-Charakteristica 255, 85 

— Identifizierung, in Kautschukvulkanisaten 260, 76 

— Nachw., diinnschicht-chromatog. 2538, 320 

— — in Elastomeren, diinnschicht-chromatog. 260, 402 

— — in Fetten u. Olen, diinnschicht-chromatog. 251, 149 

— org., Nachw. in Fett oder Olproben, siulen-chromatog., 
an Polyamidpulver / diinnschicht-chromatog.-kombin. 
259, 251 

— phenol., Best., gas-chromatog., Silylierung 259, 212 

— — — in Nahrungsfetten, polarog., mit rotierender 
Graphitelektrode 261, 150 

— — — in Polymergem., UV-spektralphotom. 251 129 

— — in Polypropylen, gas-chromatog. 261, 129 

— — — in Polyvinylchlorid nach der Meth. der 
anodischen Voltamperometrie 251, 128 
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— — Produktionskontrolle, gas-chromatog. 259, 162 

Antipyretica, Nachw., chromatog. (polyamid/kieselgur- 
schicht-) 255, 171 

— Polyamid-Schicht-Chromatographie 251, 156 

Antipyrin, u. einige seiner Deriv., Anwendung in der 
analytischen Chemie, Ubersicht 258, 301 

Antipyrinfarbstoffe, als analyt. Reagentien, photom. 
Best. v. P 256, 220 

Antistreptolysine, Best. in Blutplasma 252, 78 

Antistreptolysin 0, Best., titr., mit Latex 258, 170 

Apatit, Best. v. Eu 258, 325 

Apfelsaft, Best. v. Patulin 256, 404 

Apfelsaftkonzentrat, Nachw. v. Aromastoffen, gas- 
chromatog. 2538, 392 

Apfelwein, Best. v. Diacetyl 260, 80 

Apigenin, Best. in Hopfen, papier-chromatog.-spektral- 
photom. 257, 163 

Apigenin-7-glucosid, Best. in Hopfen, papier-chromatog.- 
spektralphotom. 2657, 163 

Arabinose, Nachw. neben Ribose- u. Xylose-Nachw. 
neben anderen Zuckern in biolog. Flissigk., diinn- 
schicht-chromatog. 253, 330 

pD-Arabinose, Best., enzymat. 251, 352 

Aralkylverbindungen, Massenspektrometrie v. — mit einer 
funktionellen Gruppe. LX. Wasserstoffaustausch im 
Hydrocinnamaldehyd-Molekularion 256, 62 

Archiologisches Material, Aktivierungsanalyse, Uber- 
sichtsbericht 254, 132 

Arenchromverbindungen, Bis-, Best. der Zusammen- 
setzung durch Analyse ihrer Zersetzungsprodukte 
251, 66 

Arentricarbonylchromderivate, gas-fliissig-chromatog. u. 
KMR-spektroskop. Untersuch. 259, 58 

Arginase, Best., enzymat., mit Ornithin-Aminotransferase 
256, 249 

— — in Gewebehomogenaten, spektralphotom. 259, 89 

— — in Plasma, AutoAnalyzer-Meth. 259, 80 

— — — halbautomat. 254, 255 

— — in Serum, colorim. 253, 253 

— — — — 257, 332 

Arginin, DNP—, Trenn. v. e-DNP-Lysin, elektrophoret. 
(papier-hochspannungs-) 260, 175 

L-Arginin, Best., titr. (mikro) 254, 169 

— — titr., mit Goldchlorid als Oxydans 252, 69 

Arginylpeptide, Sequenzanalyse, massenspektrom. 
2538, 247 

Argon, Best. in He, atomabsorptions-spektralphotom. 
253, 304 

— — neben CO-, CO,-, H,-, N.-, CH,-, C,H,- u. teilweise 
C,H,-Best. in Generatorgas, gas-chromatog. 251, 262 

— — vy. C-, N-, H- u. O-halt. Spurenverunreinigungen, 
spektrog., durch Mikrowellen induzierte Anregung 
252, 400 

— — y. O,, mit einem Fest-Elektrolytdetektor (Spuren) 
256, 370 

— CO,/COCI,-Gem., Trenn., chromatog. (temperatur- 
programmiert) 255, 404 

— Photoelektronenspektrum 260, 301 

— Verwend. v. LiBO,-Flu8mittel zur K/Ar-Datierung 
253, 312 

Arnikatinktur, Identifiz. u. Best. in Pomade 254, 408 

Aromadle, Orangen (Valencia-)—, Analyse, gas-chro- 
matog., massenspektrom. u. [R-spektrom. 259, 251 
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Aromastoffe, Analyse, TAS-Technik 257, 167 

— Best. in Apfeln, gas-chromatog. 251, 150 

— — in Lebensmitteln, gas-chromatog., Vermeid. v. 
Verlusten bei der Kopfraumanalyse 257, 239 

— — — gas-chromatog./massenspektrom.-kombin. 257, 239 

— — in Rum, gas-fliissig-chromatog./massenspektrom- 
kombin. 257, 82 

— — in Spirituosen, gas-chromatog. (capillar-) 257, 352 

— — in Tomaten, gas-chromatog./massenspektrom. 
kombin. 254, 148 

— — in Wein, extr., gas-flissig-chromatog./massen- 
spektrom. kombin. 254, 146 

— — v. Capronsiureallylester in Ananasaromen u. 
Essenzen u. einigen Lebensmitteln 251, 151 

— — vy. Carbonylverb. in wiBr. Citrusaromen, photom., 
als Dinitrophenylhydrazone 254, 400 

— gas-chromatog. Analyse unter Zuordnung isothermer 
Retentionsindices 260, 328 

— Kopfraumanalyse, Fehlerméglichkeiten 253, 397 

— Nachw. in Apfelsaftkonzentraten, gas-chromatog. 
258, 392 

— — in Lebensmitteln, gas-chromatog. 258, 246 

— — in Zwiebel (Allium cepa), diinnschicht-chromatog. 
255, 310 

Arsanilsiure, Best. in Futtermitteln, gas-chromatog. 
258, 400 

— — in Lebensmitteln 257, 170 

Arsen, Best., atomabsorptions-spektrom. 251, 55 

— — — mit Distickstoffmonoxid/Acetylen-Flamme 
259, 50 

— — durch Isotopenaustausch in org. Phase (Spuren) 
256, 50 

— — in Blattern u. Rinde v. Frichten, polarog. (square- 
wave-) 2538, 166 

— — in Boden, coulom.-titr. sowie colorim. im Vergl. 
258, 82 

— — in Cu, extr.-photom. 258, 393 

— — in Cu-, Fe- u. Ni-Leg., réntgenograph. 251, 267 

— — in Fe u. Stahl, spektrog. (Spuren) 255, 113 [Or] 

— — in GaAs-Oxydationsprodukten 259, 240 

— — in Gasschwefel 259, 154 

— — in Ge, isotopenverdiinnungsanalyt./aktivierungs- 
analyt. (neutronen-)-kombin. 256, 70 

— — in Gewebe v. Gefliigel nach Veraschen 255, 241 

— — in Glas, spektralphotom. 254, 334 

— — in Haaren u. Nageln (menschl.-), aktivierungs- 
analyt. 2538, 401 

— — in Holzproben, extr., photom. 252, 408 

— — in Kohle u. Koks, spektralanalyt. 257, 389 

— — in Lebensmitteln, spektralphotom. 257, 236 

— — in Luft, Wasser, Boden u. Pflanzen, réntgen- 
fluorescenzspektrom., nach Mitfiallungstrenn. 259, 384 

— — in Metallen, biolog. Material u. Chemikalien des 
Handels, polarog. 2538, 147 

— — in Metallen u. Leg., spektralphotom., nach Extr. 
255, 73 

— — in Olen aus Meeres- u. Landherkunft, aktivierungs- 
analyt. (neutronen-) 260, 403 

— — in org. Arsonaten 254, 389 

— — in org. Verb. (schwerfliicht.-) 258, 54 

— — — Verbrenn. im Oxydationskolben 254, 389 

— — in org. u. anorg. Verb., atomabsorptions-spektral- 
photom., (indirekt-) 259, 346 [Or] 

— — — isotopenverdiinnungsanalyt. (radio-) 254, 70 


Aromastoffe — Arsen (III) 


— — in Organometallverb., coulom.-titr., jodom. mit 


amperom. Endpunktsanzeige 260, 311 

— in pharmazeut. Produkten, atomabsorptions- 
spektralphotom. 255, 313 

—inS 259, 381 

— in 8, Schwefelsiure u. Phosphorsiure, spektral- 
photom., Carbamidat-Meth. 258, 397 

— in Spielwaren, AOAC-Meth., routinemaBig 259, 71 
— in Stahl, photom. 258, 324 

— in Y,0, (hochreinem-), spektrom. (emissions-) 

255, 103 [Or] 

— in Zn (hochreinem-), spektralphotom. 255, 288 

— m. H. der Simultankomparationsmeth. (Spuren) 
258, 300 

—neben Ag-, Sn-, Sb- u. Pb-Spurenbest. in Stahl, 
rontgenfluorescenzspektrom. 259, 381 

— neben Cu- u. Sb-Best. in P (reinem-), aktivierungs- 
analyt. (neutronen-) 251, 196 

— neben Cu-, Sb- u. La-Best. in Fe-Leg., aktivierungs- 
analyt. (neutronen-) 260, 68 

— neben Hg- u. Sb-Best., polarog., in sulfid-alkal. 
Lés. 254, 308 

— neben P-Best., colorim., nach Mitfall. (Spuren) 
254, 377 

— neben P- u. Si- oder Ge-Best. in binadrem oder 
ternirem Gem., spektralphotom., als mit Mo gebildete 
Heteropolyséuren 257, 219 

— neben Sb-Best., atomabsorptions- sowie atom- 
fluorescenzspektrom. 254, 38 

— neben Sb-Best. (simultan), spektralphotom., mit 
Silberdiaithyldithiocarbamat 257, 364 

— neben Sn-Best. in Ferrowolfram u. W-Erzen, extr., 
mit Kaliumjodid-Lés. 251, 272 

— photom., nach katalyt. Redukt. v. Silberionen mit 
Fe(II) 257, 215 

— spektralphotom. 255, 240 

— — (Spuren) 256, 49 

— — als Arsenowolframat-Kompl. 260, 396 

— titr.-amperom. (bi-), mit Platin- u. Graphitelektrode 
260, 306 

— v. Cd-, Mn-, Pb-, Ag-, Au-, Zn-, Cu-, Co-, Cr-, Sn- 
u. Ni-Spuren, spektrochem. 2538, 68 

—v.Se, polarog. (vektor-) 258, 76 

—v.8n, polarog. (vektor-) 258, 70 

—v. Zn-, Cd-, Pb-, Cu- u. Ag-Spuren, voltamm. 
(invers.) 258, 379 

Kompl. mit Heteropolymolybdansauren, Eigen- 
schaften u. analyt. Verwend. 257, 142 


— Nachw. 255, 240 
— — neben Cu-, Pb-, Bi-, Cd-, Hg-, Sb- u. Sn-Nachw., 


diinnschicht-chromatog., auf Cellulose 258, 31 [Or] 


— spektralphotom. Untersuch. der mit Mo gebildeten 


Heteropolysiure 258, 55, 56 


— Trenn. v. Se u. Br, Mitfall. an Eisen(II)-hydroxid 


254, 312 


Arsen-76, Trenn. v. 7Se-Matrix 254, 378 
Arsen(III), Best., extr.-UV-spektralphotom., als Jodid 


254, 59 


— — in Wasser (Trink-), polarog. (single-sweep-) 2538, 306 
— — polarog. (invers-), an der Pt-Elektrode 257, 54 
— — spektralphotom., mittels der Methode des Chelat- 


austausches (Spuren) 252, 32 


— — titr., mit Ammoniumhexanitratocerat(IV) bei 


Raumtemperatur 260, 54 


Arsen (III) — Ascorbinsiiure 


— — — mit Cer(IV)-sulfat u. Ferron als Katalysator u. 
Indicator 260, 367 [Or] 

— — — mit Jodcyanid 259, 136 

— — — mit Kaliumdichromat gegen Redoxindicatoren 
260, 54 

— — titr., -potentiom., nichtwaBr. mit Jodbenzol- 
dichlorid 268, 217 

— — titr. (redox-), -amperom., mit Hexamminkobalt(III)- 
tricarbonatokobaltiat-Lés. 257, 291 

— — titr. (redox-), mit Ceratlés. gegen Tripheny]l- 
methanfarbstoffe 258, 32 [Or] 

— spektralphotom. Untersuch. der nicht katalysierten 
Oxydation durch Cer(IV) in perchlorsaurer Lésung 
260, 148 

— Trenn. v. As(V), papier-chromatog., mit Tri-n-butyl- 
orthophosphat 258, 297 

Arsen(YV), Trenn. v. As(III), papier-chromatog., mit 
Tri-n-butylorthophosphat 258, 297 

Arsenat, Best., gas-chromatog. u. massenspektrom., als 
Trimethylsilylderiv. 258, 219 

— Nachw. neben Arsenit-Nachw., diinnschicht-chromatog., 
auf Schichten vy. Cellulose u. Silicagel 254, 224 

Arsenazo Il [2,7-Bis(o-arsonophenylazo) -chromotrop- 
siure], therm. Zersetz. 258, 217 

Arsenazo M, als neues Reagens auf Seltenerdelemente 
251, 315 

Arsenazopriparate, u. Analoga, Analyse, elektrophoret. 
u. chromatog. 257, 46 

Arsen(i1)-chlorid, Best. v. O, aktivierungsanalyt. 
neutronen-) 259, 330 

— gas-chromatog. Elutionsverhalten 260, 161 

Arsenit, Best., gas-chromatog. u. massenspektrom., als 
Trimethylsilylderivat 258, 219 

— — spektralphotom., mit Kaliumcyanomolybdat 289, 50 

— Nachw. neben Arsenat-Nachw., diinnschicht- 
chromatog., auf Schichten v. Cellulose u. Silicagel 
254, 224 

Arsenorganoverbindungen, Best., titr. (jodom.-), in waBr. 
Essigsaure 260, 60 

— — vy. As, atomabsorptions-spektralphotom. (indirekt-) 
259, 346 [Or] 

— — vy. As, isotopenverdiinnungsanalyt. (radio-) 264, 70 

Arsenverbindungen, Best. v. As, isotopenverdtinnungs- 
analyt. (radio-) 254, 70 

Arsen(III)-verbindungen, Best., atomabsorptions- 
spektralphotom. (indirekt-) 259, 346 [Or] 

Arsen(V)-verbindungen, Best., atomabsorptions-spektral- 
photom. 259, 346 [Or] 

Arsine, Halogen—, Analyse 254, 68 

Arsonate, org., Best. v. As 254, 389 

Arsoniumehlorid, Tetraphenyl—, Polymerisation nach 
Chloroformextr. 255, 47 

Arsoniumionen, Triphenylmethy!- u. Tetraphenyl—, 
analyt. Anwend. 263, 140 

Arsoniumreagentien, Fehlerquellen beim Gebrauch v. —, 
Teil III. UV-Spektren v. Tetraphenyl- u. Triphenyl- 
methylarsoniumsalzen u. Triphenylarsinoxid 252, 391 

Arsoniumsalze, quaternare —, Extr. tiber einen 
bestimmten Konzentrationsbereich v. Kationen u. 
Anionen 260, 381 

Arsonsiure, Salicyliden-2-aminophenyl- u. Salicyliden- 
2-amino-3,5-dimethylphenyl—, Fluorescenzreaktionen 
mit Metallionen 257, 46 

Arterenol, Best. in Harn, fluorim., teilautomat. 252, 98 [Or] 
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— — in Plasma, fluorim. 256, 174 

— — — — 257, 335 

— — in Rattenhirnextrakten spezif. Bereiche 254, 246 

— — in tier. Gewebe, fluorim. 257, 409 

— — isotopenverdtinnungsanalyt. (revers-) 259, 84 

— — neben Adrenalin-, 3,4-Dihydroxy-phenylalanin- u. 
3,4-Dihydroxy-phenylathylamin-Best. in Gewebe, 
sdulen-chromatog.-spektrofluorim. 253, 92 

— — neben Adrenalin- u. Dopamin-Best. in Harn, diinn- 
schicht-chromatog.-fluorescenz-spektralphotom. 259, 84 

— — neben Dopamin-, Serotonin- u. 5-Hydroxyindol- 
essigsaure-Best. in einem einzigen Mausehirn, extr., 
fluorim. 253, 332 

— — neben 5-Hydroxytryptamin- u. Dopamin-Best. 
(simultan) in Gehirngewebe 259, 85 

— O-Methyl-, Best. 253, 332 

— — — in Harn, gas-chromatog. 257, 335 

— — — neben 3-O-Methyladrenalin-Best. in Harn, 
sdulen-chromatog.-fluorim. 255, 90 

Arylarsonsauren, polarog. Verhalten 253, 106 [Or] 

Arylhydroxylase, radiom. Best. der mikrosomalen 
Aktivitaét v. — 256, 247 

Arylsulfatasen, Best. in biolog. Flissigkeiten 256, 248 

Aryl-tricarbonylchrom-Komplexe, Gas-Fliissig-Chromatog. 
mit Massenspektrometrie 255, 139 

Armeibuch, Deutsches —, 7. Ausgabe, Kommentar 
(Bohme, Hartke) 255, 137 [L] 

— Kommentar zum Deutschen —, 7. Auflage (Jung, 
Kny, Poethke, Pohloudek-Fabini, Richter) 257, 195 [L] 

Arzneimittel, s. Pharmaka 

Asche, Best. in Starke u. Hydrolyseprodukten, Stan- 
dardisierung 256, 397 

Ascorbinsiiure, Best. auf Grund ihrer in einem Landolt- 
System ausgetibten reduzierenden Wirkung 251, 147 

— — colorim. 254, 159 

— — dimnschicht-chromatog. 258, 244 

— — in Brot, titr. 258, 244 

— — in Herba asperuale odoratae L. in Abhangigkeit 
vom Stadium der Vegetationsperiode 2538, 82 

— — in kohlensauren waBrigen Lés., die mit y-Strahlen 
bestrahlt wurde 266, 92 

— — in kosmet. Rohstoffen u. Praparaten 256, 240 

— — in Lebensmitteln unter besonderer Bericksichtigung 
der Reduktone 257, 312 

— — in Leukocyten 259, 409 

— — in Multivitamin-Praparaten, automat. 261, 286 

— — in Obst u. Gemiise, elektrophoret. (hochspannungs-) 
258, 243 

— — in Orangen- u. Grapefruitsaft, automat. 257, 309 

— — in Plasma 253, 91 

— — in Sauerkraut, Reproduzierbarkeit 254, 401 

— — in Serum u. tier. Gewebe, papier-chromatog.- 
photocolorim. 258, 90 

— — in tier. Gewebe v. Organen der Meerschweinchen 
251, 337 

— — neben IJsoascorbinsiure-Best., polarog. 258, 169 

— — neben Sorbinmacrogololeat 251, 159 

— — spektralphotom. 251, 42 

— — 2,4-Dinitrophenylhydrazin-Meth. mit radiochem. 

Auswertung 260, 83 

— — titr. 251, 147, 416 

— — — mit Cer(IV)-sulfat 260, 168 

— — — mit 4,7-Dichlorchinolin-bromid-perbromid 
260, 127 [Or] 
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Ascorbinsiure, Best., titr. (Forts.) 

— — — mit Kaliumhexacyanoferrat(III) in sauren 
Lésungen 260, 405 

— — — mit Phenothiazon 254, 176 

— — titr. (oxydim.-), -potentiom., mit Lés. des Co(IIT) 
in Essigsiure 255, 410 

— — titr., -potentiom., nichtwaBr. mit Jodbenzol- 
dichlorid 258, 217 

— Dehydro—, Best. in pflanzl. Material, colorim. 25%, 168 

— Kompl. mit einigen Kationen, polarog. Verhalten 
254, 305 

— Nachw. 2538, 396 

— — papier-chromatog.-spektralphotom. 251, 416 

—u. deren Verb., Best., titr., -potentiom. 2538, 271 [Or] 

— voltamm. Untersuch. des Redox-Gleichgewichtes 
—/Dehydroascorbinsiure 259, 209 

Ascorbylpalmitat, Best., titr., mit 4,7-Dichlorchinolin- 
bromid-perbromid 260, 127 [Or] 

Asparagin, Best. in biolog. Gewebe, enzymat.-fluorim. 
259, 80 

— — neben anderen Aminosauren im Gem. ohne vor- 
herige Trenn., titr. (mikro) 252, 69 

— — neben Glutamin-Best. (simultan) in biolog. Material 
spektralphotom. 258, 168 

— — neben DL-Valin-Best. ohne Trenn., titr. (mikro) 
253, 246 

— — titr. (mikro) 254, 169 

— — titr., mit Goldchlorid als Oxydans 252, 69 

— Enzymelektrodensonde fiir — 260, 142 

Asparaginase, Best., radiom. 257, 332 

Asparaginsiure, Best., titr., mit Natriumammonium- 
hydrogenphosphat 252, 69 

Asparaginsynthetase, Best., radiom. 257, 332 

Aspartat, Carbamyl—, Best. 253, 416 

Aspartat-Aminotransferase, Best. 256, 248 

— — in Serum, colorim. 261, 342 

— — — UV-spektralphotom., Anwendung des Tris- 
puffers 253, 94 

— — — verbesserte Ultramikro-Meth. 257, 415 

— — saulen-chromatog. (affinitats-)-UV-spektralphotom. 
260, 420 

Aspartat-Transcarbamylase, Best. in Pflanzenextr., 
elektrophoret. (papier-)-radiom. 259, 416 

Asphalt, Best. der Molekulargewichtsverteilung, gel- 
chromatog. 2538, 80 

— — v. fliichtigen u. nichtfliichtigen org. Verb., gas- 
chromatog. 258, 333 

— — v. Ni, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 256, 235 

— Einflu8 ausgewahlter Losungsmittel auf die Viscosi- 
taten u. den Sauerstoffgehalt 251, 124 

— IR-Untersuch. einer Identifiz. v. Chinolon-(2)-Ver- 
bindungen u. ihre Wechselwirkung mit ebenfalls 
anwesenden Carbonsauren 259, 331 

— Messung der relativen Sauerstoffabsorption und der 
Flichtigkeit von Submikrofilmen— mit einer Quarz- 
kristallmikrowaage 2538, 80 

— Molekulargewicht u. Gewicht v. ,,Blatt-Einheiten“ v. 
gel-chromatog. aufgetrennten Fraktionen 258, 77 

— Untersuchung durch ,,inverse“ Verteilungs-Gas- 
Chromatog., Verinderung der experimentellen Para- 
meter 252, 406 

Asphaltene, Best. des Gehaltes an — im Erdél, EPR- 
spektrom. 253, 80 


Ascorbinsiure — AufschluBverfahren 


Asphaltmaterialien, Trenn., chromatog. (umkehrphasen- 
verteilungs- u. adsorptions-) 252, 54 

Assoziate, Reakt. v. gefarbten — mit org. Reduktions- 
mitteln 265, 223 

Astatide, Isoalkyl-, Best. des Siedepunktes, gas-chromatog. 
(glassiulen-) 260, 150 

Astrazon-rosa FG, zur spektralphotom. Best. v. Ge(IV) 
257, 213 

Atomabsorption, Erhéhung bei Verwend. v. zwei Zer- 
staubungsquellen 252, 383 

Atomabsorptions-Spektralphotometer, automatis., zur 
Ermittlung v. thermodynamischen Daten 256, 205 

— Eigenbau aus handelsiblichen Teilen 258, 140 

— Perkin-Elmer, Modell 303, Konstruktion eines 
Impendance-Wandlers zum AnschluB an eine 
Registriereinrichtung 2538, 285 

— Strémungsgeschwindigkeitsmessung, kontinuierliche 
Registrierung unter Verwend. eines photoelektr. 
Transducers bei einem Rotameter- 258, 218 

— zur colorim. Analyse 258, 33 

Atomabsorptions-Spektralphotometrie, s. Spektralphoto- 
metrie, Atomabsorption 

Atomemissions-Flammenspektrometrie, s. Spektralphoto- 
metrie, Atomemission 

Atomfluorescenz-Spektralphotometrie, s. Fluorescimetrie 

Atomfluorescenz-Spektrometer, Mehrkanal— mit Kanal 
fir Flammenphotometrie, zur Best. v. Ca, Cu, Mg, Mn, 
K u. Zn in Bodenextrakten 260, 75 

Atomspektroskopie, elektron. Modulation v. elektroden- 
losen Entladungsréhren 252, 383 

Atrazin (1-Athylamino-4-chlor-6-isopropylamino-1,3,5- 
triazin), Best. in pulverformigen Praparaten, gas- 
chromatog., Gemeinschaftsuntersuch. 259, 161 

Atropin, Best. in Belladonnablatterextrakten, spektral- 
photom. 256, 410 

— — neben Hyoscyamin-Best., papier-chromatog. 257, 173 

— — neben Scopolamin-Best. (simultan), gas-chromatog. 
251, 339 

Atropinsulfat Best. neben Hyoscyamin-, Methenamin-, 
Methylenblau-, Phenylsalicylat- u. Benzoesiure-Best. 
in Arzneimischungen, chromatog.-spektralphotom. 
257, 173 

— — neben Phenobarbiton u. Ergotamin-Tartrat in 
Tabletten, diinnschicht-chromatog.-spektralphotom. 
257, 173 

Aufhellungsmittel, optische, s. Optische Bleichmittel 

Aufschlu8verfahren, fiir Eisenlegierungen im Platintiegel 
260, 30 [Or] 

— fiir Mineralien u. schwerschmelzbare Stoffe, Na- 
Peroxidschmelze im glasigen Graphittiegel 257, 67 

— mit aktiviertem Sauerstoff bei Bestimmung extrem 
niedriger Spurenelementgehalte in organischem 
Material 253, 177 [Or] 

— mit Na,CO, 258, 12 [Or] 

— Schmelz—, zur Best. v. Fe, Ti, Ca, K, Si u. Al in 
silicat. Gesteinen unter Verwend. v. Lithiumborat- 
Glasplattchen 254, 1 [Or] 

— v. anorg. Materialien mit FluBsiure, Bombe 254, 306 

— v. Silicaten in Lithiummetaboratschmelzen 255, 77 

— zur Atomabsorptions-Spektralphotom., Analyse v. 
anorg. silicat. Materialien mit Flu8siure 251, 177 

— — Best. v. Vanadium in Silicaten 251, 119 

— zur Spurenanalyse v. biolog. Gewebe, Nahrungsmitteln 
u. Abwasserschlimmen bei begrenzter Einwaage mit 


AufschluBverfahren — Azoverbindungen 


Salpetersaure unter Druck in einem TeflongefaB 
260, 207 [Or] 

Augenlinsenextrakte, Nachw. v. lésl. Proteinen, isoelektro- 
fokussierungsmeth., in Diinnschicht-Polyacrylamid- 
Gelen 260, 176 

Aurone, Papier-Chromatog. 258, 399 

Austenit, Best. in Stahl, M6Bbauer-spektrom. 257, 67 

Austern, Best. v. °’Cs in —fleisch 256, 67 

AutoAnalyzer, Technicon, Anzeigebereichs- Erweiterung 
259, 76 

— — bei Extraktionsmethoden 251, 45 

— — Best. v. Cl- kleiner Konzentration in Wasser 
251, 264 

— — — v. CN- in Wasser u. gewerbl. Abfliissen 256, 67 

— — — v. Glucose in Blut, GOD/POD-Meth., bei Ver- 
wend. des Ammoniumsalzes der 2,2’-Azino-di-[3-athyl- 
benzthiazolin-sulfonsiure-(6)] 252, 228 [Or] 

— — Kontrolle fir den Probennehmer II 258, 295 | 

— — Korrekturgleichungen fir wechselseitige Beein- 
flussung der Proben untereinander bei komplexen — 
255, 49 

— — theoret. u. prakt. Aspekte der elektronischen Zeit- 
messung zur Erhéhung der Analysengeschwindigkeit 
259, 374 

— — Untersuch. der Arbeitsweise v. physikal. Stand- 
punkt aus 258, 44 

Autoklay, zur Best. v. Léslichk. unter Druck 257, 47 

Automation, der Probenzugabe zum Réntgenfluorescenz- 
Quantometer-V XQ 72000-ARL 260, 35 

— ELLA (Experimental LINC-Laboratory Analytical 
System), angewandt zur Versuchskontrolle 258, 216 

— in der Analyse, Definitionen u. Interpretationen 
systemtheoretischer Grundbegriffe 256, 257 [Or] 

— in der Massenspektrometrie 254, 131 

— in klinisch-chem. Labor 251, 389 

— in u. mit der analyt. Chemie. IV. 256, 7 [Or] 

— v. Neutronenaktivierungsanalysen u. ihre Anwend. 
bei der industriellen Produktion 255, 291 

— y. Titrationen, Signalumwandlung 259, 7 [Or] 

Automatische Analyse, Erfassung u. Auswert. v. Labor- 
daten, MeBwertkontrolle u. Ergebnisdarstellung 
252, 343 [Or] 

— Fliissig-Spektroradio-Chromatograph zur gleich- 
zeitigen Trenn., Identifiz., Reinig., Abschatz. u. Radio- 
best. der Komponenten einer Misch. nichtverseifbarer 
Lipide 255, 328 

— Gleichgewichtstitration mit Datentibertragung, neu- 
artiges, modulares System 269, 221 

— radiogesteuertes Gerat fiir — 259, 42 

— 2 Systeme zur parallelen Ausfiihrung 260, 139 

— Vermeidung v. Fehlerquellen in einem vollautomatis. 
Laboratorium 255, 222 

— v. Aminosauren, verbessertes System 252, 414 

— v. anorg. Substanzen mit einem CHN-Analysator 
260, 46 

— y. Blutplasma u. -Serum mit ,, Vickers Multichannel 300° 
252, 241 [Or] 

— v. Enzymen, Mehrfachsysteme 255, 335 


445 


— v. Pflanzenaschen. III. Mitt.: Best. v. Cu; IV. Mitt.: 
Best. v. Fe 258, 82 

— v. pharmazeut. Produkten, Bedeutung fiir die Kon- 
trolle, pharmakodynam., toxikolog. u. bioklinische 
Untersuch. 255, 312 

— v. Zellfraktionen mit G-IIC-Schnellanalysatorsystem 
255, 336 

— zur Betriebskontrolle 260, 44 

Automatische Datenverarbeitung, im Eisenhiitten- 
laboratorium 257, 1 [Or] 

Autoradiographie, Mikro—, auflichtphotom. Mess. fir 
Kinbaustudien an Einzelzellen 252, 84 [Or] 

— quantit., Untersuchungen unter besonderer Beriick- 
sichtigung spezieller Auswerteverfahren. II. 254, 133 

— v. Dinnschicht-Radio-Chromatogrammen mit Polaroid- 
Film 255, 219 

— v. Metallen, Erhohung der Auflosungswirkung 251, 265 

Auxin, Diffusate, Nachw. in Simlingen v. Hafer, Korn, 
Sonnenblumen u. Pferdebohnen, diinnschicht-chromatog. 
257, 398 

Azaaromate, polynucleare, Trenn., diinnschicht-chro- 
matog., Mg(OH), als Adsorptionsmittel 255, 162 

Azid, Best. neben Cl--Best., titr., -potentiom., durch 
Sequenztitration 256, 318 

— Best., titr. (jodom.-) 264, 377 

Azide, aromat. Mono- u. Bisaryl—, polarog. Untersuch. 
257, 162 

— — — der Reaktionsgeschwindigk. mit ungesatt. Verb. 
257, 161 

Aziridine, Best., chromatog., Ubersichtsbericht 251, 405 

— HinfluB v. Phosphatpuffern 260, 166 

Azobenzoesiure, p-Aminobenzol-dimethyl—ester u. 
—amide, Trenn., siulen-chromatog. (ionenaustausch-) 
255, 402 

Azobenzol, p-Bis—, polarog. Verhalten 251, 399 

— N,N-Dimethyl-4-amino—, u. Metabolite, Best., 
diinnschicht-chromatog.-photom., Lichtzerlegung 
256, 327 

Azodrin, Best., gas-fliissig-chromatog. 251, 137 

— Nachw. auch v. Metaboliten, diinnschicht-chromatog. 
252, 63 

Azofarbstofie, ion., Trenn. u. Reinigung, gel-chromatog. 
255, 415 

— Oxydation carcinogener — 256, 327 

Azogruppe, Best. neben Nitrogruppen- oder Nitroso- 
gruppen-Best., polarog. 251, 391 

— — polarog. 251, 391 

Azomethin-Farbstoffe, Trenn. u. Reinig., gel-chromatog. 
255, 415 

Azonol A [3-(4-Antipyrinylazo) -2,4-pentandion], zur 
photom. Best. v. Co u. Se 256, 42 

Azoreduktase, Best., 1,2-Dimethyl-4-(p-carboxyphenyl- 
azo)-5-hydroxybenzol als Substrat 254, 253 

Azoverbindungen, Analyse, elektrophoret. u. chromatog., 
II. Trenn. v. Isomeren 256, 141 

— 0,0’-Dihydroxy—, Erhéhung der Reaktions- 
empfindlichk. 257, 47 

— — Protolysereaktionen 259, 317 

— heterocycl., Synthese u. Analyse 258, 80 
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Babykost, Best. v. Molkeneiwei8 257, 312 

Bacitracin, Best. in Futtermitteln 254, 237 

— — — 257, 164 

— — in Lebensmitteln elektrophoret. 259, 253 

Backpulver, Best. v. Fe u. Al, atomabsorptions-spektral- 
photom. 257, 309 

Backwaren, Nachw. v. Farbstoffen (synthet.-) 256, 403 

— — — (wasserlésl. synthet.-) 255, 310 

Bakterien-Dehydrogenasen, Best., elektrophoret. (disk-) 

257, 332 

Bakterienkulturen, Best. v. Milchsaure u. fliichtigen Fett- 
siuren, gas-chromatog. 257, 243 

— — y. Proteinen, UV-spektralphotom., Biurethmeth. 
260. 95 

Bakterienluciferase, Dehydrogenase-Reaktionen u. —, 
photokinet. Mikro-Analyse 259, 90 

Balan, s. Benefin 

Bananen, Best. v. Tiabendazolum, spektralphotom. 
258, 248 

Banol (6-Chlor-3,4-xylylmethylcarbamat), Best. in Milch 
Apfeln, Gurken, Tomaten u. Bermudagras, gas- 
chromatog., nach Hydrolyse u. Chloracetylierung 
257, 403 

Barban [(4-Chlor-but-2-in-yl) -N-(8-chlorphenyl)-carba- 
mat], Best. in Blut, spektralphotom. 258, 255 

Barbital, Best. in Blut u. Harn, gas-chromatog. 255, 254 

— — in Blut (Leichen-), Mageninhalt u. Gehirnsubstanz, 
KMB-spektrom. 258, 416 

Barbiturate, Nachw. in Blut, gas- u. papier-chromatog. 
kombin. 258, 95 

— Trenn., diinnschicht-chromatog. (reaktions-), Bro- 
mierung am Startpunkt 2538, 84 

Barbitursiiure, 1-Benzoy]-5,5-diathyl—, Abbauprodukte 
alkal. Hydrolyse, Best., diinnschicht-chromatog.- 
densitom. 259, 334 

— — — Nachw., dinnschicht-chromatog., dampf- 
programmiert 254, 157 

— Best., titr. (nichtwaBrig-) 251, 283 

— Deriv., Analyse, gas-chromatog., im Nanogramm- 
bereich 256, 146 

— — Best., coulom.-titr. 255, 171 

— — — gas-chromatog. (submikro) 251, 157 

— — — in Blut, gas-fliissig-chromatog. 260, 335 

— — — in Pharmaka, fluorim. 258, 407 

in Tabletten, gas-chromatog. 259, 396 

in Tabletten u. Kapseln, titr., nichtwaiBr. 251, 84 

— — — neben Glutethimide-Best. in Serum, diinnschicht- 
chromatog. 259, 164 

— — — neben phenol. Alkaloiden- u. Xanthinalkaloiden- 
Best. im Gem., gas-chromatog., Methylier. m. H. v. 
Trimethylaniliniumhydroxid 251, 157 

— — — titr., u. titr., -potentiom., in Tetramethy]l- 
harnstoff 257, 170 

— — Extraktion aus Harn bei DrogenmiBbrauch 260, 335 

— — Identifiz., massenspektrom., mit chem. Ionisation 
255, 90 

— — IR-Spektroskopie 260, 87 

— — KMR-spektroskop. Identifizierung 257, 84, 255 

— — metabolit., Identifiz., massen- u. IR-spektrom. 
254, 256 

— — mit Doppelbind. in der C,-Seitenkette, Nachw., 
diinnschicht-chromatog. 251, 157 


Babykost — Barium 


— — Nachw. 251, 345 

— — — diimnschicht-chromatog., durch Adsorption an 
porésem Glas 265, 170 

— — — in Harn 2651, 223 

— — — — dinnschicht-chromatog. 260, 336 

— — — — extr., diinnschicht-chromatog. 260, 336 

— — — in Leichenmaterial, diinnschicht-chromatog.- 
massenspektrom. 251, 345 

— — — in Plasma u. Harn, dinnschicht-chromatog. 252, 80 

— — p-Nitro-benzyl—, Nachw., diinnschicht-chromatog. 
255, 315 

— — u. Stoffwechselprodukte, Trenn., siulen-chromatog. 
(ionenaustausch-) 264, 411 

— — Zersetzungsprodukte, Best., diinnschicht-chroma- 
tog., halbquantit. 255, 315 

— 5,5-disubstituierte Derivate, gas-chromatog. u. KMR- 
spektrosk. Untersuch. v. durch verschiedene Methy- 
lierungsmethoden erhaltenen 1,3-Dimethylderivaten 
251, 284 

— polarog. (gleich- u. wechselstrom-) Verhalten unter 
Verwendung eines aprotischen org. Lésungsmittel- 
systems 251, 283 

— Thio—, Best. in Fisch-Trichloressigsiureextr. als MaB 
fiir die oxydat. Ranzigk. 255, 308 

— 2-Thio— deriv. substituiert an S, Saure/Base-Gleich- 
gewichte in wiBr. Lés., polarog. u. spektralphotom. 
Untersuch. 255, 142 

Barium, Best., atomabsorptions-spektralphotom., nach 
Extr. aus waBr. Systemen 256, 304 

— — in BaSO, u. BaSO,-enthaltenden Diagnosemahl- 
zeiten, atomabsorptions-spektralphotom. 260, 86 

— — in Fluoriterzen, réntgenradiom. 256, 380 

— — in Kohlenwasserstoffsulfaten, flammenphotom. 
2538, 393 

— — in Schmierdlen, atomabsorptions-spektralphotom. 
259, 331 

— — in Silicaten 257, 160 

— — in Spielwaren, flammen-spektralphotom. 259, 71 

— — neben Ca-Best. im binaéren Gem., titr., -spektro- 
polarim. 253, 139 

— — — in Na, réntgenfluorescenzspektrom., nach chem. 
Anreicherung 256, 337 [Or] 

— — — in Schmier6l veredelnden Zusitzen, in deren 
Konzentraten oder in frischen, die Zusitze enthalten- 
den Olen, titr. (komplexom.-) 256, 235 

— — neben Ca- u. PO,3--Best. in Hydroxylapatiten 
258, 365 

— — neben Ca- u. Sr-Best., aktivierungsanalyt. (neu- 
tronen-), mit sdulen-chromatog. Trenn. durch 
Eluierung an Dowex 50 im komplexierenden Medium 
v. DCTA 256, 304 

— — — — Verteilungskoeffizienten auf Zirkonium- 
wolframat u. -molybdat 257, 204 

— — — in Mg u. dessen Verb., extr.-komplexom. 251,268 

— — — roéntgenspektrosk., nach Anreicher. in Ionen- 
austauscher-PreBlingen 257, 144 

— — — siulen-chromatog., an komplexbildendem Harz 
des Styren-Phosphonat-Typs 258, 305 

— — neben Ca-, Sr- u. Y-Best., titr. (komplexom.-), 
-spektropolarim., mit D-(—)-PDTA 251, 48 

— — neben Mn- u. Sr-Best. in pflanzl. u. tier. Gewebe, 
radiochem. Trenn. durch Ionenaustausch 252, 412 


Barium — Bauxit 


— — neben Sr-Best., flammenspektralphotom. 258, 306 

— — — in BaCO, (techn.-), réntgenfluorescenzspektrom. 
256, 386 

— — — in Gesteinen u. Sedimenten, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 256, 381 

— — — in Silicaten 257, 160 

— — — titr., -amperom. (bi-), mit Cu-Elektroden in 
Isopropylalkohol 256, 215 

— — — titr., -spektralphotom., in versch. Lésungs- 
mittelgem. 257, 50 

— — titr. (fallungs-), -radiom., mit radioakt. Kryptonat 
v. Ag als Redoxindicator 253, 141 

— — titr., -spektropolarim., mit D(—)-trans-Cyclohexan- 
diamintetraessigsiure 256, 215 

— — titr.-UV-spektralphotom. 258, 146 

— — vy. Cu, Pb u. Zn (simultan), polarog. 256, 226 

— —v.8-Spuren 258, 71 

— Fall. als Chromat aus ADTA-Lés. 258, 2114 

— Kompl. mit Carboxyarsenazo, spektralphotom. Unter- 
such. 257, 359 

— Nachw., durch induzierte Fallung 254, 215 

— Nickelate, thermogravim. u. differential-thermoanalyt. 


Untersuch. 255, 239 “ 
— Reakt. mit Carboxynitrazo in waBr.-org. Medien 
257, 291 


— selektive Elektrode mit neutralem Ubertriger- 
Komplex 258, 49 

— Trenn. v. Ca u. Sr, sdulen-chromatog. (verteilungs-), 
m. H. v. Di-2-athylhexyl-phosphorsaure u. um- 
gekehrten Phasen 252, 27 

— — vy. SE in der Ionenquelle eines elektromagnet. 
Isotopenscheiders 256, 376 

— — vy. Sr, siulen-chromatog. (ionenaustausch-) 254, 213 

Barium-131, Trenn. v. *1Cs, ionophoret. (gegenstrom-) 
258, 329 

Bariumearbonat, Best. v. Ba u. Sr in techn. —, roéntgen- 
fluorescenzanalyt. 256, 386 

Bariumfluorid, Sorption v. gasform. UF, an —, Untersuch. 
254, 373 

Bariumsulfat, Austausch v. *°S-mark. 8O,?- durch *?P- 
mark. PO,3- in waBr. Medium suspendiert 258, 227 

— Best., [R-spektralphotom. 257, 146 

— — neben SrSO,-Best., IR-spektralphotom. 257, 146 

— — y. Ba auch in BaSO,-enthaltenden Diagnosemahl- 
zeiten, atomabsorptions-spektralphotom. 260, 86 

— differential-thermoanalyt. Untersuch. an —/Calcium- 
sulfat-eutektoiden Misch. 258, 146 

— Niederschlagsbildung, KorngréBenverteilung 255, 47 

— thermische Zersetzung zu SO, fir die massenspektro- 
metrische Analyse 254, 312 

Basalt, Best. v. Fe, colorim., durch Pertitansiurebildung 
mit Fluortitansiure-Hydrogenperoxid-Reagens 255,407 

— — y. U, Thu. K in — versch. Gebiete der Kuril- 
Inseln u. des Klein-Kaukasus, y-spektrom. 258, 73 

Basen, Best., coulom.-titr., acidim. in wasserarmen 
Lésungsmitteln mit potentiom. Indication 258, 20 [Or] 

— — — in waBr. u. nichtwaBr. Lés. 252, 52 

— — titr., -konduktom., nichtwiBr., theoret. Untersuch. 
257, 288 

— — titr.-potentiom., Halbneutralisationspotential als 
chem.-analyt. Charakteristicum fiir Elektrolyte 
257, 354 

— — — in Propylencarbonat-Medium 257, 288 

— — — mit Silicongummi-Graphit-Elektrode 258, 298 
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— — — nichtwaBr. 257, 391 

— — v. O, isotopenverdiinnungsanalyt. 253, 231 

— freie, Best., in Anwesenheit v. hydrolysierbaren Salzen, 
titr., -potentiom. 256, 234 

— heterocycl., Trenn., diinnschicht-chromatog., an 
Protein-Schichten 256, 293 

— N-halt., Nachw. in Benzin (Schiefer-), KMR-, IR- u. 
massenspektrom., nach verteilungs-gas-chromatog. 
Trenn. 252, 53 

— nichtflicht., Best., gas-chromatog. 255, 297 

— org., Best., coulom.-titr., in Essigsaure u. Acetonitril 
253, 159 

— — — photom., durch Reakt. mit gefarbten Assoziaten 
255, 223 

— — — titr., -biamperom., nichtwaBr., mit Indikations- 
system aus Wismutelektroden 255, 277 [Or] 

— — — titr., -potentiom., in Lésungen, die den elektr. 
Strom nicht leiten, mittels eines Phasengrenzen- 
Elementes 258, 65 

— — Trenn., siulen-chromatog., durch Computer her- 
gestellte Tabelle fir die Wahl v. Saulensystemen 
254, 133 

— org. biochem., Trenn., siulen-chromatog., auf 
Sephadex G 10-Saulen 255, 334 

— — Trenn., siulen-chromatog. (ionenaustausch-), 
Ubersichtsbericht 258, 132 

— org. schwache, Best., coulom.-titr., biamperom. mit 
Wismut-Elektrodenpaar 260, 361 [Or] 

— — Trenn., saulen-chromatog. (kationenaustausch-) 
260, 154 

— potentiom. Untersuch. im binaéren Lésungsmittel- 
gemisch Hssigsiureanhydrid/Hssigsiure 252, 393 

— schwache, Best., titr. 257, 354 

— starke, Best., titr., -dilatom. 256, 113 [Or] 

— — — titr., -potentiom., mit Membranelektrode aus 
PVC u. Trikresylphosphat 257, 286 

— Stickstoff—, Best. in Bitumendl, gas-chromatog. 

258, 80 

— — — titr., -potentiom., in Hisessig/Chloroform-System 
258, 139 

— theoret. Kurven der konduktom. Titration v. Sauren 
u. — in nichtwaBr. Lés. 255, 220 

Baumwollsamen, Best. v. Aflatoxinen, diinnschicht- 
chromatog.-densitom., nach Reinigung an Hisen- 
hydroxid-Gel 256, 406 

— — v. 2-Nitropropanol-Riickstanden nach Behandl. des 
Bodens mit Lanstan 254, 94 

— Extraktion v. Aflatoxin aus gemahlenem — mit 
Athanol 254, 155 

— — v. Lipiden, I. Vergl. v. Hexan/Aceton/Wasser, seiner 
nichtwaBr. Komponenten u. Chloroform/Methanol 
2538, 317 

— — IL. Ultrastrukturelle Effekte der Lipidfraktion 
2538, 317 

— Verseifungsprodukte, Best. v. Aflatoxinen 258, 318 

Baumwollsamenmehl, gerdstetes, Nachw. v. Aflatoxin B, 
u. B, 257, 315 

Baumwollsamen6l, Best. v. BHT u. BHA, gas-chromatog. 
256, 95 

— — v. Fettsiuren 254, 402 

Bauxit, Analyse, atomabsorptions-spektralphotom. 

251, 117 

— Aufschlu8-Rotschlamm, Trenn. v. Ga, Extraktion 

256, 231 
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Bauxit (Forts.) 

— Best. v. Al, titr. (acidim.-) 255, 77 

— — vy. Al, Fe(III) u. Ti(IV), gravim., bzw. spektral- 
photom., mit Benzoylacetanilid 254, 364 {Or] 

— —y. Al u. Ti, spektralanalyt., Einflu8 des Ver- 
mahlungsgrades der Proben bei Einbringung in den 
Plasmabogen mittels eines Luftstromes 260, 160 

— — — titr. (komplexom.-) 255, 153 

— — y. Béhmit, Gibbsit u. Kaolinit, [IR-spektralphotom. 
257, 230 

— — y. Ga, photom., mit Rhodamin B 251, 116 

— — y. SE, spektrog., Auswahl der optimalen Linien- 
paare 259, 153 

— — y. SE-Spuren, spektrog., mit Kupferelektroden 
256, 73 

— — y. Th, radiom. 260, 70 

— Neutronen-Aktivierungsanalyse 257, 384 

BAY 9438387 (4-Amino-3-methylthio-6-tert. butyl-1,2,4-tri- 
azin-5-on), Best. in Bodenproben, gas-chromatog. 
259, 160 

BDDS [8,5-Bis-(Dicarboxymethylaminomethy]) -4,4’ -di- 
hydroxytransstilben], zur Best. v. Cd, spektrofluorim. 
251, 48 

Begasungsmittel, Best. in Getreide 257, 76 

— — — gas-chromatog. 260, 83 

— Methylbromid—, Best. in Kakao, flammenspektrosk. 
257, 313 

Belladonnablitter, Best. v. Atropin in — extr., spektral- 
photom. 256, 410 

Belladonnaextrakt, Best. v. Alkaloidgehalt, vergl. Unter- 
such. der versch. Pharmakopoen. I. Anwend. der amtl. 
Vorschriften 264, 161 

Belladonnapraparate, Best. v. Alkaloiden, Extraktions- 
technik 2538, 86 

Bemegride, Best., titr.-potentiom., nichtwaBr. 260, 88 

— Nachw., diimnschicht-chromatog. 251, 284 

Benactyzinhydrochlorid, Best., photom. 251, 285 

Benefin (N-n-Butyl-N-ithyl-2,6-dinitro-a,a,0-trifluor- 
p-toluidin), Best. in Formulierungen, gas-chromatog. 
259, 161 

Benomy! [Methyl-1-(butyl-carbamoyl) -2-benzimidazol- 
carbamat], Best., bioautographisch 257, 78 

— — fluorim., sowie colorim. 2538, 238 

— — in Wein, Weintrauben u. Traubenmost, UV- 
spektralphotom. 264, 117 [Or] 

Bentonit, Best. v. Si, K, Fe, Ca, Al, Na u. Mg, atom- 
absorptions-spektralphotom. 256, 72 

Bentonit USP, Identifiz., rontgenbeugungsanalyt. 260, 86 

Benzaldehyd, Stereochemie der elektrolyt. eingeleiteten 
—kupplung 251, 76 

— Thiosemicarbazon, Best., titr., -potentiom. 256, 327 

Benzaldehydcyanhydringlykoside, diastereoisomere, Gas- 
Flissig-Chromatog. 2538, 409 

Benzamid, N-(1,1-Dimethylpropyny]l)-3,5-dichlor-Meta- 
bolite, Identifiz. in Béden u. Alfalfa, diinnschicht- 
chromatog. (radio-) 258, 334 

— — — in Harn u. Faeces v. Ratten u. Rindern 259, 94 

1,2-Benzanthracen, Deriv., methyl., Best., KMR- 
spektrom. 259, 316 

Benzatropinmethansulfonat, Best. in Benztropinmesylat- 
Tabletten, séulen-chromatog. (ionenaustausch-)-UV- 
spektralphotom. 259, 335 

Benzethoniumhydrochlorid, Best., spektralphotom., mit 
Tetrabromophenolphthaleinester 259, 334 


Bauxit — Benzoesaéure 


Benz(k)fluoranthen, Best. in Luftstaubpartikeln, 
chromatog. 255, 286 

Benzhexolhydrochlorid, s. Trihexylphenidylhydrochlorid 

Benzidin, Best. in Farbstoffherstellungs-Zwischen- 
produkten, titr. (oxydim.-), mit Cer(IV)-sulfat 255, 167 

— 3,3’-Dimethyl—, Best. in Farbstoffherstellungs- 
Zwischenprodukten, titr. (oxydim.-), mit Cer(IV)- 
sulfat 255, 167 

Benzil, Best., titr. (oxydim.-), mit Cer(IV)-sulfat 253, 
124 [Or] 

— elektrochem. Redukt. in alkal. Methanol/Wasser-Lés. 
251, 400 

— Monosemicarbazon, u. verwandte Verb., polarog. 
Verhalten 254, 397 

— photo- u. elektrochem. Verhalten, potentiostatische 
Analyse nach Blitz-Photolyse 261, 76 

Benzildioxime, chem. Verschbg. der Hydroxylprotonen 
251, 378 

Benzilsiure, Ester, Nachw. in Pharmaka 257, 317 

Benzimidazol, Deriv., Nachw., diinnschicht-chromatog., 
mit Co(II) 254, 299 

— 2-Mercaptomethyl—, zur gravim. Best. v. Pd, Ag, Hg 
u. Cu 254, 67 

Benzimidazolon, 4- u. 5-Methyl—, Best. in Tolylen- 
diisocyanat 255, 85 

Benzin, Best. v. Alkanen (normalen u. verzweigten-), 
gas-chromatog. 257, 70 

— — v. Ca u. Ba aus veredelnden Zusitzen, titr. 
(komplexom.-) 256, 235 

— — v. Cl-, coulom.-titr., automat. 258, 78 

— — v. Kerosinverunreinigungen, gas-chromatog. 
258, 333 

— — v. KW-Stoffen (aliphat. gesatt., olefin. u. aromat.-), 
gas-chromatog. (doppelsdule-) 259, 155 

— — v. Pb, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 260, 402 

— — — atomabsorptions-spektralphotom. 255, 81 

— — — photom., nach Extr. als Molybdatophosphor- 
sdure in Chloroform/Butanol 255, 36 [Or] 

— — — polarog. (wechselstrom-) 254, 229 

— gas-chromatog. Analyse v. primaérem Leicht— u. 
Pbi-H-Fraktionen v. Romashkino-Rohél 255, 81 

— Gas-Fest-Chromatographie mit Wasserdampf als 
Tragergas 258, 77 

— Schiefer—, Nachw. v. N-Basen, KMR-, IR- u. massen- 
spektrom., nach verteilungs-gas-chromatog. Trenn. 
252, 53 

Benzoat, Na—, Best. neben Coffein, UV-spektralphotom., 
mit Benutz. eines Referenzspektrums 257, 172 

5,6-Benzochinolin, Best. in Luft, diinnschicht-chromatog.- 
fluorim. 258, 314 

p-Benzochinon, chlorierte Deriv., diinnschicht-chromatog. 
Untersuch. 256, 328 

Benzodiazepine, Flissig-Chromatog. 257, 171 

— Gas-Flissig-Chromatog. u. Massenspektrometrie 
versch. — 259, 396 

— 5-Phenyl-1,4—, Best., spektralphotom. 255, 316 

Benzoeperoxysaure, mono- u. disubstituierte Isomere, 
Trenn., dinnschicht-chromatog., auf Polyamid- u. 
Celluloseadsorbentien 251, 401 

Benzoesiure, Adsorption an platinierten Platinelektroden, 
tracermethodische Untersuch. 258, 138 

— Amyl-p-dimethylamino—Salz, Best. in Sonnenschutz- 
mitteln, UV-spektralphotom. 256, 82 

— Best. der relativ. Aciditét in Dimethylsulfoxid 254, 79 


Benzoesiure — Benzonitrile 


— — in Fruchtsaftgetriinken, UV-spektralphotom. 
2538, 164 

— — in Lebensmitteln, colorim. 253, 397 

— — — spektralphotom. 256, 94 

— — in Terephthalsaiure 254, 397 

— — neben Atropinsulfat-, Hyoscyamin-, Methenamin-, 
Methylenblau- u. Phenylsalicylat-Best. in Arznei- 
misch., chromatog.-spektralphotom. 257, 173 

— — neben Salicylséure-Best. in ihrem Gem., titr. 
(oxydim.-) 259, 317 

— — v. Benzylalkohol, turbidim. 257, 72 

— — v. 180, massenspektrom. 252, 33 

— — titr., mit Microcosmic-Salz 2538, 370 

— Chlorierungsprodukte, diinnschicht-chromatog. Analyse 
251, 77 

— 2,4-Dimethoxy— u. 2,6-Dimethoxy—, Best. neben 
4,6-Dimethoxyisophthalsiure-Best., UV-spektral- 
photom. 254, 36 [Or] 

— p-Hydroxy— ester, Best. in Lebensmitteln, séulen- 
chromatog., mit Polyamidpulver 257, 314 

— — — — spektralphotom. 256, 94 

— o-(2-Hydroxy-5-methyl-phenylazo)—, als Reagens zur 
polarog., inversvoltamm. u. photom. Best. v. Be(II) 
258, 257 [Or] . 

— monosubstit. Deriv., Wechselwirkung mit Sephadex- 
Gelen 255, 144 

— Na-Salz, Best. neben Sorbinsauresalzen 251, 149 

— polarog. Reduktion in Dimethylformamid 256, 368 

— o-, m- u. p-substituierte, Best., titr. (differenz-), 
nichtwaéBr., in Methylpyrrolidon-Medium 257, 73 

— Trenn. v. flichtigen Fetts’uren mit Sephadex G-10 
251, 72 

— 2,3,6-Trichlor-, Na-Salz, Best., titr., nichtwaBr. 
256, 390 

Benzoesiurehydrazid, Nachw., Tipfelanalyt. 253, 163 

Benzol, Athyl—, Best. v. Cl-, colorim. 257, 232 

— — Oxydationsprodukte, Best., 1R-spektralphotom. 
257, 377 

— Alkyl—, Adsorptions-Elutions-Chromatog. an Alu- 
miniumoxid 268, 235 

— Amino—deriv., papier-chromatog. Trenn. u. Identifi- 
zierung unter Verwendung eines Referenzsystems 
255, 96 

— Best. in Abgasen v. Automobilen, gas-chromatog. 
258, 315 

— — in Blut, gas-chromatog. 258, 166 

— — in Luft, colorim. bzw. polarog. 257, 63 

— — in Wasser, isotopenverdiinnungsanalyt.-gas- 
chromatog. 255, 70 

— — photom. 256, 367 

— — y. Wasser (O—5 mg), titr., Karl Fischer-Meth. 
255, 163 

— Chlor—, Best. v. HCl, titr., -MHz 258, 79 

— Chlorierungsprodukte, Analyse, gas-chromatog. 260, 314 

— o- u. p-Chlornitro— im Gem., Best., IR-spektral- 
photom. 256, 62 

— chlorsubstituierte Deriv., Trenn., gas-chromatog. 
254, 231 

— Deriv., Adsorptions-Chromatographie auf Kationen- 
austauscherharz auf Styrol-Basis 260, 61 

— — Best. des Molekulargewichtes, UV-spektrom. 
258, 139 

— — Gas-Fest-Chromatog. mit Wasserdampf als Trager- 
gas 258, 77 
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— Dihydroxy—, Analyse, gas-chromatog. 258, 388 

— Dodecyl—, Best. in nichtsulfoniertem anionakt. 
Tensidanteil, IR-spektrom. 258, 89 

— Fluorbrom — isomere, Trenn., gas-fliissig-chromatog. 
256, 326 

— Jod—, 1J-Markierungsmeth. 259, 230 

— Nitro—, y-bestrahltes, Analyse v. Biphenyl u. nitro- 
aromat. Produkten, gas-chromatog. 256, 62 

— Photoelektronenspektrum 260, 301 

— 1,2,4,-Trimethyl—, Oxydationsprodukte, Best. v. 
Benzol-tricarbonsaure-(1,2,4) u. niedrigeren Benzol- 
carbonsauren, gas-chromatog. 257, 72 

1-Benzoi-azo-naphthol-(2), Derivate, Verhalten v. 
hydrophilen — bei der Umkehrphasenpapier- 
Chromatographie 255, 167 

Benzolecarbonsauren, Best., titr., -MHz in nichtwaBr. 
Medien 256, 390 

— niedrige, Best. in 1,2,4-Trimethyl-benzol-Oxydations- 
produkten, gas-chromatog. 257, 72 

Benzole, Alkyl—, Best. v. Beimengungen in linearen —, 
gel-chromatog. 251, 143 

— Alkyl— u. Cycloalkyl—, IR-spektrom. Unterscheidung 
der tertidren — v. prim. u. sek. — 257, 226 

— Best., colorim., Janovsky-Reaktion 259, 317 

— — — nach der Baudisch-Reakt. 257, 376 

— brom., Analyse, gas-chromatog. 257, 155 

— Cl—, Best., gas-fliissig-chromatog. 257, 227 

— — Trenn., gas-chromatog. 259, 316 

— Dialkoxy—, Best., titr. 252, 58 

— Dichlor—, Trenn., gas-fliissig-chromatog. 255, 399 

— Halogen-Nitro—, Trenn., gas-fliissig-chromatog. 
255, 400 

—o-, m- u. p-[somere, Trenn., gas-chromatog., an 
kristallin-fliissigen Schmelzen 258, 158 

— lineare Alkyl—, Best. v. Beimengungen, gel-chromatog. 
251, 143 

— Nitro—, Best. in Tabakrauch v. Zigaretten 255, 83 

— — — polarog. Ausnutz. der hydrotropischen Eigen- 
schaften des Ammoniumrhodanids 257, 393 

— — substituierte Isomere, Best., massenspektrom. 
(negativ-ionen-) 259, 316 

— Substitutions-Muster-Best., raman-spektroskop. 
260, 248 [Or] 

— Tricarbonylchromkompl., gas-chromatog. Best. 
259, 310 

— — gas-flissig-chromatog.u. KMR-spektrosk. Untersuch. 
259, 58 

Benzolpolycarbonsiiuren, Best., polarog., oder titr., 
-potentiom. 254, 397 

Benzolsulfonsiure, Adsorption an platinierten Platin- 
elektroden, tracermethodische Untersuch. 258, 138 

— Best. v. Wasser, KMR-spektrom. 255, 82 

— Dodecyl—, Best. v. Wasser, titr., -amperom. (dead- 
stop-), Karl Fischer-Meth. 256, 237 

Benzol-tetracarbonsiure-(1,2,4,5), Best. neben Methyl- 
benzolcarbonsauren, titr., -MHz 257, 379 

Benzol-tricarbonsiure-(1,2,4), Best. in 1,2,4-Trimethyl- 
benzol-Oxydationsprodukten, gas-chromatog. 257, 72 

— — neben aromat. Mono- u. Dimethylcarbonsauren, 
titr., -potentiom., nichtwaBr. 258, 236 

— — neben Methylbenzolcarbonsiuren, titr., -MHz 
257, 379 

Benzonitrile, Deutero—, Analyse, KMR-spektrom., 
mit °C 259, 317 
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Benzonorbornenyl-System, polarog. Untersuch. 257, 228 

Benzopersiiure, m-Chlor—, Reakt. mit 1,2-Glykolen 
255, 140 

Benzophenon, Derivate mit wenigstens einer OH-Gruppe 
Best., titr. (bromom.-) 251, 400 

1,2,4-Benzothiadiazin-1,1-dioxid, Deriv. u. 3,4-Dihydro- 
—Deriv., Einflu8 der Substitution u. der Lésungs- 
mittel auf das UV-spektralphotom. Verhalten 254, 408 

Benzoxazolinon, u. Deriv., voltamm. (anodic-) Verhalten 
an Pt-Mikroelektroden 260, 155 

Benzoxazolinthion, u. Deriv., voltamm. (anodic-) Ver- 
halten an Pt-Mikroelektroden 260, 155 

Benzoylehlorid, Best. in Luft 257, 375 

Benzoylperoxid, Best. in Polyesterharzen, polarog. 
253, 234 

— halt. Arzneimittel, Nachw. v. Zersetzungsprodukten, 
diinnschicht-chromatog.-IR-spektrom. 254, 156 

Benzoylpyridin-N-oxide, Reduktionsmechanismus u. 
Hydratationsphinomen, polarog. u. physikochem. 
Untersuch. 2538, 164 

3,4-Benz-phenanthren, Deriv., methyl., Best., KMR- 
spektrom. 259, 316 

3,4-Benzpyren, Best. in Abgasen v. Hausbrandéfen mit 
festen Brennstoffen, gas-diinnschicht-chromatog.-UV- 
spektralphotom. 256, 371 

— — in Luft 255, 285 

— — — 261, 190 

— — in Luftstaubpartikein u. Abgasen 255, 286 

Benzthiazide, Best. neben Hydrochlorothiazid- u. Hydro- 
flumethiazid-Best. in Pharmaka, siulen-chromatog. 
(verteilungs-)-extr.-UV-spektralphotom. 258, 93 

Benzthiazol, Na-Mercapto—, Best. in Glykolprodukten 
(korrosionsgeschitzten-) 261, 141 

Benzthiazole, 2- u. 6-Stell. substit., massenspektrom. 
Verh. 257, 379 

Benztriazol, Best., gravim., mit AgNO, 257, 349 [Or] 

— — in korrosionsgeschiitzten Glykolprodukten 251, 141 
Benztropinmesylat, Best. v. Benzatropinmethansulfonat, 
sdulen-chromatog. (ionenaustausch-)-UV-spektral- 

photom. 259, 335 

Benzylalkohol, Best. in Benzoesdure, turbidim. 257, 72 

Benzyl-hydrazin, Best., colorim. 258, 370 

S-Benzylisothioharnstofisalze, Benzoesiurederivate, Best., 
titr., potentiom., in Tetraalkoxysilanen u. Athylacetat 
251, 395 

Berberis vulgaris, Extr. der Alkaloide 256, 175 

Bergamottessenzen, Best. v. Bergapten u. Citropten, 
spektrofluorim. 256, 82 

Bergamottél, Charakterisierung des nicht wasserdampf- 
flichtigen Riickstandes v. — 254, 160 

Bergapten, Best. in Bergamottessenzen, spektrofluorim. 
256, 82 

— — neben Xanthotoxin- u. Imperatorin-Best. in Ammi 
majus-Friichten u. Formulierungen, diinnschicht- 
chromatog.-spektralphotom. 256, 148 

Berkelium(II), Trenn. v. SE-Spaltprodukten u. 3-wert. 
Actiniden 259, 47 

Berkelium(1V), Fallung (Mit-) durch Cer(IV)-jodat aus 
homogener Lés. 258, 215 

Bernsteinsiiure, Best. in Eiern, gas-chromatog. 251, 413 

— — — gas-flissig-chromatog. u. AOAC-meth., Gemein- 
schaftsuntersuch. 254, 151 

— — in Lebensmitteln, gas-chromatog. 258, 238 
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— — in Pflanzenblattern der Sorghohirse, gas-chromatog. 
258, 83 

— — in Wein, enzymat. 256, 330 

— — in Wein u. Traubensaft, diinnschicht-chromatog.- 
photodensitom. 258, 165 i 

— — neben Milch-, Brenztrauben-, Fumar-, Apfel- u. 
Citronensiure-Best. in biolog. Material, gas-chromatog. 
253, 326 

— freie, Best. in Hiern, gas-chromatog. 256, 89 

— Radiolyseprodukte, Best., gas-chromatog., an mit 
porésen Polymerkugeln (Synachrom) gefiillter Saule 
255, 142 

— Sulfo—halbester, Untersuch. zur Analyse 254, 198 [Or] 

— Trenn. v. Chloressigsiure, Essigséure u. —, saulen- 
chromatog. (verteilungs-) 258, 233 

Bernsteinsiureanhydridgruppen, enthaltende Kohlen- 
wasserstoffpolymere, Analyse, titr.-potentiom. 259, 332 

Beryllium, Best., aktivierungsanalyt. 259, 293 

— — — (protonen-) 260, 158 

— — atomabsorptions-spektralphotom. in Lachgas/ 
Acetylen-Flamme, Matrixeffekte 257, 204 

— — auf mit Morin impragn. Papier 267, 204 

— — colorim. 260, 395 

— — enzymat.-fluorim. 251, 55 

— — enzymat. katalys., durch Hemmung der alkal. 
Kalb-Intestinalphosphatase 258, 211 

— — fluorim., mit 2-Athyl-3-methyl-5-hydroxychromon 
256, 303 

— — gravim., mit 2-Phenacylpyridinhydrochlorid 254, 54 

— — in biolog. Material, gas-chromatog. 259, 77 

— — in biolog. Material u. Luft, gas-chromatog. 254, 163 

— — in Bronzen, séulen-chromatog. (anionenaustausch-)- 
photom. 260, 317 

— — in Erzen u. Mineralien, chem.-spektrog. 257, 304 

— — in Gesteinen, Meteoriten u. Mondproben des 
Apollo 11- u. 12-Programms, gas-chromatog., mit 
ECD, nach Extr. als Trifluoracetylacetonat in Benzol 
260, 159 

— — in Harn v. Menschen u. Ratten, gas-chromatog. 
253, 323 

— — in org. Material, gas-chromatog. (chelat-), Opti- 
mierung bei begrenzter Kinwaage 259, 257 [Or] 

— — in Stahl u. Al-Leg., spektralphotom., mit Chrom- 
azurol § u. Zephiramin 260, 69 

— — in Zn-Leg., spektralphotom., mit Beryllon III 
252, 26 

— — neben Al, spektralphotom., mit Chromazurol S 
254, 214 

— —neben B., Ti-, Zr-, Nb- u. Ta-Best. in Al-Leg., 
spektrog. 259, 323 

— — neben Begleitelementen, fluorim., mit 1-Dicarboxy- 
methylaminomethyl-2-hydroxy-3-naphtoesiure 255, 50 

— — neben Ni, Cr(ITT) u. Fe(III), polarog. 258, 48 

— — neben U in gréBeren Mengen 258, 211 

— — polarog., in Dimethylformamid als Perchlorat 
259, 141 

— — polarog., in Gegenwart v. Al 251, 47 

— — polarog., inversvoltamm. sowie photom., mit 
o-(2-Hydroxy-5-methyl-phenylazo)benzoesdure 258, 
257 [Or] 

— — polarog., mit o-(2-Hydroxy-5-methy]l- 
phenylazo)-benzoesiiure 257, 146 

— — réntgenanalyt. (Spuren) 251, 45 

— — spektralphotom., mit Chromal Blau G 256, 46 
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— — spektralphotom., mit Chromazurol § u. Cety]- 
trimethyl-ammoniumchlorid 255, 390 

— — — mit Eriochrombrillantviolett B 259, 140 

— — — mit Naphthochromgriin G 257, 385 

— — — mit Thorin 257, 146 

— — titr., mit 2,2-Dimethylhexandion-3,5 256, 303 

— — v. O, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 251, 193 

— — — aktivierungsanalyt. (protonen-) 255, 288 

— homogene Fall. durch Hydrolyse v. Trichloressigsiure 
u. Best. als Phosphat 251, 312 

— Nachw. neben Al- u. Cr-Nachw., diinnschicht- 
chromatog. 251, 315 

— radiochem. Reinigung v. Mikro- u. Submikrogramm- 
mengen 254, 213 

— Spurenanreicher. durch Sorption an Pyrogallol- 
Formaldehydharzen 263, 148 

— Trenn. u. Reinigung durch fraktion. Sublimation als 
Acetylacetonat 251, 312 

— Trenn. v. Al, siulen-chromatog., am Chelataustauscher 
auf der Basis v. 0-(2-Hydroxyphenylazo)- benzoesdure 
257, 146 

— — v. Fe(III) u. Al(IIT), extr., mit o-(2-Hydroxy- 
5-methyl-phenylazo)benzoeséure 255, 10 [Or] 

— — y. Zn, siulen-chromatog. (kationenaustausch-), 
als Salicylate 257, 205 

Berylliumbronze, Laser-Mikro-Emissionsspektralanalyse 
255, 38 

Berylliumoxid, Best. in Cu/Be-Leg. 254, 324 

— — in Glas u. Metalloxiden, gravim. 252, 52 

— neutronenbestrahltes, Best. v. Gasen, gas-chromatog. 
251, 200 

Bestrahlungstechnik, an Forschungsreaktoren (Marth) 
255, 136 [L] 

Betain, Best. in Orangensaft 256, 84 

Betainaldehyd-Dehydrogenase, Best. neben Cholin- 
Dehydrogenase-Best. in Rattenleber-Mitochondrien, 
drei versch. Methoden 257, 254 

BHA (Butylhydroxyanisol), Best. in Frihstiicks-Getreide- 
produkten, gas-fliissig-chromatog 266, 95 

— — in Pflanzendlen, gas-chromatog. 256, 95 

— 2- u. 3-Isomere, Best., gas-chromatog. 257, 228 

— — — in Lebensmitteln u. Packmaterial, fluorim. 
256, 334 

BHT (Butylhydroxytoluol), Best. in Frihstiicks-Getreide- 
produkten, gas-flissig-chromatog. 256, 95 

— — in Pflanzenélen; gas-chromatog. 256, 95 

Biacetyl, Best., chromatog. 251, 73 

Bidrin, Best., gas-fliissig-chromatog. 251, 137 

— Nachw. auch y. Metaboliten, diinnschicht-chromatog. 
252, 63 

Bier, Analyse, atomabsorptions-spektralphotom. 256, 86 

— Best. des Stammwirzegehaltes v. saurem —, automat. 
255, 304 

— — y. Athylacetat, spektralphotom. 257, 309 

— — y. Alkohol u. Bitterstoffen, Ubersichtsbericht 
254, 147 

— — y. Dimethylpolysiloxan, IR-spektralphotom. 
256, 331 

— — vy. Dimethylsulfid in FaB- u. Lager—, gas- 
chromatog. 256, 396 

— — v. Oligosacchariden in Maische, Brausirupen u. — 
2538, 166 

— — y. Proteinen, polarog. (wechselstrom-) 259, 171 
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Bierwiirze, girende, Best. v. Athylacetat, spektral- 
photom. 257, 309 

Biflavonyle, Diinnschicht-Chromatog. auf Silicagel 
255, 403 

Bilirubin, Best. in Erythrocyten, radiom. 259, 176 

— — in Liquor amnii 256, 175 

— — in Plasma, spektralphotom. (mikro) 258, 410 

— — in Plasma oder Serum, automat., mit ,, Vickers 
Multichannel 300“ 252, 241 [Or] 

— — in Serum, Qualititskontrolle m. H. des tagl. Mittel- 
wertes 257, 321 

— — — Mikrodiazotechnik 253, 410 

— — in Serum v. Neugeborenen 254, 250 

— — — Weber-Schalm-Meth. mit der Ducci-Watson- 
Modifikation der Malloy-Evelyn-Meth. im Vergl. 
256, 175 

— — vy. 3 Fraktionen in Serum, photocolorim. 251, 340 

— Gesamt— u. konjug. —, Best. in Serum, ,,bilirubinom.‘, 
neues Gerait 257, 95 

— Trenn. u. Identifiz. v. Biliverdinisomeren u. Isomeren- 
analyse v. Phycobilinen u. — 258, 410 

Bilirubin-UDP-Glucuronyttransferase, Best. in Leber- 
Nadel-Biopsieproben 257, 254 

Biliverdinisomere, Trenn. u. Identifz. v. — u. Isomeren- 
analyse v. Phycobilinen u. Bilirubin 253, 410 

Binazin, Best. in Tabletten auch neben Reserpin (Bi- 
pressin), spektralphotom. 257, 407 

Biochemische Analyse, gas-chromatog. Trennverfahren 
mit Glascapillarsiulen 259, 399 

— Kryo—, v. Gewebe 260, 170 

Biochemische Reaktionsverfahren, stopped-flow-Calori- 
metrie fiir — 254, 48 

Biocytin, Nachw. in Biotinproteinen, elektrophoret. 
(hochspannungs-) 2538, 327 

Biologisches Gewebe, Best. v. Acetylcholin, gas-chromatog. 
256, 174 

— — y. Adenin (freiem- u. Gesamt-), enzymat. (mikro) 
259, 85 

— — y. Adenyleyclase in Fettzellen-,,chosts‘‘ 255, 93 

— — y. Athanol u. anderen aliphat. Alkoholen in Homo- 
genaten, gas-chromatog. 257, 323 

— — y. Aminosiuren, Extraktionsmeth. im Vergl. 
258, 167 

— — vy. Aminosiuren u. ihrer spezif. Radioaktivitat. in 
Extrakten aus Nervengewebe 256, 161 

— — y. Amphetaminen, gas-chromatog., als Trifluor- 
acetylderiv. 257, 255 

— — y. Anserin, Carnosin u. anderen Histidinverbind. 
in Muskelextrakten 259, 405 

— — v. aromat. Saiuren, Alkoholen u. Aldehyden, 
automat., siulen-chromatog. mit Aminosdureanalysator 
259, 409 

— — vy. Be, gas-chromatog. 264, 163 

— — v. Bilirubin-UDP-Glucuronyltransferaseaktivitat in 
Leber-Nadel-Biopsieproben 257, 254 

— — v. Blut in formalinfixiertem, getrocknetem Lungen- 
gewebe, spektralphotom., tiber die Pyrrol-Einheiten 
des Porphyrinringes 259, 78 

— — v. bromhalt. Medikamenten, réntgenfluorescenz- 
spektrom. 251, 223 

— — vy. Butyrophenonen, gas-chromatog. 259, 410 

— — v. PC- u. 8C-Isotopenhiufigkeit u. des N/C-Ver- 
haltnisses, aktivierungsanalyt. (protonen-)-y-spektrom. 
260, 90 
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Biologisches Gewebe, Best. (Forts.) 

ye Canes Nan. Ke atomabsorptions-spektral- 
photom. u. flammenemissions-spektralphotom., Aspekte 
der Methodik u. der Instrumentation 259, 77 

— — vy. Cd, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 252, 66 

— — y. Citrat, fluorim. 253, 245 

— — — in Nierenhomogenaten, Vergl. v. friiher ver- 
wendeten HiweiBfallungsmitteln 257, 175 

— — v.CO 262, 411 

— — y. Coenzym A u. Acetyl-Coenzym A 252, 78 

— — y. Cr, spektrochem. 258, 162 

— — y. Cs in Muskelgewebe, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 257, 240 

— — y. Cu-Spuren, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
257, 321 

— —v.p,p’-DDT- u. p,p’-DDE-Riicksténden, KMR- 
spektroskop. 257, 256 

— — y. Diphenylhydantoin 256, 253 

— — y. F in — v. Organen, gas-chromatog. 252, 143 [Or] 

— — vy. Fe(III), spektralphotom., mit Maltol 258, 416 

— — v. Ferritin u. Ferritineisen, immunopracipitations- 
techn. 257, 89 

— — vy. Fettsiuren, gravim. u. titr.im Vergl. 257, 324 

— — v. fliichtigen Komponenten in Muskelgewebe, 
massenspektrom. 260, 171 

— — v. B-Galaktosidase-Isoenzymen durch unterschied- 
liche Wirkung von Chlorid-lonen 260, 418 

— — vy. Gangliosiden, Glykoproteiden u. Mucopoly- 
sacchariden in Gehirn— 260, 410 

— — vy. Glucosaminoglykanen in Haut (menschl.-), 
elektrophoret. (celluloseacetat-)-densitom. 256, 167 

— — v. Glucose in Haut 252, 416 

— — y. B-Glucuronidase, fluorim. 256, 248 

— — v. Glutamat-Oxaloacetat-Transaminase 254, 255 

— — vy. Glutamin u. Asparagin, enzymat.-fluorim. 259, 80 

— — y. L-Glutamin u. L-Asparagin (simultan), spektral- 
photom. 258, 168 

— — vy. y-Glutamyl-Transpeptidaseaktivitat, spektral- 
photom. 259, 90 

— — v. Glyceriden (Mono-, Di- u. Tri-) u. Fettsiuren, 
dinnschicht-chromatog.-spektralphotom. 259, 172 

— — v. Glyceriden (Tri-), diinnschicht-chromatog. 
259, 407 

— — vy. Glykogen, enzymat.-spektralphotom. 257, 411 

— — — modifiz. Jodmeth. 251, 352 

— — v. Hg, atomabsorptions-spektralphotom., flammen- 
los 259, 168 

— — v. Hg u. Methylquecksilber in Leber, Hirn u. 
Nieren, atomabsorptions-spektralphotom. 259, 400 

— — v. Hg-Spuren, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
258, 252 

— — v. Histamin, fluorim. 252, 94 [Or] 

— — — — 257, 409 

— — v. Homovanillinsaure, fluorim., nach saéulen- 
chromatog. (ionenaustausch-) Trenn. 258, 165 

— — v. Hydroxyprolin in Hydrolysaten, photom. 
258, 254 

— — v. Ibogain, UV-spektralphotom. 259, 411 

— — y. Imipramin(e), colorim. 256, 253 

— — v. Isoprenalin u. seinen O-Methylderiv., fluorim., 
nach séulen-chromatog. Trenn. 257, 94 

— — v. Katalase in Extr. v. — 256, 250 

— — v. Kreatin, Kreatinphosphat u. Kreatinin in Extr., 
séulen-chromatog. (kationenaustausch-) 252, 159 [Or] 
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— — vy. Malonaldehyd neben Sialinsdure in gereinigten 


Bindegewebeextr., spektralphotom. 256, 157 


— — vy. Methylglyoxal, radiom., iiber ein Doppel- 


isotopenderiv. 260, 408 

— y. Mg-Spuren, mit Calmagit 258, 399 

— v. Mn 258, 401 

— vy. Morphin u. Chinin, fluorim., halbautomat. 

257, 416 

— vy. Mucopolysacchariden (sauren-) 251, 352 

—v.N 256, 153 

— — in Lebergewebe, spektralphotom., mit Nessler- 
Reagens 260, 172 

— vy. NADt u. NADH, enzymat.-radiom. 252, 77 
—v. NAD u. NADP, colorim. (ultramikro) 251, 342 
— v. NH, u. Glutamin in Rohextr., enzymat.-spektral- 
photom. 258, 408 

— vy. Nicotinamid, chromatog.-enzymat.-spektral- 
photom. 259, 410 

— vy. Nucleinsiuren in Skeletmuskel 261, 341 
—v.O,, Reduktionsstrom-Aufhebung an der plati- 
nierten Platinelektrode durch Cystein und Glutathion 
255, 86 

— v. Pb, siulen-chromatog. (ionenaustausch-)/atom- 
absorptionsspektralphotom.-kombin. 260, 329 

— v. Pentachlorphenol 2538, 254 

— v. Pesticiden, gas-chromatog./massenspektrom. 
256, 255 

— y. Pesticidriickstanden, gas-chromatog., Automati- 
sierung 257, 256 

— v. Pharmaka u. ihre Bestandigk. in — 258, 176 

— v. Phosphatase (alkal.-), Phenolphthaleinphosphat- 
Meth. 252, 79 

— v. Phospholipoiden in Epidermis, diinnschicht- 
chromatog.-spektralphotom. 258, 171 

— v. Porphyrinen, diinnschicht-chromatog.-spektral- 
photom., als Methylester nach Umwandl. in Cu- u. 
Zn-Chelate 259, 415 

— v. Prolin, spektralphotom. 252, 414 

— v. D-Propoxyphen in Lebergewebe, UV-spektral- 
photom. 257, 176 

— v. Salicylat, fluorim., automat. 257, 409 

— vy. Spurenelementen, aktivierungsanalyt. 256, 240 
— — aktivierungsanalyt., instrumentelle Multi- 
Element-Best. zur Untersuch. der Metallose 259, 216 
— — bei begrenzter Einwaage, AufschluB mit Salpeter- 
siure unter Druck in einem Teflongefa8B 260, 207 [Or] 
— — Ubersichtsbericht 260, 170 

— v. °Sr 258, 96 

— v. Sulfhydrylgruppen (gesamten, proteingebundenen 
u. nichtproteinischen-) mit Ellman-Reagens 258, 244 
—v. U (mikro) 257, 87 

— v. Warfarin in Lebergewebe, gas-chromatog. 

257, 326 

— v. Xanthinoxydase, empfindl. u. nichtradioaktive 
Meth. 254, 255 

enzymat. Best. v. spezif. Radioaktivitaét v. Metaboliten 
in ungereinigten Hirngewebe-Extr. 259, 77 

Extr. v. Phosphatiden (mikro) 258, 248 
Fraktionierung, Uberblick 252, 346 [Or] 
gas-chromatog. Kolonnen unter Injektionsbelastung v. 
gereinigten u. ungereinigten Extrakten aus menschl. 
Fettgewebe, Leistungsbeurteilung 256, 150 

Nachw. v. Alkaloiden in Lebergewebe, IR-spektrog. 
254, 249 


Biologisches Gewebe — Biologisches Material 


— — v. Aminosauren in Gefrierschnitten cerebraler 
Tumore, diinnschicht-chromatog. 255, 324 

— — v. Amphetamin u. Morphin in Lebergewebe, papier- 
chromatog. (umkehrphasen-), bei erhéhter Temperatur 
2538, 94 

— — v. aromat. polycycl. KW-Stoffen in Carcinomgewebe 
257, 326 

— — v. Giftstoffen, Drogen u. Metaboliten der gericht- 
lichen Toxikologie, gas-chromatog. System 260, 336 

— — v. Metallen, diinnschicht-chromatog. (ring-), halb- 
quantit. 260, 393 

— — v. Zellwandbestandteilen v. Streptokokken, diinn- 
schicht-chromatog. 252, 66 

— Trenn. v. Glucosamino- u. Galaktosaminoglykanen 
aus Hornhautgewebe 255, 327 

— Zellbestandteile, Best. des Gehaltes an labilem S 256, 155 

— Zellisolierung aus Gewebekulturen m. H. der Ge- 
schwindigkeitssedimentation in isokinetischen Ficoll- 
gradienten, experimentelle Bedingungen 258, 408 . 

— Zellpopulationen isolierter menschlicher Lymphocyten, 
RNS-Synthese, elektrophoret. (agarose-polyacryl- 
amidgel-) Untersuch. 259, 86 

Biologisches Material, Analyse, elektronenspektroskop. 


257, 240 re 
— — y. Gemischen mittels colorimetrischer Methoden 
253, 298 


— analyt. Technik fir Zellfraktionen, XIV. Verwendung 
v. Drainagesyphons in einem Schnellanalysen-Kivetten- 
rotor 254, 162 

— Auflos. v. fliissigen u. festen Proben zur Fliissig- 
Szintillationsmessung v. schwachen f-Strahlern 257, 85 

— Best. v. Aceton, spektralphotom. 257, 64 

— — vy. Aciditat (titrierbarer-) in Nanoliterproben biolog. 
Flissigk. 255, 319 

— — vy. Adenosin, colorim.-automat. 256, 245 

— — y. Adenosintriphosphat, bioluminescenzanalyt. 

257, 251 

— — y. Ammoniumaktivitaten, elektrodenselektiv, 
mit Antibiotica-Membranelektrode 257, 241 

— — v. aromat. Sauren, Alkoholen u. Aldehyden, 
automat., siulen-chromatog. mit Aminosaure- 
analysator 259, 409 

— — v. B, spektralphotom., mit 1,1’-Dianthrimid 257, 408 

— — v. Be, gas-chromatog. 259, 77 

— — — gas-chromatog. (chelat-), Optimierung bei 
begrenzter Hinwaage 259, 257 [Or] 

— — vy. C in — aus Respirationsversuchen 253, 400 

— —v.Cu.N, aktivierungsanalyt. (deuteronen-)- 
szintillations-spektrom. 257, 230 

— — y. 4C, mittels Flissigkeitszintillation nach Ver- 
brenn. im Sauerstoffstrom 251, 333 

— — — modifiz. Schéniger-Verbrenn., Szintillationszahl. 
einer Suspension v. mit !O-mark. CaCO, 252, 412 

— — v. Ca, Mg, K, Na u. Cl-, flammenspektralphotom. 
(ultramikro) 259, 168 

— — y. Cd, substéchiom. 258, 242 

— — y. Cd u. Zn (simultan), aktivierungsanalyt. (neu- 
tronen-) 2538, 323 

— — vy. 4Ce, 144Pr u. *Fe 257, 241 

. Cellulose (semimikro) 255, 88 

. CN- 255, 362 [Or] 

. 4CO, 256, 153 

. Cr, gas-chromatog. 252, 67 

. 87Cs-Aktivititen, Routinemeth. 255, 86 
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— — v. Cu-, Zn-, Co- u. Cd-Spuren, atomabsorptions- 
spektralphotom., ,,Spike-Height‘‘-Verf. 256, 151 

— — v. DNS-Gehalt tiber den Thymingeh., gas- 
chromatog. 252, 331 [Or] 

— — v. D,O in fliissig. —, automat. 251, 263 

— — v. F-, destillat.-elektrodenionen-spezif. 253, 325 

— — v. Fe in biolog. Flussigkeiten, automatis. 253, 243 

— — — isotopenverdiinnungsanalyt. 259, 78 

— — v. Fe, Cu u. Zn aus einer einzigen Kinwaage ohne 
vorherige Trenn., polarog. 251, 334 

— — v. Fettsdure-Gesamtgehalt, durch Veresterung mit 
radioakt. Methanol 253, 245 

— — v. fluorierten Kohlenhydraten u. verwandten Verb. 
257, 242 

— — v. Fructose in Flissigkeiten, spektralphotom., 
mit Anthron 253, 248 

— — v. Gallensauren in Gallenflissigk., diinnschicht- 
chromatog. 251, 217 

— — v. Glykol u. Athanol, gas-chromatog. 252, 413 

— — v. Hg., atomabsorptions-spektralphotom. 257, 241 

— — v. Hg (ng-Mengen), aktivierungsanalyt. 2538, 400 

— — v. Hg-Spuren, papier-chromatog.-photom. 254, 164 

— — vy. Hydroxy- u. Polycarbonsauren, gas-chromatog. 
259, 171 

— — vy. 5-Hydroxypyridin-2-carboxaldehyd-thiosemi- 
carbazon, UV-spektralphotom. 257, 412 

— — vy. J, elektrodenionenspezif. 253, 243 

— — vy. Ketosauren in Flissigkeiten, diinnschicht- 
chromatog., zweidimensional 251, 347 

— — y. Li-, Rb- u. Cs-Spuren, flammenspektrom. 256,381 

— — v. Metaboliten im Sub-wg-Bereich, massenspektrom. 
253, 88 

——v.N 256, 153 

— — y. N-Nitrosaminen 252, 413 

— — vy. Na, K, Mg u. Ca, atomabsorptions-spektral- 
photom., nach Veraschung durch elektr. aktivierten 
Sauerstoff 259, 77 

— — v. NH, Phenol-Hypochlorit-Reakt. 257, 87 

— — y. Nicotinamid, chromatog.-enzymat.-spektral- 
photom. 259, 410 

— — y. org. Sauren, enzymat.-fluorim. 251, 401 

— — v. Pb mit Dithizon 258, 203 [Or] 

— — — polarog. (invers-) 253, 242 

— — y. Phenylalanin in Flissigk. mit dem Guhrie-Test 
251, 348 

— — y. Phosphiden u. weiBem Phosphor, aktivierungs- 
analyt. (neutronen-) 252, 412 

— — v. PO,’- (Gesamt-), automat.-photom. 253, 324 

— — vy. PO,?- neben stérenden org. Basen u. ATP, 
spektralphotom., Molybdatovanadatmeth. 257, 87 

— — v. PO,3-, spektralphotom. 259, 335 

— — — Stérung durch Pyrophosphat 258, 401 

— — y. Pu durch Extrakt. u. Flissigkeitsszintillations- 
zihlung 252, 67 

— — y. S*-, spektralphotom. 259, 400 

— — vy. Se, fluorim. 251, 334 

— — y. Si, Cl, K, P, Ca u. Al, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 257, 87 

— — v.S8O,2-, nephelom. 258, 162 

— — vy. Spurenelementen, aktivierungsanalyt. (neu- 
tronen-) 257, 240 

— — y. Thiamin u. seinen Deriv., siulen-chromatog. 
resorcinharz-), diinnschicht-chromatog.-fluorim. 
257, 328 
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Biologisches Material (Forts.) 
— 4C-mark., Veraschung (NaB8-) u. SzintillationsmeBverf. 
256, 152 
— — wiBr. Proben, Flissigszintillationszahl., vergl. 
Untersuch. 257, 85 
— Flissig-Szintillations-Zahlmethoden zur genauen Best. 
der B-Radioaktivitat 2538, 240 
— Gas-Flissig-Chromatog. v. Aminosduren 255, 323 
— Identifiz. v. Barbituraten, KMR-spektroskop. 257, 255 
— Isolierung v. Radionukliden, siulen-chromatog. (ver- 
teilungs-), mit umgekehrten Phasen 256, 152 
— Nachw. v. org. Verb. mit niedrigem Molekulargewicht 
in Extrakten v. — 258, 322 
— — v. P-Insecticiden, IV. Mitt. 258, 256 
— — y. Phenolderivaten u. verw. Verb., papier-chro- 
- matog., mit Verwend. eines Referenzsystems 255, 96 
— — v. Phosphat u. Silicat in Extr., diinnschicht- 
chromatog. 256, 412 
— — v. Phosphor-, Thiophosphor-, Phosphon- u. Carb- 
aminsaureestern, diinnschicht-chromatog. 258, 96 
— Neutronenaktivierungsanalyse 252, 65 
— — selektive Entfernung v. **P 256, 154 
— potentiom. Mess. in waBr., nichtwaBr. u. biolog. 
Medien unter Verwend. einer Pb-ionenselektiven 
Membranelektrode 256, 86 
— Probenahme, Apparatur 254, 161 
— Probenahme u. Gas-Chromatographie v. Dampfen 
einiger fliichtiger Stoffe in biolog. Lés. 258, 241 
— spektralphotometrische Bestimmungen an in 0] ein- 
geschrumpften Trépfchen 253, 240 
— therm. Verfliicht. v. ®’Cs, 22°Po u. 24°Pb aus in vivo- 
mark. Proben 251, 333 
— Trenn. v. Hydrolysaten aus Zellwandpilzsiuren, 
chromatog. 253, 88 
— Verlust v. Ce, Co, Mn, Pa, Ru u. Zn waihrend der 
trockenen Veraschung 253, 322 
Bioluminescenzanalyse, Photomultiplier-Photometer 
259, 137 
Biopolymere, polarim. Untersuch. v. Strukturumwand- 
lungen bei schnell ablaufenden chem. Reaktionen 
259, 209 
Biotin, Best., gas-chromatog., nach Silylierung 254, 355 
[Or] 
d-Biotin, Best. in Pharmaka u. landwirtschaftl. Pro- 
dukten, gas-fliissig-chromatog. 256, 147 
Biotinproteine, Nachw. v. Biocytin, elektrophoret. (hoch- 
spannungs-) 2538, 327 
Biotit, Best. v. Fe (II) u. Fe(III) 256, 383 
Biphenyle, Polychlor—, Best. in Futtermitteln 257, 165 
— — Trenn. v. DDT u. seinen Analogen 257, 256 
Birnen, Best. v. Flavonoiden 254, 147 
Bis-iithylbenzolchrom, Best. der Zusammensetzung durch 
Analyse der Zersetzungsprodukte 251, 66 
2,2’-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl) -propan, Best. in 
Polymeren, polarog. 251, 131 
Bis-aren-chromverbindungen, Best. der Zusammen- 
setzung durch Analyse ihrer Zersetzungsprodukte 
251, 66 
4,4’ -Bis-diithylamino-triphenylearbinol, als spektral- 
photom. Reagens, Untersuch. 255, 61 
3,5-Bis (dicarboxymethylaminomethyl) -4,4’ - dihydroxy- 
transstilben, s. BDDS 
4,4’-Bis-dimethylamino-triphenylcarbinol, zur Best. v. 
PO,°-, photom. 256, 274 [Or] 
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Bisphenol A, Best. v. Mikrobeimengungen, diinnschicht- 
chromatog. 251, 126 

— Produktionsgem., Analyse, diinnschicht-chromatog. 
251, 126 

Bisphenole, Best., photom. 256, 330 

Bis-(salicylaldehyd)-iithylendiamin, als analyt. Reagens 
fur die Best. v. Fe u. Zn 252, 39 

Bisulfit, meta—, Best., titr., mit Permanganat in alkal. 
Lés. 252, 397 

Bithionol, Best. neben Dichlorophen- u. Hexachlorophen- 
Best. in kosmet. Produktion, gas-chromatog. 260, 79 

Bitterstoffe, Best. in Bier, Ubersichtsbericht 254, 147 

Bitumen, Charakterisierung, pyrolyse-gas-chromatog. 
260, 321 

BitumenGl, Best. v. Pyridin- u. Chinolin-Basen, gas- 
chromatog. 258, 80 

Blasen-Adsorptions-Trennungsmethoden, Ubersichts- 
bericht 257, 45 

Blasen-Fraktionierungsverfahren, Trenn., Farbstoffe in 
absorbierenden nichtschaumenden Blasenkolonnen 
256, 138 

Blausiiure, Best. in Knollen u. Blattern v. Cassava 
(Manihot esculenta Crantz), colorim. 255, 320 

— — in Tabakrauch v. Zigaretten, colorim. 253, 83 

— — neben Acetonitril- u. Acrylonitril-Best., titr., als 
NH, nach dest. Abtrenn. 259, 383 

— — neben H,S-, CS,- u. Mercaptanen-Best. in Tabak- 
rauch, titr. 256, 239 

— freie, Best. in Wasser (FluB8-), extr., spektralphotom. 
253, 306 

— freie u. geb., Best. in Wein 2538, 165 

— Nachw., mit Tetramercurifluorescein im Indicator- 
rohrchen 258, 227 

Blei, Best., aktivierungsanalyt. (neutronen-), zerst6rungs- 
frei, iber ®°’™Pb mit einer Transportkapsel fiir schnell 
wiederholten Bestrahlungs-MeB-Cyclus 256, 49 

— — atomabsorptions-spektralphotom. 254, 292 

— — atomfluorescenzspektrom. 255, 232 

— — fallungsanalyt., -titr. (mit ADTA) 251, 52 

— — fluorescim. 256, 219 

— — in Abgasen (Automobil-), atomabsorptions-spektral- 
photom. 254, 319 

— — — polarog. (wechselstrom-) 254, 319 

— — in Ag-halt. Halbleiterleg., polarog. 257, 382 

— — in Al-Draht, Al-Messing, Zn u. Te-Bronze, atom- 
absorptions-spektralphotom. 258, 375 

— — in Al-Leg. 2011, polarog. 252, 48 

— — in Benzin, atomabsorptions-spektralphotom. 255, 81 

— — — polarog. (wechselstrom-) 254, 229 

— — in Bi, voltamm. (anodisch ,,stripping“‘-), nach dem 
square-wave -Verfahren 253, 69 

— — in BiOCl, atomabsorptions-spektralphotom. 256, 310 

— — in biolog. Material, aktivierungsanalyt. (y-photonen-) 
260, 171 

— — — mit Dithizon, Fehlerméglichkeiten u. deren 
Eliminierung 258, 203 [Or] 

— — — polarog. (invers-) 258, 242 

— — — spektrom., mit Hohlkathodenréhre 257, 143 

— — in Blattern u. Rinde v. Friichten, polarog. (square- 
wave-) 253, 166 

— — in Bleioxid, gravim. oder titr., nach Fall. als Sulfid 
255, 295 

— — in Bleistyphnat 254, 127 [Or] 

— — in Bleisulfid, spektralphotom. 255, 296 


Blei 


— — in Blut, atomabsorptions-spektralphotom., 
flammenlos 259, 77 

— — — — (mikro) 252, 412 

— — — spektralphotom. 258, 253 

— — in Blut u. Harn, atomabsorptions-spektralphotom. 
258, 242, 400 

— — in Cd, voltamm. (kathodic-stripping-) 259, 63 

— — in Cd (hochreinem -), spektrog. oder polarog., nach 
destillat Abtrenn. des Cd 256, 69 

— — in Cd u. Zn-Leg., polarog. 2538, 67 

— — in Co (hochreinem-) 255, 152 

— — in Cu(II)-, Zn-, Cr(III)- u. Ni(I1)-nitrat fiir 
Katalysatoren, spektrochem. 256, 386 

— — in Hisen (GuB-), Al-Leg. u. Zinkdraht, atom- 
absorptions-spektralphotom. 253, 226 

— — in Hisen (GuB-) u. Stahl, atomabsorptions-spektral- 
photom. 257, 159 

— — in Hisen(I1)-sulfat (Spuren) 254, 336 

— — in Hisenerzen, atomabsorptions-spektralphotom. 
253, 230 : 

— — in Hisenoxiden, atomabsorptions-spektralphotom. 
253, 78 

— — in Fe u. Stahl, spektrog. (Spuren) 255, 113 [Or] 

— — in Fleisch u. -produkten, atomabsorptions-spektral- 
photom. 254, 150 

— — in GaAs, Ga u. As, spektrochem. 253, 68 

— — in GaSb, Ga u. Sb, spektrochem. 253, 68 

— — in Glasern, coulom. 2538, 314 

— — in Halbleiterlegierungen (Pb/In- u. Pb/In/Bi/Sb-), 
polarog., an einer stationiren Quecksilberelektrode bei 
kleinen Lésungsvolumina 251, 195 

— — in Harn, atomabsorptions-spektralphotom., nach 
Mitfall. mit Th 258, 324 

— — — spektralphotom., zur Korrektur der atom- 
absorptions-spektralphotom. Meth. 256, 153 

— — in Harn, Blut u. Gewebe, saulen-chromatog. (ionen- 
austausch-)/atomabsorptionsspektralphotom.-kombin. 
260, 329 

— — in Hg, polarog. (Spuren) 208, 67 

— — in Lebensmittelzusatzstoffen 256, 93 

— — in Leg., titr. (jodom.-) 254, 325 

— — in Lotabfallen (Sn/Pb-) aus der Herstell. v. Gold- 
lagern fir elektron. Gerite, aktivierungsanalyt. 258, 71 

— — in Loten (Weich-) u. Woodschem u. Roseschem 
Metall, polarog., mit Salicylaldehyd als metallésendes 
Reagens 2638, 380 

— — in Luft, atomabsorptions-spektralphotom., flammen- 
los 259, 318 

— — — colorim., Feldmeth. 256, 370 

— — —ringofenmeth. 254, 376 

— — — ringofenmeth., als Chromat (mikro) 256, 369 

— — in Meeresnahrung, atomabsorptions-spektral- 
photom. 261, 145 

— — in Milchpulver, aktivierungsanalyt. (photonen-) 
259, 250 

— — in Mineralrohstoffen, atomabsorptions-spektral- 
photom. 251, 119 

— — in Ni, atomabsorptions-spektralphotom. Untersuch. 
der Mitfallungseigenschaften v. Mangan(IV)-oxid 
255, 76 

— — in nichtwi&Brigen DurchfluBsystemen, aktivierungs- 
analyt. (neutronen-) 260, 402 

— — in Pb-Erzen u. -verb., aktivierungsanalyt. (neu- 
tronen-), y-spektrom. Mess. des 24™Pb 257, 214 
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— in pflanzl. u. tier. Geweben, atomabsorptions- 
spektralphotom. 253, 401 

— in Polymeren, atomabsorptions-spektralphotom. 
254, 232 

— in Silicaten, atomabsorptions-spektralphotom. 

255, 77 

— in silicat. Gestein, atomabsorptions-spektral- 
photom., mit Langweg-Absorptionsrohren 256, 74 

— in Stahl (hochleg.-), extr., atomabsorptions- 
spektralphotom. 255, 74 

— in Stahl u. Leg. auf Ni- oder Co-Basis, atom- 
absorptions-spektralphotom. 260, 399 

— in Staub (atmosphar. -), rontgenfluorescenzspektrom. 
254, 317 

— in Ti, polarog. (oscillo-) 256, 71 

— in Wasser (FluB-), polarog. (square-wave-) 252, 45 
— in Wasser (Meer-) mit hohem Salzgehalt, UV- 
spektralphotom. 257, 295 

— in Wasser (See-), voltamm. (anodic-stripping-) 

253, 305 

— in Y,O, (hochreinem -), spektrom. (emissions-) 

255, 103 [Or] 

— in Zn (hochreinem-), spektralphotom. 255, 288 

— indirekt, mit Antipyrin-4-dithiocarbonsaure 255,233 
— LuminescenzstoB bei auftauenden salzsauren Lés. 
259, 306 

— neben Ag-Best., siulen-chromatog. (ionenaustausch-) 
258, 48 

— — (simultan), titr. 257, 148 

— neben Ag-, As-, Sb- u. Sn-Spurenbest. in Stahl, 
rontgenfluorescenzspektrom. 259, 381 

— neben Al in groBen Mengen, titr., potentiom., 

mit DTPE 255, 58 

— neben Bi-, Sb- u. Sn-Best. in Al, Fe u. Leg. auf 
Ni-Basis, atomabsorptions-spektralphotom., mit wasser- 
freiem Lésungsmittel 260, 158 

— neben Bi- u. Hg-Best. im terniiren Gem., titr.- 
amperom. 258, 379 

— neben Bi-, Zn-, Al- u. Hg-Best. in Salben, titr. 
(komplexom.-) 251, 155 

— neben Ca- u. PO,°--Best., fallungsanalyt.-titr. 

257, 359 

— neben Ca- u. PO,'--Best. in Hydroxylapatiten, 

titr. (komplexom.-) 258, 367 [Or] 

— neben Cd-, Zn- u. Cu-Spurenbest. in Wasser, 

extr., -atomabsorptions-spektralphotom. 256, 372 

— neben Cd-, Zn- u. Mn-Best. in Cu, voltamm. 
(anodic-stripping-) 259, 322 

— neben Co-, Ni- u. Cu-Best. in Silicaten, atom- 
absorptions-spektralphotom., mit Hilfe der Absorp- 
tionsrohr-Technik 251, 119 

— neben Cu-Best. in Wasser (Natur- u. Industrie-), 
polarog. (invers-) 267, 296 

— neben Cu-, Bi- oder Zn-Best. in binaéren Gem. 
(simultan), polarog., in Bernsteinsiure 259, 123 [Or] 

— neben Cu-, Cd- u. Zn-Best. in Wasser, polarog. 
(anodic-stripping-) 255, 286 

— — in belg. Mineralwissern, polarog. (oscillo-) 258, 316 
— — voltamm. (anodic-stripping)/pulspolarog. kombin. 
257, 337 [Or] 

— neben Cu- u. Cd-Best. (simultan) in P (hochreinem-), 
polarog. 254, 331 

— neben Cu- u. Zn-Best. (simultan) in Ba (metall.-), 
polarog. 256, 226 
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Blei, Best. (Forts.) 

— — neben Cu-, Zn- u. Sn-Best. in GuB8-Zinnbronze/ 
RotguB nach DIN 1705 u. GuB-Bleibronze/Gu8-Zinn- 
Bleibronze nach DIN 1716, réntgenfluorescenz- 
spektrom. 258, 349 [Or] 

— — neben Cr- u. Cd-Best. in Spielwaren, atomabsorp- 
tions-spektralphotom., routinemaBig 259, 71 

— — neben Ga-, In-, Co-, Cr- u. V-Best. in Kohlenasche, 
spektrog. 256, 77 

— — neben Ni, Cr(III) u. Fe(III), polarog. 258, 48 

— — neben Sb-Best. im Gem., mit Sn, polarog. 258, 71 

— — neben Sb-Best. (simultan) in Bi/Pb/Sn-Leg., titr., 
amperom., mit Unitol 257, 299 

— — neben Sn-Best. in Metallen, Harzen u. Leg., 
polarog. (wechselstrom-) 251, 274 

— — — polarog. (hochfrequenz-) 254, 301 

-— — neben Th(IV)- u. Bi(III)-Best., saulen-chromatog. 
(ionenaustausch-), durch selektive Entwicklung u. 
TonenausschluBtechnik mit komplexom. Auswert. 
260, 387 

— — neben Y-Best. in Monazit u. Knochen, aktivierungs- 
analyt. (neutronen-) 258, 147 

— — neben Zn-Best. in Cu-halt. Erzen, siulen-chromatog. 
(anionenaustausch-), -polarog. 256, 379 

— — — in Dolomit, y,y-Streuungs-Meth. 256, 380 


— — — in Schmierdlen, polarog. (wechselstrom-) 253, 320 


— — neben Zn-, Cd- u. Cu-Best. in Wasser (Meer-), 
Anreicher. mit Chitosan 259, 61 

— — neben Zn- u. Cd-Best., polarog. (invers-), in 
ammoniumhalt. Grundelektrolyten 258, 221 

— — photom., mit 7-[«-(o-Carbomethoxy-anilino)- 
benzyl]-8-hydroxy-chinolin (CMAB-Oxin) (Spuren) 
254, 376 

— — polarog. 257, 216 

— — — mit Athylacetoacetat als Metall-Losungsreagens 
252, 396 

— — — (oscillo-), Empfindlichk. in versch. Untergrund- 
lés. 257, 214 

— — spektralphotom. oder chelatom., mit Pyridyl-, 
Antipyryl- u. Thiazolylazoverbindungen 255, 232 

— — spektralphotom., nach Extr. mit Dithizon 254, 223 

— — spektrog. 256, 105 [Or] 

— — spektropolarim., mit D-(—)trans-1,2-Diamino- 
cyclohexan-N,N,N’,N’-tetraessigsiure u. deren Dar- 
stellung 256, 49 

— — titr. 257, 148 

— — — (jodom.-) 254, 325 

— — — (komplexom.-), oder spektralphotom. mit 
Sulfarsazen 257, 47 

— — — — gegen versch. Indicatoren im 
Vergl. 256, 310 

—— — — mit ADTA gegen Alizarinrot S 258, 125 [Or] 

—--—-—-—-— im UberschuB u. dessen Vervielfachung 
durch Bleijodat 255, 223 

— — — mit ADTA gegen 1,5-Di-f-naphthylthiocarbazon 
als Extraktionsindicator 256, 129 [Or] 

— — — -spektropolarim. 256, 47 

— — voltamm. (invers-), in geschmolzenen Elektrolyten 
an festen Elektroden 257, 64 

— — voltamm. oder coulom., an glasiger Kohlenstoff- 
elektrode 258, 53 

— — v. Ag u. Hg (ng-Mengen), extr., polarog. 258, 378 

— — v. Ag-Spuren, photom., Anreicher. auf gepulvertem 
Dithizon mittels Ultraschall 258, 143 


Blei — Blei-207 


— — — voltamm. (invers-) 257, 66 

— — von Au in —konzentraten, gravim., mit Nitron 
258, 304 

— — — spektralphotom., mit Nitron 258, 330 

— — v. Bi-Spuren, atomabsorptions-spektralphotom. 
oder spektralphotom., nach ionenaustausch-chromatog. 
Trenn. 255, 150 

— — vy. Bi(III) in —konzentraten, IR-spektralphotom., 
als Komplexverb. mit N-Phenylderivaten des Thio- 
harnstoffs u. Perchlorationen 255, 152 

— — vy. Cd-, Zn- u. In-Beimengungen v. 10~’ bis 10-6 °/,, 
polarog. (invers-) 256, 228 

— — vy. Cu-Spuren, photom., nach Anreicherung des Cu- 
Cuprizon-Kompl. an AgBr 255, 194 [Or] 

— — v. Cu u. Bi (simultan), voltamm. (anodic-stripping-) 
259, 152 

— — y. Cu-, Bi- u. Sb-Spuren in — hoher Reinheit, 
voltamm. (amalgam-) 255, 150 

— — vy. Cu-, Fe- u. Sb-Spuren in Reinst—, spektrog., 
nach Ausfall. des Bleichlorids 256, 71 

— — v.Cu-, Fe-, Sn- u. Bi-Spuren in Reinst—, spektrog., 
nach ionenaustausch-chromatog. Abtrenn. des Pb 256, 71 

— — vy. Ni in Weich— u. Hart—, colorim. 255, 290 

— — vy. Pd, Pt u. Rh in Roh— oder —schlammen, 
aktivierungsanalyt. (neutronen-) 266, 377 

— Extr. aus wiBr. sauren Lés. mit Capronsaurelds. in 
Chloroform 256, 307 

— Fallung aus homogener Lés. als PbCrO, durch Er- 
héhung des pH-Wertes m. H. v. Harnstoff in Gegenw. 
org. Sauren 253, 298 

— Fallung (Mit-) an Kupferoxinat aus homogener Lés. 
258, 147 

— ionenselektive keramische Membranelektrode, analyt. 
Untersuch. 260, 393 

— ionenselektive Membranelektrode, potentiom. Mess. in 
waBr., nichtwaBr. u. biolog. Medien unter Verwend. 
einer — — 255, 86 

— Isotopenanalyse in Uranthorianit, spektrom. (fein- 
struktur-) 257, 67 

— Kompl. mit Dimercaptoalkansulfonsiuren, Untersuch. 
der Zusammensetz. u. Stabilitaét 252, 31 

— — mit Dithizon, spektralphotom. Ermittl. der Bil- 
dungs- u. Extraktionskonstanten 259, 39 

— Mitfall. mit Cadmium-8-hydroxychinolat aus homo- 
gener Lés. 254, 375 

— Nachw., fluorim. 258, 311 

— — neben Cu-, Ag-, Mg-, In-, Cd-, Sn- u. Zn-Nachw., 
diinnschicht-chromatog., auf Cellulose 257, 347 [Or] 

— — neben Cu-, Bi-, Cd-, Hg-, As-, Sb- u. Sn-Nachw., 
diinnschicht-chromatog., auf Cellulose 258, 31 [Or] 

— polarog. Verhalten in Isochinolinformiat 255, 20 [Or] 

— selektive Silicongummi-Membran mit Bleisulfid 
impragniert 258, 142 

— Sn/—verhiltnis, Best. in Stahlrohroberflachenfilmen, 
atomabsorptions-spektralphotom. u. polarog. 2538, 71 

— Trenn. v. Begleitmetallen, diinnschicht-chromatog. 
255, 387 

— — v. Bi, extr. 259, 233 

— — — sdulen-chromatog. (extr.-), phasenumgekehrt 
259, 49 

Blei-206, Best. neben ?°7Pb- u. 2°8Pb-Best., atomabsorp- 
tions-spektralphotom. (differential-) 254, 59 

Blei-207, Best. neben 2°°Pb- u. 2°8Pb-Best., atomabsorp- 
tions-spektralphotom. (differential-) 254, 59 


Blei-208 — Blut 


Blei-208, Best. neben 7°°-Pb- u. 2°7Pb-Best., atomabsorp- 
tions-spektralphotom. (differential-) 254, 59 

Blei-210, Best. in Wasser (Meer-) 255, 69 

— therm. Verfliicht. aus in vivo-mark. Proben 251, 333 

Blei(I1), Best., chemoluminescenz-photom., mit Lucigenin 
u. H,O, 257, 364 

— — coulom.-titr. 254, 305 

— — neben Bi(IIT)-Best., titr. (komplexom.-), mit 
Kaliumdicarboxydimethyldithiocarbamat 255, 223 

— — neben Sn(II)- u. Ge(IV)-Best., diinnschicht- 
chromatog.-ringofen-colorim. 256, 310 

— — neben Zn-, Cd- u. Cu(II)-Best. (simultan) in Wasser 
(Bergwerks-), voltamm. (anodic-stripping-), mit 
Rechteckwellentechnik 259, 61 

— — polarog. (oscillo-) 255, 148 

— — spektralphotom.-kinet., mit Azoverbindungen bzw. 
Pyrogallolrot 254, 310 

— — titr. (komplexom.-), -amperom., mit ADTA u. 
PbO,-Elektrode als Indicator 256, 345 [Or] 

— — titr., potentiom., mit bleiselektiver Ionenaustausch- 
elektrode 255, 58 

— Extr. mit Tributylphosphat 259, 49 

— Ferrocyanid-Komplexbild. 255, 53 

— -Fluorid- u. —Chlorid-Fluorid-Komplexsysteme, 
wechselstrom-polarog. Untersuch. 255, 232 

— Kompl. mit Ammonium-1-pyrrolidindithiocarbamidat, 
voltamm. (anodic-stripping-) Untersuch. 257, 146 

— — mit L-Glutamin, polarog. Untersuch. 251, 51 

— Nachw. neben Ag-, Hg(II)-, Cu(II)-, Pd(II)-, Bi(III)- 
u. TI(III)-Nachw., diinnschicht-chromatog., als 
Diadthyldithiocarbamidat-Kompl. 254, 210 

— Schaumabscheidung mit Natriumlaurylsulfat 2538, 216 

— selektive keramische Membranelektrode 259, 231 

— Trenn. v. Fe(II), Cu(II), Zn u. Mn(II), siulen-chro- 
matog. (ionenaustausch-), EKinflu8 der Temperatur auf 
die Austauscheigenschaften v. Zinnarsenat 256, 310 

Blei-B-diketonate, fluorierte, gas-chromatog., thermo- 
analyt. u. massenspektrom. Untersuch. u. Best. v. Pb- 
Spuren durch integrierte Ionenstrom-Technik 256, 58 

Bleierze, Best. v. In, Mitfallung u. Diathylatherextr. 
251, 277 

— — v. Pb, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 257, 214 

Bleiglanz, Best. v. Bi-Spuren, atomabsorptions-spektral- 
photom. oder spektralphotom., nach ionenaustausch- 
chromatog. Trenn. 255, 150 

Bleikapellen, Best. v. Pt-Metallen, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-)-y-spektrom. 253, 75 

Bleikugeln, Pistolen—, Best. v. Sb, Cu, Bi u. Ag, atom- 
absorptions-spektralphotom. 256, 228 

Bleilegierungen, Best. v. Cu in Pb/Sb-Leg., photom. 
2538, 378 

— — v. Sb, atomabsorptions-spektralphotom. 259, 64 

Bleiorganoverbindungen, Best., atomabsorptions-spektral- 
photom. 252, 409 

Bleioxid, Best. v. Pb, gravim. oder titr., nach Fall. als 
Sulfid 255, 295 

Blei(I)-oxid, Best. v. Ag, aktivierungsanalyt. (neu- 
tronen-), u. Extr. mit NaDDC-Lés. 258, 220 

Blei(IV)-oxid, Nachw. neben MnO,-Nachw., tiipfelanalyt. 
252, 37 : 

Bleipigmente, Analyse, titr., -potentiom., mit ADTA im 
UberschuB u. dessen Riicktitration mit Hg(I1) 256, 387 

Bleistyphnat, Best. v. Pb 254, 127 [Or] 

Bleisulfat, Fallungsbedingungen 2538, 147 
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Bleisulfid, Best. v. Pb u. S?- in Mikroeinwaagen —, 
spektralphotom. 255, 296 

— Fallung mit Thioacetamid aus ammoniakalischen 
ADTA-Lésungen 251, 53 

Bleiverbindungen, Best. in Pyriterzen 258, 73 

— — v. Cu-Spuren, photom., nach Anreicher. des Cu- 
Cuprizon-Kompl. an AgBr 255, 194 [Or] 

— Triathyl—, Best., spektralphotom., in wiBr. Lés. 
259, 56 

Blut, Auszahlung der Blutplattchen, automat., mit 
AutoAnalyzer 259, 167 

— Best. der Sauerstoffsattigung, spektralphotom. Wellen- 
langenabhangigkeit 253, 399 

— — in Lungengewebe (getrocknetem, formalinfixiertem-), 
spektralphotom., iiber die Pyrrol-Einheiten des Por- 
phyrinringes 259, 78 

— — vy. Acenocumarol in Leichen—, polarog. 256, 131 
[Or] 

— — v. Acetacetat, B-Hydroxybutyrat, Pyruvat u. 
Lactat, enzymat.-fluorim. 259, 56 

— — v. Acetacetat u. Glucose (simultan) in capillarem — 
2538, 402 

— — v. Aceton, Acetaldehyd u. niederen Alkoholen 
(simultan), gas-chromatog. 2538, 326 

— — v. Acetylcholinesterase in Vollblut, Plasma u. 
Erythrocyten (simultan), titr., automat. 257, 414 

— — y. Adeninnucleotid, anwendbar auf Himostase- 
untersuchungen 251, 219 

— — v. Athanol 258, 244 

— — — 257, 256 

— — — AutoAnalyzer-Meth. mit o-Toluidin, Zuverlassig- 
keitsprif. 257, 411 

— — — enzymat. 256, 157, 241 

— — — enzymat. Submikrometh. 2538, 244 

— — — extr., gas-chromatog. 253, 326 

— — — gas-chromatog. 255, 242 

— — — — 267, 89 

— — — — 258, 163 

— — — — 260, 90 

— — — — automat., routinemaBig 256, 157 

— — — — Kopfraumanalyse 259, 169 

— — — — routinemaBig 254, 165 

— — — in Fingerkuppen—, enzymat.-fluorim. (automat) 
251, 334 

— — — Widmark- u. Alkoholdehydrogenase-Meth. im 
Vergl. 259, 78 

— — vy. Athanol u. anderen fliicht. Verb., gas-chromatog., 
direkte Einspritzmeth. 259, 401 

— — v. Ag, titr. (ascorbim.-) 254, 163 

— — vy. Alloxan, fluorim. 258, 93 

— — y. Aminen (prim.-), gas-chromatog., mit Elektronen- 
einfangdetektor, Vergl. einiger Derivate 255, 87 

— — v. Aminophenazon 254, 245 

— — v. Ammoniumstickstoff, siulen-chromatog. 
(kationenaustausch-) 257, 322 

— — v. Amphetamin, Methamphetamin, Fenfluramin u. 
Chlorphentermin, gas-chromatog. 2538, 415 

— — v. Amphetamin, Methamphetamin u. ihre Derivate, 
gas-chromatog., mit FID 256, 254 

— — v. Amphetaminen, gas-chromatog., als Trifluor- 
acetylderiv. 257, 255 

— — v. Au, Hg u. Cu (simultan), aktivierungsanalyt., 
substéchiom. Gruppenabtrenn. der Diathyldithio- 
carbamidate 256, 215 


Blut, Best. (Forts.) 
— — y. Barban, IPC u. CIPC, spektralphotom. 253, 255 


— y. Barbituraten, gas-fliissig-chromatog. 260, 335 
— vy. Be, gas-chromatog. 254, 163 

— — — 259,77 

— — — (chelat-), Optimierung bei begrenzter Ein- 
waage 259, 257 [Or] 

— vy. Benzol, gas-chromatog. 258, 166 

— y. bromhalt. Medikamenten, réntgenfluorescenz- 
spektrom. 251, 223 

— v. “C in Ratten—, Sauerstoffflaschenanordnung 
258, 96 : 

— y. Ca, titr. (komplexom.-). mit ADTA 258, 96 

— y. Caramipheniumhydrochlorid, gas-flissig-chro- 
matog. 267, 416 

— v. Carboxymethyleellulose 251, 352 

— y. Cholecalciferol u. Ergocalciferol 255, 330 

— vy. Chlordiazepoxid, polarog. 260, 406 

— y. Citrat, Vergl. v. friiher benutzten Kiweib- 
fallungsmitteln 257, 175 

— vy. Cl-Pesticiden, gas-chromatog. 259, 93 

—v.CO 252, 411 

— — gas-chromatog. 267, 87 

— — in geronnenem Leichen— 269, 78 

— y. CO,-Gesamtgehalt, m. H. eines Cediometers, 
Theorie u. experimentelle Bestaitigung 253, 241 

— v. CO,, pCO, u. pH, Qualitatskontrolle 258, 96 

— y. Corticosteroiden in kleinen Volumen v. — 

257, 335 

— v. Cortisol, fluorim., unter Verwend. v. phasen- 
trennendem Filterpapier 256, 244 

— v. Cr, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 254, 165 
— — spektrochem. 258, 162 

— v. Cr-Spuren, gas-chromatog., mit ECD 257, 408 
—v. Cr u. Zn, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 257, 88 
— v. Cu, spektralphotom., mit N,N,N’,N’-Tetraathyl- 
thiouram-Disulfid 257, 85 

— y. Cu(II) u. Zn, spektralphotom. bzw. polarog. 
258, 252 

— v. Cyclohexylamin, gas-chromatog., als Trifluor- 
acetylderivat 251, 224 

— v. 2,4-D, polarog. (indirekt-) 255, 96 

— v. 2,4-D u. Dicamba (simultan), gas-chromatog. 
253, 416 

— v. Digitoxin in — routinemaBig digitalisierter 
Patienten 252, 75 

— v. 4,6-Dinitro-o-kresol, polarog. 251, 224 

— v. Diphenylhydantoin, gas-chromatog. 258, 249 

— v. 5,5-Diphenyl- u. 5-(p-Hydroxyphenyl)-5-phenyl- 
hydantoin, gas-chromatog. 253, 249 

— v. Endotoxin u. Nachw. eines Inhibitors 256, 248 
— v. Erbon u. zwei Metaboliten in Schafs—, gas- 
chromatog. 255, 96 

— v. Essig-, Propion-, Butter- u. Hippursiure 256, 158 
— v. F, gas-chromatog. 252, 143 [Or] 

— v. Fe, Cu, Bi, Zn, Cd, Pb, Co, Ni, Mn, Sr u. Li, 
atomabsorptions-spektralphotom., nach aufeinander- 
folgender Extr. 256, 411 

— v. Fettséuren (unveresterten-), Mikrometh. 255, 321 
— v. Fibrinogen, immunogel-diffusionsmeth. 260, 417 
— v. Gasen bei der Hirndurchblutungsmessung nach 
Kety u. Schmidt, gas-chromatog., Aquilibrationsverf. 
mit abgekiirzter Retentionszeit 256, 150 

— v. Galaktose, fluorim., automat. 257, 411 


Blut 


— y. Glucose 256, 168 

— — automat., mit einem waBrigen o-Toluidin- 
Essigsiure-Reagens 260, 411 

— — enzymat. 257, 411 

— — enzymat., mittels Glucoseoxydase 256, 241 

— — GOD/POD-Meth., automat., bei Verwend. des 
Ammoniumsalzes der 2,2’-Azino-di-[3-athyl-benzthia- 
zolin-sulfonsiure-(6)] 252, 228 [Or] 

— — — Screening v. Chromogenen 252, 222 [Or] 

— — — bei Verwend. des Ammoniumsalzes der 
2,2’-Azino-di-[3-athyl-benzthiazolin-sulfonsa&ure-(6)] 
252, 224 [Or] 

— — kontinuierl. automat. Glucose-Oxydase-Meth. 
2538, 330 

— — Oxydase-Meth. mit verbessertem Farbreagens 
260, 332 

— y. Glucose u. Lactat, enzymat.-elektrochem. 

251, 209 


— y. Glutathion (reduz. oder oxyd.-) enzymat. 253, 327 


— v. Glykoproteiden 251,350 ~- 

— y. Halothane, gas-chromatog., mit ECD 260, 413 
— v. Harnstoff, colorim., mit Dimethylglyoxim 
256, 156 

— — mit harnstoffspezif. Elektrode 255, 87; 174 

— — photom. 258, 164 

— v. Hg, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 265, 255 
— —.atomabsorptions-spektralphotom., flammenlos 
257, 308 

— — automat. 260, 328 

— — automat., atomabsorptions-spektralphotom. 
259, 320 

— v. Hg u. Methylquecksilber, atomabsorptions- 
spektralphotom. 259, 400 

— vy. Histamin, fluorim. 252, 94 [Or] 

— — — 257, 409 

— v. Homovanillinsiure, fluorim. 253, 402 

— v. Hypnotika, gas-chromatog. 255, 254 

— vy. Ibogain, UV-spektralphotom. 259, 411 

— vy. Isonicotins’urehydrazid, spektralphotom., mit 
2,4,6-Trinitrobenzolsulfonsdiure 256, 252 

—v.J, aktivierungsanalyt. (neutronen-)-sdiulen- 
chromatog., an spezif. jodiniertem Harz 260, 173 

— vy. ©K, Szintillations (Flissigkeits-)-Zahlverf. 
256, 151 

—v. Ku. Na, potentiom. 259, 168 

— v. Ketok6rpern, spektralphotom. 258, 256 

— v. Ketonen, spektralphotom. 256, 157 

— v. Lactat, photom. 258, 165 

— v. Lipoiden des Gesamtlipidextr. v. Schweine—, 
gas-chromatog. 255, 88 

— v. Lipoiden, diinnschicht- u. séulen-chromatog., 
an Tridithylaminoathyl-Cellulose 257, 412 

— v. Medazepam u. Diazepam u. ihre Stoffwechsel- 
produkte, gas-fliissig-chromatog., mit Elektronen- 
einfangdetektor 255, 329 

— v. Mephenesin, gas-fliissig-chromatog. 257, 249 
— v. Methamoglobin, spektralphotom. 257, 330 

— v. Methanol, nephelom., halbquant. 256, 157 

— v. Methaqualonhydrochlorid, UV-spektralphotom. 
2538, 95 
— v. Milchsaure, automat. 253, 402 

—v. Mn 258, 401 

— v. Monosacchariden, Disacchariden u. Alditen, 


gas-chromatog., als Trimethylsilylither-Deriv. 258, 405 


Blut — Blutplasma 


— — v.N in getrocknetem —, titr. (bromom.-), nach 
Kjeldahl-AufschluB ohne Destillation 258, 161 

— — v. Na u. K in Gesamt—, flammenphotom. 258, 322 

— — v. NH,, enzymat. 2538, 324 

— — — fluorim. 254, 164 

—— — — mittels der direkten Trichloressigsiure-Meth. 
251, 333 

— — — Trichloramin-Nitrit-Reakt. 255, 86 

— — — UV-derivativspektrom. 255, 256 

— — v. Nicotin, gas-chromatog. 256, 256 

— — v. Nitrofurantoin, spektralphotom., Nitromethan- 
Hyaminmeth. 258, 416 

— — vy. Parathion-methyl in Ratten—, flammenphotom. 
259, 94 

— — v. P-org. Pesticid-Stoffwechsel- u. Hydrolyse- 
produkten 255, 255 

— — v. Pb, atomabsorptions-spektralphotom. 253, 
242, 400 

— — — — flammenlos 259, 77 

— — — — (mikro) 252, 412 

— — — sidulen-chromatog. (ionenaustausch-)/atom- 
absorptionsspektralphotom.-kombin. 260, 329 

— — — spektralphotom. 258, 253 

— — V. Pco-Wert, mit der Astrup-Intérpolierungsmeth., 
Korrektur der Sauerstoffentsittigung als Fehlerquelle 
255, 240 

— — v. Pentachlorphenol 253, 254 

— — v. Pepsinogen 251, 221 

— — v. Pharmaka u. ihre Bestandigk. in — 258, 176 

— — y. Phenobarbital u. Phenytoin (simultan) 257, 334 

— — vy. phenylathanolaminhalt. Medikamenten, UV- 
spektralphotom. 255, 254 

— — v. Phenylalanin u. Tyrosin, Schnellmethode 259, 404 

. Phosphatiden 251, 211 

. Polysacchariden (sauren-) 252, 416 

. Porphyrinen, vereinfachte Meth. 260, 415 

. Retinol, fluorim. 259, 408 

— — v. Se 258, 400 

— — v. Scopolaminbutylbromid u. Scopolaminbutyl- 
tannat, atomabsorptions-spektralphotom. 259, 93 

— — v. Serotonin 2538, 409 

— — v. Serotonin in —plattchen, fluorim. 256, 174 

— — v. Sotalol, spektrofluorim. 260, 87 

— — v. Spurenelementen, aktivierungsanalyt. (protonen-), 
elastische Streuungstechnik 259, 34 

— — — massenspektrom. (funkenquellen-) 259, 336 

—{— v. Tl, flammenspektralphotom. sowie atomabsorp- 
tions-spektralphotom. 258, 323 

— — v. 2,4,5-Trichlorphenoxyessigsaure u. ihres Pro- 
pylenglykolbutylatheresters, gas-chromatog. 255, 254 

— — v. W 1372, gas-chromatog. 267, 93 

— — y. Wachstumshormon in menschl. —, radio- 
immunol. 258, 173 

— — v. Wasser in Leichen— 254, 163 

— — v. Zn, atomabsorptions-spektralphotom. 258, 323 

— Nachw. v. Aminosiuren, dinnschicht-chromatog. 
254, 167 

— — v. Amphetamin u. Morphin, papier-chromatog. 
(umkehrphasen-), bei erhéhter Temperatur 253, 94 

— — vy. Barbituraten, gas- u. papier-chromatog. kombin. 
258, 95 

— Nachw. v. Giftstoffen, Drogen u. Metaboliten der 
gerichtlichen Toxikologie, gas-chromatog. System 
260, 336 
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— — v. Metallen, diinnschicht-chromatog. (ring-), halb- 
quantit. 260, 393 

— — v. Methaqualonhydrochlorid, diinnschicht-chro- 
matog. 253, 95 

— — v. Phenobarbital u. Phenytoin u. ihren Stoffwechsel- 
produkten, diinnschicht-chromatog., auch mit spektral- 
photom. Auswert. 258, 95 

— — vy. Phenylathylamin, dinnschicht-chromatog. 
255, 243 

— — v. Proteinen, elektrophoret. (polyacrylamidgel-), 
Apparatur 256, 240 

— — vy. Tay-Sachs-Krankheitstragern, elektrophoret. 
(polyacrylamidgel-) 256, 165 

— Vorkommen, Nachw. u. diagnostische Bedeutung der 
Lipide im — 258, 248 

Blutharnstoff, —Stickstoff, Reaktionsratenmeth. unter 
Ausnutzung einer durch Pentacyanonitrosylferrat 
katalys. Berthelot-Reaktion 252, 67 

Blutplasma, Analyse, automat. mit ,, Vickers Multi- 
channel 300“ 252, 241 [Or] 

— — Chromatographie auf Hydroxylapatit 260, 172 

— Best. v. Acetylcholin, spektralphotom. 256, 174 

— — v. Adenosindesaminase, radio-chromatog. 255, 250 

— — y. Adrenalin u. Arterenol, fluorim. 256, 174 

— — vy. Athanol, Glucose, Na u. K, automat. kontinuierl. 
256, 241 

— — y. Atiocholanolon 259, 412 

— — v. Alclofenac, gas-fliissig-chromatog. 260, 333 

— — vy. Aldadien nach therapeut. Dosen v. Spirono- 
lacton, gas-chromatog. 257, 175 

— — v. Aldosteron, isotopenverdiinnungsanalyt. (doppel-) 
256, 172 

— — — massenspektrom. 259, 221 

— — v. Aminogruppen (freien-), automat., mit 2,4,6-Tri- 
nitrobenzolsulfonat 255, 243 

— — y. Aminosauren, gas-chromatog., verbesserte 
Reinigungsmeth. 260, 174 

— — — gas-fliissig-chromatog. 257, 174 

— — — ionenaustausch-chromatog. 256, 242 

— — — saulen-chromatog., beschleunigtes Verfahren: 
51/, h-Programm 260, 329 

— — v. a-Aminostickstoff, colorim., mit Ninhydrin 
259, 169 

— — v. x-Amino-Stickstoff, photom. 258, 164 

— — v. Amphetamin in Pferde—, gas-chromatog. 
2538, 415 

— — vy. Ampicillin in Hiihner—, spektralphotom. 259, 175 

— — y. A*t-Androsten-17 -ol-3-on, gas-flissig-chromatog., 
als Jodmethylsilylather 268, 172 

— — y. Antistreptolysinen (mikro) 252, 78 

— — y. Arginin, AutoAnalyzer-Meth. 259, 80 

— — v. Arginase, halbautomat. 254, 255 

— — y. Arterenol- u. Adrenalin-Normalwerten, fluorim. 
257, 335 

— — v. L-Ascorbinsiure 2538, 91 

— — v. Bilirubin, spektralphotom. (mikro) 258, 410 

— — vy. Bufexamac u. sein Stoffwechselprodukt, gas- 
fliissig-chromatog. 257, 415 

— — v. Butyrophenonen, gas-chromatog. 259, 410 

— — v. Ca 252, 411 

— — — spektralphotom. 254, 164 

— — v. Chlordiazepoxid, gas-fliissig-chromatog., mit 
ECD 260, 333 

— — v. Chlorphenamine, gas-fliissig-chromatog. 255, 329 
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Blutplasma, Best. (Forts.) 

— — vy. Cholesterinsulfat u. -glucuronid 256, 170 

— — v. Cholinesterase, gas-chromatog. 259, 89 

— — y. Citrat, enzymat., ohne vorherige Entfern. des 
Proteins 252, 68 

— — — Vergl. v. friiher benutzten EiweiBfallungsmitteln 
257, 175 

— — v. CO,-Gesamtgehalt, m. H. eines Cediometers, 
Theorie u. experimentelle Bestitigung 268, 241 

— — vy. Coffein, gas-chromatog. 251, 217 

— — v. Corticosteroiden in Reptilien— u. Vogel—, diinn- 
schicht-papier-chromatog.-fluorim., oder radiom. 
257, 251 

— — v. Cortisol 254, 249 

— — vy. Cr-Spuren, gas-chromatog., mit ECD 257, 408 

— — y. Cu, Mn u. Zn (simultan) in Ratten—, aktivie- 
rungsanalyt. (neutronen-), u. Chelatextr. 257, 86 

— — vy. Diaphenylsulfon u. seinen Acetylderivaten, 
fluorim. 259, 92 

— — y. Diazepam, polarog. (kathodenstrahl-) 260, 412 

— — v. Dibenz-(b,f)-azepinen bei toxikolog. Dringlichk. 
257, 334 

— — v. Digoxin, gas-chromatog. 258, 256 

— — vy. 2,8-Dihydroxyadenin, séulen-chromatog. (ionen- 
austausch-)-spektralphotom. 259, 86 

— — y. Dihydroxypropyltheophyllin 2538, 414 

— — y. Diphenylhydantoin 256, 253 

— — — gas-chromatog. 252, 80 

— — v. 5,5-Diphenylhydantoin u. 5-(p-Hydroxypheny])- 
5-phenylhydantoin, gas-flissig-chromatog. 255, 254 

— — v. DOPA u. Metaboliten in — vy. Parkinson- 
Patienten 260, 412 

— —v. Enzymen, Qualitatskontrolle 257, 333 

— — v. Kssig-, Butter-, Propion- u. Hippursiure 256, 158 

— — v. Fenfluramin u. Norfenfluramin, gas-flissig- 
chromatog. 253, 331 

— — v. Fettsauren, titr., -fluorim. 257, 324 

— — — automat. 258, 412 

— — — dinnschicht-chromatog.-spektralphotom. 
259, 401 

— — vy. fliichtigen Komponenten, massenspektrom. 
260, 171 

— — v. Glucose, Auto-Analysator-Meth. 260, 95 

— — — automatis., o-Toluidin-Meth. 256, 168 

— — — — unter Anwendung v. Fe(II)-Pyridylbenzo- 
diazepin-2-onen 260, 95 

— — — enzymat., unter Anwend. des Jod-Stiarke- 
Chromogens 255, 247 

— — v.L-Glutamin u. L-Asparagin (simultan), spektral- 
photom. 258, 168 

— — v. Glutethimide 255, 329 

— — v. Glycerin, fluorim. 257, 325 

— — v. Glyceriden, nephelom. 255, 327 

— — v. Glyceriden (Mono-, Di- u. Tri-) u. Fettsiuren, 
diinnschicht-chromatog.-spektralphotom. 259, 172 

— — v. Glymidinum natricum u. der beiden Metabolite, 
spektrofluorim. 256, 416 

— — v. Himoglobin, automat. 255, 249 

— — vy. Haloperidol, gas-chromatog. 256, 415 

— — v. Harnstoff, automatis. Thiosemicarbazid-Diacety]- 
monoxim-Meth. 253, 244 

— — — colorim. 257, 324 

— — — photom. 258, 164 


Blutplasma 


— — y. Harnstoff, Na, K, Cl, CO, nebeneinander, Auto- 
Analyzer-System mit On-line-Computereinsatz 251, 332 


— — vy. Histamin, fluorim. 252, 94 [Or] 

— — vy. Hydrogencarbonat, titr., -elektrom. 256, 153 

— — vy. Hydroxyamobarbital, gas-chromatog. 254, 245 
— — vy. 11-Hydroxycorticosteroiden, fluorim., Kurzmeth. 


nach Mattingly 2538, 249 
— — — fluorim. 259, 412 


— — y. 17«-Hydroxyprogesteron, gas-fliissig-chromatog., 


mit ECD 259, 221 


— — v. Hydroxyprolin in — v. Hihnern, automat., 


Verfahren v. Bergman u. Loxley 262, 415 


— — y. Isoniazid, spektralphotom. 259, 411 
— —v.J (proteingeb. -), aktivierungsanalyt. (neu- 


tronen-) 257, 88 


— — y.K, titr., -konduktom. 254, 163 

— — v. Ku. Na, potentiom. 259, 168 

— — v. Lactat, enzymat.-fluorim., automat. 257, 409 
— — v. Lipiden, diinnschicht-chromatog.-fluorim. 


258, 413 


— — — diimnschicht- u. siulen-chromatog., an TEAE- 


Cellulose 257, 412 


— — — gas-chromatog. 255, 328 
— — vy. Lipoproteiden, elektrophoret. (agarosegel-), 


Korrekturfaktoren bei der Farbstoffaufnahme der 
versch. Fraktionen 258, 170 


— — —'elektrophoret., an Agarose-Gel 255, 247 
— — — — (celluloseacetat-)-densitom. 260, 410 
— — vy. f-Lipoproteiden im — v. mit Heparin behandelten 


Patienten, immunoelektrodiffusionsmeth. 254, 176 


— — v. Lipoproteidlipase (durch Heparin ausgeléster -) 


256, 250 


— — vy. Lysin in deprotonisiertem —, saulen-chromatog.- 


spektralphotom. 255, 175 


— — v. Methaqualon, gas-chromatog. 252, 80 
— — v. 3-Methoxytyrosin in — v. Parkinson-Patienten 


260, 412 


— — v. 4-Methylumbelliferyl-mannosidaseaktivitat, 


fluorim. 253, 94 


— — v. Metyrapone, fluorim. 254, 246 
— — v. Mg, atomabsorptions-spektralphotom. 257, 86 


— — — — 255, 241 

— — v. Milchsaure- spektralphotom. 251, 206 

— — v. Morphin (ng-Mengen), gas-chromatog. 258, 414 

— — — u.Chinin, fluorim., halbautomat. 257, 416 

— — v. NH,, Batch-Verf. mit Permutit-Folin W-Harz 
259, 78 

— — v. Oestradiol in peripherem —, radioimmunolog. 
259, 222 

— — — Oestriol u. Oestron in — v. Nichtschwangeren, 
gas-chromatog. 253, 333 

— — vy. Oxazepam 256, 254 

— — vy. Oxypurinen 257, 95 

— —v.P, spektralphotom., mit Molybdanblau u. 
Metamizol 260, 172 

— — v. Paracetamol, gas-fliissig-chromatog. 260, 332 

— — — u. Phenacetin, gas-flissig-chromatog. 260, 413 

— — v. Parathion in — v. Mausen, gas-chromatog., 
mittels Elektroneneinfangdetektor ohne Vorreinigung 
255, 96 

— — v. Pethidin(e)-Spuren, fluorim. 253, 95 

— — v. pharmaz. krampflésenden Praparaten, gas- 
chromatog. 258, 415 

— — v. Phenobarbital, gas-chromatog. 260, 335 


Blutplasma — Blutserum 


— — v. Phenylalanin u. p-halogen. Phenylalaninen in 
Ratten—, diinnschicht-chromatog.-spektrofluorim. 
259, 404 

— — v. Phenytoin, Primidon u. Phenobarbital, gas- 
chromatog. 254, 245 

— — v. Phosphatiden in — v. Hunden 251, 211 

— — v. Probenecid in Ratten—, gas-chromatog./ 
massenspektrom.-kombin. 259, 336 

— — v. Progesteron, diinnschicht-chromatog.-remissions- 
spektralphotom. 257, 251 

— — v. Proteinen mit Biuretreagens 258, 170 

— — v. Rafoxanid, gas-chromatog., als Trimethylsilyl- 
deriv. mit ECD 259, 336 

— — v. Renin-Aktivitaét in Hunde— 257, 255 

— — v. Retinol, fluorim. 259, 408 

— — v.Se, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 257, 242 

— — vy. Steroiden, gas-chromatog., verbesserte fliissige 
Phase 256, 171 

— — v. C,y-Steroiden, gas-chromatog. 251, 338 ; 

— — v. Testosteron, gas-chromatog., mit ,,electron- 
capture‘‘-Detektor 255, 249 

— — — in — v. Erwachsenen u. Kindern, diinnschicht- 
chromatog.--H-mark. 260, 338 

— — — kompetitive Proteinbindungstéechnik 256, 173 

— — vy. testosteronahnlichen Substanzen, kompetit. 
Proteinbindungsmeth. 256, 174 

— — v. Thioridazin, gas-chromatog. 255, 90 

— — v. a- u. B-Tocopherolen, gas-flissig-chromatog. 
259, 82 

— — v. Triglyceriden, automat.-fluorim. 256, 169 

— — — halbautomat. 258, 405 

— — v. Tryptophan (freiem-), spektrofluorim. (mikro) 
256, 163 

— — — u. bas. Aminosauren (simultan), siulen- 
chromatog. 258, 411 

— — vy. Tylosin in — vy. Kiihen, diinnschicht-chromatog. 
260, 334 

— — vy. Xanthin u. Hypoxanthin, enzymat.-differential- 
spektralphotom. 251, 340 

— Fraktionier. v. Proteingruppen auf dipolaren Ionen- 
austauschern 265, 325 

— Nachw. v. Aminosiuren, diinnschicht-chromatog. 
Siebtest fiir Abnormalien 258, 254 

— — — papier-chromatog. 259, 402 

— — y. Cortisol u. Corticosteron, diinnschicht-chro- 
matog. 257, 336 

— — v. Hydantoinverb. u. Barbituraten; dinnschicht- 
chromatog. 252, 80 

— — y. Hyperaminoacidimien, diinnschicht-chromatog. 
Siebtest 259, 403 

— — v. Lipiden, chromatog. 253, 89 


— — v. Lipoproteiden in — vy. Ratten, siulen-chromatog. 


(gel-) 256, 166 
— — — siulen-chromatog. (gel-) 257, 91 
— — v. phenylketonurischen Heterocygoten 260, 413 
Blutplasma-Guanase, Best. in Fingerspitzenblut 256, 251 
Blutserum, Analyse, automat., computergesteuertes 
Mehrkanalsystem 258, 95 
— — — mit ,,Vickers Multichannel 300“ 252, 241 [Or] 
— — Chromatographie auf Hydroxylapatit 260, 172 
— — colorim., kontinuierl. DurchfluBsystem 254, 162 
— Best. der Jodzahl v. Gesamtlipoiden 256, 150 
— — y. Aceton u. $-Ketobuttersaiure, gas-chromatog., 
mittels Kopfraum-Probenahme 256, 157 
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— —v. ADTA 255, 321 

— — vy. Albumin, ASI-Meth. 260, 409 

— — — spektralphotom., mit Bromkresolgriin-Albumin- 
Standard 260, 176 

— — v. Aldehyd (freiem u. gebundenem-) 257, 243 

— — vy. Aminogruppen (freien-), automat., mit 2,4,6-Tri- 
nitrobenzolsulfonat 255, 243 

— — v. Aminosiuren, papier-chromatog.-photom. 
255, 244 

— — — — 257, 326 

— — v. Amylase, coulom.-titr. 255, 93 

. Amylaseaktivitait, photom. 256, 247 

. x-Amylaseaktivitaten 2538, 412 

. Angiotensin-II-6-amid, immunochem. 257, 413 

. Arginase, colorim. 257, 332 

. Arginaseaktivitaét, colorim. 2538, 253 

— — v. Arylsulfatasen 256, 248 

— — vy. L-Ascorbinsaéure u. L-Dehydroascorbinsaure, 
papier-chromatog., -photocolorim. 253, 90 

— — v. Aspartat-Aminotransferase, colorim. 251, 342 

— — — u. Alanin-Aminotransferase, verbesserte Ultra- 
mikrometh. 257, 415 

— — vy. Barbituraten u. Glutethimide, diinnschicht- 
chromatog. 259, 164 

— — v. Bilirubin 254, 250 

— — — Mikrodiazotechnik 253, 410 

— — — Weber-Schalm-Meth. mit der Ducci-Watson- 
Modifikation der Malloy-Evelyn-Meth. im Vergl. 
256, 175 

— — — ,,bilirubinom.“*, neues Gerat 257, 95 

— — y. 3 Bilirubinfraktionen, photocolorim. 251, 340 

— — v. Br-, colorim., mit Bromat-Rosanilin-Meth. 
260, 407 

— — y. Ca, automat., mit Alizarin 258, 96 

— — — (diffundierbarem -), Membran-Ultrafiltrations- 
verf. 257, 407 

— — — elektrodenionenspezif. 253, 242 

— — — fluorim., automat. 254, 164 

— — — (ionisiertem-), elektrochem., mit calciumselek- 
tiver Elektrode, Vergl. zum Gesamtcalcium 256, 151 

— — — in nichtenteiweiBtem —, titr. (oxydim.-) u. titr., 
-photom. 258, 399 

— — — potentiom., mit ionenselektiver Elektrode 
259, 224 

— — — (proteingebundenem-), atomabsorptions-spektral- 
photom. 2538, 323 

— — — titr. (komplexom.-), mit Ca-selektiver Elektrode 
259, 399 

— — — u. Mg, atomabsorptions-spektralphotom. 257, 86 

— — — — (simultan) automat., durch Atomabsorption 
256, 240 

— — — — Beschrainkungen der Gelfiltration 255, 241 

— — — — nebeneinander titr. (komplexom.-)-amperom. 
258, 48 

— — vy. Calciumfraktionen, I. Trennung v. protein- 
gebundenen u. proteinfreien Fraktionen mittels einer 
vereinfachten Ultrafiltrationstechnik 252, 412 

— — vy. Carnosinase, radiom., mit L-Carnosin-(1-!C)- 
B-Alanyl als Substrat 257, 332 

— — v. CB 1954, spektralphotom. 257, 93 

— — v. Cholesterin 251, 212 

— — — Auswert. einiger Meth. 254, 247 

— — — AutoAnalyzer-Meth. 257, 249 

— — — coulom.-titr. 264, 247 


| 
| 
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Blutserum, Best., v. Cholesterin (Forts.) 
— — — fluorim., mit Eisen(III)-chlorid 257, 176 


— — — (freiem u. verestertem-), diinnschicht-chromatog. 


2538, 407 

— — — gas-fliissig-chromatog., halbautomat. 259, 83 

— — — m. H. eines stabilen Liebermann-Burchard- 
Reagens 256, 170 

— — — photom., mit Hisen(III)-acetat/Uranylacetat u. 
Schwefelsiiure/Hisen(I1)-sulfat als Reagentien 255, 90 

— — — spektralphotom., mit Phospho-6-wolfram- 
12-molybdansiure 264, 247 

— — y. Cholesterinester, automat. 259, 173 

— — y. Cholinesterase, fluorim., an der festen Oberfiaiche 
255, 94 

— — — Vergl. v. Thiocholinestern u. o-Nitropheny]l- 
butyrat als Substrate 255, 94 

— — — konduktom. (ultramikro) 257, 253 

— — — elektrophoret. an Agargel 251, 342 

— — vy. Citronensaure 258, 164 

— — y. Cl, automat. u. manuelle Ultramikrometh. 
255, 320 

— — vy. Cl, halbautomat. 258, 163 

— — v. CO,, automatis., als Siebtest fiir Storungen des 
Saure/Base-Verhiltnisses 255, 240 

— — c. CO,-, IR-spektralphotom. 255, 320 

— — v. Coffein 258, 331 

— — vy. Cortisol, fluorim. 253, 92 

— — — — 262, 284 [Or] 

— — vy. Cortisol-Spuren, siulen-chromatog. 
(fliissig/flissig-) 259, 218 

— — v. Cr, spektrochem. 258, 162 

— — v. Cu, atomabsorptions-spektralphotom. 253, 241 

— — — 251, 204 

— — — photom., mit Bathocuproinreagens 257, 322 

— — — spektralphotom. 256, 412 

— — — — mit 1,5-Diphenylearbohydrazid 258, 241 

— — v. Cyanocobalamin, isotopenverdiinnungsanalyt. 
258, 90 

— — — — 268, 171 

— — vy. Cyclohexylamin, gas-chromatog. 257, 409 

— — v. Cytidin-Aminohydrolase-Aktivitat, diinnschicht- 
chromatog. 258, 251 

— — v. DDT u. DDT-Stoffwechselprodukten 257, 256 

— — v. Diazepam, gas-chromatog. 256, 253 

— — v. 2-(3,5-Dichlorbenzamido)-phenoxyessigsaure, 
gas-fliissig-chromatog. 258, 414 

— — v. Diphenylhydantoin u. Primidone (simultan), 
gas-chromatog. 256, 253 

— — v. Enzymaktivitaten in — versch. Tierspecies, 
automat., mit dem Reaction Rate Analyzer 8600 
256, 36 [Or] 

— — v. Enzymen, Qualititskontrolle 257, 333 

— — v. Ethosuximidum, gas-chromatog. 260, 412 

— —v.F-, fluorim. 255, 242 

— — vy. Fe, atomabsorptions-spektralphotom. u. spektral- 
photom. Verf. im Vergleich 258, 243 

— — v. Fe, Makro- u. Mikrometh. in einem einzigen 
Reagensglas 257, 242 

— — — Mitfallung v. Fe(III)-ionen u. Protein u. die 
reduzierende Kapazitit des Serums als beeinflussende 
Faktoren 256, 156 

— — — photom. 252, 413 

— — — — mit Ferrozin 259, 78 

— — — — mit Hamatoxylin 258, 325 


Blutserum 


— — — — mit Terosit 253, 243 

— — y. Fe-Bindungskapazitit (latenter-), radiochem. 
Meth. 256, 156 

— — vy. Fe u. Gesamteisenbindungskapazitat, atom- 
absorptions-spektralphotom. 256, 155 

— — — AutoAnalyzermeth. 257, 88, 408 

— — — automat. 259, 400 

— — — mit ,,Teepol® 256, 156 

— — — spektralphotom., m. H. des Fe(II)-5-pyridyl- 
benzodiazepin-2-ons 253, 325 

— — — ,,Zak-Epstein-Mikrometh.“ 256, 156 

— — y. Fettsiuren (freien-), automat. 258, 412 

— — — colorim. 255, 242, 320 

— — — (langkett. freien-), radiochem., mit ®Ni als 
Markierungssubstanz 256, 241 

— — y. Galaktose, enzymat., unter Verwend. eines ver- 
allgemeinerten Substrat-Oxydase-ternaren Konjugat- 
systems 255, 326 

— — y. Gallensaiuren, gas-chromatog. 253, 93 

— — — — mit 8Ni-ECD 259, 415 ~ 

— — v. Gallensiurenkonjugaten bei Erkrankungen der 
Leber 251, 217 

— — v. Gallensauresalzen 257, 251 

— — v. Globulinen, automat. 256, 166 

— — v. Glucose, Auto-Analysator-Meth. 260, 95 

— — — automatis., unter Anwendung v. Fe(II)-Pyridyl- 
benzodiazepin-2-onen 260, 95 

— — — automatis. oder manuelles modifiz. o-Toluidin- 
system 260, 95 

— — —enzymat., unter Anwendung des Jod-Starke- 
Chromogens 255, 247 

— — — u. freien Fettsiuren nach Gabe v. Alkohol u. 
Glycin 251, 351 

— — —u. Xylose (simultan), photom. 256, 168 

— — v. B-Glucuronidase, fluorim. 256, 248 

— y. Glutamat-Oxaloacetat-Transaminase 254, 255 

— — v. y-Glutamyltranspeptidase-Aktivitat, routine- 
maBig 254, 255 

— — — spektralphotom. 259, 90 

— — v. Glyceriden (gesamt), nephelom. 255, 327 

— — v. Glycerin u. Neutralfettgehalt, enzymat.-photom. 
256, 241 

— — v. Glycerophosphat, colorim. 258, 324 

— — v. Griseofulvin, diinnschicht-chromatog.-spektro- 
fluorim. 259, 414 

— — v. Hamoglobin 253, 93 

— — v. Haptoglobin, Immunodiffusionsmeth. (radiale -) 
255, 326 

— — v. Harnsaure, adsorptions-chromatog. 256, 159 

— — — colorim., mit Uricase-Katalase-System 259, 402 

— — — coulom.-titr. 254, 166 

— — — enzymat. 257, 409 

— — — — Farbtest u. Technicon-AutoAnalyzer-Meth. 
257, 130 [Or] 

— — — spektralphotom., alkal. Phosphorwolframat- 
meth. 269, 172 

— — v. Harnstoff, colorim. 257, 324 

— — — photom. 258, 164 

— v. Histidin, fluorim., mit o-Phthaldialdehyd 256, 242 

— — v. hormonalem Radiojod mit Kationenaustauscher- 
harz 258, 325 

— — v. Hydrogencarbonat, titr., -elektrom. 256, 153 

— — v. Hydroxyprolin 259, 403 

— — v. 11-Hydroxysteroiden, fluorim. 257, 329 


Blutserum 


— — v. Imidazolen in — v. Patienten mit Histidinimie 
u. Gesunden, automat. 260, 412 

— — v. Immunglobulinwerten in — v. neugeborenen 
Kalbern, Triibungstest 255, 326 

— — v. Isoniazid, spektralphotom. 259, 411 

— — v. Isoprenalin u. seinen O-Methylderiv., fluorim., 
nach saiulen-chromatog. Trenn. 257, 94 

— — v. Jd, Cerat-Arsenit-Meth. 252, 68 

— — v.J (proteingeb.-), aktivierungsanalyt. (neu- 
tronen-) 257, 88 

— — — Zersetzung im Sauerstoffkolben 254, 165 

— — v. Jodaminosiauren, diinnschicht-chromatog.- 
spektralphotom. 258, 168 

— — v. K, elektrodenselektiv (flissigmembran-) 257, 85 

— — — potentiom. (direkt-), mit fliissiger Ionen- 
austauscher-Hlektrode 256, 151 

— — —u. Na, potentiom. 259, 168 

— — v. Kreatinin, photom. 258, 168 

— — — spektralphotom. (mikro) 259, 170 


— — v. Kreatinin neben Protein, kinet.-spektralphotom. 


259, 404 

— — v. Kreatinkinase, Signifikanz des ,, Verdiinnungs- 
effektes“ 259, 92 os 

— — v. Li, atomabsorptions-spektralphotom. 256, 151 

— — — flammenphotom. u. atomabsorptions-spektral- 
photom. im Vergl. 259, 167 


— — — neben Na u. K, flammenspektralphotom. 257, 321 


— — v. Lipase 251, 221 

— — vy. Lipiden, diinnschicht-chromatog.-densitom. 
257, 411 

—-——-—- fluorim. 258, 413 

———-—- photom. 251, 335 

— — — Eppendorf-System 3000-Meth. 257, 412 

— — — in — mit ibermaBigem Cholesterin- u./oder 
Triglyceridgehalt 256, 170 

— — — Summierungstechnik, Methodenvergl. 252, 72 

— — vy. Lipoproteiden, elektrophoret. 251, 211 

— — — — (cellogel-) 259, 171 


— — — — (papier-), auf Agarosegel: Standardisierung in 


Lipoprotein-Konzentrationseinheiten (mg/100 ml) 
durch Vergleich mit der analytischen Ultrazentri- 
fugierung 260, 332 

— — vy. Lipoproteidlipase 256, 250 

— — vy. luteinisierendem Hormon, radioimmunolog. 
259, 223 

— — v. Meractinomycinum, fluorim. 251, 337 

— — v. Mg-Spuren, AutoAnalyzer-Meth. mit Farbstoff- 
lés. v. Mann u. Yoe 257, 322 

— — — mit Calmagit 253, 399 

— — v. Mg u. Ca, atomabsorptions-spektralphotom. 
251, 333 

— — v. N (Gesamt-) in yl-Proben, titr. 259, 274 [Or] 

— — y. N (Rest-), photocolorim. Hypobromitmeth. 
259, 169 

— — y. Na, Albumin, Ca, Gesamtprotein, K, alkal. 


Phosphatase u. Bilirubin, Qualitiitskontrolle m. H. des 


tagl. Mittelwertes 257, 321 

— — v. Neutralfett, enzymat. Glycerid-Glycerin-Nachw. 
252, 72 

— — vy. Ni, atomabsorptions-spektralphotom. 257, 89 

— — y. Nucleotidase 251, 221 

— — y. Ornithin-Transcarbamoylase, halbautomat. 
260, 420 
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— v. Oxypurinen u. Allopurinol-Metaboliten, siulen- 
chromatog. (kationenaustausch-) 254, 246 

— v. P, atomabsorptions-spektralphotom. 258, 162 
— — neben Phosphatid-P 256, 154 

— — spektralphotom., mit Molybdanblau u. Metamizol 
260, 172 

— — — mit Chromotropsaure 258, 162 

— v. Pepsinogen, halbautomat. 256, 166 

— v. Phenobarbital u. Phenytoin (simultan) 257, 334 
— vy. Phenolen (freien -), colorim., mit modifiz. Diazo- 
reaktion 256, 159 

— v. phenylaithanolaminhalt. Medikamenten, gas- 
chromatog. 255, 254 

— v. Phenylalanin, gas-chromatog. 254, 168 

— v. Phenylbutazon in Ratten—, gas-chromatog. 
256, 416 

— v. Phenytoin u. Phenobarbital, gas-chromatog. 
257, 256 

— v. Phosphatase (alkal.-) 2538, 253 

— — (alkal. Placental—), elektrophoret. Mikrozellen- 
Schnelltechnik unter Anwend. eines fluorogenen 
Substrates 259, 91 

— — (saurer-) 257, 255 

— — —u.labiler Tartrate, Vereinfachung der Meth. 
v. King u. Jegatheesan 254, 254 

— v. Phosphatiden in — v. Hunden 251, 211 

— vy. Phosphatidklassen, Diinnschicht-Chromatog. u. 
Phosphoranalyse 258, 406 

— v. Phospholipase A bei akuter Pankreatitis, 
turbidim. 2651, 221 

— vy. Placentalactogen, radioimmunolog. 252, 271 [Or] 
—v. PO,3-, automat. 255, 241 

— — spektralphotom., mit p-Phenylendiamin als 
reduzierendes Agens 256, 154 

— y. Postheparinlipaseaktivitat 252, 198 [Or] 

— y. Proteinen bei Alkoholcirrhose 254, 171 

— — die 3,5,3’-L-Trijodthyronin binden, radioimmuno- 
u. papierelektrophoret. 258, 169 

— — elektrophoret. (disc-) 255, 246 

— — immunoelektrophoret. 254, 170 

— — — routinema8. 257, 326 

— — immunolog. 254, 171 

— y. Retinol, fluorim. 259, 408 

— vy. Schilddriisenhormonen u. ihren Vorstufen nach 
Radiojodgabe 252, 260 [Or] 

— — gas-chromatog. 251, 338 

— y. Sedativa u. Tranquilizern, gas-chromatog. 257, 415 
— v. Spurenelementen, aktivierungsanalyt. 256, 240 
— — atomabsorptions-spektralphotom., flammenlose 
Atomisierung 252, 111 [Or] 

— v. Sulfobromphthalein 257, 334 

— v. Thyroidhormonjod, aktivierungsanalyt. (neu- 
tronen-) 259, 84 

— v. Thyroxin 251, 339 

— — 258, 173 

— — Gelfiltration 255, 249 

— — halbautomat., ohne Verbrenn. 257, 329 

— — mittels Gleichgewichtsdialyse bei niedriger 
Temperatur 256, 164 


— — — radiom., Doppel-Isotop-Verf. 257, 413 

— — —u.T,-in vitro-Test, automatis. 259, 222 

— — — zur Schilddriisendiagnostik 256, 164 

— — v. Thyroxinkonzentration u. —bindung in — v. 


Ratten 256, 164 
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Blutserum, Best. (Forts.) 

— — y. Tricarbonsaurecyclus-Bestandteilen, gas- 
chromatog. 255, 243 

— — y. Triglyceriden 256, 169 

— — — colorim. oder fluorim. 259, 407 

— — — fluorim. 257, 327 

— — — halbautomat. 2538, 405 

— — — u. veresterten Fettsiuren, photom. oder fluorim., 
nach Extr. mit Isopropylalkohol 257, 92 

— — v. Vanillinsiurediithylamid 253, 249 

— — y. Vitamin A, fluorim. (mikro) 254, 176 

— — y. Xanthinoxydase, empfindl. u. nichtradioaktive 
Meth. 254, 255 

— — y. Zn, atomabsorptions-spektralphotom. 258, 323 

— Charakterisierung v. Lipoproteiden in menschl. —, 
siulen-chromatog. (gel-), auf Agarose (Sepharose 2 B) 
252, 248 [Or] 

— HinfluB der Matrix auf die Laser-induzierte Spektral- 
emission v. Ag u. Mg 255, 255 

— Herkunft der Lactatdehydrogenase u. anderer Zell- 
enzyme im normalen — 262, 204 [Or] 

— Immunglobulin G-Unterfraktionierung, sdulen-chro- 
matog., an Hydroxylapatit-Siule 256, 166 

— Mess. v. polarog. aktivem S in menschl. —fraktionen 
nach papierelektrophoret. Trenn. 256, 241 

— Nachw. v. Aminosauren (gebundenen-) 255, 321 

— — — papier-chromatog., durch mehrmalige Entwickl. 
mit versch. Lésungsmittelsystemen 255, 245 

— — y. C-reaktivem Protein 258, 169 

— — v. Lipiden, chromatog. (fliissigkeits-) 2538, 89 

— — — dimnschicht-chromatog., an Silicagel 258, 170 

— — v. Lipoproteiden, elektrophoret. (agarosegel- u. 
disc-) im Vergl. 256, 167 

— — — — (celluloseacetat-) 256, 169 

— — — niedriger Dichte, elektrophoret. (disc-) 253, 248 

— — vy. Phenobarbital, Phenytoin u. ihren Stoffwechsel- 
produkten, diinnschicht-chromatog., auch mit spektral- 
photom. Auswert. 2538, 95 

— — v. Proteinen, siulen-chromatog. (sephadexgel-), bei 
gleichzeitiger Einwirkung v. Gleichstrom 258, 253 

— — v. Thrombin-Inhibitoren, elektrophoret. 258, 254 

— — v. Tryptophan, Tyrosin u. Kohlenhydrat-Proteiden 
in Scheiben-Elektrophorese-Gelen 255, 324 

— PBI-Best. nach alkal. Veraschung 256, 155 

— Radioimmunobest. v. Digitoxin-Konzentration: 
Methodik u. klinische Erfahrung 260, 334. 

— Trenn. v. IgG u. IgM aus Ratten—, siiulen-chromatog. 
(gel-), Vorbereitung v. Sephadex G-200 260, 328 

— — v. Lipoproteidfraktionen, elektrophoret. (gel- 
Agarose), Wirk. v. Albumin auf die Mobilitat 252, 174 
[Or] 

— UV-Spektren v. Steroiden, Stérung durch Reaktion 
mit Albumin 255, 249 

Boden, Analyse, AutoAnalyzer-Meth., Geschwindigkeits- 
erhoéhung durch elektron. Zeitnehmer 259, 374 

— automatis. chem. Untersuch., Einsatz der elektron. 
Datenverarbeitung 258, 235 

— Best. der Kationenaustauschkapazitat u. austausch- 
barer Kationen v. carbonatfreien Moor— 258, 235 

— — in Gefrierspinat u. -erdbeeren, Gemeinschafts- 
untersuch. 259, 390 

— — v. Aciditit (durch Neutralsalz austauschbarer u. 
Gesamt-), titr., -kHz, mit Ca(OH), 254, 89 


Blutserum — Boden 


— — y. Ag, atomabsorptions-spektralphotom., nach 


Extr. als org. Chelat 257, 160 


— — y. As, coulom.-titr. sowie colorim. im Vergl. 258, 82 
— — v. As-Spuren, réntgenfluorescenzspektrom., nach 


Mitfallungstrenn. 259, 384 
— v. B, spektrog. 254, 90 
— — (auswaschbarem-), Labormeth. 257, 395 
— vy. BAY 94337-Rickstainden, gas-chromatog. 
259, 160 
— vy. Br-halt. Insecticiden, flammenphotom. 254, 234 
—y.Cu.S durch trockene Verbrenn. unter Verwend. 
eines Hochtemperatur-Induktions-Ofens 256, 237 
— v. Ca-, Cu-, Mn-, Mg-, Zn- u. K (simultan), atom- 
fluorescenz-spektrom./flammenphotom. mit Mehrkanal- 
Atomfluorescenz-spektrometer 260, 75 
— v. Chlordan-Rickstanden, extr., -gas-chromatog. 
257, 397 
— vy. chlorierten Insecticiden, Ubersicht 255, 302 
— v. Co-Spuren, atomabsorptions-spektralphotom., 
nach Extr. 257, 163 a 
— v. Cu in Alkali—, atomabsorptions-spektralphotom. 
258, 399 
— vy. Cu, Zn u. Mn in ADTA/—probenextrakten, 
atomabsorptions-spektralphotom., mit einer mechanisch 
getrennten Flamme 255, 83 
— v. Diallat-Riickstaénden, gas-chromatog. 254, 235 
— v. Elementen (leichten -), rontgenfluorescenz- 
spektrom. (radioisotopen-) 258, 399 
— v. F-, elektrodenionenspezif. 258, 163 
— v. Fe(II), EinfluB v. org. Substanzen 253, 235 
— v. Fettsiuren (hoheren-) u. Triglyceriden, extr. 
253, 316 
— v. Heptachlorepoxid, polarog. (oscillo-) 259, 160 
—v. Hg 251, 113 
— — atomabsorptions-spektralphotom., nach Ver- 
brenn. u. Sammeln auf Au-iiberzogener Filterplatte 
259, 320 
— — Sauerstoffflaschen-Verbrenn. 257, 395 
— v. K (nicht austauschbarem -), siulen-chromatog. 
(kationenaustausch-) 255, 299 
— v. Katalaseaktivitat, polarog. 258, 82 
— v. Mo, extr./atomabsorptions-spektralphotom.- 
kombin. 260, 319 
— v. Mo-Spuren in —extr., colorim., nach Konzen- 
trier. durch Mitfall. mit Cupferron in Anwensenh. v. 
Fe 257, 396 
— v. NH,* u. NO,- in Extr. nach Destill., automat. 
252, 408 
— v. Nitratstickstoff in —extrakten, elektrodenionen- 
spezif. 253, 81 
— v. NO,-, elektrodenionenselekt. 253, 316 
v. NO;~ u. NO,- in —extrakten, automat. 252, 45 
— v. org. Substanzen, colorim. 260, 321 
v 
v 


< 


. P, colorim., mit Ascorbinsaéure 256, 78 

. Parinol 257, 78 

— v. Pentachlorphenol-Riickstiinden, gas-chromatog./ 
massenspektrom.-kombin. 257, 397 

— v. Phosphorsaureestern in alkal., sauren u. wiBr. 
Acetylacetonextrakten, papier- u. gas-chromatog. 
257, 75 

— v. Picrolam, extr., -colorim. 254, 235 

— v. PO,?- in —proben v. Gummibaumkulturen, 
automat. 257, 75 


— — — titr., -oscillopolarog. 256, 237 


Boden — Bor 


— — v. Pu, durch Auslaugen u. ionenaustausch- 
chromatog. Abtrenn. 257, 396 

— — — in Silicat— u. Kalk—, radiochem., durch Ionen- 
austausch 260, 65 

— — v. Pufferkapazitat, titr. 258, 82 

— — v. Quarz durch Pyrosulfatschmelze u. Behandlung 
mit Kieselfluorwasserstoffsiure 252, 60 

— — v. #¢Ra u. ?8Ra unter Verwend. v. 2%Ra als Aus- 
beute-Tracer 257, 395 

— — v. Radionukliden (natiirl.-), y-spektrom. 255, 299 

— —v.S8 (Gesamt-) 260, 321 

— — — rontgenfluorescenzspektrom. 2538, 316 

— — — u. *§ 254, 90 

— — v. Sb, atomabsorptions-spektralphotom. 259, 240 

— — v. SiO, in Ton—, Diffusionsmeth. 255, 299 

— — y. 80,2- (wasserlésl.-) in sauren Proben, atom- 
absorptions-spektralphotom. 252, 408 

— — v. Spurenelementen, spektrog. 260, 402 

— — v. Temik u. seinen Oxydationsprodukten, gas- 
chromatog. 258, 335 

— — v. Wasser, elektrom. 258, 82 

— Diffusion u. Analyse v. 4C-mark. Dieldrin in — 
255, 302 

— Extr. v. Fe (org. gebundenem-) 252, 60 

— — v. Zn, Fe u. Mn mit 0,1 N HCl 259, 384 

— Gel-Chromatographie v. Organophosphorverbindungen 
260, 75 

— massenspektrom. quantit. u. isotopische Analyse der 
Zusammensetzung gasformiger Produkte der Denitri- 
fizierung 254, 234 

— Nachw. v. Diquat u. Paraquat, Ringofentechn., (halb- 
quant.) 252, 63 

— — v. Herbiciden, die in Saskatchewan haufig ver- 
wendet werden, diinnschicht-chromatog. 258, 401 

— — vy. N-(1,1-Dimethyl-propyny]l)-3,5-dichlorbenzamid- 
Metaboliten, diinnschicht-chromatog. (radio-) 258, 334 

— pH-Wert-Best., automatisiertes Gerait 255, 83 

— y-spektrom. Messung v. langlebigen Nukliden 260, 75 

— Untersuch. des Gasaustausches im System Boden- 
Atmosphiare 264, 317 

Boéhmit, Best. neben Gibbsit- u. Kaolinit-Best. in Bauxit, 
IR-spektralphotom. 257, 230 

Bohnen, Best. v. B, spektralphotom. 255, 303 

— —v. Zn 251, 408 

— — vy. Phytinsiure 256, 86 

Bohnenkaffee, Best. v..Coffein, UV-spektralphotom. 
254, 153 

Bonbons, Best. v. Allura-Rot AC-Farbstoff, papier- oder 
siulen-chromatog.-spektralphotom. 256, 333 

Bor, Analysis of elemental — IX. (Lerner) 258, 291 [L] 

— Band III a « 1 des Handbuches der analytischen 
Chemie, 2. Aufl. (Wiinsch, Umland) 258, 291 [L] 

— Best., aktivierungsanalyt. 259, 293 

— — — mit Deuteronen 254, 132 

— — — (protonen-) 260, 158 

— — Anwend. der Reakt. 4 B(p,y)#C 251, 269 

— — gravim. oder titr., nach Fallung mit Antipyrin- 
Deriv. 260, 386 

— — in anorg. Verb., spektrofluorim., als Kompl. mit 
Morin/Oxalsiure, nach Abtrenn. als Borsiuremethyl- 
ester 259, 231 

— — in B-Leg., pyrohydrolyt., -titr. 257, 297 

— — in biolog. Material, photom., mit 1,1’-Dianthrimid 
257, 408 
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— — in Boden v. auswaschbarem —, Labormeth. 257, 395 

— — in Bodenausziigen, spektrog. 254, 90 

— — in Calciumdiborat, atomabsorptions-spektral- 
photom. sowie flammenphotom. im Vergl. 255, 157 

— — in Chlorsilanen (hochreinen-), colorim., mit Curcu- 
min 255, 295 

— — in Copolymeren v. Propylenoxid u. Tetrahydro- 
furan, titr., -potentiom. 255, 413 

— — in Diingemitteln, atomabsorptions-spektralphotom. 
257, 75 

— — — flammenphotom. 259, 385 

— — in Graphit fir nukleare Zwecke, spektrog. 260, 320 

— — in Luft 259, 60 

— — in Nau. NaOH, saéulen-chromatog. (ionenaustausch-) 
in bas. Medien u. photom. Auswert. 256, 374 

— — in Nickelleg., réntgenspektrom., durch Protonen- 
anregung 258, 72 

— — in org. u. anorg. Verbindungen (mikro) 2538, 54 

— — in Pflanzen, atomabsorptions-spektralphotom. 257, 76 

— — in Pflanzenblattgewebe 255, 300 

— — — automat. 257, 233 

— — in pflanzl. Lebensmitteln, spektralphotom. 255, 303 

— — in pharmazeut. Praparaten, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 264, 407 

— — in Reaktormaterialien, isotopenverdiinnungsanalyt. 
258, 332 

— — in Gi, aktivierungsanalyt. (protonen-) 257, 382 

— — in Silicaten, titr. 255, 292 

— — in Silicatglas, titr.-amperom. 259, 68 

— — in Stahl, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 253, 70 

— — — spektralphotom. 255, 74 

— — — — mit Methylenblau 253, 381 

— — — spektrog. 256, 72 

— — in Wasser (FluB-), Dianthrimid-Techn. 258, 316 

— — —u. Abwissern, automat. 251, 191 

— — — Gesteinen u. Mineralien, Schnellmethode 251, 264 

— — — (Meer-), spektralphotom., mit Nilblau A 260, 65 

— — — (Mineral-), siulen-chromatog. (ionenaustausch- 
massenspektrom. 252, 44 

— — — (natiirl.-), fluorim., mit 2-Hydroxy-4-methoxy- 
4’-chlorbenzophenon 255, 68 

— — — (See-), automat. 258, 306 

— — in Y,0, (hochreinem -), spektrom. (emissions-) 
255, 103 [Or] 

— — neben Be-, Ti-, Zr-, Nb- u. Ta-Best. in Al-Leg., 
spektrog. 259, 323 

— — neben F-Best. in BF,-phenol. Lés., titr. 254, 69 

— — photom., mit Diaminoanthrarufin 268, 30 [Or] 

— — réntgenanalyt. (Spuren) 251, 45 

— — spektralphotom., mit Chinalizarin in Schwefelsdure- 
Essigsiure-Medien 259, 46 

— — — mit Dianthrimid oder Carminsiure in konz. 
schwefelsaurem Medium 258, 306 

— — spektrom., mit Hochfrequenzplasmabrenner 252, 28 

— — titr., als Bortartrat 252, 28 

— — titr., -potentiom., als Tetrafluoroborat 254, 216 

— Isotope, Trenn., II. Systeme BF, + Komplexverbin- 
dungen v. BF, mit £,6’-Difluor- u. £,6’-Fluorchlor- 
diithylather 258, 307 

— Isotopenanalyse an Bandenképfen des BO-Molekiils 
257, 206 

— — im BF,--Ion, IR-spektroskop. 254, 55 

— Kompl. mit Trihydroxyfluoronen, fluorim. Untersuch. 
258, 306 
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Bor, (Forts.) 

— wasserlésl. Best. in Diingemitteln, atomabsorptions- 
spektralphotom. 254, 90 

— — — in Diingern (Komplex-), spektralphotom., mit 
Azomethin nach Extr. mit 2-Athyl-1,3-hexandiol 
258, 117 [Or] 

Bor-10, Best. in B-halt. Verb., Messung der Absorption 
therm. Neutronen 258, 221 

Boracit, Laser-Mikro-Emissionsspektralanalyse 255, 38 

Borane, Best. v. B (mikro) 268, 54 

— N-halt. Deriv., Best., titr. (jodom.-) 260, 395 

Borat, Best., gas-chromatog. u. massenspektrom., als 
Trimethylsilylderiv. 258, 219 

— Dinatriumocta—, Best. in Holzproben, photom. 
252, 408 

Borate, Tetraaryl—, Einflu8 v. Substituenten auf die 
Stabilitét v. — 254, 306 

Boratgliser, Best. v. Eu u. Dy, spektrofluorim. 258, 313 

— — v. Th(IIT) 256, 75 

Borax, als Grundstandard in der Volumetrie 265, 224 

Borcarbid, Best. v. O-, F-, Na-, Mg-, Si-, Al-, Se-, V-, Cr-, 
Mn-, Fe, Co- u. As-Spuren, aktivierungsanalyt. (neu- 
tronen-) 258, 75 

— Oxydat. mit Chromschwefelsaure 256, 233 

Bordeaux B, Oxydat. mit Bromat, kinet. Untersuch. der 
nichtkatalys. u. durch V(V) katalys. Reaktion 251, 41 

Borerze, Best. v. H,O, protonenriickstoB-meth. 255, 155 

Borfluorid, Best. v. B u. F in phenol. Los. v. —, titr. 
254, 69 

Borhydride, Alkalimetall—, Best., titr. 255, 157 

Borlegierungen, Best. v. B, pyrohydrolyt., -titr. 257, 297 

Bornitrid, Best., spektrog. 256, 105 [Or] 

Bororganoverbindungen, Best. v. B (mikro) 2538, 54 

Boroxine, Gas-Chromatog. u. Massenspektrometrie 
einiger — 264, 392 

Borsiure, Best. in Milch u. Milchprodukten, photom., 
mit 1,1’-Dianthrimid 258, 396 

— — titr., -amperom. 257, 359 

— — titr. (komplexom.-), mit versch. Polyolen 256, 47 

— Extr. mit 2,2-Diaithylpropandiol u. 2-Athyl-hexandiol- 
(1,3) in Chloroform 2538, 232 

— Isolierung, extr. 255, 294 

— Kompl. mit Morin u. Oxalsiure, spektrofiuorim. 
Untersuch. 257, 290 

— Morin-Oxalsiure-Kompl., Untersuch. der Eignung 
zur spektrofluorim. Analyse 255, 228 

— Na,CO,-Mischung, Untersuch. des reaktiven Verhaltens, 
thermogravim., differentialanalyt. u. [R-spektrog. 
254, 334 

Bortrichlorid, Best., titr.-konduktom., nichtwiBr., mit 
Carbonsiuren in DMF 259, 53 

— — v. HCI-, Cl,-, Phosgen-, Dichlormethan-, Silicium- 
tetrachlorid-, Chloroform- u. Tetrachlorkohlenstoft- 
Verunreinig., gas-chromatog. 258, 388 

Bortrifluorid, Trenn. v. Difluorboran, gas-chromatog., 
bei tiefer Temperatur 258, 307 

BPMC (0-sek.-Butylphenyl-N-methylcarbamat), Best., 
dinnschicht-chromatog. 257, 165 

BPPH (2-Benzoylpyridin-2-pyridylhydrazon), Kompl. mit 
Fe(II), Co(II), Ni(II), Cu(II) u. Zn(II), spektral- 
photom. Untersuch. 254, 52 

Brallobarbital, Metabolite, Isolier. u. Identifizier. 251, 345 

Branntweine, Best. v. Athanol, spektralphotom. 254, 400 


Bor — Brom 


Brennerei-Produkte, Best. v. Feuchtigkeitsgehalt, Uber- 
prif. versch. Methoden 257, 237 

Brennstoffe, Best. v. Methoxygruppen 259, 155 

— Kohlenwasserstoff—, Identifiz. u. Best. v. schmelz- 
punktsenkenden Frostschutzmitteln durch IR- 
Spektrometrie 254, 85 

Brennstoffgase, Best. v. S (gesamt), titr., gegen Dimethy]l- 
sulfonazo III 254, 318 

Brenzcatechin, Best. in mikrobiolog. Kulturen, die 
andere Phenole enthalten, colorim. 252, 73 

— — neben Protocatechusaure, Chinon, Gentisinsaure, 
Phenol, p-Hydroxybenzoesaure, Pyrogallol u. Gallus- 
siure im Gem. 252, 73 

— — spektralphotom., mit Triathanolamin u. Eisen(IIT) 
260, 62 

— Nachw. mit 4-Nitrophenylacetonitril 253, 64 

— — neben Hydrochinon-, Resorcin-, Pyrogallol- u. 
Phloroglucin-Nachw., diinnschicht-chromatog. 257, 227 

Brenzcatechinamine, Best. in biolog. Material, gas- 
chromatog./massenspektrom. 259, 210 

— chromatog. Trenn. als Dansyl-Deriv. 255, 332 

— Chromatog. v. Stoffwechselprodukten biog. Amine u. 
verwandten Verb. 2538, 401 

— Nachw., diinnschicht-chromatog., auf Polyamid 
252, 74 

— — — auf Silicagel, verbesserte Kondensationsreaktion 
mit Formaldehyd 252, 74 

— — dinnschicht-chromatog.-mikrospektrofluorim., auf 
Silicagelschicht nach Kondensation mit Formaldehyd 
255, 332 

— Trenn. v. Brenzcatechinsdéuren an Al,O, 256, 63 

— u. Indolderivate, Trenn., dinnschicht-chromatog. 
260, 334 

— 3-O-methylierte Deriv., Trenn., siulen-chromatog., 
auf lipophilem Sephadex 255, 90 

— u. Serotoninmetabolite, Best. in Harn, diinnschicht- 
chromatog.-fluorim. 260, 334 

Brenzcatechinaminmetabolite, Best., gas-chromatog.- 
massenspektrom. 252, 416 

Brenzcatechine, Best. in Plasma, fluorim. 257, 335 

— saure u. neutrale Katabolite, Trenn., saulen-chro- 
matog. (ionenaustausch-) 257, 335 

Brenzcatechin-O-methyltransferase, Best. 258, 413 

Brenzcatechinsiuren, Trenn. v. Brenzcatechinaminen an 
Al,O, 256, 63 

Brenztraubensiure, Best., gas-chromatog. 254, 394 

— — neben Milch-, Fumar-, Bernstein-, Apfel- u. 
Citronensaure-Best. in biolog. Material, gas-chromatog. 
253, 326 

— — photom., mit dem Thiosemicarbazonderivat als 
Standardsubstanz 2538, 160 

— B-Mercapto—, Best. in Cystein-Transaminierungs- 
mischungen, titr., mit o-Hydroxy-mercuribenzoesaure 
gegen Dithiofluorescein 259, 79 

Briefmarken, Best. v. Ag zur Echtheits- baw. Falschungs- 
beurteilung, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 258, 90 

Brillantgriin, s. 4,4’ -Bis-diaithylamino-triphenylearbinol 

Brom, Aufnahme v. Hydrochinon 251, 371 [Or] 

— Best., aktivierungsanalyt. (photonen-) 254, 380 

— — in Algen, polarog. 254, 91 

— — in Bromisoval, réntgenfluorescenzspektrom. (radio- 
isotopen-) 258, 405 

— — in Harn, flammenphotom. 258, 325 

— — in Insecticiden, flammenphotom. 254, 235 


Brom — Bromkresolgriin 


— — in Kakao, flammenspektroskop. 257, 313 

— — in Olen aus Meeres- u. Landherkunft, aktivierungs- 
analyt. (neutronen-) 260, 403 

— — in org. hochhalogenisierten Verb., titr. (jodom.-) 
257, 345 [Or] 

— — in org. Verb., ammonolyt. 254, 69 

— — — Carius-Meth. mit Silberschiffchen 259, 54 

— — — (schwerfliicht.-), mikro 251, 65 

— — — spektralphotom., nach Verbrenn. in Sauerstoff- 
Flasche (mikro) 2538, 55 

— — — titr., halbautomat. 259, 54 

— — in Pharmaka, rontgenfluorescenzanalyt., mit 
y-Strahlenanregung 257, 316 

— — in Ru-, Re-, Os-, Pt- u. Pd-org. Verbind., titr.- 
potentiom. 256, 365 

— — in Silicatgesteinen, katalyt.-photom. 257, 304 

— — in Wasser, automat. 256, 68 

— — neben Amino- u. Nitrogruppen-Best. 251, 64 

— —neben Au-, Mn-, Na-, Ta- u. W-Best. (simultan), 
in Textilgewebe, aktivierungsanalyt. (neutronen-), 
mittels Ge/Li-Detektor 259, 71 

— — neben C-, H- u. J-Best. (mikro), durch Adsorption 
an Kieselgel 2538, 153 

— — neben C- u. H-Best. (mikro) in hoch bromierten 
org. Verb. 258, 153 

— — — inorg. Verb., gravim. 256, 321 

— — neben Cl-Best. in org. u. anorg. Verb. (mikro) 254, 389 

— — neben Cl- u. J-Best., flammenphotom., durch therm. 
Anregung ihrer Indiumsalze in kihlen Flammen 
254, 382 

— — — in org. Verb., mit Sauerstoff-Flasche (mikro) 
251, 65 

— — — — Reduktionsmethode 251, 65 

— — — in Se (hochreinem-), aktivierungsanalyt. (neu- 
tronen-) 251, 271 

— — neben J-Best. in Harn u. Pflanzen, aktivierungs- 
analyt. (neutronen-) 258, 163 

— — neben NOBr-Best. (simultan), spektralphotom. 
2538, 231 

— — titr., automat., mit Kaliumhexacyanoferrat(IT)- 
Standardlés. 255, 275 [Or] 

— — — (nichtwaB6r.-), mit Natriumathanolat in Chloracyl- 
piperazinderivaten 254, 399 

— — v. Gesamtkérper— durch ,,occupancy“‘-Prinzip u. 
Neutronenaktivierungsanalyse 256, 155 

— halt. Medikamente, Best. in Blut, Harn u. Gewebe, 
rontgenfluorescenzspektrom. 251, 223 

— Mitfall. an Metallhydroxiden, Einflu8 versch. Faktoren 
257, 221 

— polarog. Verh. in Dimethylformamid 257, 220 

— Trenn. v. As u. Br, Mitfall. an Eisen(IL)-hydroxid 
254, 312 

Bromacil (5-Brom-3-sec-butyl-6-methyluracil), Best., 
gas-chromatog. 255, 168 

— Nachw. neben 3-Butyl-6-methyluracil- u. Terbacil- 
Nachw., diinnschicht-chromatog. 2538, 239 

— Stoffwechselprodukte, Nachw. in Rattenharn 253, 415 

Bromalkyle, Best., titr.-potentiom., mit Quecksilber- oder 
Silbernitrat 259, 314 

Bromat, Best. neben Br--Best. im Gem., titr.-amperom. 
(kurzschluB-) 259, 145 

— — neben Hypobromit- Bromit- u. Bromid-Best., 
titr. (arsenitom.-), -potentiom., Verwend. v. OsO, 
254, 226 
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— — spektralphotom., mit Antipyrin (mikro) 255, 236 

— — — mit 1,2,3-Tris-(2-diathylamino-athoxy)-benzol- 
hydrochlorid 254, 60 

— — titr., automat., mit Kaliumhexacyanoferrat(II)- 
Los. 255, 275 [Or] 

— katalyt. Stufe in Gegenw. v. Ti(IV) 257, 57 

— Trenn. v. Br-, papier-chromatog., mit Tri-n-butyl- 
orthophosphat 258, 297 

Bromid, Best., in Lebensmitteln, Sauerstoffverbrennungs- 
meth. 258, 246 

— — in pflanzl. Lebensmitteln nach Begasung mit 
Methylbromid 251, 149 

— — in Serum, colorim., mit Bromat-Rosanilin-Meth. 
260, 407 

— — in Wasser, kinet.-photom., mit Chromotrop 2B 
259, 321 

— — — (natiirl.-) 258, 392 

— — neben BrO,--Best. im Gem., titr.-amperom. (kurz- 
schluB-) 269, 145 

— — neben Cl-, enthalpiom. 254, 34 [Or] 

— — neben Cl-- u. J~-Best. im binaren oder ternaren 
Gem. bei bestimmten Mengenverhiltnissen, titr., 
potentiom., mit Quecksilber(II)-nitrat 257, 220 

— — — titr., -potentiom. 254, 63 

— — neben Cl--, J-- u. F--Best., titr., -potentiom., 
mit gemischtem Titranten 254, 381 

— — neben Hypobromit-, Bromit- u. Bromat-Best., 
titr. (arsenitom.-), potentiom., Verwend. v. OsO, 

254, 226 

— — neben J-- u. Cl--Best., titr., -potentiom. 253, 150 

— — papier-chromatog., an mit schwerldsl. Ag-Verb. 
imprign. Filterpapier 253, 219 

— — radioelektrochem. 256, 318 

— — spektralphotom. (indirekt-), als Isochinolin-queck- 
silber(IL)-Kompl. mit Dithizon 259, 311 

— — — mit Nilblau A 254, 382 

— — titr., gegen Eriochromschwarz 252, 37 

— — titr.-MHz, mit Quecksilber(II)-acetat 258, 356 [Or] 

— — titr., -potentiom., mit BaSO,-imprign. Pergament- 
papier-Membran als Indicatorelektrode 257, 57 

— — — mit Quecksilber(II)-nitrat 257, 220 

— Nachw. neben Cl-- u. J~-Nachw., mit nachfolgender 
Natriumschmelze 256, 52 

— — — Trockenmeth. 257, 151 

— Riickstandsbest. in methylbromidbegasten Lebens- 
mitteln 258, 175 

— spezif. Elektroden, Selektivitatskoeffizienten 259, 138 

— Trenn. v. BrO,-, papier-chromatog., mit Tri-n-butyl- 
orthophosphat 258, 297 

Bromierungsverfahren, Extraktionstitration fiir kinetische 
Untersuchungen schneller — 260, 149 

Bromisoval, Best. in Blut (Leichen-), Mageninhalt u. 
Gehirnsubstanz, KMR-spektrom. 258, 416 

— — in Blut u. Harn, gas-chromatog. 255, 254 

— — vy. Br, réntgenfluorescenzspektrom. (radioisotopen-) 
258, 405 

Bromit, Best. neben Hypobromit-Best., chronopotentiom., 
bzw. polarog. mit amperom. Indikation 251, 58 

— — neben Hypobromit-, Bromat- u. Bromid-Best., 
titr. (arsenitom.-), -potentiom., Verwend. v. OsO, 
254, 226 

— — neben OBr~ u. BrO,-, titr., oder polarog. 257, 220 

Bromkresolgriin, Dissoziationskonstante, in wasser- 
freiem N,N-Dimethylformamid 2538, 50 
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4-Brom-1-nitrobenzol, Reaktionsprodukte mit Natrium- 
methoxid, diinnschicht-chromatog. Trenn. durch 
Ubertrag der Flecke 251, 399 

Bromil, pflanzl., Best. in Getranken, Schnellmeth. 260, 80 

Bromophos [0-(4-Brom-2,5-dichlor-phenyl) -0,0-dimethyl- 
monothiophosphat], Best., titr. (oxydim.-), mit Chlor- 
amin T 255, 168 

Bromorganoverbindungen, Best. v. C, H u. Br (mikro) 
simultan 2538, 153 

Bromsulphthalein, s. Sulfobromphthalein 

Bromthiophen, 2- u. 3- —, Photoelektronenspektren 
254, 93 

Bronze, Best. v. Be, siulen-chromatog. (anionenaus- 
tausch-)-photom. 260, 317 

— — y. Gu, Zn, Sn u. Pb in GuB-Zinn—/RotguB nach 
DIN 1705 u. Gu8-Blei—/GuB-Zinn-Blei— nach 
DIN 1716, roéntgenfluorescenzspektrom. 258, 349 [Or] 

— — y. Fe u. Cu, spektralphotom. 255, 148 

— — y. Mn(II), Ce(II1) u. V(IV), coulom.-titr. 255, 288 

— — y.P, polarog., als Phosphormolybdinkompl. 
257, 297 

Brot, Athylenoxid-konserviertes, Best. v. Riickstanden 
u. Abkémmlingen 257, 82 

— Best. v. 8’Cs 260, 156 

— — vy. Cysteinhydrochlorid, Ascorbinsiure u. Kalium- 
bromat, titr. 268, 244 

— — vy. Sorbinsiure, Benzoesaure u. p-Hydroxy-benzoe- 
siureestern, spektralphotom. 256, 94 

— Extraktion v. leichten Schmutzteilchen in Pumper- 
nickel, Schnellmeth. 256, 397 

Brucin, Best. neben Strychnin-Best. in Reinsubstanzen, 
papier-chromatog.-colorim. 257, 407 

— Strychnin-Gesamtgehalt, Best. in Semen Strychni, 
photom., mit Bromthymolblau 256, 410 

Brushit, Monetit-Gemisch, Analyse, thermogravim. 
252, 50 

Buclosamide, Nachw., diinnschicht-chromatog., auf 
Kieselgelschichten 251, 156 

Bufexamae, u. Stoffwechselprodukt, Best. in Plasma u. 
Harn, gas-fliissig-chromatog. 257, 415 

Bufotenin, Best., diimnschicht-chromatog., mit o-Phthal- 
aldehyd 258, 390 

Buntmetalle, metallurg. Produkte, Best. v. Se, photom. 
2538, 373 

Buquinolat (6,7-Diisobutoxy-4-hydroxychinolin-3-carbon- 
siiureiithylester), Best. in Futtermittel, gas-chromatog. 
252, 62 

Butadien, Acrylnitril/— -Copolymere u. die Vulkanisa- 
tionsprodukte, Analyse, gas-chromatog. (pyrolyt.-) 
251, 130 

— Best. neben Propin- u. Allen-Best. in Propen, gas- 
flissig-chromatog. 258, 78 

— Styrol-Latex, Best. in Papier 252, 61 

Butalbital-Na, Best. in Serumproben (Standard-), coulom.- 
titr. 256, 416 

Butan, Best. neben N,-Best. im bindren Gem., gas- 
chromatog., an NaCaA-Zeolith 258, 315 

Butanol, Best. neben Isobutanol-Best. in ihrem Gem., 
durch Oxydat. mit Cer(III)-perchlorat (mikro) 256, 365 

Butanol-1, Best. v. Peroxoverb., photom. 257, 232 

— 2-Methyl— u. 3-Methyl—, Best. in Amylalkohol, gas- 
chromatog. 259, 384 

Butanol-2, 3,3-Dimethyl—, priparative gas-chromatog. 
Auflés. 255, 395 
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Butanon-2, Best. v. Wasser in Mikroliterproben, tribungs- 
punktanalyt. 256, 78 

Butaperazinum, Best., chromatog.-UV-spektralphotom. 
254, 158 

Butensiuren, Ester, Retentionsverhalten auf stationaren 
Phasen mit unterschiedlichem polaren Charakter 260, 312 

3-Butenylisothiocyanat, Best. in Rapssamen, titr., durch 
Jodazid-Reakt. 257, 163 

Butter, Best. v. Borsiure, photom., mit Dinathrimid 
253, 396 

— — y. Buttersiure, gas-chromatog. 257, 81 

— — y. fliichtigen Stoffen in SiBrahm—, semiquantit. 
256, 90 

— — vy. Insecticiden (Spuren) in Extr. v. Roh—, gas- 
chromatog. (capillar-) 257, 352 

— — y. Phosphatidphosphor in Trocken— u. Butter- 
Reinfett, spektralphotom. 253, 169 

— — vy. Wasser in maschinenmiaBig hergestellter — 
(Fritz—), kontinuierlich 256, 90 

— Identifiz. v. pflanzl. Olen zur Erfassung v. Ver- 
failschungen, gas-chromatog., Vergl. v. Trennmethoden 
256, 87 

— Nachw. v. Rindertalg, thermodifferentialanalyt. 251, 414 

Butterfett, Best. v. Butterséure, gas-chromatog. 257, 81 

— — vy. chlor. Pesticiden, Meth. nach Mills, Ringunter- 
such. 254, 406 

— Sterinanalyse v. synthet. — zum Nachw. v. Fremdfett 
im Milchfett 251, 414 

— Veresterungsmethode bei der diinnschicht- u. gas- 
chromatog. Untersuch. 260, 82 

Buttergebick, Best. v. Fremdfett, gas-chromatog. 254, 401 

Butterél, Best. v. 6-Sitosterin in verfalschtem —, gas- 
chromatog., nach Abtrenn. an mit Digitonin impragn. 
Celitsiule 256, 91 

Buttersiiure, Best. in Hi (Voll-), gas-fliissig-chromatog. 
257, 311 

— — in Lebensmitteln (butterhalt.-), gas-chromatog. 
257, 81 

— — in Milchserum u. waBr. Extr. v. Kase, gas-chromatog. 
2538, 169 

— — neben Ameisensaure-, Capronsiure- u. Caprylsaure- 
Best. im Gem., sdulen-chromatog. (ionenaustausch-)- 
titr., -potentiom. 256, 325 

— — neben Essig-, Propion- u. Hippursiure-Best. in 
Blut, Plasma u. Cerebrospinalfliissigk. 256, 158 

— 2,4-Dihydroxy-3,3-dimethyl—, y-lacton, Best. in 
Pantothenylalkohol, gas-chromatog. 257, 406 

— B-Hydroxy—, Best. in Hiern, gas-chromatog. 255, 308 

— — — in Hiern, gas-chromatog., Gemeinschaftsunter- 
such. 259, 391 

— 2-Methyl1-2,3-dihydroxy—, Best. in Lebensmitteln 
256, 83 

Butylen, Dehydrierungsprodukte (katalyt. oxydat.-), 
Analyse, gas-chromatog. 252, 43 

Butyl-hydroxyanisol, s. BHA 

Butylphosphate, Mono-, Di- u. Tri—, Best., gas- 
chromatog. 256, 351 [Or] 

n-Butylscopolaminbromid, s. Scopolaminbutylbromid 

Butyrat, 8-Hydroxy—, Best. in Blut, enzymat.-fluorim. 
259, 56 

Butyrophenone, Best., colorim., mit 3,5-Dinitrobenzoe- 
sdure 254, 410 

— — in Plasma u. Gewebe, gas-chromatog. 259, 410 

Butyrylperazin, s. Butaperazinum 


Cadmium 
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Cadmium, Best., aktivierungsanalyt. (photonen-) 254, 380 

— — atomabsorptions-spektralphotom., kombin. mit 
Extr. mit Aminen héheren Molekulargewichtes 
259, 304 

— — atomfluorescenzspektrom. 254, 38 

— — coulom.-titr. (amperom.-), in geschmolzenen Alkali- 
thiocyanaten mit Sulfidionen 258, 145 

— — extr.-atomabsorptions-spektralphotom., mit TAR 
255, 54 

— — extr.-spektrofluorim., als o-Phenanthrolin-Fluores- 
cein-Halogenderiv.-Kompl. 260, 144 

— — gravim., mit p-(Mercaptoacetamido)-phenetol 
257, 206 

— — — mit Thenoyltrifluoraceton u. B- oder y-Picolin 
256, 319 

— — gravim. oder colorim., mit rhodanilatahnlichen 
Verbindungen 253, 144 

—— gravim., sowie titr., mit Thiocaprolactam 251, 289 

— — in Abfall aucune. ) iniggalilaers se gWiges «laa ea 
im Mikrogramm-Bereich 259, 67 

— — in Abwissern, Dithizonmeth. 251, 191 

— — in Alkalimetall- u. Zn-Salzen, extr.-fluorim., mit 
1-(8-Hydroxy-2-chinolyl)-3,5-dimethyl-pyrazol 
258, 221 

— — in biolog. Gewebe, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
252, 66 

— — in biolog. Proben, substéchiom. 2538, 242 

— — in biolog. yl-Proben, atomabsorptions-spektral- 
photom., ,,Spike-Height‘‘-Verf. 256, 151 

— — in Cadmiumselenid, titr.-spektralphotom. 258, 330 

— — in Cd-Metallen, atomabsorptions-spektralphotom. 
258, 319 

— — in 1Cd-Praparaten, atomabsorptions-spektral- 
photom. 251, 268 

— — in CdS, photom., nach therm. Sublimation 257, 385 

— — in Cu/Cd-Leg., siulen-chromatog. (ionenaustausch-)- 
titr. (chelatom.-) 257, 65 

— — in Cu (hochreinem-), polarog. (invers-) 258, 374 

— — in Eisen(II)-sulfat (Spuren) 254, 336 

— — in festen Proben, atomfluorescenz-spektrom. 
257, 303 

— — in GaAs, Ga u. As, spektrochem. 253, 68 

— — in galvan. Lés., atomabsorptions-spektralphotom. 
254, 336 

— — in GaSb, Ga u. Sb, spektrochem. 253, 68 

— — in Gesteinen, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
253, 267, [Or] 313 

— — — atomabsorptions-spektralphotom., Impuls- 
Thermalzerstiubung 258, 72 

— — in Graphitpulver, atomfluorescenz-spektralphotom. 
257, 305 

— — in Lebensmitteln (diat.-), voltamm. (anodic- 
stripping-) 257, 78 

— — in Leg., gas-chromatog. 258, 379 

— — in Leg. u. Cadmiumschwamm, titr., -amperom. 
257, 229 

— — in Luft, spektralphotom., mit Dithizon 256, 224 

— — in Meeresnahrung, atomabsorptions-spektral- 
photom. 251, 145 

— — in Metallen auf Zn-Basis u. in Lés., atomabsorptions- 
spektralphotom., mit Induktionsofen 257, 147 
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— — in Niu. Co, photom., mit Dithizon nach Extr. 
mit Aminen (0,001—0,003°/,) 251, 199 

— — in org. Verb., Methodeniibersicht 251, 66 

— — in Pd (zur Herstell. v. Radioisotopen dienendem-) 
aktivierungsanalyt. (neutronen-) 257, 302 

— — in Silicaten, atomabsorptions-spektralphotom. 
255, 77 

— — — — mit der Absorptionsréhrentechn. kombin. mit 
einem Ringbrenner 255, 154 

— — in Sn/Pb/Cd/-Leg., polarog. (wechselstrom-) 260, 67 

— — in Wasser (See-), voltamm. (anodic-stripping-) 
253, 305 

— — in Y,0, (hochreinem-), spektrom. (emissions-) 
255, 103 [Or] 

— — in Zircaloy-2, spektralphotom., nach relativer Extr. 
mit flissigem Anionenaustauscher 257, 159 

— — in Zn, atomabsorptions-spektralphotom., nach Extr. 
v. Jodid-MIBK 254, 324 

— — in Zn-Leg., polarog. 258, 67 

— — in Zr u. seinen Legierungen, atomabsorptions- 
spektralphotom. 252, 48 

— — isotopenverdiinnungsanalyt. 2538, 212 

— — neben Ag-Best. (simultan), titr. 258, 145 

— — neben Ag- u. In-Best. (simultan) in ternaren Leg., 
coulom.-titr. 259, 63 

— — neben Ag-., Tl-, Hg- u. Bi-Best. in Graphit, atom- 
fluorescenz-spektrom., Empfindlichkeitssteigerung m. 
H. impulsiver selektiver Verdampfung in Argon- 
atmosphare 260, 159 

— — neben Ca- u. PO,--Best., fallungsanalyt.-titr. 
257, 359 

— — neben Co-, Fe- u. In-Spurenbest. in elektrolyt. Lés. 
v. Zinksulfat, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 251, 61 

— — neben Cu-Best. im binéren Gem. (simultan), 
polarog., in Bernsteinséure 259, 123 [Or] 

— — — in Y, aktivierungsanalyt. (neutronen-), durch 
Verdriingungs-Extr.-Chromatog. 256, 226 

— — neben Cu-, Ni- u. Zn-Spurenbest. in Ti, polarog. 
(oscillo-) 256, 71 

— — neben Cu- oder Ni-Best., titr., konduktom. 252, 375 
[Or] 

— — neben Cu- oder Zn-Best. in binéiren Gem., titr.- 
spektropolarim. 2538, 139 

— — neben Cu-, Pb- u. Zn-Best. in Wasser, polarog. 
(anodic-stripping-) 255, 286 

— — neben Fe-, Cu-, Zn- u. Mn-Best. in Wein u. Trauben- 
most, atomabsorptions-spektralphotom. 259, 390 

— — neben Hg(II)- u. Mo-Best. im binaren resp. ternaren 
Gem., titr., -amperom. 257, 206 

— — neben In-Best. in Ag-Targets-Léosungen, fallungs- 
analyt.-gravim. 259, 324 

— — neben In in groBem UberschuB, polarog. (wechsel- 
strom-) 2538, 212 

— —neben Mn-, Cu- u. Zn-Spurenbest. in GaAs, 
aktivierungsanalyt. (neutronen-)-isotopenverdiinnungs- 
analyt. 256, 76 

— — neben Na, Mg, Ag, Pb, Co u. Zn, titr.-photom. 
259, 46 

— — neben Pb- u. Cr-Best. in Spielwaren, atomabsorp- 
tions-spektralphotom., routinemaBig 259, 71 

— — neben Pb- u. Cu-Best. (simultan) in P (hochreinem-), 
polarog. 254, 331 
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Cadmium, Best. (Forts.) 

— — neben Pb-, Cu- u. Zn-Spurenbest. in belg. Mineral- 
wissern, polarog. (oscillo-) 258, 316 

— — — voltamm. (anodic-stripping)/pulspolarog. 
kombin. 257, 337 [Or] 

— — neben Pb- u. Zn-Best., polarog. (invers.-), in 
ammoniumhalt. Grundelektrolyten 258, 221 

— — neben Pb-, Zn- u. Mn-Best. in Cu, voltamm. 
(anodic-stripping-) 259, 322 

— — neben Zn-Best. in Cu, Ni, Al u. U, extr.-atom- 
absorptions-spektralphotom. 260, 67 

— — — (simultan) in biolog. Material, aktivierungs- 
analyt. (neutronen-) 258, 323 

— — — in Te (hochreinem-), polarog. (hochfrequenz- 
wechselstrom-) 257, 300 

— — neben Zn- u. Hg(I1)-Best., diinnschicht-chromatog.- 
ringofen-colorim. 266, 310 

— —neben Zn- u. In-Spurenbest. in Pb, polarog. 
(invers.-) 256, 228 

— — neben Zn-, Pb- u. Cu-Best. in Wasser (Meer-), 
Anreicherung mit Chitosan 259, 61 

— — — in Wasser (Bergwerks-), voltamm. (anodic- 
stripping-), mit Rechteckwellentechnik 259, 61 

— — neben Zn-, Pb- u. Cu-Spurenbest. in Wasser, extr., 
atomabsorptions-spektralphotom. 256, 372 

— — photom., mit 1,10-Phenanthrolin u. Brompyro- 
gallolrot 254, 216 

— — polarog. 257, 216 

— — polarog., in Natriumazidloés. 254, 362 [Or] 

— — polarog. (oscillo-) 255, 148 

— — spektralphotom., nach Extr. mit Dithizon 254, 223 

— — spektrofluorim., mit 3,5-Bis-(Dicarboxymethyl- 
aminomethy])-4,4’-dihydroxytransstilben (BDDS) 
251, 48 

— — titr. (argentom.-indirekt-) oder colorim. 256, 215 

— — — (komplexom.-), als Thiocyanatkompl. 258, 145 

— — — -amperom., mit ADTA u. PbO,-Elektrode als 
Indicator 256, 345 [Or] 

— — — mit ADTA gegen Chemiluminescenzindicatoren 
256, 295 

— — — mit ADTA gegen 1,5-Di-f-naphthylthio- 
carbazon 258, 366 [Or] 

— — — mit ADTA im UberschuB8 u. dessen Vervielfachung 
durch Bleijodat 255, 223 

— — — nichtwiBr., mit Agentien v. ADTA-Typ gegen 
metallochrome Indicatoren 254, 215 

— — — oder spektralphotom., mit Sulfarsazen 257, 47 

— — — -potentiom., mit ionenspez. Elektrode 251, 48 

— — — (ultramikro) 251, 314 

— — konduktom. 252, 375 [Or] 

— — titr.-spektralphotom., nichtwiBr. 255, 221 

— — titr.-spektropolarim. 256, 47 

— — voltamm. (invers-) 260, 239 [Or] 

— — — (oscillo-differential-) 257, 205 

— — v. Ag-Spuren, spektrog. 258, 67 

— — v. Cu (0,001°/,), Selektierung mit Polyathylenimin- 
Cellulose 255, 406 

— — v. Cu u. Pb, polarog. 258, 67 

— — v. Ga-Spuren, Konzentrierungs- u. Trennungs- 
moglichkeiten 251, 192 

— — v. Ni-, Zn-, Co- u. Mn-Spuren (simultan), polarog. 
(wechselstrom-), nach elektrolyt. Abtrenn. des Cd 
256, 69 

— — y. Pb, voltamm. (cathodic-stripping-) 259, 63 


Cadmium 


— vy. Sb(III)-Spuren, polarog. 263, 225 

— y. Spurenverunreinigungen in hochreinem —, 
spektrog. oder polarog., nach dest. Abtrenn. des Cd 
256, 69 

— — spektrog., nach Anreicher. durch Mitfallung 
257, 65 

—y. TI, photom., mit Malachitgriin 251, 269 

— y. Zn, extr., photom., mit PAN u. Maskier. mit 
Jodid 258, 375 

Chelathydrat mit 8-Hydroxychinolin, therm. De- 
hydratis. 255, 47 

Elektroabscheid. aus Lés. in Wasser/Dimethy]l- 
formamid 254, 215 

Extr. als Bromidkompl. mit Aminen 257, 205 

— als Halogenkompl. mit Aminen 257, 205 

— als Jodidkompl. mit Aminen 257, 205 

— mit (Carboxy-2-athyl)-diphenylphosphinoxid in 
Chloroform 259, 304 

Fallung (Mit-) an Bleisulfid- u. -carbonat 258, 144 
Kompl. mit Ammonium-1-pyrrolidindithiocarbamidat, 
voltamm. (anodic-stripping-) Untersuch. 257, 146 
— mit Arsenazo I, spektralphotom. Untersuch. 

257, 359 

— mit Bithionol, Fenticlor sowie Hexachlorophen, 
Stabilitaétskonstanten 254, 140 

— mit 1-(8-Chinolylamino)-3-(8-chinolylimino)- 
propan : 3 HCl, Extr.- u. spektralphotom. Untersuch. 
259, 300 

— mit Fe(III)-Tartrat, spektralphotom. Untersuch. 
257, 368 

— mit Iminodiessigsaure/Aminosaure, potentiom. 
Untersuch. 259, 139 

— mit NTE u. Cycloleucin 258, 145 

— mit Pyridin-2-aldehyd-2-chinolylhydrazon, extr.- 
photom. Untersuch. 259, 300 

— mit 1-Pyrrolidincarbodithioat, spektralphotom. 
Ermittl. der Bildungs- u. Extraktionskonstanten 259, 39 
— mit 4-(2-Thiazolylazo)-2-nitroresorcin sowie mit 
4-(5-Sulfo-2-thiazolylazo)-resorcin, spektralphotom. 
Untersuch. 258, 383 

— mit Thioharnstoff, Best., titr., durch Oxydat. mit 
Chloramin T 254, 215 

— mit Tyrosin, polarog. Verhalten 260, 120 [Or] 
Mitfall. mit Calciumoxalat aus homogener Lésung 
255, 54 

— v. Pb mit Cadmium-8-hydroxychinolat aus 
homogener Lés. 254, 375 

Nachw. in Ag-Lotleg., papier-chromatog. 255, 148 
— mit heterocycl. Formazanen 254, 369 

— mit Natriumbenzoat 252, 27 

— mit Thiocaprolactam 251, 282 

— neben Cu-, Hg-, Zn-, Cr- u. Ni-Nachw. in Ab- 
wassern galvan. Industriebetriebe, papier-chromatog. 
258, 316 

— neben Cu-, Pb-, Ag-, Mg-, In-, Sn- u. Zn-Nachw., 
diinnschicht-chromatog., auf Cellulose 257, 347 [Or] 
— neben Cu-, Pb-, Bi-, Hg-, As-, Sb- u. Sn-Nachw., 
diinnschicht-chromatog., auf Cellulose 258, 31 [Or] 
— neben Ga-, In-, TI(III)- u. Zn-Nachw., diinnschicht- 
chromatog., als Diithyldithiocarbamidat-Kompl. 
254, 211 


— — tiipfelanalyt., mit 2,2’-Bis-benzothiazolin 251, 313 
— polarog. Verhalten in Isochinolinformiat 255, 20 [Or] 
— — in Monoathanolamin-Lés. 257, 146 


Cadmium — Calcium 


— radiochem. Trenn. v. In im biniren Gem. durch Extr.- 
Chromatog. im System Amberlite LA-2/HCl 257, 212 

— selektive keram. Membranelektrode 257, 104 [Or] 

— Sorption aus org. Lésungsmittel/Sdiure-Gem. an Ionen- 
austauscherharzen u. chromatog. Papier 258, 212 

— Sorption u. Mitfiallung an frisch gefalltem Al(OH), 
257, 108 [Or] 

— — mit Al(OH); in Gegenw. v. Ammoniak 257, 184 
[Or] 

— Trenn. v. Zn, extr., m. H. org. Basen 253, 66 

— — — sadulen-chromatog. (kationenaustausch-), als 
Gluconate 257, 205 

Cadmium-109, Best. v. Cd-Verunreinigungen, atom- 
absorptions-spektralphotom. 251, 268 

— Trenn. v. %m Ag, ringofenmeth. 256, 47 

Cadmiumbromid, Massenspektrum (ElektronenstoB-) 
260, 143 

Cadmiumfluorid, Best. v. Gd, aktivierungsanalyt. (neu- 
tronen-) 251, 201 

Cadmiumjodid, Massenspektrum (ElektronenstoB-) 260, 143 

Cadmiumlegierungen, Best. v. Cd in Cd/Zn-Leg., titr., 
-amperom. 257, 229 

Cadmiumoxid, Best. in CdS, photom., nach therm. 
Sublimation 257, 385 3 

Cadmiumselenid, Analyse, polarog. 251, 201 

— Best. v. Ag-Spuren, spektrog. 253, 67 

— — vy. Cd u. Se, titr.-spektralphotom. 258, 330 

Cadmiumsulfid, Analyse, Anreicher. v. Beimengungen, 
extr. 253, 78 

— Best. v. Cd u. CdO, photom., nach therm. Sublimat. 
257, 385 

— — v. Cu, spektralphotom. 258, 388 

Cadmiumtellurid, Analyse, polarog. 251, 201 

— Best. v. Ag-Spuren, spektrog. 253, 67 

Cadmiumverbindungen, Best. v. Zn, extr., photom., mit 
PAN u. Maskierung mit Jodid 258, 375 

Caesium, Adsorption v. —, Co?* u. Ce*+ aus waiBrigen 
Sadurelésungen an urspriinglichem Magnetit 260, 47 

— Best., aktivierungsanalyt., atomabsorptions-spektral- 
photom. u. andere Meth., Ubersicht 258, 304 

— — in biolog. Material, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
257, 240 

— — isotopenverdiinnungsanalyt., unter Verwend. v. 
Natrium-Tetraphenylborat 257, 357 

— — neben K- u. Rb-Best. in Gesteinen (normalen u. 
ultrabasischen -), aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
251, 276 

— — neben Li- u. Rb-Spurenbest. in Gesteinen u. biolog. 
Material, fammenspektrom. 256, 381 

— — titr. (komplexom.-) 257, 132 [Or] 

— — titr.-potentiom. 260, 143 

— — voltamm. (indirekt-), mit Tetraphenylborat unter 
Verwend. einer Silicongummi-Graphitelektrode 
257, 7 [Or] 

— Extr. als Brenzcatechin-Kompl. mit Arsensaure in 
Nitrobenzol 257, 48 

— — mit 3,5-di-t- oder 4-t-Butyleatechol mit Arsen(V) 
260, 47 

— — mit 2,3,11,12-Dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexacyclo- 
octadeca-2,11-dien 260, 47 

— — mit einigen Nitrophenolen in Nitrobenzol, I. Ver- 
teilungsstudien 269, 231 

— Trenn., extr., als Tetrathiocyanatodianilinchromat(IIT)- 
Kompl. in Nitrobenzol 256, 45 
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— — v. Na, séulen-chromatog. Verhalten an anorg. Ionen- 
austauschern in salzsaurem Medium 258, 219 

— — v. SE in der Ionenquelle eines elektromagnet. 
Isotopenscheiders 256, 376 

— — vy. Tl u. Cs, siulen-chromatog., durch Kationen- 
austausch mit Ammonium-12-molybdatophosphat 
254, 53 

Caesium-131, Trenn. v. 1°1Ba, ionophoret. (gegenstrom-) 
258, 329 

Caesium-137, Best. im Kihlsystem v. schnellen Reak- 
toren 251, 280 

— — in biolog. Material, Routinemeth. 255, 86 

— — in Fleisch, durch Mess. mit diinnem Plastik- 
Phosphor in 4z-Geometrie 256, 88 

— — in Fleisch, Milch, Brot, Gemiise u. Getreide, 
Ubersichtsbericht 260, 156 

— — in Milch 258, 395 

— — — szintillations-meth. 257, 307 

— — in Objekten der auBeren Umgebung 252, 44 

— — in U (bestrahltem-) 254, 323 

— — in Umgebungsproben, extr. 256, 67 

— — in Urin 259, 168 

— — in Wasser (natiirl.-), Silicagel als Tragermaterial 
fir anorg. Ionenaustauscher 255, 67 

— Extr. u. Trenn. v. — u. Rb mittels 4-t-Butyl- 
2-(x-methylbenzyl)phenol 256, 300 

— therm. Verfliicht. aus in vivo-mark. Proben 261, 333 

Caesiumdichromat, Best. v. K- u. Rb-Spuren neben Na 
in kleinen Mengen, flammenphotom. 264, 335 

Caesiumverbindungen, Analyse, spektrog. 255, 294 

t-Cain, s. Teecaine 

Calcit, Best. neben Pyrit-Best., thermoderivatog. 257, 304 

— — y. Mg, polarog., mit 0,o’-Dihydroxybenzol 255, 153 

— — vy. 80,?-, IR-Meth. 255, 153 

Calcium, Best., atomabsorptions-spektralphotom., chem. 
Storungen 254, 369 

— — — Empfindlichkeitsverringerung durch Verwend. 
der Germaniumlinie bei 422,657 nm 255, 54 

— — — Stérungen durch H,SO, u. H,PO, 252, 394 

— — elektrodenfluoridionenaktiv 260, 47 

— — flammenphotom., in Gegenw. st6render Anionen 
m. H. einer Sauerstoff-angereicherten Luft/Acetylen- 
Flamme u. eines Verdrangungsverfahrens 254, 107 
[Or] 

— — fluorim., mit 8-Chinolinhydrazon des 8-Hydroxy- 
chinaldinaldehyds 251, 313 

— — in Al, flammenphotom. 251, 269 

— — in biolog. Flissigkeiten 252, 411 

— — in Blut 258, 96 

— — in Cr-halt. feuerfesten Materialien, atomabsorptions- 
spektralphotom. 251, 121 

— — in Desoxyribonucleinprotein u. Desoxyribonuclein- 
siure, flammenphotom. 254, 252 

— — in DNS u. DNP, flammenphotom. 257, 86 

— — in Diingemitteln, atomabsorptions-spektralphotom. 
255, 299 

— — in Fe-Leg., siulen-chromatog. (ionenaustausch-)- 
photom., mit Glyoxal-bis-(2-hydroxyanil) oder Chlor- 
phosphonazo III 257, 301 

— — in Futter (Tier-), Elektrodenmeth. (Ionenaus- 
tausch-) u. AOAC-Meth. im Vergl. 255, 301 

— — in GaSb, Ga u. Sb, spektrochem. 253, 68 

— — in Gesteinen (Eruptiv-), photom., mit Glyoxal-bis- 
(2-hydroxyanil) 256, 381 
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Calcium, Best. (Forts.) 

— — in Gesteinen u. Industrieprodukten, rontgen- 
fluorescenzanalyt. 251, 113 

— — in Haar v. Menschen, réntgenfluorescenzspektrom. 
254, 256 

— — in Kase, titr. 259, 250 

— — in Kalkstein, Dolomit u. Magnesit, titr. (chelatom.-) 
253, 383 

— — in Lebensmitteln u. Faeces 258, 399 

— — in Magnesit, photom., mit Arsenazo IIT 255, 153 

— — in Milch (Mager-), Vergl. einer Ionen-Austausch- 
u. einer Flissig-Ionenaustauschmeth. 251, 413 

— — in Nahrungsmitteln fir Sauglinge u. tischfertigen 
Gerichten, titr. (komplexom.-) 255, 303 

— — in Pflanzenaschen, flammenphotom. oder titr. 
(permanganom.-) 256, 78 

— — in Pflanzenblattgewebe 255, 300 

— — in pharmazeut. Produkten, atomabsorptions- 
spektralphotom. 255, 313 

— — — coulom.-titr., bzw. titr.-potentiom. 251, 154 

— — in Phosphatiden, atomabsorptions-spektralphotom. 
253, 90 

— — in Phosphorsiure, titr. (komplexom.-) 254, 307 

— — in Plasma, spektralphotom. 254, 164 

— — in Plasma u. Serum, automat., mit ,, Vickers Multi- 
channel 300‘ 252, 241 [Or] 

— — in,,Ringer-Lésungen“, atomabsorptions-spektral- 
photom. 259, 164 

— — in Schmierdlen, atomabsorptions-spektralphotom. 
259, 331 

— — in Serum, automat., mit Alizarin 258, 96 

— — — Beschrankungen der Gelfiltration 255, 241 

— — — elektrodenionenspezif. 253, 242 

— — — fluorim., automat. 254, 164 

— — — potentiom., mit ionenselektiver Elektrode 
259, 224 

— — — Qualititskontrolle m. H. des tagl. Mittelwertes 
257, 321 

— — — titr. (komplexom.-), mit Ca-selektiver Elektrode 
259, 399 

— — in Serum (nicht enteiweiBtem-), titr. (oxydim.-) u. 
titr., -photom. 258, 399 

— — in Silicaten, atomabsorptions-spektralphotom. 
255, 154 

— — in silicat. Gesteinen, réntgenfluorescenzspektrom., 
AufschluBverf. 254, 1 [Or] 

— — in Stahl, spektrom. 256, 229 

— — in Talk u. Mg, atomabsorptions-spektralphotom. 
255, 153 

— — in Tomaten (eingemachten-), titr. (komplexom.-), 
mit ADTA 257, 235 

— — in W u. Mo neben Alkalimetallen, Al u. Si, atom- 
absorptions-spektralphotom. 258, 180 [Or] 

— — in Wasser, titr.-potentiom., mit Cu(II)-selekt. Fest- 
elektrode 260, 157 

— — in Y,0, (hochreinem-), spektrom. (emissions-) 
255, 103 [Or] 

— — in Zement, potentiom., automat. 256, 386 

— — in Zement, Klinkern, Kalkstein, Schlacke u. Glas, 
thermom., durch Substitutionsreaktion mit Mg-ADTA 
256, 129 [Or] 

— — in Zementrohmischungen, réntgenfluorescenz 
(radioisotopen-)-analyt., Ausschaltung des Einflusses 
des Verstarkungseffektes 259, 154 


Calcium 


— — in Zr-Pulver, spektralphotom., mit Murexid 260, 68 
— — malian JAIL, 1, NG, IP tl We atomabsorptions-spektral- 


photom. 254, 37 


— — neben Ba- u. PO,3--Best. in Hydroxylapatiten 


258, 365 

— neben Ba-Best. im binairen Gem., titr., -spektral- 
polarim. 2538, 139 

— — in Na, réntgenfluorescenzspektrom. nach chem. 
Anreicherung 256, 337 [Or] 

— — in Schmierél veredelnden Zusitzen, in deren 
Konzentraten oder in frischen, die Zusatze enthalten- 
den Olen, titr. (komplexom.-) 256, 235 

— neben Ba- u. Sr-Best., aktivierungsanalyt. (neu- 
tronen-), mit siulen-chromatog. Trenn. durch Eluierung 
an Dowex 50 im komplexierenden Medium v. DCTA 
256, 304 

— neben Begleitionen, extr.-spektralphotom., mit 
Glyoxal-bis(2-hydroxyanil) u. 1-Octanol/2-Octanol- 
Gem. 253, 15 [Or] 

— neben Cl-, Mg- u. Na-Best. (simultan) in Knochen 
v. Ratten, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 259, 400 
— neben Cr-, Mn-, Ni- u. Co-Best., in Ni-Leg. u. 
-Mineralien, atomabsorptions-spektralphotom. 256, 379 
— neben Cu-, Mg-, Mn-, Zn- u. K-Best. (simultan) 

in Bodenextrakten, atomfluorescenz-spektrom./ 
flammenphotom. mit Mehrkanal-Atomfluorescenz- 
spektrometer 260, 75 

— neben Fe-, Mg-, Mn- u. Zn-Best. in Lebensmitteln, 
atomabsorptions-spektralphotom., vergl. Untersuch. 
der Trocken- u. NaB-Veraschungsmeth. 257, 78 

— neben Fe-, Si- u. Al-Best. in Magnesit, atom- 
absorptions-spektralphotom. 258, 72 

— neben K-Best. in Ton, Boden u. Gesteinen, réntgen- 
fluorescenzspektrom. (radioisotopen-) 268, 399 

— neben K.-, Fe- u. Al-Best. in Bentonit, atomabsorp- 
tions-spektralphotom. 256, 72 

— neben Mg., Al-, Si-, P-, S- u. K-Best. in Pflanzen 

u. Faeces, réntgenfluorescenzspektrom. 255, 86 

— neben Mg, titr. (chelatom.-), Vergleich verschiedener 
Indicatoren 251, 298 [Or] 

— neben Mg-Best. in Bier, atomabsorptions-spektral- 
photom. 256, 86 

— — in Erzen, séulen-chromatog. (ionenaustausch-) 
256, 381 


- — — in Erzen u. Flotationsmaterialien, atomabsorp- 


tions-spektralphotom. 258, 395 

— — in Fe (GuB-), titr. (komplexom.-) 258, 322 

— — in Gegenw. v. Na, titr. (komplexom.-), -poten- 
tiom. mit flissigen Ionenaustausch-Elektroden 251, 48 
— — — 264, 48 

— — in org. Verb., titr. (komplexom.-), nach Flaschen- 
verbrennung 251, 390 

— — in Serum, atomabsorptions-spektralphotom. 
257, 86 

— — — automat., durch Atomabsorption 256, 240 

— — —u. Harn, atomabsorptions-spektralphotom. 
251, 333 

— — in Stahl, atomabsorptions-spektralphotom. 

251, 273 


— — — in Wasser, spektralphotom. (automat.) 256, 372 
— — — in Zementprodukten u. Rohmaterialien, titr. 


(komplexom.-), -potentiom. 256, 385 


— — — titr. (chelatom.-), mit visueller u. photom. End- 


punktsanzeige gegen Hydroxynaphthol-Blau 252, 401 


Calcium 


— — — titr. (komplexom.-)-amperom. 258, 48 

—-——-- fluorim., gegen 4-[Bis-(carboxymethyl)- 
aminomethyl]-3-hydroxy-2-naphthoesiure 258, 376 

— — — — gegen Metomega-Chromblau BBL, Calcon, 
Eriochromblau S8.E. u. Omega-Chromschwarzblau G 
im Vergl. 256, 356 [Or] 

———-.- potentiom., mit ADTA u. Ca-selekt. 
Elektrode 256, 46 

— — — voltamm., kontinuierl., Priifung v. versch. 
Sensoren 254, 214 

— — neben Mg- oder Sr-Best., titr., amperom. (bi-), mit 
Cu-Elektroden in Isopropylalkohol 256, 215 


— — neben Mg u. anderen Erdalkalimetallen, enthalpiom. 


254, 34 [Or] 

— — neben Mg-Best. u. neben Fe, Mn, Al u. Ti, titr. 
(komplexom.-), nach séulen-chromatog. Trenn. mit 
chelatbildendem Harz, Triithanolamin u. Oxalat 
258, 184 [Or] 

— — — u. neben héheren Fe(III)-Konzentrationen, titr. 
(chelatom.-), stufenweise mit visueller Endpunkts- 
anzeige 253, 262 [Or] 

— — neben Mg-, Fe- u. Al-Best. in Gesteinen, Erzen, 
Mineralien, Zementen u. Wasser, titr. (komplexom.-), 
aus einem einzigen Aliquot 2538, 206[Or] 


— — neben Mg (Gesamt-), titr. (komplexom.-), -amperom. 


mit ADTA 251, 48 
— — nebeniNa- u. K-Best. in Harn, flammenphotom. 
256, 151 


— — neben Na-, K- u. Mg-Best in biolog. Material, atom- 


absorptions-spektralphotom., nach Veraschung mit 
elektr. aktiviertem Sauerstoff 259, 77 
—-—--—--—— u. flammenemissions-spektralphotom., 


Aspekte der Methodik u. der Instrumentation 259, 77 


— — neben Na-, K-, Mg- u. Cl--Best. in biolog. Proben, 
flammen-spektralphotom. (ultramikro) 259, 168 


— — neben Na-, K-, Mg-, Cu- u. Fe-Best. in Milch, atom- 


absorptions-spektralphotom. 259, 391 

— — neben Nb-, Zr-, Mn-, Cr- u. V-Best. in Imenit, 
rontgenfluorescenzanalyt. 251, 120 

— — neben OH--Best. (simultan) in waBr. NaCl-Lés., 
titr. (acidim.-)-potentiom. 251, 299 [Or] 

— — neben PO,°-, gravim.-titr. 258, 77 

— — neben PO,?--Best. in Hydroxylapatiten, titr. 
(komplexom.-) 258, 367 [Or] 

— — neben PO,3- u. Cd- oder Pb-Best., fallungsanalyt.- 
titr. 257, 359 


= — neben' si-, Cl-, Ke P- u. Al-Best. in biolog. Material, 


aktivierungsanalyt. (neutronen-) 257, 87 


— — neben Sr-Best. in biolog. Material, flammenphotom. 


bzw. spektrog. 257, 322 

— — — in Grassoden 257, 398 

— — neben Sr- u. Ba-Best., aktivierungsanalyt., Ver- 
teilungskoeffizienten auf Zirkoniumwolframat u. 
-molybdat 257, 204 


— — — in Mg u. dessen Verb., extr.-komplexom. 251, 268 


— — — saiulen-chromatog., an komplexbildendem Harz 
des Styren-Phosphonat-Typs 258, 305 

— — neben Sr-, Ba- u. Y-Best., titr., -spektropolarim., 
mit D-(—)-1,2-Propylendiamintetraessigsiure 251, 48 

— — neben Sr- u. Mg-Best. in Pflanzen (Meeres-), atom- 
absorptions-spektralphotom. 2538, 317 

— — nephelom., mit Spektrofluorimeter 259, 369 


— — photom., enzymkatalys., durch Aktivierung des Apo- 
enzyms der alkal. Phosphatase aus Kalberdarm 254, 308 
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— radiochem. Verdringungsmeth. 256, 304 

— spektralphotom., mit Glyoxal-bis-(2-hydroxyanil), 
Stabilitétsverbesserung 251, 312 

— — mit Methylthymolblau 258, 48 

— spektrofluorim., mit 1,5-Bis-(dicarboxymethy]- 
aminomethy])-2,6-dihydroxynaphthalin 251, 313 

— spektrog., im Funken, Blindwertkorrektion 258, 140 
— thermom., durch Substitutionsreaktion mit Mg- 
ADTA 256, 129 [Or] 

— titr., als Kompl. mit Diathylentriaminopenta- 
methylphosphonsaure 258, 301 

— titr., -amperom. (dead-stop-) 253, 135 

— — mit ADTA 251, 47 

— titr. (chelatom.-), -potentiom. 251, 41 

— titr. (komplexom.-), -amperom., mit ADTA 251, 48 
— — mit ADTA gegen Statocalcein als stabiler 
Indicator vom Calcein-Typ 260, 395 

— titr. (komplexom.-)-photom., mit schnellem auto- 
mat. Titrator (100 ng bis 160 ug) 260, 354 [Or] 

— titr., mit ADTA gegen 2-Hydroxy-1(2-hydroxy- 
4-sulfo-1-naphthylazo)-3-naphthoesiure u. Hydroxy- 
naphtholblau als metallochrome Indicatoren 252, 394 
— titr., mit calciumselektiver Elektrode, automat., 
mit ADTA 254, 214 

— titr., -spektropolarim., mit D(—)-trans-1,2-Cyclo- 
hexandiamintetraessigsaure 256, 215 

— titr.-UV-spektralphotom. 258, 146 

— vy. diffundierbarem — in Serum, Membran-Ultra- 
filtrationsverfahren 257, 407 

— vy. F-, elektrodenfluoridselektiv 260, 55 

—v. 0, N u. C, aktivierungsanalyt. (y-), Proben- 
reinigung v. Oberflachenverunreinigungen 260, 158 
—v.S-Spuren 258, 71 

empfindl. Elektrode mit einem fliissigen Ionen- 
austauscher in einer Polyvinylchlorid-Matrix 255, 51 
Extr. mit Azo-Azoxy BN, synerget. 258, 305 

— mit Nitrobenzol bei Gegenw. v. Polyjodiden 251, 387 
Fraktionen des Serums, Best., I. Trennung von Pro- 
teingebundenen u. proteinfreien Fraktionen mittels 
Ultrafiltrationstechnik 252, 412 

Gesamtkérper— (Knochenmasse), Best., aktivierungs- 
analyt. (neutronen-) 257, 86 
Tonenaustauschverhalten v. #°Ca?+-Spuren auf 
amorphem Zirkoniumphosphat bei Temperaturen bis 
250°C 260, 143 

ionisiertes, Best. in Serum, elektrochem., mit calcium- 
selektiver Elektrode, Vergl. zum Gesamtserumcalcium 
256, 151 

Isotopenverhiltnis, Best. in natiirl. Proben, aktivie- 
rungsanalyt. (deuteronen-) 257, 303 

Nachw. neben Na-, K- u. Mg-Nachw. in Ton u. Ton- 
produkten, chromatog. Meth. 251, 115 
proteingebundenes, Best. in Serum, atomabsorptions- 
spektralphotom. 263, 323 

selektive Elektrode, Ansprechen auf das Cyclohexyl- 
ammonium-Ion 254, 300 

spezif. Elektroden, Selektivitatskoeffizienten 259, 138 
Trenn. v. Fe oder Al, siulen-chromatog. (anionen- 
austausch-), Verwend. v. Ferron 256, 213 

— vy. Mg, ionenaustausch-chromatog., mit AGTA 
252, 401 

— — sdulen-chromatog. (ionenaustausch-), in gem. 
Dimethylsulfoxid/Wasser-Medien 259, 375 
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Calcium, Trenn. (Forts.) 

— — v. Mg oder Sr, séulen-chromatog. (ionenaustausch-) 
254, 213 

— — y. Sr 259, 304 

— — — Untersuch. mit Tracermeth. 258, 146 

— —v.Sru. Ba, séulen-chromatog. (verteilungs-), m. H. 
vy. Di-2-athylhexylphosphorsaure u. umgekehrten 
Phasen 252, 27 

Calecium-48, Best., aktivierungsanalyt. (protonen-) 
256, 151 

Caicium-45, Best. der Ablagerung u. Verteilung in 
Knochen, autoradiog. 265, 320 

— Spektralanalyse v. Losungen mit — 259, 155 

Calcium-47, Best. in Faeces 257, 322 

Calciumearbonat, Analyse 251, 121 

— Best. v. Fe, extr., -titr. mit Kupferron 251, 280 

— 8i0,-halt., Analyse, atomabsorptionsspektrom. 251, 117 

Calciumdiborat, Best. v. B, atomabsorptions-spektral- 
photom. bzw. flammenphotom. im Vergl. 255, 157 

Calciumfluorid, Analyse, Loslichkeitskorrektur 251, 357 
[Or] 

— Best. v. F, rontgenfluorescenzanalyt. 261, 113 

— — y. O, isotopenverdiinnungsanalyt. 253, 79 

Calciumfiuorid-Hinkristalle, Valenzbest. v. U 258, 389 

Calciumhalophosphat, Best. v. Cl- u. F~- (simultan), 
elektrodenionensensitiv, Standardzusatzverf. 259, 67 

Calciumhydrogenphosphat-dihydrat, Stabilisierungsunter- 
suchungen 260, 25 [Or] 

Calciumnitrat, Best. neben Sr(NO3;), u. Ba(NO,)., IR- 
spektralphotom. 261, 313 

Calciumoxid, Best. in Aufbereitungsanlagen-Produkten, 
rontgenfluorescenzspektrom. 253, 381 

— — vy. 8O,?-, IR-Meth. 255, 153 

Calciumphosphate, Best. v. F~ mit fluoridselektiver 
Elektrode 255, 80 

Calciumsulfat, Best. v. Ca, rontgenfluorescenzanalyt. 
251, 113 

— differential-thermoanalyt. Untersuch. an —/Barium- 
sulfat-eutektoiden Misch. 258, 146 

Calciumsulfatmineralien, Best. v. Metallspuren, spektrog., 
Anreicher. mit org. Fallungsmitteln 251, 121 

Calcon, als Indicator bei der komplexom. Best. v. Ca u. 
Mg 256, 356 [Or] 

Calconecarbonsaure, Dissoziationskonstanten der — sowie 
ihrer Calcium- u. Magnesiumverb. 253, 188 [Or] 

Californium, Nachw. in biolog. Flissigk., Trinkwasser u. 
Atemluft im pCi-Bereich 255, 256 

— Trenn. v. Cm, saulen-chromatog. (ionenaustausch-) 
255, 231 

— — — — (extr.-), Einfliisse der Saiulenherstell. 257, 147 

Calorimeter, Batch Mikro—, thermodynam. Untersuch. 
eines neuen Typs der Lysolecithin-Acylierung 252, 215 
[Or] 

— Differential-Scanning—, versiegelte Glasampulle fiir 
einen kommerziellen — 257, 144 

— Mikro—, zur Mess. v. Hydrierungswarmen v. 4 Mono- 
olefinen 258, 295 

— Warmeausbruch—, Theorie 258, 44 

Calorimetrie, Best. der Gleichgewichtskonstanten sehr 
stabiler Metall-Ligand-Komplexe 252, 390 

— Differential—, Computeranalyse u. Korrektur der 
direkt registrierenden — 254, 48 

— — Prazision v. Reinheitsbest. 257, 200 

— Differentialscanning—, Analyse v. Gips 2538, 228 


Calcium — Capronsaure 


— — Best. der Reinheit org. Substanzen 254, 265 [Or] 

— — Charakterisier. u. Nachw. v. einigen filmbildenden 
Polymeren 255, 299 

— — Probenhalter fir Capillarréhrchen 254, 306 

— — Untersuch. v. Cholesterinverb. 259, 59 

— Mikro—, ,,Stop-flow‘‘-Mischvorrichtung 255, 222 

— registrierende Druck-Differential— 256, 211 

— stopped-flow—, fir biochem. Reaktionen 254, 48 

— Temperatur-Zeit- u. Temperatur-Konzentrations- 
kurven in der Reaktions— 260, 381 

— Verbrennungs-, in Bomben mit Sauerstoff, krit. u. 
vergl. Untersuch. verschiedener Calorimeter 253, 137 

Campesterin, Best. in Pflanzen, gas-chromatog., an der 
stationaren Phase OV 101 256, 170 

Camphen, Adsorption an der Grenzflache Quecksilberlés. 
254, 136 

— Best. 257, 227 

Campher, Adsorption an der Grenzflache Quecksilberlés. 
254, 136 . 

— Best. in Lavendin- u. Lavendelél, spektropolarim. 
bzw. gas-chromatog. 264, 408 

Camphersulfonat-Natrium, Best., colorim. 256, 64 

Cannabidiol, Nachw. neben Cannabinol- u. Tetrahydro- 
cannabinol-Nachw. in Extr. aus Haschischpraparaten, 
diinnschicht-chromatog., auf mit Silbernitratlés. 
impragnierten Silicagelfolien 260, 169 

— — — in Rohmarihuana, dinnschicht-chromatog. 
258, 95 

— UV-Absorptions-, Fluorescenz- u. Phosphorescenz- 
spektren 258, 252 

Cannabinoide, Nachw., diinnschicht-chromatog., auf mit 
Aminen impragn. Kieselgelschichten 256, 410 

Cannabinol, Nachw. neben Cannabidiol- u. Tetrahydro- 
cannabinol-Nachw. in Extr. v. Haschischpraparaten, 
dinnschicht-chromatog., auf mit Silbernitratlés. 
impragnierten Silicagelfolien 260, 169 

— — — in Rohmarihuana, dinnschicht-chromatog. 
258, 95 

— Tetrahydro—, Nachw. neben Cannabinol- u. Cannabidiol- 
Nachw. in Extr. aus Haschischpraparaten, diinn- 
schicht-chromatog., auf mit Silbernitratlés. impragn. 
Silicagelfolien 260, 169 

— — — — in Rohmarihuana, diinnschicht-chromatog. 
258, 95 

— — Trenn., Reinig. u. Identifiz. aus Marihuana 254, 415 

— A®-Tetrahydro—, UV-Absorptions-, Fluorescenz- u. 
Phosphorescenzspektren 258, 252 

— A®’- u. A®-Tetrahydro—, Best. im Nanomol-Bereich 
259, 211 

— A®-Tetrahydro—, Identifiz., Isolierung u. Aufbewahrung 
258, 95 

— — UV-Absorptions-, Fluorescenz- u. Phosphorescenz- 
spektren 258, 252 

— UV-Absorptions-, Fluorescenz- u. Phosphorescenz- 
spektren 258, 252 

Cannabis, Nachw. in pflanzl. Material 251, 132 

— — Tipfeltest 256, 254 

Capreomycin, Best., photom. 254, 413 

Caprinsiure, Neo—, Best. in Zwiebeln, extr., diinn- 
schicht-chromatog. 253, 166 

Caprolactam, Best., Formaldehyd als Reagens 251, 127 

Capronsiure, Allylester, Nachw. in Ananasaromen, 
Kssenzen u. einigen Lebensmitteln 251, 151 


Capronsiiure — Carbenicillin 


— Best. neben Ameisensiure-, Buttersiure- u. 
Caprylsiure-Best. im Gem., siulen-chromatog. (ionen- 
austausch-)-titr., ~potentiom. 256, 325 

Caprylsiiure, Best. neben Ameisensiure-, Buttersdure- u. 
Capronsaure-Best. im Gem., siulen-chromatog. (ionen- 
austausch-)-titr., -potentiom. 256, 325 

— Verteilung u. Dimerisation in mehreren organischen 
Lésungsmittel/Wasser-Systemen 252, 57 

Capsaicin, Best. in Paprika (gemahlenem), diinnschicht- 
chromatog. 251, 148 

— Nachw. in Salben, Pflastern u. Einreibungen, diinn- 
schicht-chromatog., TAS-Verf. 254, 408 

— — in Tinkturen u. Fluidextr., diinnschicht-chromatog. 
254, 408 

— — neben cis-Capsaicin-, Pelargonsiure-vanillylamid- 
u. Dihydrocapsaicin-Nachw., diinnschicht-chromatog. 
251, 288 

cis-Capsaicin, Nachw. neben Capsaicin-, Pelargonsaure- 
vanillylamid- u. Dihydrocapsaicin-Nachw., diinn; 
schicht-chromatog. 251, 288 

Captafol[N-(1,1,2,2-Tetrachlorithylthio) -tetrahydro- 
phthalimid], Best. in Traubenmost, Wein u. Wein- 
trauben, gas-chromatog. 2538, 275 [Or] 

Captan [N-(Trichlor-methyl-thio)-cyclohex-4-en-1,2-di- 
carboximid], Best. in Formulierungen, gas-chromatog., 
Ring-Untersuch. 259, 243 

— — in Friichten (Ernte-), Extr., Reinig. u. Gas-Flissig- 
Chromatog. 255, 302 

— — in Praparaten, spektralphotom., mit Quecksilber- 
thiocyanat 252, 64 

— — spektralphotom. 256, 335 

— Nachw. in Pflaumenfriichten u. -bliiten, diinnschicht- 
chromatog. 251, 153 

Caramipheniumehlorid, u. Analoge, Best., gas-flissig- 
chromatog. 254, 415 

— — in Blut, gas-fliissig-chromatog. 257, 416 

Carbachol, Best. in waBrigen Lésungen 254, 157 

Carbamate, Athylenbisdithio—, Best., polarog., oder mit 
verwandten elektroanalyt. Meth. 255, 142 

— Alkyl— u. Alkyl-N-hydroxy—, Best., gas-chromatog., 
als Acetyl- u. Trimethylsilylderivate 254, 239 

— Best. 257, 125 [Or] 

— — gas-chromatog. (submikro) 261, 157 

— — in Lebensmitteln u. landwirtschaftl. Produkten, 
diinnschicht-chromatog. 261, 136 

— — in Reiskérnern, diinnschicht-chromatog., als 
4-Nitrobenzol-diazoderiv. ihrer Phenolkérper 259, 159 

— — in Wasser (FluB-) u. Pflanzen, gas-chromatog., als 
2,4-Dinitrophenylderiv. ihrer Phenolanteile 256, 255 

— — UV-spektralphotom. 2538, 318 

— N,N-Dialkyldithio—, Zersetzung, Wirkung v. Lésungs- 
mittel-Isotopie-Effekten 259, 314 

— 3,4-Dimethylphenyl-N-methyl- u. 3-Methylpheny]l- 
N-methyl— (MPMC u. MTMC) in gem. Formulierungen, 
Best. v. MPMC u. MTMC sowie Gesamtcarbamat 
durch spektralphotom. Absorptionsmess. 2538, 239 

— Dithio—, Best. in Lebensmitteln 256, 404 

— — — — spektralphotom. 257, 314 

— — — in org. Lésungsmitteln, fluorim., mit mercu- 
riertem Fluorescein 255, 141 

— — Niaherungswerte der Verteilungskonstanten u. der 
Zweiphasenstabilitatskonstanten 267, 64 

— Kaliumdiathyldithio—, Best., polarog. (oscillo-) 

252, 57 
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— KMR-Spektren 254, 239 

— Metall-athylen-bis-dithio—, Best. neben Cu-Salzen 
257, 234 

— N-Methyl—, Best., gas-fliissig-chromatog. 254, 239 

— — Gas-Chromatog. (Reaktions-), Veresterung mit 
Methanol auf der Kolonne 259, 242 

— Methyl- u. Dimethyl—, Best., gas-chromatog., als 
2,4-Dinitroanilin-Derivate 2538, 172 

— 3-Methylphenyl-N-methyl—, Best., colorim., mit 
4-Aminoantipyrin 253, 239 

— Monoalkyldithio—, Zersetzung 253, 57 

— Na-, Zn- u. Cu(II)-Diathyldithio—, Best., titr. (redox-), 
mit JCl im UberschuB 256, 296 

— Nachw., diimnschicht-chromatog., auf Polyamid- 
schichten 256, 392 

— — — Empfindlichk. v. Schweineleberesterase 253, 319 

— — — -enzymat., mit Rinderleber-Esterase 255, 416 

— — — mit Rinderleberesterase 258, 400 

— — in biolog. Material, diinnschicht-chromatog. 253, 96 

— — in Futterextrakten, dimnschicht-chromatog. 
252, 62 

— — in Wasser (Oberflachen-), diinnschicht-chromatog. 
257, 64 

— primiare, spezif. Farbreaktion 251, 72 

Carbamazepine,, Best., UV-spektralphotom. 256, 253 

Carbamidsaure, Methyl-, Ester, 2-Chlorphenyl—, Best., 
colorim. 257, 403 

— — 2-(1,3-Dioxolan-2-yl)-phenylester, Best. in Reak- 
tionsgemischen 257, 125 [Or] 

Carbamidsiurechloride, Best. neben Aminhydrochloriden- 
Best. 255, 409 

Carbamoyltransferase, Ornithin—, Best., automat. 259, 96 

Carbanionen, Best., spektralphotom., mit Tetranitro- 
methan 253, 158 

Carbarson, Best. in Futtermitteln 259, 387 

— — — gas-chromatog. 258, 400 

Carbaryl (N-Methyl-1-naphthyl-carbamat), Best., colorim. 
257, 403 

— — diimnschicht-chromatog.-fluorim. 264, 271 [Or] 

— — fluorim. 258, 238 

— — gas-chromatog., mit Elektroneneinfangdetektor als 
Amidderivat 255, 310 

— — in Flissigformulierungen, colorim. 258, 85 

— — in Friichten u. Gemiise, Extr. mit Acetonitril 
251, 152 

— — — fluorim., als 1-Naphthol nach automat. Dampf- 
dest. 256, 404 

— — in Milch (Kuh-), Pollen, Bienen u. Bienenbrot, 
gas-fliissig-chromatog., mit ECD nach Derivatbild. 
258, 85 

— — in Mischpraparaten, fluorim. 267, 165 

— — in pflanzl. Material 257, 403 

— Metabolite, Nachw. in Pflanzen, massen- u. UV- 
spektrom. 259, 252 

— Nachw. in Futterextrakten, diinnschicht-chromatog. 
252, 62 

Carbazol, Best., spektralphotom., mit Xanthyrol 258, 64 

Carbazole, n-Alkyl—, Best. in Tabakrauch v. Zigaretten, 
spektrofluorim. u. -phosphorim. 259, 158 

— diimnschicht-chromatog. Trenn. der Na-Salze der 
Sulfocarbazolsiuren 255, 145 

— 9-Methyl—, Best. in Zigarettenrauch 258, 237 

— — Nachw., diinnschicht-chromatog. 251, 402 

Carbenicillin, Best., mikrobiolog.-automat. 258, 84, 85 
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Carbide, extr. aus Stahlproben, halbquant. Mikroanalyse, 
papier-chromatog. 2538, 34 [Or] 

— Isolate aus Stihlen, Analyse, atomabsorptions-spektral- 
photom. 254, 327 

— Typ M,C, u. MC, Analyse in GuBleg. u. Stahl, rontgen- 
mikroanalyt., mit Elektronenstrahlsonde 255, 407 

Carbid/Nitridgemische, Best. v. C u. N, elektronenmakro- 
sondeanalyt. 258, 396 

Carbofuran (2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranyl- 
methylcarbamat), Best., gas-chromatog. 253, 172 

Carbonat, Analyse mit Elektronenstrahl-Mikroanalysator, 
Korrekturfaktoren 255, 78 

— Best., CHN-Analysator-Meth. 260, 46 

— — gas-chromatog. u. massenspektrom., als Trimethyl- 
silylderiv. 258, 219 

— — in Salzen (verfestigten), gas-chromatog. 252, 51 

— — in Serum, IR-spektralphotom. 255, 320 

— — in Silicatgesteinen, titr., nichtwaBr., als durch Saure 
freigesetztes CO, 260, 318 

— — in Wasser (natiirl.-), turbidim. 255, 68 

— — vy. Alkalimetall—, gas-chromatog. 258, 147 

— Nachw. neben CN--, SCN-- u. OCN--Nachw. in Ab- 
wasser, dinnschicht-chromatog. 258, 309 

Carbonatmineralien, Best. v. Sr, atomabsorptions- 
spektralphotom. 259, 66 

Carbonium, Nachw. bei der kation. Polymerisation 
255, 298 

Carbonsiuren, Adsorptions-Chromatog. auf Biogel-Saulen 
255, 400 

— aliphat., Best., gas-chromatog., Reproduzierbark. der 
Ergebnisse 254, 134 

— —u. Anhydride, KMR-spektrom. Unterscheid. 
2538, 233 

— — Di-, Best., gas-fliissig-chromatog. 258, 160 

— — Ester, gas-chromatog. Retentionsverhalten auf 
stationaren nicht-polaren Donor- u. Acceptor-Phasen 
260, 60 

— — Mono— u. Di—, Best., titr. (differenz-), nichtwaBr., 
in Methylpyrrolidon-Medium 257, 73 

— — Nachw., diinnschicht-chromatog. 254, 44 

— — Na-Salze, Laser-Pyrolyse-Gas-Chromatographie. 
260, 60 

— — Oxy—, Nachw., diinnschicht-chromatog. 254, 44 

— — Oxy— u. Di—, Best. in Lebensmitteln, diinn- 
schicht-gas-chromatog. kombin. 254, 394 

— — ungesatt. u. aromat., Trenn., diinnschicht-chro- 
matog., auf Ag,O/Silicagel-Platten 256, 328 

— Aminopoly—, Na-Salze, Nachw., papier-chromatog. 
251, 399 

— Analyse, enzymat.-fluorim. 251, 401 

— aromat., Best. neben aromat. Aidehyden- u. Alkoholen- 
Best. in biolog. Fliissigk. u. Gewebe, automat., siulen- 
chromatog. mit Aminosiureanalysator 259, 409 

— Best., coulom., in Atznatron 251, 278 

— — gas-chromatog. (submikro) 251, 157 

— — in Erdél, dinnschicht-chromatog.-massenspektrom. 
254, 228 

— — neben Acylchloriden in héherer Menge, titr.- 
potentiom. (semimikro) 260, 399 

— — titr. (siure/base-), in Pyridin 259, 298 

— — V. einigen —, titr. (redox-), mit Ag(III) 254, 304 

— C,-C3-Mono—, gas-chromatog. Trenn. u. Nachw. als 
p-substituierte Benzylester 254, 393 


Carbide — Carbonséuren 


(,-C,-Mono— u. Milchsiure, gas-chromatog. Trenn. u. 
Best. durch Pyrolyse der Tetrabutylammoniumsalze 
254, 393 

C,-C;—, Best., gas-chromatog. 258, 156 

— — — Kontrolle v. Geisterpeaks, einer Hauptquelle 
v. Fehlern 257, 154 

C,-C,)—, Best. neben Mineralsauren oder Basen, gas- 
chromatog., als p-Bromphenacyl- u. p-Phenyl- 
phenacyl-Ester 258, 156 

cis-trans-Isomere, Trenn., gel-chromatog. 267, 375 
Citronensiure-Cyclus, Best. neben Fettsauren-Best. in 
Gewebe v. Meerschweinchen, gas-fliissig-chromatog. 
258, 164 

— Nachw., siulen-chromatog. (flissig/fliissig-) 259, 219 
Di—, Best. in ihren Gem., Ausnutzung der differen- 
zierenden Eigenschaften v. Aceton 254, 76 

— — titr., konduktom., in Dimethylsulfoxid mit 
Dimsylnatriumreagens 251, 69 


— — — v. NO,-, colorim., oder gravim. 256, 219 


— Trenn., siulen-chromatog. (anionenaustausch-) 
260, 313 

Di- u. Mono—, Best. in Sedimentgesteinen, durch 
Extr. mit Athanol- oder Methanol-enthaltenden 
Lésungsmittelgem. induzierte Veresterung u. Um- 
esterung 260, 160 

Di- u. Tri—, Best., gas-chromatog. 260, 329 

— Ester, Massenspektrometrie mit chem. Ionisation 
260, 61 


— Dihydroxy—, Best. in Lebensmitteln 256, 83 
— — — photom., mit 3-Methylbenzothiazolin-2-hydrazon 


256, 61 

— Trenn., siulen-chromatog. (anionenaustausch-) 
sowie gas-chromatog. 258, 387 

einprotonige, Ionengleichgewichte in Losungsmittel- 
gemischen 256, 41 

gesitt. isomere C,-C,-Methylester, Gas-Chromatog. 
251, 71 

gesatt. Mono— (C,-C,s), Di- u. Tri, Best., gas- 
chromatog., mit wasserdampfhalt. Tragergas 2538, 158 
gesaitt. verzweigte u. ihre Ester, Best., gas-flissig- 
chromatog., mit Temperaturprogrammier. 257, 70 
Hydroxy—, Anionenaustausch-Chromatog. mit 
automat. Eluatbest. 256, 61 

— automat. Chromatog. auf Anionenaustauscher- 
Harzen 257, 226 

— Trenn., diinnschicht-chromatog. 251, 395 
«-Hydroxy—, Best. in Lebensmitteln, diinnschicht- 
chromatog.-manom. 256, 83 

Hydroxy—, Oxy- u. Di—, Nachw., papier-chromatog., 
mit quant. Auswert. 253, 159 

Mono- u. Di—, Best. v. Aldehydgehalt, colorim. 

253, 368 

— Titrationsverhalten 257, 45 

mono- u. dibas. aus ungesatt. Fettsiuren, Trenn. 
251, 72 

Nachw., diinnschicht-chromatog., mit Jodid/Jodat/ 
Amylose-Sprithreagens 255, 397 

Nachw., Farbtest als Eisen(III)-Hydroxamate 257, 375 


— Nachw. in cis-Octadecen-(9)-Ozonolyseprodukten, 


diinnschicht-chromatog. 259, 331 


— Oxo—, Best., spektralphotom., mit 2,4-Dinitro- 


phenylhydrazin 260, 173 


— a-Oxo—, Analyse, automatis. flissigkeits-chromatog. 


Verf. im Pikomolbereich 259, 218 


Carbonsiuren — Carboxymethylcellulose 


— — biolog. Wichtigkeit, Best. in Pflanzenmaterial 
258, 408 

— Oxo- u. Di— in kompl. Gem., Nachw. u. Identifiz. 
mittels reduzierender Silyierung u. Computeranalyse 
der durch Hochauflésungsmassenspektrometrie 
erhaltenen Daten 254, 85 

— «-Oxo— u. Hydroxamsiuren, die von den korrespon- 
dierenden, enzymatisch gebildeten Acyl-CoA-Ver- 
bindungen abgeleitet sind, Trenn., diinnschicht- 
chromatog., “4C-mark. 260, 312 

— Per—, Best., photom., in Anwesenheit v. H,O, 
256, 324 

— phenol. u. indol. —, Nachw. in Harn, papier-chromatog. 
258, 165 

— Poly—, Best. der Molekulargewichte in waBr. Los. 
durch Dampfdruck-Osmometrie 2538, 235 

— — fraktioniert, pyrolyt.-gas-chromatog. Untersuchung 
251, 127 

— Polyamino—, Best., titr., mit Mn(II) unter katalyt. 
Endpunktsanzeige 252, 391 

— — oxydative Decarboxylierung, V. Kinetische Unter- 
suchung der Oxydation mit Ce(IV) in perchlorsaurem 
Medium 260, 371 [Or] : 

— polycycl. aromat. u. heterocycl. —, Best. in Erdél 
252, 406 

— polycycl. Naphthen—, Mono- u. Di—, Best. in Rohdél 
252, 54 

— Polyhydroxy—, Best., gas-chromatog. 251, 395 

— Poly- u. Hydroxy—, Best. in biolog. Material, gas- 
chromatog. 259, 171 

— Trenn., gas-chromatog. 260, 153 

— Tri—cyclus, gas-chromatog. Trenn. v. Bestandteilen 
des — 255, 243 

— Tri—Ester des Krebscyclus, Best., gas-chromatog. 
251, 396 

— ungesatt. langkett., therm. u. massenspektrom. 
Fragmentation der deuterierten Methylester 257, 375 

— Veresterung fiir ihre Trenn. durch Gas-Chromatographie 
2538, 289 

— Verbrennungswirme, Best., flammenphotom. 2538, 367 

— verzweigte durch Carboxylierung v. Cg-C,9-«-Olefinen — 
gebildete, gas-chromatog. Analyse 2657, 374 

Carbonsiurenester, Naphthyl—, Best., titr., -potentiom., 
nichtwaBr. 253, 63 

Carbonsiureesterhydrolasen, Best. 253, 412 

Carbonyle, Metall—, Analyse, gas-chromatog. 257, 53 


Carbonylgruppen, Best. in Proteinen u. Peptiden, photom.,~ 


mit 2,4-Dinitrophenylhydrazin 260, 93 

— — spektralphotom., in nichtwaBr. Lés. 251, 70 

— — titr., Ubersicht 258, 61 

— Hydroxylammoniumacetat als Reagens, HinfluB des 
Wechsels der Dielektrizitatskonstanten auf Titrations- 
endpunkte 251, 71 

Carbonylkomplexe, Metallorgano—, Best. v. CO 258, 
76, 147 

Carbonylverbindungen, aliphat., gas-chromatog. Analyse 
251, 393 

— aromat., Best., luminescenzanalyt., Verwend. des 
Energietiberganges 251, 377 

— — — titr.-potentiom., mit 4,6-Dinitro-3-hydrazin- 
benzoesiure 259, 236 

— — Nachw., diinnschicht-chromatog., als 2,4-Dinitro- 
phenylhydrazone 259, 236 


477 


— — UV-spektroskop. Best. der thermodynamischen 
GroBen, die die Umsetzung v. J mit den — C,H;COX 
charakterisieren 257, 228 

— Best. in Citrusaromen, photom., als Dinitropheny]l- 
hydrazone 254, 400 

— — in Glucose/S-halt. Aminoséuren-Reaktionsprodukten 
258, 246 

— — in Isopren, polarog., als Hydrazone 255, 413 

— — in Luft, gas-chromatog. 253, 303 

— — in Motorabgasen, colorim., als 2,4-Dinitrophenyl- 
hydrazone 251, 190 

— — mit 2-Diphenylacetyl-1,3-indandion-1-hydrazon 
251, 70 

— — neben Kohlenhydraten, spektralphotom., ohne 
vorherige Trenn. 258, 64 

— — polarog., mit Hydrazin 257, 356 

— — spektralphotom. 260, 398 

— — titr. (jodom.-), -elektrom. 258, 231 

— 2,4-Dinitrophenylhydrazone einiger carbocycl. —, 
Nachw., diinnschicht-chromatog., auf Silicagel- 
Schicht 254, 398 

— — v. Mono—, Umsetzung zu Athylenthioacetalen u. 
Athylenthioketalen zur Analyse mittels Gas-Fliissig- 
Chromatog. 256, 324 

— fliichtige, Best. in fetthalt. Lebensmitteln, gas- 
chromatog. 258, 403 

— — — in Gerste u. Malz, gas-chromatog. 259, 245 

— — — in Orangensaft u. seinen Verwandlungsprodukten 
wihrend der Lagerung, gas-fliissig-chromatog. 259, 244 

— fliichtige Mono—, Best. in Fisch, Rogen u. Kaviar, 
gas-chromatog., unter Zuordnung isothermer Reten- 
tionsindices 260, 328 

— Gas-Chromatog., spezif. Detektor 251, 383 

— gas-chromatog. Trenn. der 2,4-Dinitrophenylhydrazone 
251, 70 

— Identifiz. in Glucose/S-halt. Aminosiuren-Reaktions- 
produkten 258, 246 

— N-halt. aliphat. Deriv., Best. v. C-Methyl- u. N-Gruppen 
(gleichzeit.) 258, 156 

— Nachw. 251, 125 

— — 258, 156 

— — dimnschicht-chromatog.-fluorim., als Dansy]l- 
hydrazin-Deriv. 259, 83 

— — in Abgasen v. Automobilen u. Dieselmaschinen, 
gas-chromatog., als Oxime 260, 157 

— — in oxydierenden Fetten, Faktoren, die die quantit. 
Isolierung u. Charakterisierung beeinflussen 259, 246 

— — mit o-Nitro-phenylhydrazin 258, 385 

— Perhalomethylsulfenyl— u. Perhalothio—, Gas- 
Chromatog. 257, 372 

Carborane, Analyse 264, 68 

Carboxylase, Ribulose-1,5-diphosphat—, Best. in Blattern 
v. Mais oder Spinat 259, 89 

Carboxylesterase, Aktivitatsbest. in pflanzl. Extr., 
automat. 252, 237 [Or] 

— Aminosiure- u. ,,Fingerprint‘‘-Analyse v. — aus 
Leber u. Niere 254, 253 

Carboxylgruppen, Best., colorim. 253, 156 

— — in RuB, spektralphotom. 258, 80 

— — titr., Ubersicht 258, 61 

— Nachw., mit Eosin, Mercurochrom u. Methylenblau 
260, 122 [Or] 

Carboxymethylcellulose, Best. in biolog. Flissigkeiten 
251, 352 
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e-Carboxymethyl-lysin, Trenn. v. Methionin, sdulen- 
chromatog. (ionenaustausch-) 255, 176 

Carboxypeptidase A u. B, Best. an Polypeptiden aus 
Protein 255, 94 

Carbromal, Best. in Blut (Leichen-), Mageninhalt u. 
Gehirnsubstanz, KMR-spektrom. 258, 416 

Cardenolide, Best. v. Digitoxin, papier- oder dinnschicht- 
chromatog.-photom., mit butenolidringspezif. Reag. 
2,4,2’,4’-Tetranitro-diphenyl 253, 85 


— — vy. Digitoxin, Digoxin, Gitoxin u. Quabain in biolog. 


Material 259, 92 

— — v. Digitoxin u. Gitoxin in Gem., diinnschicht- 
chromatog.-colorim. 258, 85 

— — y. Digoxin in Plasma, gas-chromatog. 258, 256 

—--—- 259, 92 

— herzwirksame, Best., photom., mit 2,4,2’,4’-Tetra- 
nitrodiphenyl 251, 160 

— Identifiz. v. 18 Digitalis—, gas-chromatog. 264, 160 

— Nachw., diinnschicht-chromatog. 2538, 85 

— Trenn. v. Digitoxin-, Gitoxin- u. Digoxin-Trimethyl- 
silylderiv., gas-chromatog., Rolle v. Induktions- 
zwischenkraften 254, 160 

Carfenazinum, Best., chromatog.-UV-spektralphotom. 
254, 158 

Carnosin, Best. neben Anserin-, Ornithin-, Lysin-, Homo- 
carnosin-, Histidin-, 1-Methylhistidin- u. 3-Methy]l- 
histidin-Best. in Muskelextrakten, Analyzer-Meth. 
259, 405 

Carnosinase, Best. in Serum, radiom., mit L-Carnosin- 
(1-44C)-6-Alanyl als Substrat 267, 332 

Carotenoide, Trenn., diinnschicht-chromatog., zwei- 
dimensional mit zwei Adsorbentien 260, 322 

Carotid-Actin-Peptide, Rinder—, Trenn., diinnschicht- 
chromatog., auf Cellulose- u. Polyamidschichten 
251, 349 

Carotin, Best. neben Lutein-Best. in Luzerne-Protein- 
konzentraten 259, 386 

— Deriv., Best. in Pflanzenmaterial (getrocknetem -), 
Futter u. Futterrohstoffen 254, 236 

— a, Isolier. aus Gemiise 257, 238 

— a-u. B- —, Nachw., diinnschicht-chromatog. mit 
quant. Auswert. 252, 73 

— f, Isolier. aus Gemiise 257, 238 

Carotine, u. Radiolyseprodukte nach y-Bestrahlung, 
Nachw. in Palmél, diinnschicht-chromatog., qualitat. 
u. quantit. 265, 307 

Carotinoide, Best. in Hidotter v. Hihnern 256, 401 

— — in nichtpolaren Fraktionen v. Riesen-Ragweed- 
Pollen 255, 89 

— Nachw., dinnschicht-chromatog. 251, 287 

— — in Citrusschalen-, Karotten- u. Spinatextr., siulen- 
chromatog., kontinuierl. DurchfluBtrenn. 257, 168 

— — in Algen, dinnschicht-chromatog., auf vor- 
beschichteten Platten 253, 88 

— qualit. u. quantit. Analyse natirl. — 251, 415 

— u. Radiolyseprodukte nach y-Bestrahlung, Nachw. in 
Palmél, diinnschicht-chromatog., qualitat. u. quantit. 
255, 307 

Casein, Best. in Milch, refraktom. 251, 145 

— Dosierung in Produkten auf Fleischbasis 258, 168 

y-Casein, Chromatog. u. Charakterisierung 252, 415 

K-Casein, chem. u. chromatog. Isolierung 255, 176 

— — Nachw. v. 2-Acetamido-2-desoxy-D-galaktose 
254, 173 


e-Carboxymethyl-lysin — Cer 


Casein-Copricipitat, Nachw. v. MolkeneiweiB 257, 312 

Catechine, Nachw. in Teeblattern, papier-chromatog. 
258, 414 

CB 1954, Best. in Harn u. Serum, spektralphotom. 257, 93 

CCC (Chloreholinchlorid), Best. in biolog. Material 
254, 244 

CDP-Reduktase, Best. in Zellextr. (tier.-) 256, 251 

CDTE (Cyclohexandiaminotetraessigsiure), kinet. Unter- 
such. der Oxydat. v. —, NTE, ADTE u. DTPE mit 
Ce(IV) in schwefelsaurer Lés. im Vergl. 255, 30 [Or] 

— Oxydation mit Ce(IV) in perchlorsaurem Medium, 
kinet. Untersuch. 260, 371 [Or] 

Cedrol, Best. in Zedernholz-Olen, gas-flissig-chromatog. 
259, 387 

Cellobiase, Best., spektralphotom. 254, 254 

Cellodextrine, Trenn., gel-chromatog. 256, 326 

Cello-Oligosaccharide, Nachw., diimnschicht-chromatog. 
251, 134 

Cellophan, Nachw. v. Cellulosenitrat-Lackkomponenten 
251, 369 [Or] i 

Cellulose, o-Athyl— u. Athylhydroxyathyl—, Best. v. 
Athoxylgruppen, gas-chromatog. 258, 61 

— Analyse, Ubersichtsbericht 259, 70 

— Best. in biolog. Material (semimikro) 255, 88 

— — neben Hemicellulose-Best. in Pflanzengewebe, gas- 
chromatog. 260, 164 

— -- v. Carbonylgruppen (Gesamt) u. Aldehyd-End- 
gruppen, saulen-chromatog. (ionenaustausch-) 257, 376 

— Fabrikationsprodukte, Best. v.S 257, 165 

Celluloseither, wasserlésl., Analyse 259, 195 [Or] 

Cellulosefasern, Best. v. Cl-, polarog. 259, 70 

Cellulosehaltiges Material, Best. v. Arabinit, Xylit, Mannit, 
Galaktit u. Sorbit, gas-chromatog., durch automat. 
Integration der Peakflachen der Alditolacetate 256, 392 

Cellulosenitrat, Best. v. SO,?- durch Digerieren mit Wasser 
253, 320 

Cellulosenitratlack, Nachw. v. Komponenten auf Zell- 
glasfolien 251, 369 [Or] 

Cellulosetriacetat, Erzeugungskontrolle, Best. v. Essig- 
sdureanhydrid, Ultraschallverf. 255, 298 

CEP (2-Chlorithylphosphonsiure), Best. in Apfeln, 
Kirschen, Zwiebeln u. Pampelmusenbrei, gas-chromatog. 
257, 79 

Cephaelin, Best. in Ipecacuanha, spektralphotom. 
256, 149 

— — neben Emetin-Best. in Ipecacuanhawurzel 254, 416 

— — — —u. ihren Priaparaten, diinnschicht-chromatog. 
258, 94 

Cephalosporin C, Best., colorim. 251, 158 

Cephalosporine, Trenn., diinnschicht-chromatog. (umkehr- 
phasen-), Einflu8 des pH-Wertes 255, 317 

Cer, Best., aktivierungsanalyt. (photonen-) 256, 217 

— — colorim., mit N-Benzoyl-N-phenylhydroxylamin 
254, 371 

— — — (Spuren) 255, 60 

— — — Ubersichtsbericht 254, 371 

— — in CeBg, spektrog. 255, 157 

— — in Mineralien, colorim., mit Sulfanilsiure 252, 50 

— — in radioakt. Praparaten v. Ce, elektrophoret. 
(papierhochspannungs-)-titr., -radiom. 256, 75 

— — in Stahl, photom. 251, 11 [Or] 

— — in Wasser (Meer-), fluorim. 257, 157 

— — in Y,0,, titr., mit Elektrodenpaar aus glasigem 
Kohlenstoff 251, 278 


Cer — Cetan 


— — in Yttererdmetallsalzen, photom. 260, 319 

— — neben La- u. Pr-Best. in C-Stahlen, siulen-chro- 
matog. (ionenaustausch-)/réntgenfluorescenzanalyt.- 
kombin. 260, 69 

— — neben La-, Pr-, Nd-, Sm- u. Eu- (oder Gd-)-Best. 
(simultan), siulen-chromatog. (ionenaustausch- 
verdraingungs-) 256, 48 

— — spektralphotom., mit Methylenblau 254, 371 

— photochem. Fallung u. Trenn. vy. anderen Ionen in 
waBr. Los. 255, 56 

— Trenn. v. La oder Pr, elektrophoret. (papier-) 258, 308 

— — v. Metallionen, die Thiocarbonatkomplexe mit 
Kaliumthiocarbonat bilden 258, 216 

— — v. Spaltprodukten, extr. 255, 390 

— — y. U-Kernspaltprodukten 258, 76 

— — — extr., mit Di-n-octylphosphorsaure 253, 213 

— Verlust v. —, Co, Mn, Pa, Ru u. Zn wihrend der 
trockenen Veraschung biolog. Materials 258, 322 

Cer-144, Best. neben *Pr- u. °°Fe-Best. in biolog. Proben 
257, 241 

— Praparate, Best. v. Ce, elektrophoret. (papier-hoch- 
spannungs-), -titr., -radiom. 256, 75 

— Trenn. v. *4Pr, ringofenmeth. 253, 76 

Cer(III), Adsorption v. —, Co?+ u. Cs+ aus wiBr. Siurelés. 
an urspriinglichem Magnetit 260, 47 

— Best., coulom.-titr. 255, 288 

— — coulom.-titr., mit Octacyanomolybdat(V) in alkal. 
Medium 257, 147 

— — fallungsanalyt., als Aniliniumkaliumcer(II1)-sulfat 
251, 316 

— — fluorim., mit Sulfonnaphtholazoresorcin 251, 316 

— — gegenwartige Verfahren, Ubersichtsbericht 257, 52 

— — papier-chromatog., durch Absorption auf mit 
Carbonsaéuren modifiz. Papier unter Komplexbild. u. 
H,0,-Behandlung mit reflexionsphotom. Auswertung 
260, 304 

— — titr. (komplexom.-), -amperom., mit ADTA u. 
PbO,-Elektrode als Indicator 256, 345 [Or] 

— — titr. (redox-), -amperom., mit Hexammin- 
kobalt(III)-tricarbonatokobaltiat-Lés. 257, 291 

— Extr. mit Diantipyrylmethan aus Rhodanidlés. 
257, 208 

— Fall. als Anionhalogenat v. Ce-Hexa-e-caprolactam 
257, 208 

— radiochem. Trenn. v. La, extr., mit N-Benzoyl- 
N-phenylhydroxylamin 259, 231 

— Trenn. v. Ce(IV), diinnschicht-chromatog. 251, 49 

Cer(IV), Best., chemoluminescenzanalyt. 251, 316 

— — coulom.-titr., mit Vanadylionen 257, 52 

— — gegenwart. Verfahren, Ubersichtsbericht 257, 52 

— — gravim., mit N-Benzyl-chinolin 259, 305 

— — — mit o-Kresotinsaure 257, 208 

— — neben Cr(VI)- u. Mn(VII)-Best., coulom.-titr., 
mit Vanadylionen 257, 52 

— — neben Mn(VII)-, Cr(VI)- u. V(V)-Best. in Stahl, 
coulom.-titr., mit V(III) 257, 383 

— — spektralphotom., mit o-Aminophenol 258, 50 

— — — mit 3-Thianaphthenoyltrifluoraceton 252, 29 

— — titr., -amperom., mit Hg(I)-Perchlorat 257, 147 


— — titr., -amperom. (bi-), mit Hg(I)-Perchlorat 257, 140 - 


— — titr., automat., mit Kaliumhexacyanoferrat(I1)- 


Standardlés. 255, 273 [Or] 
— katalyt. chemoluminescente Reakt. v. Luminol mit 


H,O, in Anwesenh. v. — 251, 316 
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— Nachw., tipfelanalyt. 251, 316 

— — tupfelanalyt., mit Triphenylmethanfarbstoffen 
252, 29 

— oxydat. Decarboxylierungsprodukte v. ADTA mit — 
in saurem Medium, elektrophoret. Nachw. 258, 126 
[Or] 

— Trenn. v. Ce(III), diinnschicht-chromatog. 251, 49 

Ceramide, Best., gas-chromatog. 253, 406 

— Dimnschicht-Chromatog. 259, 408 

— — Trenn., gas-fliissig-chromatog., als Di-O-trimethyl- 
silylather-Deriv. 258, 331 

Cerbera thevetica-Samen, diinnschicht-chromatog. Trenn., 
der Inhaltsstoffe 256, 409 

Cerborid, Best. v. Ce, spektrog. 255, 157 

Cerealien, Best. v. Begasungsriickstiinden, gas-chromatog. 
254, 406 

Cerebroside, Best. in Kaninchenhirn, diimnschicht- 
chromatog. 258, 413 

— — in Milzgewebe 260, 176 

Cerebrospinalfliissigkeit, Best. v. Cholesterin, fluorim., 
mit Eisen(II1)-chlorid 257, 176 

— — v. Essig-, Propion-, Butter- u. Hippursiure 256,158 

— —v. Feu. Transferrin 259, 401 

— — v. Galaktose, enzymat., unter Verwend. eines ver- 
allgemeinerten Substrat-Oxydase-ternaren Konjugat- 
systems 255, 326 

— — v. y-Glutamyl-Transpeptidaseaktivitat, spektral- 
photom. 259, 90 

— — v. Homovanillinsaure, fluorim. 258, 402 

— — v. Hydrogencarbonat, titr., -elektrom. 256, 153 

— — v. 5-Hydroxyindolessigsaure, fluorim. 254, 244 

— — v. 4-Hydroxy-3-methoxyphenylessigsiure, siulen- 
chromatog.-fluorim. 259, 173 

— — v. Immunoglobulin G, immunodiffusionsmeth. 
258, 169 

— — y. Ketonen, spektralphotom. 256, 157 

— — vy. 3-Methoxy-4-hydroxyphenylathylenglykol, gas- 
fliissig-chromatog. 258, 166 

— — v. Morphin (ng-Mengen), gas-chromatog. 253, 414 

— — v. Oxypurinen u. Allopurinol-Metaboliten, siulen- 
chromatog. (kationenaustausch-) 254, 246 

— — v. pharmaz. krampflésenden Praparaten, gas- 
chromatog. 258, 415 

— — v. Phosphatiden in — v. Hunden 251, 214 

— — vy. Protein, automat. 259, 255 

— — — nephelom. 256, 165 

— — vy. Proteinantigenen, simultan 254, 171 

— — vy. Proteingehalt kombin. mit elektrophoretischer 
Auftrenn. 252, 415 

— — y. Urat, ternires Konjugatsystem 254, 166 

— Polyacrylamidgel-Disk-Elektrophorese 254, 162 

Ceriterden, Trenn., fallungsanalyt., mit HADTA 259, 141 

Cer(Iil)-oxid, Best. in Gd,O, u. Y,03, photom. 260, 319 

Cer(IV)-oxid, Best. v. Nd u. Eu, luminescenzanalyt. 
259, 327 

Ceroxide, gem., Best. der Zusammensetzung 254, 333 

Cer(IV)-salze, Best., titr., mit Hydrochinon 251, 50 

Cer(IV)-sulfat, Standardlés., Einstellen mit Natrium- 
oxalat 255, 50 

Cerussit, Best. in Erzen komplexer Zusammensetzung 
255, 293 

Cetan, Trenn. v. linearen Hexadecen-Isomeren, gas- 
fliissig-chromatog. 260, 311 
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Cetrimoniumbromid, Best., colorim., EinfluB v. einfachen 
Elektrolyten 258, 233 

— Nachw. in methylierten Alkoholpraparaten (indu- 
striellen-), diinnschicht-chromatog. 255, 85 

Cetyl-dimethylbenzylammoniumcehlorid, Best. der kritischen 
Micellen-Konzentration, titr.-spektralphotom., mit 
Eosin 259, 163 

Chelatbildende Sorbentien, auf der Basis vernetzter 
Dextrane 257, 292 

Chemie, (Ziechmann) 259, 290 [L] 

— anorg., Nomenklatur-Richtsatze (Remy) 259, 290 {L] 

— fiir berufliche Schulen (Kénig, Kern) 257, 136 [L] 

— org. Grundlagen (Kaufmann) 259, 290 [L] 

— Zu einigen Fragen der Wechselbeziehungen zwischen 
Physik und — (Schirmer) 260, 374 [L] 

Chemikalien, Best. v. Metallspuren, automat., mit 
Technicon-Analyzer 251, 122 

— praktische Analysenmethoden hochreiner —. I. Her- 
stellung u. Charakterisierung hochreiner ADTE 255,49 

Chemische Funktionslehre, (Gutmann) 260, 374 [L] 

Chemische Systeme, Simplex-Optimalisierung der Antwort 
fir — 254, 139 

Chemoluminescente Reaktionen, Inhibition v. — in waBr. 
Lés. u. Verwend. der Inhibition in analyt. Chemie 
257, 278 

Chemoluminescenz-Spektralphotometer, Konstruktion u. 
Priifung eines stabilisierten — mit zwei Detektoren 
252, 391 

Chemoluminescenzspektrometrie, Best. v. NO in Luft 
mit O, 252, 399 

— katalyt. Reaktion v. Luminol mit H,O, in Anwesenheit 
v. Ce(IV) 251, 316 

— v. Atomen in Luft/Acetylen- u. Argon/Sauerstoff- 
Acetylen-Flammen 255, 212 

— y. org. Verb. 260, 398 

Chicoree, Best. v. Carbaryl, gas-chromatog., mit Elek- 
troneneinfangdetektor als Amidderiv. 255, 310 

Chinaldin, s. 2-Methyl-chinolin 

Chinarinde, Best. v. Chinin, dinnschicht-chromatog.- 
photom. 256, 149 

Chinaséure, Best. in Pflanzenextr., gas-chromatog. 
258, 335 

Chinazolin, 2-Chlormethyl-4-phenyl-6-chlor- — -N-oxid, 
Best., polarog. 258, 398 

Chinhydron, polarog. Verhalten v. p-Chinon, Hydro- 
chinon u. — 255, 145 

Chinhydronelektrode, Drift der — 251, 42 

Chinin, Best. in Chinarinde, diinnschicht-chromatog.- 
photom. 256, 149 

— — in Harn, Plasma u. Gewebe, fluorim., halbautomat. 
257, 416 

Chininathylearbonat, Best. in pharmazeut. gem. Verb., 
spektralphotom. 253, 86 

Chininhydrochlorid, Best. in pharmazeut. gem. Verb., 
spektralphotom. 2538, 86 

Chininsulfat, Luminescenzléschung durch KCl, EinfluB 
der Aciditaét u. Ionenstarke v. Lés. 258, 372 

Chinizarin, s. 1,4-Dihydroxy-anthrachinon 

Chinizarin-2-sulfonsiure, u. Natriumsalz, Reinigung u. 
kennzeichnende Eigenschaften als analyt. Reagens 
259, 41 

Chinoide Gruppen, Best., gasom. u. titr., durch Reakt. 
mit Hydrazin, Phenylhydrazin, Hydroxylamin und 
Salzsdure 253, 64 


Cetrimoniumbromid — Chinoxalone 


— — in Huminsiuren, titr., -amperom. (bi-) 255, 413 

— Nachw., diinnschicht- oder papier-chromatog. 254, 398 

Chinolin, 8-Acetoxy—, Hydrolyse 252, 391 

— 6-Athoxy-2,2,4-trimethyl-1,2-dihydro—, Nachw. neben 
p-Phenetidin-Nachw. 255, 416 

— 5-Amino— u. 8-Amino—, Fluorescenz u. Phospho- 
rescenz 259, 373 

— Deriv., papier-chromatog. Trenn. u. Identifizierung 
unter Verwend. eines Referenzsystems 255, 96 

— 8-Hydroxy—, Chelathydrate mit Ni(II), Co(II), Cu(I1), 
Cd, Mn(II), Mg u. Zn, therm. Dehydratis. 255, 47 

— — Hluorescenz in stark alkal. Los. 258, 44 

— — 5-Halogen-Deriv., KMR-Spektren u. metall- 
komplexierende Higenschaften 258, 45 

— — Verteilung zwischen Wasser u. org. Lésungsmitteln, 
thermodynam. Untersuch. 259, 137 

— 8-Hydroxy-2-methyl—, 5-Halogen-Deriv., KMR- 
Spektren u. metallkomplexierende Higenschaften 
258, 45 

— 8-Mercapto—, Reinheitspriifung v. — u. 8,8’-Di- 
chinolyldisulfid, diinnschicht-chromatog. 255, 164 

— 2-Methyl—, Best. in Fisch, UV-spektralphotom. 
257, 81 

Chinolinbasen , Best. in Bitumendl, gas-chromatog. 258, 80 

8-Chinolinboronsaiure, photoluminescenzanalyt. Untersuch. 
der Hinfliisse des umgebenden Mediums 254, 52 

Chinolin-carbonséure-(2), 4,8-Dihydroxy—, Best. in 
Harn, photom. 260, 413 

Chinolin-carbonsiure-(3), 4-Hydroxy—, Ester, Methyl— 
u. Athyl—, Best., diinnschicht-chromatog.-fluorim. 
258, 407 

Chinoline, Diinnschicht-Chromatog. 255, 45 

Chinolinsiure, s. Pyridin-dicarbonsdure- (2,3) 

Chinolphosphate, Best., spektralphotom., in waGr.-alkohol. 
Lés. 257, 73 

Chinon, Best. neben Catechin, Protocatechusaure, Gen- 
tisinsdure, Phenol, p-Hydroxybenzoesaure, Pyrogallol 
u. Gallenséure in Gemischen 252, 73 

o-Chinon, Nachw. mit 4-Nitrophenylacetonitril 258, 64 

p-Chinon, Best., colorim., mit 1-Phenyl-2,3-dimethyl- 
4-aminopyrazolon(5) 257, 379 

— chlorierte Deriv., diinnschicht-chromatog. Untersuch. 
256, 328 

— dinnschicht-chromatog. Nachw. des Kondensations- 
produktes mit 1-Phenyl-2,3-dimethyl-4-aminopyra- 
zolon-(5) 255, 144 

— diinnschicht-chromatog. Reinheitsprifung 258, 159 

— Nachw., diinnschicht-chromatog., mit 1-Pheny]l- 
2,3-dimethyl-4-aminopyrazolon-(5) als Spriihreagens 
2538, 39 [Or] 

— — mit 4-Nitrophenylacetonitril 253, 64 

— polarog. Verhalten v. —, Hydrochinon u. Chinhydron 
255, 145 

— u. Cl-Deriv., Nachw., diinnschicht-chromatog., als 
2,4-Dinitrophenylhydrazone 258, 389 

Chinone, Best., titr., mit Eisen(II) in Fluoridlés. 251, 77 

— Dianilin—, dinnschicht-chromatog. Untersuch. 
255, 402 

— Nachw., Tipfelanalyt. 2538, 163 

— Pyren— u. Benz(a)pyren—, Best. in Luft, spektro- 
fluorim., bei —197°C 255, 281 [Or] 

Chinoxalon, 1 -Diathylaminoathyl-3-(4-methoxybenzyl)—, 
Polarographie 256, 145 

Chinoxalone, 3-Alkyl—, polarog. Untersuch. 254, 81 


Chinoxalone — Chlorcholinchlorid 


— 3-Aryl—, Best., polarog. 258, 163 

Chinuclide, substituierte, Massenspektrom. 256, 65 

Chitin, Best., titr.-potentiom. 258, 388 

Chlor, Best. in Algen, polarog. 254, 91 

— — in Benzin 258, 78 

— — in biolog. Flissigk., automat. u. manuelle Ultra- 
mikrometh. 255, 320 

— — in Graphit, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 257, 67 

— — in Katalysatormaterial aus Aluminium- u. Silicium- 
oxid, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 2538, 389 

— — in Luft, voltamm. 258, 390 

— — in NaOH, Na u.8, UV-spektralphotom., nach 
anionenaustausch-chromatog. Trenn. in Natrium- 
hydroxidlés. 254, 332 

— — in org. Flissigkeiten, coulom.-titr., nach Ver- 
brennen (mikro) 256, 57 

— — in org. Kihlflissigkeiten v. Kernreaktoren, titr., 
-potentiom. (Spuren) 255, 236 

— — in org. Produkten, Verbrennungsapparatur (Spuren) 
256, 133 [Or] 

— — in org. Verb., aktivierungsanalyt. 267, 152 

— — — ammonolyt. 254, 69 

— — — Carius-Meth. mit Silberschiffchen 259, 54 

— — — hochhalogenisierten, titr. (jodom.¢) 257, 345 [Or] 

— — — titr., halbautomat. 259, 54 

— — in petrochem. Stoffen, coulom., nach Verbrennungs- 
aufschluB 255, 81 

— — in Polymeren (chlor. -), gas-chromatog. (pyrolyse-) 
257, 394 

— — in Polyphenylen, aktivierungsanalyt. (neutronen-), 
Effekt chem. Reakt. bei Reaktorbestrahlung 264, 69 

— — in Polypropylen, nach Freisetz. durch eine Riick- 
fluBmeth. mit NaOH 255, 166 

— — in Polyvinylchlorid-Matrix, atomabsorptions- 
spektralphotom., nach Schoniger-Verbrennung 255, 82 

— — in Ru-, Re-, Os-, Pt- u. Pd-org. Verbind., titvr.- 
potentiom. 256, 365 

— — in Schneeschichten, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
253, 223 

— — in Ti, atomabsorptions-spektralphotom., indirekt 
254, 326 

— — in Treibstoffen (festen-), aktivierungsanalyt. (neu- 
tronen-) 253, 240 

— — in waBr. Lés., aktivierungsanalyt., y-spektrom. 
254, 382 

— — in Wasser, spektralphotom., mit Syringaldazin 
258, 68 

— — in Wasser (Ab-), voltamm., mit Graphitelektrode 
auf Siliconharz-Basis 256, 67 

— — — (Trink-) u. entcyaniertem Abwasser, voltamm., 
mit Silicongummi-Graphit-Elektrode 259, 321 

— — neben Amino- u. Nitrogruppen-Best. 251, 64 

— — neben Br-Best. in org. u. anorg. Verb. (mikro) 
254, 389 

— — neben Br- u. J-Best., flammenphotom., durch 
therm. Anregung ihrer Indiumsalze in kihlen Flammen 
254, 382 

— — — in org. Verb. 261, 65 

— — — in Se (hochreinem-), aktivierungsanalyt. (neu- 
tronen-) 251, 271 

— — neben C- u. H Best. (mikro) in hoch chlorierten 
org. Verb. 2538, 153 

— — neben O- u. H-Best. (simultan) in org. Verb., 
gravim. 256, 321 
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— — neben Ca-, Mg- u. Na-Best. (simultan) in Knochen 
v. Ratten, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 259, 400 

— — neben Chlorwasserstoff-Best. im Gem. 257, 380 

— — neben P-Best. (simultan) in P-organ. Verb., 
aktivierungsanalyt. (neutronen-) 257, 70 

— — neben §-Best. in Leuchtstoffen, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 257, 166 

— — neben Si-, K-, P-, Ca- u. Al-Best. in biolog. Material, 
aktivierungsanalyt. (neutronen-) 257, 87 

— — titr. (arsenitom.-), -potentiom., Verwend. v. OsO, 
254, 226 

— — titr., automat., mit Kaliumhexacyanoferrat(II)- 
Standardlés. 255, 275 [Or] 

— — titr. (jodom.-), -thermom. 256, 295 

— — titr. (nichtwaBr.-), mit Natriumaéthanolat in Chlor- 
acylpiperazinderivaten 254, 399 

— —v. H 255, 65 

— Gas-Chromatographie einiger reaktiver Gase auf 
graphitiertem RuB 260, 307 

— Isotopen-Verhiltnisse, Best. durch negative Ionen- 
Massenspektrometrie 251, 58 

— Messung in Nierenschnitten mit der Mikrosonde 
260, 89 

— Nachw., dinnschicht- oder papier-chromatog., mit 
rontgenfluorescenz-spektrom. Auswert. 255, 45 

8-Chlorithanol, Best. in mit Athylenoxid sterilisierten 
chirurg. Geraiten aus Kunststoff u. Gummi, gas- 
chromatog., nach séulen-chromatog. Trenn. 255, 165 

2-Chlorithylphosphonsiure, Best. in Apfeln, Kirschen, 
Pampelmusenbrei u. Zwiebeln, gas-chromatog. 257, 79 

— — in Palmdl, diinnschicht-chromatog. 260, 166 

Chloralhydrat, Nachw. neben Formaldehyd in biolog. 
Material, diinnschicht-chromatog. 259, 336 

Chloramin T, Nachw. in Milchprodukten 251, 146 

— — in Speiseeis, diinnschicht-chromatog. 256, 336 

— waBr. Lés., Stabilitatscharakteristica 258, 140 

@-Chloramine, Chloridanalyse mit Hg(II)-chloranilat zur 
reaktionskinet. Untersuch. v. — 255, 164 

Chloramphenicol, Best. in Milch, polarog. 259, 396 

— — in pharmazeut. Priparaten, gas-fliissig-chromatog. 
255, 318 

— — — spektralphotom. 257, 318 

Chloraniline, Analyse, gas-chromatog. 255, 144 

— — — 257, 72 

Chlorat, Best., coulom.-titr. 254, 313 

— — in Entlaubungs- u. Unkrautvernichtungsmitteln, 
titr. 255, 84 

— — neben OCI--, ClO,-- u. Cl--Best., titr., -potentiom., 
Verwend. des Katalysators OsO, 264, 64 

— — polarog., m. H. einer katalyt. Stufe v. Ti(IV) 255, 61 

— — titr., automat., mit Kaliumhexacyanoferrat(II)- 
Standardlés. 255, 275 [Or] 

— Nachw. neben ClO,~, OCI-- u. ClO,--Nachw., dinn- 
schicht- oder papier-chromatog. 260, 55 

— Trenn. v. Cl-, papier-chromatog., mit Tri-n-butyl- 
orthophosphat 268, 297 

Chlorbenzoesiure, u. Derivate, diinnschicht-chromatog. 
Analyse v. Gemischen 261, 77 

Chlorbenzol, Best. v. Wasser, titr., -amperom. (dead- 
stop-), mit Fischers Reagens 254, 368 

m-Chlor-benzopersiiure, Reakt. mit 1,2-Glykolen 255, 140 

Chlorcholinchlorid (2-Chlorathyltrimethylammonium- 
chlorid), Best. in Tomatensaft (natiirl.-), gas- 
chromatog. 253, 174 
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Chloreyan, Polymerisationsprodukte u. Cyanurchlorid- 
Hydrolyseprodukte im Gem., Best. v. Cyanursaure- 
chlorid, extr., gravim. oder IR-spektralphotom. 

257, 273 [Or] 

Chlordan (1,2,4,5,6,7,8,8-Octachlor-3a,4,7,7a-tetrahydro- 
4,7-endo-methano-indan), Best. in Boden, extr., -gas- 
chromatog. 257, 397 

— — in Milch u. Kase 256, 336 

— cis— u. trans—, Best. neben Heptachlor-, Hepta- 
chlorepoxid-, Dieldrin- u. Endrin-Best. in Futter- 
mitteln, gas-chromatog. 256, 79 

— — Nachw., gas-chromatog. 254, 240 

— gas-chromatog. Charakterisierung, Il. Beobachtungen 
iiber die Verinderung des Stoffes in Kontakt mit 
waBrigen und nichtwaiBrigen Medien 252, 409 

Chlordiazepoxid(e), Best. in Plasma, gas-flissig-chromatog. 
mit ECD 260, 333 

— — in Tabletten, Blut u. Harn, polarog. 260, 406 

— — in waBriger Los., titr. (acidim.-) 255, 37 [Or] 

— Nachw. in Blut, diinnschicht-chromatog. 261, 344 

— polarog. Verhalten 254, 411 

4-Chlor-diphenylsulfonyl-4’ -carbonsiure, Hydrazid, Best., 
spektralphotom. 256, 408 

Chlordiphenyl-Verbindungen, Poly—, Best. 2538, 256 

Chloressigsiiure, Trenn. v. Essigs’ure, Bernsteinsdure u. 
—, siulen-chromatog. (verteilungs-) 258, 233 

Chlorfenvinfos [Diithyl-[2-chlor-1-(2,4-dichlorphenyl) | - 
vinyl-phosphat], Best. in emulgierbaren Praparaten 
u. Viehbadern, gas-chromatog. 256, 81 

Chlorhydrine, polarog. Best. v. — des Glycerins 255, 164 

Chlorid, Best., coulom.-titr. 269, 52 

— — gravim., als AgCl 259, 41 

— — in Athylbenzol u. Lauroylperoxid, colorim. 257, 232 

— — in Aluminiumhydroxidgelen, elektrodenionen- 
sensitiv 258, 380 

— — in Betriebslaugen, automat.-titr. 260, 44 

— — in Cellulose- oder Zellstoffasern, polarog. 259, 70 

— — in ClO,-, gravim., mit Tl(I) 255, 161 

— — in Cr(VI)-salzen, titr.-amperom. (bi-) 260, 161 

— — in galvan. Nickellosungen, réntgenspektrog. 251, 282 

— — in Glykolen u. wasserlésl. Alkoholen, colorim. 257, 392 

— — in Kraftwerkskessel-Reinigungslésungen, 
potentiom. (indirekt-) 254, 336 

— — in Pharmaka, titr., -potentiom., oder elektroden- 
selektiv 257, 405 

— — in Plasma u. Serum, automat., mit ,,Vickers Multi- 
chanell 300‘ 252, 241 [Or] 

— — in Se, Te, Ga u. Bi, photom. 254, 185 [Or] 

— — in Serum u. Harn, halbautomat. 258, 163 

— — in Ta, voltamm. (cathodic stripping-) 258, 311 

— — in Wasser, automat. 251, 264 

— — — radiochem. 259, 144 

— — mit Quecksilber(I1)-chloranilat, Anwend. auf 
reaktionskinet. Untersuch. v. 6-Chloraminen 255, 164 

— — neben Azid-Best., titr., -potentiom., durch Sequenz- 
titration 256, 318 

— — neben Br- im groBen UberschuB, titr.-potentiom. 
259, 377 

— — neben Br-- u. J~-Best. im biniren oder terniren 
Gem. bei bestimmten Mengenverhiltnissen, titr., 
potentiom., mit Quecksilber(II)-nitrat 257, 220 

— — — titr., -potentiom. 254, 63 

— — neben Br--, J-- u. F~-Best., titr., -potentiom., 
mit gemischtem Titranten 254, 381 


Chlorcyan — Chlorit 


— — neben Ca-, Mg-, K- u. Na-Best. in biolog. Proben, 
flammenspektralphotom. (ultramikro) 259, 168 

— — neben F--Best. (simultan) in [Ca49(F, Cl)2(PO,4)<], 
elektrodenionensensitiv, Standardzusatzverf. 259, 67 

— — neben J--Best. im Gem., titr. (argentom.-) 259, 145 

— — neben J-- u. Br--Best., titr., -potentiom. 253, 150 

— — neben OCI--, Cl0,- u. ClO,~-Best., titr., -potentiom., 
Verwend. des Katalysators OsO, 254, 64 

— — neben S--Best. in Lésungen, séulen-chromatog., 
mittels *1Cr-Silberchromat-Saulen 256, 52 

— — papier-chromatog., an mit schwerlésl. Ag-Verb. 
impragn. Filterpapier 253, 219 

— — polarog., mit Metall-Chloranilaten 260, 56 

— — radio-elektrochem. 253, 219 

— — spektralphotom., mit 4,4’-Bis-(dimethylamino)- 
thiobenzophenon (Spuren) 252, 67 

— — — mit Quecksilber(II)-thiocyanat (ppm-Bereich) 
259, 234 

— — spektralphotom. (indirekt-), nach Extr. als Tris- 
(1,10-phenanthrolin)-eisen(I1)-thiocyanat 256, 52 

— — titr., -amperom., mit AgNO, in Cu-halt. Lés. 
258, 219 

— — titr. (argentom.-), mit Dichlorfluorescein als 
Absorptionsindicator. Eine nitzliche Modifikation 
251, 326 

— — titr., -atomabsorptions-spektralphotom. 255, 393 

— — titr.-coulom., Erzeugung v. Ag(I) durch Ag,S- 
Membranen hindurch 253, 49 

— — titr., gegen Eriochromschwarz 252, 37 

— — titr.-MHz, mit Quecksilber(II)-acetat 258, 356 [Or] 

— — titr. oder photom., durch Vertreibung v. Blausadure 
v. Quecksilber(II)-cyanid 259, 52 

— — titr., -potentiom., mit BaSO,-impraign. Pergament- 
papier-Membran als Indicatorelektrode 257, 57 

— — — mit Quecksilber(II)-nitrat 257, 42, 220 

— — — mit Silberionen spezif. Elektrode 259, 48 

— Nachw. neben Br-- u. J~--Nachw., mit nachfolgender 
Natriumschmelze 256, 52 

— — — Trockenmeth. 257, 151 

— nichtmetall., Best., titr.-konduktom., nichtwaBr., mit 
Carbonsduren in DMF 259, 53 

— selektive Elektrode mit flissiger Fillung u. Fest/ 
Fest-Verb., Laborkonstruktion u. Labor- u. Feld- 
einsatz 257, 158 

— spezif. Elektroden, Selektivitatskoeffizienten 259, 138 

— Trenn. v. ClO;~, papier-chromatog., mit Tri-n-butyl- 
orthophosphat 258, 297 

Chloride, Best. der — v. einigen Elementen der III. bis 
V. Gruppe in SiCl, u. GeCl,, massenspektrom. 258, 79 

— flichtige, gas-chromatog. Elutionscharakteristica 
260, 161 

— Gas-Chromatog. v. fliichtigen —, Reaktionsfahigkeit 
gegentiber gewissen Saulenpack-Materialien 256, 317 

— lésl., Best. in Futtermitteln, titr., -potentiom. 251, 133 

— Nb-, Ta-, Zr- u. Hf— in binir. u. tert. Gem., Analyse, 
gas-chromatog. 2538, 148 

Chlorin, Tetraphenyl— u. Tetraphenylbakterio—, elektro- 
chem. Untersuch. 259, 149 

Chlorit, Best. neben ClO,-Best. 257, 220 

— — neben OCI--, ClO,-- u. Cl--Best., titr., -potentiom., 
Verwend. des Katalysators OsO, 254, 64 

— — v. CI, gravim., mit TI(I) 255, 161 

— Nachw. neben OCI--, ClO,~- u. ClO,--Nachw., diinn- 
schicht- oder papier-chromatog. 260, 55 


Chlorkohlenwasserstoffe — Cholecalciferol 


Chlorkohlenwasserstoffe, Best. in Luft, gas-chromatog. 
260, 315 

— — neben Wasser- u. Kresolsiuren-Best. (simultan) in 
Hochleistungsreinigern, gas-chromatog. 259, 243 

Chlormadinon-Acetat, Best. in Geweben (tier. -), gas- 
chromatog. 2538, 408 

Chlormequat-chlorid, Best. in Erdbeeren, spektralphotom. 
257, 314 

Chlormethylverbindungen, Tri—, *°Cl-Quadrupol-KMR- 
spektrom. Untersuch. 258, 234 

4-Chlor-1-nitrobenzol, Reaktionsprodukte mit Natrium- 
methoxid, diinnschicht-chromatog. Trenn. durch 
Ubertrag der Flecke 251, 399 

Chloroformiate, Aryl—, Best. 251, 135 

Chlorogensiiure, Best. in Arnikatinktur 254, 408 

Chiorogoldsiure, s. Goldchloridchlorwasserstofisiure 

Chlorophyll, Best. in Kosmetica, spektralphotom. 258, 90 

— — v. Wasser, gas-chromatog. 257, 329 

— Nachw. in Algen, diinnschicht-chromatog., auf vor- 
beschichteten Celluloseplatten 2538, 88 


— u. Phaophytine a u. b, Best. in aceton. Milieu, spektral- 


photom.-kinet. 260, 415 

Chlorophyll a, gas-chromatog. Best. v. einigen Malein- 
imiden, die bei der Oxydation v. — u“Ham entstehen 
253, 334 

Chlorophyllate, Best. v. Cu in Na/Cu—, gravim. 258, 245 

Chlorophylline, Best. v. Cu, atomabsorptions-spektral- 
photom. 255, 174 


Chloroplaste, Chromatog. auf vorgeformten Diinnschichten 


251, 340 

— Chromatog. fettlésl. — aus vorbeschichteten Kieselgur- 
Platten 255, 91 

— intakte Klasse I —, Best., spektralphotom. 257, 95 

— Spinat—, Best. v. Plastochinol A u. Plastochinon A, 
diinnschicht-chromatog.-spektralphotom. 257, 251 

— Trenn. v. Phosphatestern u. Algenextrakten, diinn- 
schicht-chromatog. u. -elektrophoret. 251, 206 

Chloroplasten-Pigmente, fettlésl., Trenn. v. —, Fett- 
siuren u. Phosphatiden auf Sephadex LH-20 255, 327 

— Trenn. auf Sephadex LH-20 260, 339 

Chlororganoverbindungen, Best. neben S-Organoverb.- 
Best., gas-chromatog.-coulom.-titr., verbunden mit 
FID 259, 69 

— — y.C, Hu. Cl (mikro), simultan 2538, 153 

Chlorothiazid, Best. neben Methyldopa- u. Hydrochloro- 
thiazid-Best. in ihrem Gem., siulen-chromatog. (ionen- 
austausch-)-UV-spektralphotom. 260, 87 

Chloroxazone, Best. der Abbau-Kinetik, diinnschicht- 
chromatog. 255, 170 

Chlor(IV)-oxid, Best. neben ClO,~-Best. 257, 220 

— — titr. (arsenitom.-), -potentiom., Verwend. v. OsO, 
254, 226 

Chlorphenamine, Best. in Harn 251, 222 

— — in Plasma, gas-fliissig-chromatog. 255, 329 

Chlorpheniramine, s. Chlorphenamine 

4-Chlorphenol, O-(2-Thiazolylazo)- —Komplexe, Verwend. 
als Metall-Farbindicatoren fir Ni(II)-Ionen 255, 62 

Chlorphenole, Analyse, gas-flissig-chromatog. 255, 410 

— Best., gas-chromatog. 256, 335 

— — in Fetten u. Olen, gas-chromatog., mit Elektronen- 
einfang-Detektor 255, 306 

— Trenn., sublimatog. 253, 370 

Chlorphenolrot, Entfarbung durch Alkali, EinfluB der 
Dielektrizitatskonstante u. Ionenstarke 259, 374 
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Chlorphenoxyalkylsiuren, Deriv., Best., colorim., mit 
4-Aminoantipyrin 259, 238 

Chlorphenoxysiuren, Best. in Lebensmitteln 260, 84 

— Dinitrophenole-Gem., Diazomethan-Methylierung 
260, 78 

— Kster, Best. in pflanzl. u. tier. Geweben u. Wasser- 
proben, gas-chromatog., mit ECD, Fehler durch die 
analyt. Reagentien 260, 324 

— Nachw., gas-chromatog., nach Veresterung mit 
N,O-Bis(trimethylsilyl)-acetamid 254, 240 

Chlorphentermin, Best. in Blut, gas-chromatog. 258, 415 

Chlorpikrin, Best. in Getreide, colorim. 258, 401 

Chlorpromazinhydrochlorid, Best., chromatog.-UV- 
spektralphotom. 254, 158 

— — colorim. 259, 165 

— — gas-chromatog. 251, 157 

— — in Blut, auch Stoffwechselprodukte, massen- 
fragmentog. 251, 223 

— — in pharmazeut. Zubereitungen, spektralphotom. 
254, 412 

Chlorpropamid, Best., gas-chromatog. 258, 92 

— — neben seinen Zersetzungsprodukten 251, 158 

Chlorpropham [N-(8-Chlor-phenyl)-isopropyl-carbamat], 
Best. in Blut, spektralphotom. 258, 255 

— — in Ernteprodukten, photom. 2538, 398 

— — in Mohren, diinnschicht-chromatog. 257, 315 

— — titr., -amperom. 255, 201 [Or] 

— Nachw. neben Amiben-, Randox-, Diquat- u. Para- 
quat-Nachw., diinnschicht-chromatog.-ringofenmeth. 
kombin. (halbquant.) 2538, 239 

p-Chlorquecksilber(I1)-benzoat, Darstellung stabiler 
—ldsungen 257, 46 

Chlorsilane, Best. v. B-Spuren, colorim., mit Curcumin 
255, 295 

Chlortetracyclin, Best. in Fisch, papier-chromatog. 

256, 400 

— — in Gewebe v. Hihnern, verbessertes Proben- 
vorbereitungsverfahren 260, 413 

— — in Milch u. Milchprodukten, mikrobiolog. 257, 240 

— — in Mischfutter, fluorim. 259, 387 

2-Chlor-thiophen, Photoelektronenspektrum 254, 93 

Chlorthiophosphat, Best., [R-spektroskop. 257, 77 

Chlortoluolsulfonsiiuren, Best., basische Farbstoffe als 
Reagentien 257, 73 

Chlorwasserstoff, Best. in Gasgemischen, titr., kontinuierl. 
automat. 254, 319 

— — neben Cl,-Best. im Gem. 257, 380 

— — y. org. Mikrobeimengungen, gas-chromatog. 255, 146 

— Partialdruck v. wiBr. Lésungen aus verd. Salzsaure u. 
konz. Lithiumchlorid 258, 227 

Cholecalciferol, Best., diinnschicht-chromatog.-spektral- 
photom. 258, 250 

— — gas-flissig-chromatog. 258, 404 

— — in biolog. Material, speziell in Milch, gas-flissig- 
chromatog. 258, 114 [Or], 118 [Or] 

— — in Blut 255, 330 

— — in Lebertran, Futtermitteln, Kondensmilch u. 
Multivitaminpraparaten, diinnschicht-chromatog.- 
photom. 257, 313 

— — in Magertrockenmilch, gas-chromatog. 254, 404 

— — in pharmazeut. Praparaten, diinnschicht-chromatog.- 
photom. 251, 286 

— — — gas-chromatog., nach siulen-chromatog. Reinig. 
257, 319 
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Cholecalcifero!, Best. (Forts.) 

— — in wasserdispersiblen Zubereit., gas-chromatog. 
254, 414 

— — neben Ergocalciferol-Best. in Gegenw. v. Toco- 
pherolen u. Retinol, gas-chromatog. 259, 392 

— — neben Retinol- u. Menadione-Best., photom. 
255, 318 

— — neben Retinol- u. «-Tocopherol-Best. in ihrem 
Gem., diinnschicht-chromatog. 255, 132 [Or] 

— 1,25-Dihydroxy—, Identifiz. in Htihnerdirmen 
259, 409 

— Nachw., gas-chromatog. 261, 212 

— Stoffwechselprodukte, Trenn., siulen-chromatog., 
an Kieselsiure, isotopenmark. 262, 73 

— Trenn. v. Cholesterin, diinnschicht-chromatog. 2538, 406 

— — v. Ergocalciferol u. verw. Verb., chromatog. 251, 211 

Cholestan-86-ol, Best. neben Cholesterin- u. 58-Chole- 
stan-3-on-Best. in Wasser, gas-chromatog. 255, 405 

— Isolierung u. Identifiz. aus atheromatéser Menschen- 
aorta 255, 248 

58-Cholestan-3-on, Best. neben 56-Cholestan-3f-ol- u. 
Cholesterin-Best. in Wasser, gas-chromatog. 255, 405 

Cholesterin, Autoxydationsprodukte, Trenn., siulen- 
chromatog., auf Sephadex LH-20 2638, 164 

— Best. in Cerebrospinalflissigkeit u. Serum, fluorim., 
mit Eisen(II1)-chlorid 257, 176 

— — in Eiernudeln, fluorim. 251, 413 

— — in Fetten u. Olen, diinnschicht- u. gas-flissig- 
chromatog. 2538, 168, 394 

— — in Gewebelipidextr., diinnschicht-chromatog. 
251, 213 

— — in kosmet. Erzeugnissen 257, 167 

— — in Pflanzen, gas-chromatog., an der stationaren 
Phase OV 101 256, 170 

— — in Serum 251, 212 

— — — Auswert. einiger Meth. 254, 247 

— — — AutoAnalyzer-Meth. 257, 249 

— — — coulom.-titr. 254, 247 

— — — gas-flissig-chromatog., halbautomat. 259, 83 

— — — m. H. eines stabilen Liebermann-Burchard- 
Reagens 256, 170 

— — — photom., mit Eisen(III)-acetat/Uranylacetat u. 
Schwefelsaure/Eisen(II)-sulfat als Reagentien 255, 90 

— — — spektralphotom., mit Phospho-6-wolfram- 
12-molybdansaiure 254, 247 

— — isotopenverdiinnungsanalyt./gas-fliissig-chromatog.- 
kombin. 260, 337 

— — neben 5f-Cholestan-3f-ol- u. 58-Cholestan-3-on- 
Best. in Wasser, gas-chromatog. 255, 405 

— — neben Fettsduren- u. Gallensiuren-Best. in Galle v. 
Menschen, gas-chromatog. (temperaturprogrammiert) 
255, 248 

— — spektralphotom., mit o-Phthalaldehyd 258, 91 

— Ester, Best. in Serum, automat. 259, 173 

— freies u. verestertes, Best., in Serum, diinnschicht- 
chromatog. 2538, 407 

— Nachw., diinnschicht-chromatog., mit Mangan(II)- 
chlorid als Sprithreagens 255, 333 

— — neben Stigmastan-3f-ol- u. 6-Sitosterol-Nachw., 
dinnschicht-chromatog. (dampfgesiitt.-) 257, 176 

— Trenn. v. Ergocalciferol u. Cholecalciferol, diinn- 
schicht-chromatog. 2538, 406 

Cholesteringlucuronid, Best. in Plasma 256, 170 

Cholesterinsulfat, Best. in Plasma 256, 170 


Cholecalciferol — Chrom 


Cholesterylester, Best. neben Triglyceriden-, Fettsiuren-, 
Sterinen- u. Phosphatidylcholin-Best. (simultan) in 
Gewebeextr., diinnschicht-chromatog.-fluorim. 260, 332 

Cholin, Acetyl—, Best. in biolog. Gewebe, gas-chromatog. 
256, 174 

— — — — v. Ratten-Zwerchfellpraparaten, gas- 
chromatog. (pyrolyse-) 259, 173 

— — — in Plasma, spektralphotom. 256, 174 

— — — mit ionenselektiv. Membranelektrode 255, 89 

— Chlor—, chlorid, Nachw. in Harn v. Ratten, elektro- 
phoret. (papier-) 259, 93 

Cholinchlorid, Best. v. Trimethylamin-hydrochlorid, 
diinnschicht-chromatog. 252, 373 [Or] 

Cholin-Dehydrogenase, Best. neben Betainaldehyd- 
Dehydrogenase-Best. in Rattenleber-Mitochondrien, 
drei versch. Meth. 257, 254 

Cholinesterase, Best. in Plasma oder Blutzellen, gas- 
chromatog. 259, 89 

— — in Serum, fluorim., an der festen Oberfliche 255, 94 

— — — konduktom. (ultramikro) 267, 253 

— — — Vergl. v. Thiocholinestern u. o-Nitrophenyl- 
butyrat als Substrate 255, 94 

— — manuelles u. automatis. Verf., Identifizierung v. 
Enzymvarianten. Unterscheidung mittels Tris- u. 
Phosphatpufferlosungen 258, 175 

—- EinfluB v. Pesticiden auf Leber— v. Kaninchen, Taube. 
Hiihnchen, Schaf u. Schwein 253, 255 

— Nachw., elektrophoret. (polyacrylamidgel-) 257, 332 

— — im Serum, elektrophoret. an Agargel 251, 342 

Cholinesterase-Hemmstofi-Methode, Spriihreagentien fir 
die diinnschicht-chromatog. fluorgenetische Best. v. 
Insecticiden 257, 235 

Chondrite, Best. v. Spurenelementen, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-)-y-spektrom., nach Gruppentrenn. 256, 230 

Chondroitinsulfate, A, B u. C u. Keratosulfat, Nachw., 
diinnschicht-chromatog. 259, 414 

— isomere A, B u. C, Nachw., elektrophoret. (cellulose- 
acetat-) mit densitom. Auswert. 257, 249 

Chondrosulfatase, Best., turbidim. 255, 251 

Choriongonadotropin, Fraktionierung, elektrofokus- 
sierungsmeth. 260, 409 

— halbquantit. Best. des Human— mit Mikrometh. 

255, 255 

Chrom, Best., atomabsorptions-spektralphotom. 260, 399 

— — — kationische Stérungen 255, 60 

— — — mit flammenloser Anregung in Schutzgas- 
atmosphiare 255, 39 

— — — Stérung durch Siuren 254, 37 

— — coulom.-titr. 254, 225 

— — ESR-spektrom. 254, 57 

— — in Abwasser, luminescenzanalyt. (tieftemperatur-) 
256, 225 

— — in Al (hochreinem-), coulom.-titr. 258, 67 

— — in Al-Leg., aktivierungsanalyt. u. isotopen- 
verdiinnungsanalyt. 258, 310 

— — in Al/Si-Leg., aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
254, 281 [Or] 

— — in Al-Salzen, atomabsorptions-spektralphotom. 
252, 52 

— — in Al/Zn/Mg-Leg., spektrog. 257, 298 

— — in Anodenschlamm, spektralphotom. 256, 387 

— — in biolog. Material, gas-chromatog. 252, 67 

= a) Sa 258, 96 

— — — spektrochem. 258, 162 


Chrom — Chrom(III) 


— in Blut, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 254, 165 
— in Blut u. Plasma, gas-chromatog., mit ECD 

257, 408 

— in Eisenerzen, atomabsorptions-spektralphotom. 
2538, 230 

— in Fe-halt. Leg., gas-chromatog., mittels Elektronen- 
einfang-Detektor 252, 49 

— in GaAs, Ga u. As, spektrochem. 258, 68 

— in GaSb, Ga u. Sb, spektrochem. 258, 68 

— in Gerbflissigkeit, atomabsorptions-spektral- 
photom. 256, 235 

— in Gesteinen, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
257, 384 

— in Holzproben, extr., photom. 252, 408 

— in Katalysatoren 259, 154 

— in Luftablagerungen u. -niederschlagen, aktivierungs- 
analyt. (neutronen-) 255, 404 

— in Luft u. Harn, colorim., Vergl. mit der Isotopen- 
techn. 252, 43 ‘ 
— in Meeresnahrung, atomabsorptions-spektral- 
photom. 251, 145 

— in Molybdanoxid, colorim. (Spuren) 256, 232 

— in Organometallverb., coulom.-titr. ,260, 311 

— in org. Waschrohstoffen, atomabsorptions-spektral- 
photom. 255, 85 

— in Pd/Cr-Leg., atomabsorptions-spektralphotom. 
253, 382 

— in Polyathylen, rontgenfluorescenzspektrom. 

253, 234 

— in Saccharin 254, 406 

— in Salzlos., katalyt. Amalgammeth. 257, 219 

— in Stahl, spektralphotom., mit Xylenolorange 
257, 301 

— in Stahl (niedrig- u. hochleg.-), flammenphotom. 
257, 383 

— in TiO,, polarog. 256, 232 

— in Triphenylmethan-Additiven, atomabsorptions- 
spektralphotom. 257, 405 

— in V-Verb., spektralphotom., nach anionenaus- 
tausch-chromatog. Trenn. 254, 335 

— in Wasser, atomabsorptions-spektralphotom. 

254, 320 

— in Yttriumvanadat-Phosphor, spektralphotom. 
258, 230 

— isotopenverdiinnungsanalyt., als doppelt mark. 
1l0mAg1CrO, 255, 235 

— massenspektrom., als Chelat mit 2-Thenoyltrifluor- 
aceton als Ligand (ng-Bereich) 257, 177 [Or] 

— massenspektrom., als Chrom(III)-oxinat 252, 22 
[Or] 

— neben Al-Best. (simultan) in Cr-Erzen, gravim. 
255, 156 

— neben Al-Spurenbest. in Uranylnitratlés., extr.- 
gas-chromatog. 258, 319 

— neben Al-, Co-, Cu-, Mn-, Mo-, Ni-, Sn- u. V-Best. 
in Ti-Leg., atomabsorptions-spektralphotom. 260, 67 
— neben Begleitionen, atomabsorptions-spektral- 
photom., Unterdriickung v. Stérungen m. H. v. Na,SO, 
258, 57 

— neben C-, Ni-, Ta- u. Nb-Best. in Co- oder Ni-Leg. 
mit einer Faserstruktur, die durch orientiertes Kristall- 
wachstum erzeugt wurde, UV-spektrom. (vakuum-) 
258, 394 
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— — neben Co-, Fe-, Mn- u. Ni-Best. in Ag, atom- 
absorptions-spektralphotom. 255, 72 

— — neben Fe-Best. in Leg. (galvan. gewonnenen Fe/ 
Cr/Ni-), titr. 256, 378 

— — neben Fe- u. Ni-Spurenbest. in Plutoniumnitratlés., 
atomabsorptions-spektralphotom. 254, 385 

— — neben Fe-, Ni u. V-Best., redox- u. ionenaustausch- 
sdulen-chromatog. 251, 59 

— — neben Fe-, Ni-, Co- u. Mn-Best. in W u. Mo, atom- 
absorptions-spektralphotom. 259, 337 

— — neben Fe-, Ni-, Co-, Mn- u. Zn-Best., saiulen- 
chromatog. (anionenaustausch-) 254, 385 

— — neben Ga-, In-, Co-, Pb- u. V-Best. in Kohlen- 
asche, spektrog. 256, 77 

— — neben K-, Al- u. Sn-Best. in Gesteinen, aktivierungs- 
analyt. (neutronen-), routinemaBig 256, 72 

— — neben Mn., Ni-, Co- u. Ca-Best. in Ni-Leg. u. 
-Mineralien, atomabsorptions-spektralphotom. 256, 379 

— — neben Mo-Best. in Stahl, atomabsorptions-spektral- 
photom., mit Distickstoffmonoxid/Acetylen-Flamme 
257, 160 

— — neben Nb., Zr-, Mn-, V- u. Ca-Best. in Ilmenit, 
rontgenfluorescenzanalyt. 251, 120 

— — neben Ni-, Co-, V- u. Cu-Best. in Gesteinen, 
spektrog.-quantom. 258, 396 

— — neben Pb- u. Cd-Best. in Spielwaren, atomabsorp- 
tions-spektralphotom., routinemaBig 259, 71 

— — neben Si-, Mn-, Ti-, V-, Mo- u. Ni-Best. (simultan) 
in Stahl (leg.-), spektrog. 254, 328 

— — neben V, in Stahl, titr. (redox-), gegen p-Nitro- 
diphenylamin 255, 151 

— — neben Zn-Best. in biolog. Material, aktivierungs- 
analyt. (neutronen-) 257, 88 

— — spektralphotom., konzentriert im Schmelzgemisch 
v. Oxin u. p-Dichlorbenzol 254, 35 [Or] 

— — spektrog., Kupferfunkenmeth., im ng-Bereich 
253, 149 

— — titr., -fluorim. 251, 326 

— — vy. Ti, atomabsorptions-spektralphotom. 255, 59 

— — v. Y, spektralphotom., mit Arsenazo IIIT 252, 402 

— — vy. Zn- u. Cu-Spuren als Dithizonate nach sdulen- 
chromatog. Trenn. an Kaliumbicarbonat 255, 151 

— —v. Zr neben Fe u. Al, fallungsanalyt.-gravim., mit 
N-Cinnamoylphenylhydroxylamin 259, 325 

— halt. feuerfeste Materialien, Best. v. Ca, atomabsorp- 
tions-spektralphotom. 251, 121 

— Magnesit-Proben, Spurenanalyse, atomabsorptions- 
spektralphotom. 258, 327 

— massenspektrom. Isotopenanalyse 258, 380 

— Nachw. neben Al- u. Be-Nachw., diinnschicht- 
chromatog. 251, 315 

— — neben Cu-, Cd-, Hg-, Zn- u. Ni-Nachw. in Ab- 
wissern galvan. Industriebetriebe, papier-chromatog. 
258, 316 

— Spurenanreicher., Mitfill. mit Phosphaten v. Al u. Sr 
257, 158 

Chrom(Il), Best., titr. (cerim.-), gegen Triphenylmethan- 
farbstoff 254, 128 [Or] 

Chrom(IID), Best., gravim., nach Fallung als Oxinat aus 
homogener Lés. 259, 286 [Or] 

— — in Verchromungsbidern, titr. (komplexom.-) 
258, 332 

— — katalyt.-photom. 257, 218 

— — neben Cr(V1), extr., -polarog. 263, 228 
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Chrom(IIl), Best. (Forts.) 

— — neben Mn, Ni, Co u. Zn, gravim., nach Fall. mit 
Ammoniumphenylacetat 257, 222 

— — photom., aus der Eigenfarbe seiner wiBr. Lés., 
Additionsmeth. 256, 110 [Or] 

— — spektralphotom., durch Entfarbung des Kupfer- 
Chromazurol S-Komplexes bei Anwesenheit v. Zephir- 
amin 254, 63 

— — — mit AgO als Voroxydationsmittel 256, 51 

— — titr. (redox-), mit Ammoniumhexanitratocerat(IV) 
bei Raumtemperatur 260, 55 

— Desorption v. Kationenaustauschern m. H. v. H,O,- 
Lés. 255, 60 

— Extr. als Verb. mit 1-Phenyl-3-methyl-4-benzoy]- 
pyrazolon-5 260, 389 

-— — aus waBr. ADTA-Lés. mit Tetra-n-hexylammonium- 
chlorid in 1,2-Dichloraéthan 259, 310 

— — der Thiocyanatkompl. 257, 56 

— Hexaquo-, Isothiocyanato- u. Azido— -ionen, polarog. 
Reduktion an der tropfenden Quecksilberelektrode in 
waBr. Los. 256, 50 

— Kompl. mit 6-Aminoathylsulfon-N,N-diessigsaure u. 
Asparagin-N,N-diessigsiure 256, 42 

— — mit Eriochromcyanin, spektralphotom. Untersuch. 
260, 389 

— — mit Kaliumhexacyanoferrat(II), papierelektro- 
phoret. u. polarog. Untersuch. 258, 379 

— — Trenn., diinnschicht-chromatog. reflexionsspektrosk. 
254, 380 

— Nachw. 251, 326 

— — mit m-Nitrobenzamidoxim. 258, 300 

— — neben Al(III)- u. Fe(II1)-Nachw., papier-chrmoatog. 
258, 381 

— Trenn., siulen-chromatog. (ionenaustausch-), EinfluB 
der Temperatur auf die Austauscheigenschaften v. 
Zinnarsenat 256, 310 

— — v. Cr(VI), papier-chromatog., mit Tri-n-buty]- 
orthophosphat 258, 297 

Chrom(VI), Best., coulom.-titr., mit Vanadylionen 257, 52 

— — in AICl;, photocolorim., unter Verwend. der katalyt. 
Oxydationsreakt. v. o-Dianisidin mit H,O, 258, 230 

— — neben kationischen Verunreinig. (Spuren) 252, 35 

— — neben Mn(VII) u. Ce(LV)-Best., coulom.-titr., 
mit Vanadylionen 257, 52 

— — neben Mn(VII)-, Ce(IV)- u. V(V)-Best. in Stahl, 
coulom.-titr., mit V(III) 257, 383 

— — polarog., in Natriumazidlés. 254, 362 [Or] 

— — spektralphotom., nach Extr. mit Tris(1,10-Phen- 
anthrolin)-Eisen(II)-Chelatkation 254, 312 

— elektrochem. Reduktionsprodukte in geschmolzenem 
LiCl-KCl-Eutektikum 251, 57 

— Kompl. mit Azorubin, spektralphotom. Untersuch. 
258, 57 

— Nachw. neben Co(II)-, Ni(II)- u. U(VI)-Nachw., 
dinnschicht-chromatog., als Diithyldithiocarbamidat- 
Kompl. 254, 210 

— Reakt. mit V(IV) 257, 150 

— Trenn. v. Cr(III), papier-chromatog., mit Tri-n-butyl- 
orthophosphat 258, 297 

Chrom-51-ADTA, Analyse, papier-chromatog. 258, 163 

Chromat, Best., extr.-photom., mit langkettigen Aminen 
256, 317 

— — gravim., durch Fallung als Silberchromat aus 
homogener Lés, 255, 235 


Chrom(III) — Chromatographie 


— — radiom., mit 1%1J-mark. Reagens 260, 43 

— — spektralphotom. (kinet.-) durch Oxydat. des 
Methurins mit Kaliumbromat 252, 35 

— — titr. (fallungs-)-pH-metr. 260, 300 

— Nachw. 251, 326 

Chromat-*1Cr, Na—, Best. der radiochem. Reinheit, 
papier-chromatog. 256, 76 

Chromatogramme, Kurzzeit—, Auswert. mit Digital- 
computer 259, 220 

— Speicherung auf Magnetband 259, 42 

Chromatogramm-Spektralphotometrie, in Klinik u. 
Forschung 257, 251 

Chromatograph, Flissigkeits— Pye-System II, zur Trenn. 
v. Lipoiden 2538, 89 

— Fliissig-Spektroradio—, automatisiertes System zur 
gleichzeitigen Trenn., Identifiz., Reinig., Abschatz. u. 
Radiobest. der Komponenten einer Misch. nichtverseif- 
barer Lipide 255, 328 

— Pye-Fliissig—, Charakterisierung 258, 218 

— Hochdruck-Flissig—, Beschreibung der Bestandteile 
253, 131 

Chromatographie, Adsorptions—, Best. der spezif. Ober- 
fliche v. mit Wasser desaktiviertem Adsorbentien 
256, 289 

— — Molekularmodell, Korrelation der Adsorptions- 
affinitat der organischen Verbindungen mit ihren 
acidobasischen Higenschaften 265, 213 

— — Probleme der molekularen — 255, 213 

— Analyse v. Lipoiden (aliphat. u. alicycl.-), Ubersichts- 
bericht 258, 89 

— Automat. Analyse v. Daten 256, 208 

— Best. kleiner spezif. Oberflachen in groBen Gas- 
volumina 256, 293 

— Brutto- u. Nettoretentionszeit 251, 381 

— Chelat-Sorbentien auf der Basis Aminopolystyrole u. 
Azoderivate des Resorcins 255, 214 

— Chitin u. Chitosen als Tragermaterialien u. Adsorben- 
tien zur Anreicherung von Metallionen aus org. u. 
waBr. Losungen u. Seewasser 264, 133 

— eindimensionale Mehrfach—, graphische Darstellung 
zum Erzielen einer maximalen Trennung 251, 39 

— Eisenoxide u. -hydroxide als Sorbentien. V. Sorptions- 
reihe anorg. Anionen 251, 37 

— Elutions—, Ausma8 v. Trennungen: Zeitnormalisierung 
u. Minimum-Zeit-Analyse 260, 378 

— Fallungs—, Gesetz ttber die Wirkung der aktiven 
Masse auf Ionenaustauschern 255, 213 

— Fehler in der — 259, 40 

— Flissig—, Differential-Refraktometer-Detektor 256, 207 

— — Mikroadsorptions-Detektor fir superkritische Falle 
257, 351 

— Flissigkeits-Fest—, Gasdichtewaage als Detektor 
257, 197 

— Gel—, Anwend. v. Vinylacetatgelen 255, 376 

— — Charakterisierung v. Urinproteinen 252, 71 

— — Gestalt der chromatog. Bande fiir bestimmte Stoff- 
arten u. ihr EinfluB auf die Ergebnisse 255, 375 

— — neuere Entwicklungen, hohe Geschwindigkeit u. 
hohe Auflésung 255, 375 

— — Oberflaiche u. Volumen v. Poren als Charakteristica 
v. Siliciumoxidtragern 255, 376 

— — Synthese u. Eigenschaften v. Materialien fiir die — 
255, 376 

— Harze u. Gele fiir die — 254, 295 


Chromatographie — Chromatographie, Diinnschicht 


— Identifiz. kleiner Mengen einer Substanz, die von einer 
groBeren Menge einer anderen Substanz iiberdeckt 
werden 252, 388 

— Ionenaustauschermeth. zur Trenn. v. Metallen 257, 350 

— Ionenaustauschkonstante in der — auf Gelen 255, 375 

— Kennzeichnung v. Trennsiulen 254, 295 

— Konzeption der kontinuierl. Trenn. v. chem. Verbind. 
256, 207 

— Kugelschaum— 255, 41 

— Kupplungen selektiver Modifikationen fir die analy- 
tische Chemie, einige Anwendungen 257, 37 

— Mikrotrockenkolonnen— kombin. mit Massenspektro- 
metrie 251, 379 

— Momentanalyse zur Erkennung des Uberlappens v. 
Peaks 251, 36 

— Normalisierungs-Techniken zur Festlegung der 
Elutionspositionen v. Peaks 255, 374 

— Reaktions—, Analyse v. Si-Organoverb. 253, 58 

— — Identifizierung v. aromat. Isomeren 252,387 

— Spurenanalyse, Zufalls-Kinspritzung u. Zuordnungs- 
methoden zur Verbesserung des Signal/Rausch- 
Verhaltnisses 254, 297 

— Temperaturzelle 252, 392 

— Trenn., K W-Stoffe (aliphat. ungesatt.“héhere v. 
aliphat. gesatt.-) in Fliissig-Fest-Systemen unter 
Verwend. v. Olefin-Ag+-Komplexen 256, 290 

— Umkehrphasen—, mit Athylhexylphosphaten 251, 381 

— unterschiedl. Verhalten v. Verb. mit hohem u. 
niedrigem Molekulargewicht an Nitrocellulose- 
Membranen 255, 82 

— UV-sensitive Flissig—, Reinigung v. KH,PO, zum 
Gebrauch als Puffer 257, 196 

— Verteilungs—, Konzentrieren v. Metallspuren 251, 192 

— v. organ. Verbindungen nach Abbau u. Zersetzung 
252, 384 

— Wirkung des Gelaustauschermediums bei Rick- 
gewinnung u. Retentionsvolumen 251, 36 

— zusammengesetzte, Bewert. v. Lésungsmitteln bei — 
255, 172 

— (Browning) 258, 289 [L] 

Chromatographie, Diinnfilm, anodisch oxydierte Alu- 
miniumoberflache als neues Adsorbens 260, 203 [Or] 

— Rr-Wert-Verzeichnis 259, 229 

— Trenn. v. Anionen im Bereich unter 10-" g, radio- 
mark. 254, 300 

— —u. Nachw. im Subnanogrammbereich an festen 
Oberflichen 255, 218 

Chromatographie, Diinnschicht, Abtaster fiir Reflexions- 
messungen 256, 298 

— Adsorbens u. mobile Phase im EinfluB auf die Flecken- 
groBe der getrennten Substanzen 257, 284 

— Adsorbentien, Traiger u. Entwicklungseinheiten zur 
Trenn. v. Arzneimitteln 256, 406 

— Adsorptionseigenschaften v. Aluminiumoxid ver- 
schiedener Aktivitaét 258, 214 

— Adsorptionsverhalten v. anorg. Ionen an Silicagel in 
waBr. Acetonlés. v. Salzsiiure 257, 285 

— Analyse v. Lebensmitteln, Remissions-Spektral- 
photom. 254, 145 

— — v. pharmazeut. Mischpraparaten mit direkter 
quantit. Auswert. durch Remissions- u. Fluorescenz- 
messung 254, 409 

— Anfarbung organischer Verbindungen mit Fuchsin- 
Farbstoffen 260, 383 
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— Anordnung zur gleichzeitigen Elution mit verschiedenen 
Laufmitteln 254, 299 

— anorg. Mikro— 251, 38 

— Anwendung in der Pharmakognosie 256, 143 

— Apparat zur mikrothermischen Auftragung 254, 135 

— auf diinnen Platten aus elastischen Kunststoffen 
2538, 134 

— auf Holzkohle 255, 218 

— auf Polyamidschichten mit quantitativer Auswertung 
255, 45 

— Auflésungsvermégen mit programmiertem Laufmittel 
oder graduierter Schicht, Vergl. zwischen normal. 
Diinnschicht-Chromatog. u. Saulen-Chromatog. 
252, 386 

— Auftragegerat 257, 353 

— automat. Acht-Kanal-Auftragegerat 255, 225 

— automat. ein- u. zwei-dimensionale Entwicklung, 
Apparatur 255, 383 

— automat. Probenauftragung bei quantitativer optischer 
Auswertung 259, 296 

— Beweglichkeit v. Diastereoisomeren 260, 298 

— Beziehung zwischen geléstem Stoff, FlieBmittel u. 
Adsorbens 258, 214 

— Circulartechn., EKinfluB versch. Faktoren bei der 
Mikroanalyse 2538, 47 

— dampfprogrammierte praparative —, Methode mit 
verbessertem Auflésungsvermégen 251, 38 

— DEAE-Cellulose in der anorg. — 255, 382 

— Detektorsysteme 260, 297 

— Diagonal-Technik 252, 386 

— direkte quantit. Auswert. mit elektronischen Klein- 
rechnern 257, 41 

— dreidimensionale Technik auf einer einzigen Platte mit 
konstanter Dicke u. unmodifiz. Adsorbens 260, 136 

— Eichung v. Rr-Werten bei Verteilungssystemen 
260, 136 

— EinfluB der Beschichtungsunterlage auf den Substanz- 
nachweis 255, 45 

— Entwicklungsmechanismus in gesatt. u. ungesatt. 
Kammern. Kinflu8 des Lésungsmitteldampfes 259, 36 

— Ermittlung der FlieBgeschwindigkeit der mobilen 
Phase unter Verwendung von Adsorbentien ver- 
schiedener Mikropotenzstruktur 257, 41 

— Faktoren, die die Reproduzierbark. v. Ergebnissen 
beeinflussen 258, 40 

— Fertigpraéparationen in Rollenform 265, 45 

— Flavone als fluorogene Sprithreagentien fiir org. Verb. 
auf Cellulose-Matrix 260, 158 

— Flissig-Adsorptions— 258, 287 

— Fluorescenzmessungen 2538, 332 

— — 258, 214 

— fluorim. bzw. photom. in situ-Auswertung mit tiber- 
tragbaren EHichkurven 260, 298 

— Gel—, v. Proteinen, I. Methodik 252, 70 

— — — II. Anwendungen 252, 70 

— Gerat fiir die fallende praiparative — 253, 47 

— Gerat zur Gewinnung der Substanzen v. den Chro- 
matogrammen 256, 298 

— gesintertes Glas als bestiindiges Medium 253, 291 

— Gradienttechnik aus ,,sauer-basischen“ Kieselgel- 
schichten 251, 384 

— graphische Darstellung zum Erzielen einer maximalen 
Trennung 261, 39 

— halbautomatisches Abschabgerat 260, 46 
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— homologe m-Polyphenyle als Bezugssubstanzen 
2538, 134 

— Identifiz. v. Pharmaka 259, 277 [Or] 

— in situ-Reaktionen auf Diinnschichten zur Identifi- 
zierung org. Verb. 252, 387 

— in verfiigbaren Plastiktanks fiir radioaktive u. andere 
Substanzen 251, 38 

— Jonenaustausch, Nachw. v. Se(IV), Te(IV) u. Au(III) 
257, 352 

— — Trenn., Ionen (anorg.), mit fliiss. Anionenaus- 
tauschern u. Elution mit H,SO, 258, 36 

—-—-—-—— u. HF-halt. Elutionsmittel 258, 36 

— — — y. 36 anorg. Kationen an anion. bzw. kation. 
Harzschichten 259, 229 

— — Verhalten v. Kationenaustauschern mit alkal. u. 
neutralen Salzlés. als Elutionsmittel 255, 382 

— IR-spektrosk. Untersuchung getrennter Fraktionen 
nach Entfernung der Adsorbensschicht aus SiO, durch 
FluBsaure 256, 349 [Or] 

— IR-spektroskop. Untersuch. v. Jodkomplexen mit 
tert. Stickstoff 252, 388 

— Jod-Detektion v. org. Verbindungen mit ungesatt. 
Seitenkette, Oxydations- u. elektrophile Substitutions- 
reaktion 260, 291 [Or] 

— Kaolin als Sorbens 260, 136 

— Kegel—, an Silicagel ohne Binder 255, 382 

— kombin. mit chromatog. anderen Prinzipien 252, 387 

— — Enmissionsspektrometrie, Best. v. Erdalkalimetallen 
(mikro) 252, 26 

— — Gas-Chromatog., Best. v. aliphat. Hydroxy- u. 
Dicarbonsauren in Lebensmittelextrakten 254, 394 

— — — Identifiz. v. Drogen 258, 95 

— — — -Massenspektrometrie, Strukturanalyse v. 
Steroiden 258, 91 

— — IR- oder Massen-Sepktroskopie im Mikrogramm- 
Bereich 252, 387 

— lange Z-formige Technik u. ihre Anwendung auf die 
Trenn. v. Farbstoffen 259, 37 

— Ligandenaustausch—, an natiirlicher u. substituierter 
Cellulose 258, 131 

— Lésungsmitteldampfadsorption v. Silicagel-Schichten 
2538, 291 

— Lésungsmitteldampf-Einflu8 260, 39 

— Magnesiumoxid als Adsorbens fiir die Trenn. v. Mole- 
kilen in Abhangigk. v. ihrem Flachheitsgrad, z.B.: 
Wachsester v. Sterinestern 257, 352 

— Mehrfach—, an Fertigschichten 256, 209 

— mit Ein-Komponenten-FlieBmitteln in ungesitt. 
Kammern 255, 381 

— modifiz. neue Sorbentien zur Trenn. anorg. Ionen 
260, 298 

— molekulares Modell fiir acide Substanzen, Effekte der 
Lésungsmittelzusammenstellung im System Elektron/ 
Donatorlésungsmittel-Polyamid 2538, 46 

— Nachw. mit Fuchsinfarbstoffen 2538, 290 

— — v. Abate-Rickstiinden in Wasser mit quant. Aus- 
wert. 252, 46 

— — v. Abbauprodukten phosphororg. Pesticide 258, 237 

— — v. 4-Acetyl-2-nitrophenyl-Derivaten phenol. Verb. 

254, 397 

eis Adenosin-3’,5’-monophosphat auf tetraborat- 

impragn. Silicagelschichten 255, 91 
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— — y. 3/,5’-Adenosinmonophosphat (cycl.-) auf Silicagel- 


Glasmikrofiberbégen 252, 76 


— — vy. Aflatoxinen B,, B,, G, u. Ge, horizontale Circular- 


u. Radialentwickl. 251, 306 [Or] 


— —vy. Al, Be u. Cr 261,315 
— — y. Al, Ti, In, Fe u. Ga auf Cellulose 257, 348 [Or] 
— — y. Alkaloiden, Circular-Techn. mit halbquant. Best. 


253, 86 

— v. aliphat. Sauren 254, 44 

— y. Alkoholen als f-Alkoxy-propionitrile 261, 125 

— y. Alkoholen, Aminen u. Sauren, Reagentien 

2538, 56 

— y. Alkoholen (aliphat. sek.-), als N-(1-Phenyl-athyl)- 
urethane 251, 68 

—v. Aminen 253, 62 

— — (aliphat. u. aromat. prim., sek. u. tert.-), 
systemat. Untersuch. v. Farbreagentien 253, 57 

— — (aromat.-), Imidazolen u. Benzimidazolen mit 
Co(II) als Entwickler 254, 299 

— — (aromat. biogenen Mono-), Vergl. v. Formaldehyd- 
Gas u. Prochazka-Reagens 255, 256 

— — (prim., sek. u. tert.-), Farbreagentien 254, 45 

— y. Aminosiuren in Plasma, Siebtest fiir Abnormalien 
258, 254 

— —u. Aminen, Lokalisationsmeth. 255, 321 

— — -DNP-derivaten mit fluorim. Auswert. 251, 207 
— —u. verwandten Verb. an Cellulose-Schichten 

251, 207 

— vy. Amino-1,2,4-triazolen (3,5-disubstit.), auf Silicagel- 
Schichten 251, 402 

—y. Analgetica im Gem. auf Silicagelschichten 

251, 283 

— vy. anorg. Ionen. V. Uber Zusiitze zu Kieselgel- 
schichten 253, 291 

— vy. Antioxydantien 251, 149 

— — in Polyithylen- u. -propylenfilmen mit quantit. 
Auswert. 262, 64 

— v. aromat. Aminen u. Phenolverb. in Haarfiarbe- 
mitteln 251, 144 

— v. aromat. Aminoderivaten auf Polyamid 252, 74 
— v. Au(III), Ag u. Ru(IIL) mit ringcolorim. Auswert. 
255, 228 

— v. Barbitursiurederivaten 251, 345 

— — mit Doppelbind. in der C;-Seitenkette 251, 157 
— v. Bidrin u. Azodrin u. deren Metaboliten 252, 63 
— v. Bisphenol A-Herstellungsprodukten 251, 126 

— — -Mikrobeimengungen 251, 126 

— v. Capsaicin in Paprika mit quantit. Auswert. 

251, 148 

— v. Carbamat- u. Harnstoff-Herbiciden 256, 82 

— — u. Carbaryl in Futterextrakten 252, 62 

— v. Carbaryl u. «-Naphthol mit fluorim. Auswert. 
254, 271 [Or] 

— v. Carbazolderivaten 251, 402 

— v. x- u. B-Carotin mit photom. Best. 252, 73 

— v. Catecholaminen auf Silicagel, verbesserte Kon- 
densationsreaktion mit Formaldehyd 252, 74 

— v. Cellulosenitrat-Lackkomponenten 251, 369 [Or] 
— v. chinoiden Verb. 254, 398 

— v. p-Chinon u. Anthrachinon mit 1-Phenyl-2,3-di- 
methyl-4-aminopyrazolon-(5) als Sprihreagens 258, 39 
[Or] 

— v. Chlorbenzoesduren u. Derivaten in ihren Gem. 
251, 77 
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— — v. Cholesterin in Gewebelipidextr. mit quant. Best. 
251, 213 

— — v. Clu. S$ mit réntgenfluorescenzspektrom. Auswert. 
255, 45 

— — v. Cl—, P—, Carbamat- u. s-Triazin-Pesticiden auf 
Cellulose-Matrix mit Flavonen als fluorogene Spriih- 
reagentien 258, 87 

— — v. CMP mit spektralphotom. Auswert. 251, 137 

— — v. Cu, Pb, Ag, Mg, In, Cd, Sn u. Zn auf Cellulose 
257, 347 [Or] 

— — vy. Drogen u. einigen ihrer galenischen Zu- 
bereitungen auf Kieselgel 257, 84 

— — v. Ergoealciferol u. Cholecalciferol in pharmazeut. 
Praparaten mit photom. Auswert. 251, 286 

— — v. Fettsiuren (C,—C,,-) als 2,4-Dinitrobenzylester 
u. N,N-Dimethyl-p-aminobenzolazo-phenacylester 
253, 59 

— — v. Fettsiuremethylester auf mit AgNO, Tee 
Glasfaserplatten, 4C-mark. 251, 394 

— — v. Ga neben Fe, Al, In, Ti, mit halbquant. Auswert. 
251, 319 

— — v. Gallensauren in Gallenflissigkeit mit quant. Best. 
251, 217 

— — — insbes. freie Ditvdroeycholshexnren 251, 340 

— — vy. Gangliosiden auf Glasfaser 253, 248 

— — v. Harnstoff- u. i iginmaineesne on 251, 158 

— — v. Hg in Fungiciden mit halbquant. Auswert. 
252, 408 

— — v. Hydantoinen u. Barbituraten in Plasma u. Harn 
252, 80 

— — v. Hydroxycarbonsiuren, ein- u. zweidimensional 
251, 395 

— — v. Hypnotica, Narcotica, Meprobamat u. Bemegride 
als Reinsubstanzen mit quant. Auswert. 251, 284 

— — vy. Indolalkaloiden durch ihre UV-Zersetzungs- 
produkte 251, 284 

— — vy. Indolmethylestern einschl. Indolisopropionsaure- 
methylestern 251, 80 

— — y. Inhibitoren in galvanischen Elektrolyten 251, 282 

— — y. Ketonsiuren in biolog. Flissigk., zweidimensional 
251, 347 

— — y. Kohlenhydraten mit transmissions-densitom. 
Auswert., Reagentien zur Sichtbarmach. 254, 395 

— — vy. Konservierungsmitteln in Extr. aus Lebens- 
mitteln 251, 149 

— — v. KW- Stoffen (arom. -) auf impragn. Schichten 
254, 396 

— — — mit massenspektrom. Auswert. 2538, 65 

— — vy. Lebensmittelfarbstoffen (roten-), auf Silicagel- 
Polyamidschichten 251, 416 

— — vy. Lipoiden in Serum mit quant. Best. 251, 335 

— — vy. Malto-Oligosacchariden 251, 398 

— — vy. Medazepam mit spektrophotofluorimet. Auswert. 
251, 284 

— v. Metallen als Diathyldithiocarbamidat, kompl. 
254, 210, 211 

— — vy. Metalloxinaten 251, 384 

— — vy. Metallspuren mit Phasenumkehr 268, 297 

— — y. Methaqualonhydrochlorid in biolog. Flissigkeiten 
2538, 95 

— — v. Methylendioxyverb. mit densitom. Best. 253, 63 

— — y. Monosacchariden mit densitom. Auswert. unter 
Verwend. v. Polaroid-Projektionsfilm 256, 293 
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— v. Monoterpenkohlenwasserstoffen an mit AgNO,- 
impragn. Silicagelschichten 251, 78 

— — auf TINO,/Si0,-Platten 255, 145 

— v. Morphaktinen, TAS-Verf. 251, 216 

— v. Mycotoxinen 252, 415 

— v. N-alkylsubstituierten Verb. durch Abspalt. der 
Alkylgruppe 2538, 62 

— v. 2-Naphthol-6-sulfosaurem Na-Salz in Lebens- 
mittelfarbstoffen mit spektralphotom. Auswert. 

251, 150 

— vy. Narcotica mit FlieBmittelgemischen aus isobaren 
Komponenten 256, 363 [Or] 

— v. Nucleinséurebasen, Nucleosiden, Nucleotiden u. 
verwandten Verbindungen mit reflexions-spektrom. 
Auswert. 255, 91 

— v. Oestrogenen als ABS- oder DANSYL-Deriv. mit 
densitom. bzw. fluorim. Auswert. 252, 306 [Or] 

— — als Monoschwefelsiureester 251, 215 

— — mit automat. Beit fala keiisdotekvor 255, 331 

— v. org. gelésten Stoffen, quant. Auswert. 257, 285 
— v. P in Glycerinphosphatiden 258, 89 

— v. P-org. Pesticiden auf Polyamid-Schichten 251, 136 
— — u. Carbamat-Insecticiden 251, 136 

— v. Pangaminséure mit quant. Auswert. 251, 147 

— y. Pesticiden auf Celluloseschichten mit Flavonen 
als fluorogene Spriihreagentien 256, 393 

— — enzymat. 256, 80 

— — fluorgenet. Cholinesterase-Hemmstoff-Meth., 
Sprithreagentien 257, 235 

— — u. verwandten Verbinduneon auf Florisil 261, 135 
— vy. Pesticid-Verunreinigungen mit quantit. Auswert. 
durch Remissionsmess. 251, 161 [Or] 

— v. Petrolkomponenten in Steinkohlenteer-Kreosot 
251, 124 

— vy. pflanzl. Drogen des Pharm. Belg. V 251, 287 

— v. Pharmaka in Harn 256, 256 

— v. Phenobarbital, Phenytoin u. ihren Stoffwechsel- 
produkten in physiolog. Substraten, auch mit spektral- 
photom. Auswert. 2538, 95 

— vy. phenoxyalkaloiden Saiuren, Triazinen, Carbamaten 
u. Harnstoffabké6mmlingen in gem. Herbicidzuberei- 
tungen 252, 409 

—v. Phosphatiden 251, 336 

— — im Mikrobereich 256, 415 

— — in Erythrocyten mit photom. Best. 261, 336 

— — mit spektralphotom. Best. 251, 336 

— v. Phosphor-, Thiophosphor-, Phosphon- u. Carb- 
aminsdureestern (insecticiden-) in biolog. Material 
2538, 96 

. Pigmenten in Algen 258, 88 

. Polyathylen- u. -propylenglykolen 2 252, 410 

. Polyglycerinen als Acetate 253, 60 

. Porphyrinen mit fluorim. Best. 252, 104 on 

. Porphyrinmethylestern mit fluorim. Best. 252, 75 
. Psychopharmaka mit azeotropen Flie8mittel- 
gem. 251, 284 

— v. Pt-Metallen auf Cellulose 252, 40 

— v. Purinen, Pyrimidinen u. Pyrazolpyrimidinen des 
Harns mit quantit. Best. 251, 216 

— y. Pyridiniumaldoximen (quatern.-) 251, 403 

— v. Reizstoffen 254, 238 

— v. Resorcinderivaten, halbquantit. 252, 59 

— v. Ribonucleosiden, Desoxyribonucleosiden u. 
Arabinonucleosiden 251, 219 
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— — y. Ribonucleosidkomponenten mit quant. Auswert. 
251, 341 

— — y. S-Organoverb., fluorim. 255, 395 

— — — in Erdél 252, 53 

— — — mit Chloroplatinsiure als Sprithreagens 260, 44 

— — y. 8?-, SO,2- u. CN- in Gegenw. v. anderen Ionen 
255, 392 

— — y. Saccharin, Cyclamat, Dulcin u. P-4000 in Ge- 
tranken, Ringuntersuch. 251, 406 

— — y. Schwermetallen, enzymat., mit Urease 258, 284 

Or 

— _ 4 Schwermetallen nach Extr. als Salicylaldoxim- 
komplexe 261, 44 

— — v. Sterciden, Fluorescenz- u. Phosphorescenz- 
empfindlichk. bei 77°K 251, 213 

— — — Lokalisierung mit Markierungsfarbstoffen 
251, 213 

— — — mit densitom. Auswert. auf mit Phosphor- 
molybdansiéure impragn. Platten aus Silicagel 257, 250 

— — vy. Steroiden (4>-3-Hydroxy-) der Pregnanserie, 
aufsteigend 251, 215 

— — v. Stoffwechselprodukten (4C- u. °*P-markiert. -) 
252, 66 

— — y. Streptokokken-Zellwand-Bestandteilen 252, 66 

— — vy. Suchtdrogen im Gem. 258, 87 

— — v. Sulfonaten mit quantit. Auswert. 252, 65 

— — y. Te in Mineralien (Hg-enthaltenden-) mit quantit. 
Auswert. 253, 73 

— — y. Tensiden (nichtion.-) 251, 167 [Or] 

— — vy. Tetracyclin, Anhydrotetracyclin, 4-Epitetra- 
eyclin u. 4-Epianhydrotetracyclin in zersetzten Tetra- 
cyclinen mit spektralphotom. Best. 258, 84 

— — vy. Tetrazolium-Salzen (Bis-)-Verunreinigungen mit 
photom. Auswert. 251, 80 

— — v. Thioharnstoff, SCN- u. S2-, circular-techn., 
halbquantit. 252, 34 

— — v. «-Tocopherol in Multivitaminpraparaten mit 
quantit. Auswert. 251, 159 

— — vy. Thymin-Radiolyseprodukte 258, 65 

— — vy. Trimethylaminhydrochlorid in Cholinchlorid 
252, 393 [Or] 

— — v. Tyrosin u. Tryptophan 251, 208 

— — y. Uronsiuren, Uronsdurelactonen u. Uroniden 
251, 74 

— — vy. Vitamin A-Verbindungen mit quantit. Auswert. 
251, 146 

— — v. Wachskomponenten (Reutner) 251, 113 [L] 

— — v. Xanthenderivaten im ng-Bereich 254, 367 [Or] 

— optische Auswert., nichtlineare Effekte 258, 290 

— optisches ,,Rauschen“ bei der photom. Auswert. 

I. Allgemeine Theorie und Anwend. auf Einstrahl- 
Systeme 254, 299 

— — Il. Doppelstrahl-Differenz-Systeme 254, 299 

— Parameter-Feuchtigkeit bei versch. Flie8mittel- 
Sorbens-Kombinationen 251, 39 

— Phasenumkehr-Extr.—, auf mit Tri-n-alkylamin u. 
-arsinoxid impragn. Silicagel-Schichten 258, 374 

— — Phenole, Einflu8 einfacher Amide als stationire 
Phase in der Flissig/Flissig— 255, 44 

— — — (athyl-, propyl- u. butyl-substituierte-) auf mit 
einfachen Amiden impragn. Celluloseschichten 255, 44 

— — —u. Chinoline an porésen org. Polymeren, Einflu8 
des pH-Wertes 255, 45 
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— Platten mit einem Adsorbens v. einigen Mikron Dicke 


251, 384 

Polyvinylacetat als stationiire Phase 256, 293 
Probenaufbringung auf Kieselgelschichten m. H. von 
Kieselgurschichten 251, 38 

Probenauftrag, automat. Anordnung 255, 383 

— mit zweidimensionaler Pipette 255, 383 

Pyrrol als neues, universelles Detektionsmittel 255, 208 
Or 

pets Analyse v. getrennten Produkten ohne 
Elution. II. Geltungsbereich einer wichtigen Formel, 
die diese Analyse gestattet 264, 44 

quantit. Aspekte der Spektro-Densitometrie 258, 41 
quantit. Auswert., Densitometrie 2538, 47 

— Gerat zur in situ-Analyse mit UV-Licht 255, 382 
— mit Densitometer TLD 100 255, 45 

— mit zwei einfachen Geraten 255, 382 

— unter Verwendung eines Flammenionisations- 
detektors 258, 47 

— Zusatzgerat zum Aufbringen mehrerer Proben 255, 382 
— densitom., mit Polaroid-Projektionsfilm 

256, 293 

— direkt, durch Kombin. mit elektronischer Daten- 
verarbeitung 256, 20 [Or] 

— in situ-Analyse v. farbigen u. angefarbten 
Substanzen auf Platten im Durchlicht 259, 36 

— spektrofluorim. Technik 256, 136 
Radiationsverainderungen v. Adsorbentien u. Ad- 
sorbaten. II. Untersuch. v. radiokatalytischen Pro- 
zessen am Beispiel v. Diphenylamin 254, 81 
Reaktions—, Trenn., Barbiturate u. Thiobarbiturate, 
Bromierung am Startpunkt 2538, 84 

Reinigung v. org. Verbindungen im 50 Mikrogramm- 
bereich u. Schmelzpunktbestimmung m. H. des Mikro- 
heiztisches nach Kofler 260, 310 

Remissionsmessung, Beeinflussung durch arbeits- 
technische Faktoren. II. Wahl der Methode, Be- 
schaffenheit der stationaren Phase u. Applikation der 
Substanzen 252, 387 

remissions-spektralphotom. Mess. in Klinik u. Forsch. 
257, 251 

Reproduzierbark. v. Ergebnissen, Spezialkammer zur 
Entwickl. u. zur Untersuch. einiger bestimmender 
Faktoren 258, 134 

Re-Korrektur mit zwei Referenz-Ry-Werten 255, 382 
Rn- Werte org. Substanzen unterschiedlicher chemischer 
Struktur am Kieselgel G, Aluminiumoxid G u. Kiesel- 
gur G, aktive Flie8mittel, inaktive FlieBmittel oder 
versch. Flie8mittel als mobile Phasen 258, 134 

A Rm (stanaaray als zuverlassiger Faktor bei der Aus- 
wert. 252, 388 

Ring—, Nachw. v. Vitaminen (fettlésl.-) mit halb- 
quant. Auswert. 251, 146 

Snyders Theorie der linearen — auf heterocycl. Verb., 
Einflu8 polarer u. sterischer Effekte versch. Sub- 
stituenten auf die Adsorptionsenergie von Thiazolen 
auf Aluminiumoxid 255, 217 

— Fall des Silicagels im Vergl. mit Aluminiumoxid 
255, 218 

Sprihreagens fiir methylierte phenolische Verb. 253, 141 
TAS-Technik zur Analyse auf dem Gebiet der Fett- 
chemie 257, 167 


— Technik fiir kleine Probenmengen 252, 388 
— Temperatureffekte 258, 214 
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— ternadre mobile Phasen 254, 299 

— Thermo-Mikro-Meth. fir schnelle Extraktion u. direkte 
Anwendung 253, 290 

— Transfer (Auto-)—, kombin. mit Massenspektrometrie, 
Charakterisierung v. Pyrrolen u. Indolen 253, 91 

— Transferbesteck 255, 225 

— Transfertechnik zur IR-Spektroskopie 255, 383 

— — zur spektrosk. Priifung v. Fraktionen 258, 135 

— Trenn., Actinide im System Salzsiure/Wasser/Iso- 
propanol 256, 217 

— — 3’,5’-Adenosinmonophosphat (cycl.-) v. anderen 
Adeninnucleotiden 252, 77 

— — Amine (aliphat. u. aromat. prim. u. sek.-) als 
B-Aminovinyl-o-hydroxyphenylketone 254, 391 

— — Aminosauren-DNP-Deriv. u. heterocycl. Basen an 
Proteinschichten 256, 293 

— — Aminopyridine bei Anwend. v. Tragersubstanzen 
versch. Mikroporenstruktur 255, 218 

— — anorg. lonen an Proteinschichten 256, 293 , 

— — Arsenat- u. Arsenit-lonen auf Schichten v. Cellulose 
u. Silicagel 254, 224 

— — Arzneimittel, Vergl. v. Adsorbentien, Tragern u. 
Entwicklungseinheiten 256, 406 

— — Azaaromate (polynucleare-), auf Mg(OH),-Platten 
255, 162 

— — Ce(III) v. Ce(IV) (Mikromengen) 251, 49 

— — 4-Chlor- oder 4-Brom-1-nitrobenzol-Reaktions- 
produkten mit Natriummethoxid durch Ubertrag der 
Flecke 251, 399 

— — Corticosteroide in versch. Loésungsmittelsystemen 
auf Kieselgel KSK-2 252, 74 

— — Erdalkalimetalle auf Didthylaminoathylcellulose 
254, 369 

— — Glycerin v. Oligoglycerinen 253, 60 

— —o-, m- u. p-Kresol, Phenol, 3,4-, 3,5- u. 2,5-Di- 
methylphenol, 1- u. 2-Naphthol, als Kupplungspro- 
dukte mit diazotiertem 4-Benzoyl-amino-2,5-diathoxy- 
anilin (Echtblausalz BB) 2538, 38 [Or] 

— — KW-Stoffe (aromat. polycycl.-) in Luft 262, 43 

— — Lipide durch Gradientenelution 256, 415 

— — Lipidgem., Quantifiz. der einzelnen Klassen 256, 414 

— — Metall-ADTA-Komplexe auf mikrokristalliner 
Cellulose 255, 387 

— — Metallchelate des Diathyl-dithiocarbamidats 
254, 348 [Or] 

— — Metallen als di-substituierte Dithiocarbamate 
259, 11 [Or] 

— — Metalle der I., II., IV., V. u. VI. Hauptgruppe im 
System Halogenwasserstoffsaure/Alkohol auf Cellulose 
254, 210 

— — Metalle der III. Hauptgruppe im System Halogen- 
wasserstoffsiure/Alkohol auf Cellulose 254, 210 

— — — im Hinblick auf Pb 255, 387 

— — Metallionen auf kommerziell vorbeschichteten 
Blattern 255, 387 

— — — auf mit Thiocyanat-Salzen v. fliissigen Anionen- 
austauschern impriagn. Cellulose, experimentelle Para- 
meter im System Amberlit LA-2-Thiocyanat/waBr. 
Ammoniumthiocyanat 255, 217 

— — — — systemat. Untersuch. v. Metallionen im 
System Amberlit LA-2-Thiocyanat/wa8r. Ammonium- 
thiocyanat 255, 217 

— — Metallionen auf Polytetrafluorathylen-Schichten 
256, 299 


— — — durch Léslichkeitsmeth. 251, 308 

— — — mit Auswert. der Valenzdaten in Verbind. mit 
Ring-Colorimetrie 256, 299 

— — P-org. Gruppen 254, 388 

— — Parasympatholytica 253, 84 

— — Pd, Au, Pt, Rh, (Ir) mittels Komplexbild. 257, 224 

— — Phenothiazine, auf pH-Gradient-Schichten 252, 380 
[Or] 

— — Phosphatide 255, 89 

— — Re(VII), Mo(VI) u. W(VI) 252, 38 

— — SE aus dem schwach bas. Cellulose-Ionenaustauscher 
DEAE 254, 218 

— — Thiosemicarbazone, Auswirk. des anfinglich ver- 
wendeten Lésungsmittels auf die Mobilitat 255, 381 

— — Ubergangsmetallionen in Salzschmelzen 258, 209 

— — Xylenol-Isomere als Azofarbstoffe nach Kuppl. mit 
Anthrachinon-1-diazoniumchlorid 253, 124 [Or] 

— — Zr 251, 53 

— Trommel-Technik fiir schnelle, hochleistungsfaihige 
Trennungen 257, 352 

— Ubertragung v. Trennungen auf die Siule 258, 40 

— Unterschiede zwischen individuellen Bearbeitern u. 
ihren Techniken bei der quantitativen Proben- 
aufbringung 260, 297 

— Untersuch. eines tschechoslowak. Polymeren des Pora- 
pak-Typs als lipophiles Adsorbens 261, 130 

— Vektor-Schema 258, 358 [Or] 

— Veranderungen v. Adsorbentien u. Adsorbaten durch 
Bestrahlung 255, 218 

— Verhalten v. Indanolen auf mit einfachen Amiden 
impragn. Celluloseschichten 255, 145 

— — v. Metallionen auf DEAE-Cellulose 261, 43 

— — — in Thiocyansaure/org. Losungsmittelgemischen 
256, 299 

— — v. Ubergangsmetallen auf Cellulose im System 
Halogenwasserstoffsaure/Alkohol 257, 48 

— Verteilungsvorginge in einem Phasenumkehrsystem 
bei der Trenn. v. einigen Metallionen durch Jonen- 
assoziationsprozesse 256, 139 

— zu gezielt geplanten Saulentrennungen 256, 289 

— zylindrische praparative Technik 259, 229 

Chromatographie, Diinnschicht, Radio, auf mit gepulverten 
Szintillatoren stark beladenen Schichten zum 
Luminescenznachweis v. Radionukliden 255, 218 

— automat. u. nichtzerst6rende Auswertung v. 4C u. °H 
aus zweidimensionalen Chromatogrammen 260, 137 

— Autoradiographie mit Polaroid-Film 255, 219 

— Best. v. #4C- u. ?3H-mark. Pyridoxiniumchlorid durch 
Szintillations-Autographie 253, 90 

— — v. 3H 255, 388 

— — — mit Flissig-Szintillator bei tiefen Temperaturen 
2538, 44 

— — —u. 4C (simultan), szintillations-spektrom. 264, 45 

— —v. Lipiden 256, 415 

— — vy. Triazin-Herbiciden, Methodenvergl. 252, 409 

— Fliussigszintillationsmessungen, Gebrauch v. externen 
Standards zur Léschungskorrektur 254, 45 

— Messung schwacher f-Strahler 257, 42 

— Zahlung v. auf Kieselgel adsorbierten Radioisotopen 
260, 391 

— zweidimensionaler Abtaster unter Verwendung eines im 
Vakuum arbeitenden Elektronen-Multiplier-Detektors 
259, 373 
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Chromatographie, Gas, Ablagerungen auf Flammen- 
ionisationsdetektoren mit Saulen aus ,,silicone gum 
rubber 251, 69 

— Abstracts (Knapman) 268, 290 [L] 

— Adsorbentien, die durch epitaxiale Modifikationen v. 
Tonmineralien mit quaternaren Ammoniumionen her- 
gestellt werden 258, 373 

— Adsorption als Funktion v. Molekiilparametern 
260, 38 

— — y. verdampfter stationarer Phase in der 
Hochempfindlichkeits— 254, 42 

— Adsorptionseigenschaften v. Porapak Q 254, 297 

— — y. Séulenpackungen. I. Energieeigenschaften des 
mit fliissigen Phasen beladenen Tragermaterials 
260, 295 

— Adsorptions—, Peakform u. Retentionsvolumen, 
Einflu8 von Mikroporen 258, 46 

— Adsorptionsuntersuchungen an Porapak S bei versch. 
Temperaturen mit gas-chromatog. u. statischen Er- 
mittlungen 259, 371 

— Adsorption v. N an chem. modifiz. Silicagelen 255, 377 

— — v. Wasserstoff-bindenden org. Verb. 260, 152 

— Alkaliflammendetektor, negatives Signal 254, 390 

— — Anzeige v. Halogenverb. 252, 386 

— — Empfindlichk. gegeniiber Si-, Sn- u. Pb-Verb. 

260, 45 

— Alterung von Kolonnenfillmaterial 253, 288 

— Analyse der Zusammensetzung eines Alkylates 2538, 80 

— — y. n-Alkanen (C,-C,9-)-Dehydrierungsprodukten mit 
offener Saule 255, 80 

— — y. Alkoholen, HinfluB v. Wasser 252, 55 

— — y. Aminen (aliphat.-) auf Glas-Capillarkolonnen 
253, 57 

— — vy. Anionen als Trimethylsilyl-Derivate 252, 386 

— — vy. anorg. Stoffen, Ubersichtsbericht 259, 295 

— — v. aromat. Sauren, als Trimethylsilylderivate 
255, 89 

— — v. Bernsteinsiure-Radiolyseprodukten an mit 
porésen Polymerkugeln (Synachrom) gefiillter Saiule 
255, 142 

— — v. Butylen-Dehydrierungsprodukten (katalyt. 
oxydat.-) 252, 43 

— — v. C,,-C,,-Fettsiuremethylestern mit der Wirme- 
leitfahigkeitsmeBzelle 251, 394 

— — v. Carbonylverb. im Gem. 251, 393 

— — vy. chlorierten KW-Stoffpesticiden, Konstruktion v. 
Sadulen 255, 168 

— — v. Fetten fiir die Seifenindustrie 252, 65 

— — v. Fettsauren (C,-C,-) auf Teflon als Tragermaterial 
2538, 59 

— — v. flichtigen S-Verb. mit EC-1-Detektion 258, 40 

— — vy. fluorierten Substanzen auf porésen Polymeren 
255, 217 

— — v. Fluorverbindungen (atzenden-) 258, 154 

— — v. Formaldehyd mit Porapak N 251, 71 

— — v. Gasen, Herstellung v. Standardproben zur 
Detektorkalibrierung 254, 42 

— — v. Gasen ohne Tragergas 254, 42 

— — v. Gemischen breiten Siedetemperaturintervalls 
unter therm. Bedingungen 255, 162 

— — v. hochsiedenden Substanzen 254, 85 

— — — durch Temperatursenkung u. geringe Schicht- 
lange 253, 58 

— — vy. Isopren-Synthese-Reaktionsgem. 251, 125 
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— — v. KW-Stoffgemisch mit Doppelsaule 255, 139 
_— — y. Metallchelaten mit Atioporphyrin II, Uber- 


drucktechnik 255, 387 


— — y. Niob-, Tantal-, Zirkonium- u. Hafniumchlorid 
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253, 148 

— y. Oestrogenen, I. Darstell. u. Mess. v. Heptafluor- 
butyrat 251, 214, 215 

— — II. Trockne u. nasse Aufbring. v. Oestrogen- 
heptafluorbutyrat auf die Saule durch einen membran- 
losen Einspritzblock 261, 215 

— y. org. Verb., logarithmische Funktionen der 
relativen Retentionsdaten zur Auswahl v. selektiven 
stationiren Phasen u. zur Charakteristik v. funktio- 
nellen Gruppen 259, 295 

— — mit u. ohne reine Komponenten der zu analy- 
sierenden Mischungen 258, 39 

— v. Pesticiden, Kolonne 256, 44 

— v. pharmazeut. Produkten, Allzwecksaule 254, 409 
— v. primarem Leichtbenzin u. Pbhi-H-Fraktionen v. 
Romashkino-Rohol 255, 81 

— y. radiolyt. Kohlenwasserstoff-Abbauprodukten 
260, 39 

— vy. thermischen Zersetzungsprodukten v. Pyrolyse- 
harz 255, 82 

—v. Weinbranden 251, 408 

Apparatur zur kontinuierlichen— und ihre Anwendungs- 
moglichk. 255, 216 

Atomabsorptions-spektrom. Detektionssystem zum 
Quecksilbernachweis 256, 361 [Or] 

Auffangen fliichtiger radioaktiver Verbindungen am 
AuslaB des Chromatographen mit einfacher schmie- 
rungsfreier Glasausriistung 257, 39 

Auffangen v. Fraktionen luft- u. feuchtigkeitsempfind- 
licher Verbindungen, wirksame Falle 260, 141 
Aufgabeteil zur direkten Probeneingabe in den He- 
Tonisations-Gas-Chromatograph Varian-Aerograph 
260, 141 

Auflésung v. Chromatogrammen durch die Methode 
der kleinsten Quadrate 2538, 46 

auf Monoschichten 258, 374 

ausheizbare Falle fiir Spurenanalyse 251, 383 
Auswahl y. selektiven stationéren Phasen u. Charak- 
terisierung v. funktionellen Gruppen der analysierten 
Verbindungen unter Anwendung v. logarithmischen 
Funktionen der relativen Retentionsdaten 259, 295 
Auswert. v. Gas-Chromatog. unbekannter Gemische 
gesatt. u. aromat. KW-Stoffe 254, 28 [Or] 

— v. nichtaufgelésten Chromatog. mit nicht Gau8scher 
Kurvengestalt durch Vergl. mit Standardkurven unter 
Verwendung eines Computers 258, 46 

— v. partiell getrennten Stoffgemischen 259, 228 
automat., Best. v. fliicht. Komponenten in Polystyrol 
255, 345 [Or] 

— — v. Herbicid- u. Insecticid-Riickstanden u. 
-Formulierungen 254, 44 

— Dampfraum—, in der Lebensmitteliiberwachung 
254, 146 

— Mehrkolonnen—, Analyse v. Methanol-Synthese- 
Reaktionsgem. 251, 125 


— — Normalisierung v. Daten mit Tisch-Computer 


257, 40 


— — praparativ, mit Aerograph 713, Vermeidung des 


Rickschlages der Schreibgerat-Feder 259, 374 


— — Selektion v. Komponenten 259, 132 


Chromatographie, Gas 


— Automatisierung mit EDV 258, 213 

— bei extrem hohen Temperaturen 255, 378 

— bei turbulenter Strémung, theoret. u. experimentelle 
Studie 259, 371 

— belegte Polymerperlen 257, 39 

— Berechnung der Charakteristik v. stationiren Phasen, 
die Glieder einer homologen Reihe sind 257, 282 

— — v. Chromatogrammen u. Eichung v. Chromato- 
graphen nach der Methode der konstanten Dosis 
257, 282 

— Best. der differentiellen Adsorptionswirme 260, 300 

— — der Lésungsenthalpien aus Retentionsindices 
254, 43 

— — der optischen Reinheit v. asymmetrischen sek. 
Alkoholen mit R-(-+-)-l-Phenylathylisocyanat 253, 57 

— — v. Abate in Wasser m. H. v. Flammen-Photometer- 
u. Elektronen-Einfang-Detektoren 252, 47 

— — y. Athanol in Tinkturen u. Essenzen, automat. 
Flissigkeitsinjektor 254, 44 

— — vy. Athyl-0,0- -dimethyldithiophosphoryl- 1- phenyl- 
acetat in techn. Cidial u. seiner 50°/,igen Los. 251, 137 

— — vy. Athylvanillin-Isomeren 252, 58 

— — vy. Alkalicarbonat in kleinen Mengen 253, 147 

— — vy. Alkoholen (mehrwert.-) in Olen i. Alkydharzen 
als Trimethylsilylderivate 253, 81 

— — v. Alkoholen u. Sauren (aliphat.—), Reproduzier- 
barkeit der Ergebnisse 254, 134 

— —y. N-Alkylgruppen 258, 56 

— — y. Aminosauren (radioakt.-), als Trifluoracetyl- 
esterderiv. 2651, 207 

— — y. Aromastoffen in Apfeln 251, 150 

— — y. Atropin u. Scopolamin 251, 339 

— — v. Barbituraten, phenol. Alkaloiden u. Xanthin- 
basen, Methylier. m. H. v. Trimethylaniliniumhydroxid 
251, 157 

— — y. Buquinolat in Futtermitteln 252, 62 

— — vy. Catecholaminmetaboliten m. H. eines Elektronen- 
einfangdetektors 252, 416 

— — v.chlorierten Pesticiden, Bewertung v. 8 Kolonnen 
256, 44 

— — vy. CO, CO,, H,, CH,, N, u. O, im Gem. 251, 263 

— — vy. Coffein in Plasma 251, 217 

— — y. Cr in biolog. Material 252, 67 

— — — in Fe-halt. Leg., mittels Elektroneneinfang- 
Detektor 252, 49 

— — y. Cyclamat, Dulcin u. Saccharin im Gem. 255, 123 
[Or] 

— — v. cycl. Monomeren u. Oligomeren in Polyamiden 
nach Reduktion 252, 407 

— — yv. Cyclodextrinen im Gem., als Dimethylsilylather 
251, 398 

— — y. Cyclohexylamin in Blut als Trifluoracetylderiv. 
251, 224 

— — vy. Dialkyl-, Alkylacyl- u. Diacylderivaten des 
Glycerins 251, 396 

— — vy. Dialkyl-dithiophosphorsaure 258, 57 

— — y. Diazinon u. Diazoxon in tier. Gewebe 2538, 96 

— — v. Dichlor-a’than, Dichlor-methan u. Trichlorathylen 
in Gewiirzessenzélen 251, 416 

— — y. Dieldrin in pflanzl. Material (griinem-), Artefakte 
252, 63 

— — y. 3,4-Dibhydroxyzimtsaure in Tabak 252, 61 

— — y. Dimethoat-Riickstiinden auf feldbespriihtem 
Kohl 252, 63 
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— v. Diphenylhydantoin in Plasma 252, 80 

— v. Disulfoton, Oxydemetonmethy] u. ihren Meta- 
boliten in Tabakpflanzen 251, 137 

— v. Diuron in Wasser (Oberflaichen-) nach Extraktion 
251, 139 

— v. DNS-Gehalt in biolog. Material tiber den Thymin- 
geh. 252, 331 [Or] 

— v. Estane in Explosivgem. 251, 141 

— v. F in Gewebe v. Organen, Blut u. Harn 252, 143 
[Or] 

— vy. Fettsiuren in Fetten 251, 141 

— v. Flavanolen in Tee als Trimethylsilylderivate 
251, 148 

— vy. flichtigen Bestandteilen in Polymeren, besonders 
in bezug auf den Feuchtigkeitsgehalt 251, 129 

— v. flicht. Materialien in Polymeren 252, 407 

— — in Polypropylen 251, 129 

— v. Gallensdiuren in biolog. Fliissigkeiten 258, 93 

— v. Glycerin in Inkubaten v. tier. Fettgeweben 

251, 334 

— v. Glykol u. Athanol in biolog. Material 252, 413 

— v. H,, Ar (oder O,), N,, CO, CO,, CH,, C,H, u. teil- 
weise C,H, in Generatorgas 251, 262 

— v. H,, HD, HT, D, u. T, 251, 44 

— v. H,S, SO, u. COS mit Argon-Ionisations-Detektor 
mit ®Ni-Quelle 254, 378 

— v. Halogenverb. FID mit Im sensibilisiert 259, 228 
— — FID mit Na,SO, sensibilisiert 259, 228 

— vy. Hexachlorophen in Blut- u. Harnextr. 251, 224 
— y. Lavoglucosan in Getreidesirup 251, 410 

— v. Metall-6-Diketonaten, Adsorptions- u. Ver- 
dringungseffekte 251, 395 

— v. Methaqualon in Plasma 252, 80 

— v. Methylmalonsauren 251, 347 

— vy. Methylsalicylat, Safrol u. verw. Komponenten 
in Getranken (alkoholfreien) 261, 406 

—y. Milch- u. Bernsteinsaéure in Hiern 251, 413 

— vy. Mono-, Di- u. Tributhylphosphaten 256, 351 [Or] 
—v. N- hore Pharmaka in Lésungen mit N- FID 256, 415 
— vy. Nucleinsiure-Komponenten 261, 218 

— v. Olsiure-methylester, Tdrateshehanls mit der statio- 
naren Phase 253, 368 

— v. 17B-Oestradiol mit Elektroneneinfangdetektor 
251, 215 

— v. Oniumverb., pyrolyt. 251, 70 

— vy. P-org. Pesticiden mit Flammenphotometer- 
Detektor 251, 136 

— v. PH;, mit mikrocoulom., thermion. u. flammen- 
photom. Detektion 255, 284 

— vy. Pesticidriickstanden, Probenzubereit. durch 
extrahierende Kugelvermahlung, Ausfrieren u. Halb- 
mikro-Saulenreinigung 257, 234 

— vy. Phenolen 251, 347 

— vy. Phenol- u. Indol-Metaboliten in Harn 252, 73 
—y. Picloram 252, 64 

. Polyhydroxycarbonsauren 251, 395 

. Pregnandiol in Harn 251, 215 

. Pregnanolon in Harn v. Schwangeren 251, 215 

. Ronnel in Futtermitteln 251, 137 

. S?-, SO,2- u. CO,~ in Salzen (verfestigten) 252, 51 
— y.S-halt. Verb. nach der Meth. hergestellter Stan- 
dardmischungen, coulom. Detektor 257, 283 

— vy. S-org. fliicht. Verb., mit Thermo-lonen-Detektor 
251, 402 


| 
4<<<4< 


494 


Chromatographie, Gas, Best. (Forts.) 

— — y.8-Verb. (anorg.) mit Flammenionisationsdetektor 
252, 33 

— — y. Sauerstoff in Eisen u. Stahl 252, 403 

— — —inorg. Verb. 251, 64 

— — y. Schilddriisenhormonen in Serum 251, 338 

— — v.Se 251, 325 

— — y. O,,-Steroiden in Plasma mit Elektroneneinfang- 
detektor 251, 338 

— — v. Testosteron als Heptafluorbuttersaureester 
252, 75 

— — y. Tetramethylendiamin 255, 95 

— — y. Tricarbonsdurenestern des Krebs-Cyclus 251, 396 

— — y. 2,3,6-Trichlor-benzoesiure in Getreidekérnern 
u. -Stroh mit Elektronen-Einfangdetektor 252, 63 

— — v. Triglyceriden aus Insektenkérpern (Heliothis 
virescens) versch. Entwicklungsstufen 261, 335 

— — yv. Urinkomponenten 252, 66 

— — y.y-Valerolactam u. y-Valerolacton (durch reduktive 
Animier. v. Butyllavulinat entstandenem-) 2538, 59 

— — v. Verteilungskoeffizienten leichter K W-Stoffe in 
Solaré] 259, 36 

— — v. Wasser in Flissigkeiten, mit innerem Standard 
252, 55 

— — — in Naturprodukten durch Reaktion mit 
2,2-Dimethoxypropan 255, 83 

— — — (hygroskop.-) in Tonmineralien 252, 404 

— — v. Wasserspuren 252, 55 

— — vy. Weichmachern in Treibmitteln 252, 410 

— — —u. Stabilisatoren in Zweikomponenten- 
Treibstoffen 251, 141 

— — v. Zuckern als Trimethyisilylder., Lésungsmittel 
251, 397 

— — — in Spirituosen (destill.-) 251, 408 

— — v. Zuckern u. Oligosacchariden in Kartoffeln 251, 409 

— — v. Zuckerphosphaten u. Zuckernucleotiden 252, 77 

— Beziehungen zwischen den relativen Retentionswerten 
der isothermen u. denen der temperaturprogram- 
mierten — 254, 298 

— Beziehung zwischen Retentionsindex u. Saulen- 
temperatur, Best. durch die Temperaturabhangigkeit 
des Retentionsvolumen 251, 37 

— bis zu 2000 atm 251, 382 

— Blutgasanalyse bei der Hirndurchblutungsmessung 
nach Kety u. Schmidt, Aquilibrationsverfahren mit 
abgekirzter Retentionszeit 256, 150 

— Capillar—, druckprogrammierte 258, 289 

— — Glassiulen u. ihre Bedeutung in der biochem. 
Forschung 259, 390 

— — Herstellung v. offenen Kolonnen mit poréser Triger- 
materialschicht u. Glaspulver als Bindemittel 255, 216 

— — Hochtemperatur-Trennungen unter Verwendung v. 
stationiren Phasen aus Carboranen 260, 379 

— — hohe Trennscharfe der Verteilung v. Capillarsiulen 
255, 378 

— — Impragnierung offener Glaskolonnen, beeinflussende 
Faktoren 257, 197 

— — Injektionssystem 258, 38 

— — IR-Mikrospektrometer mit Verwendung des Helium- 
rickstoBes zur Best. der Effluate 260, 383 

— — IR-Spektrometer zur schnellen Registerier. v. 
eluierten Fraktionen 257, 357 

— — Metallverbindung v. Glassiulen mit Chromatog. 
258, 133 
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— mit sehr hohen Tragergasdurchfliissen 259, 294 

— Oberflachenbehandlung v. Glascapillaren durch 
Silylierung 257, 282 

— Probengeber, scheibenformiges Aufteilgerat 255, 379 
— Sdulen mit freien Fettsiurephasen, hochauflésende 
260, 295 

— — mit vernachlassigbarem Druckabfall 260, 379 

— Sandwich-Kolonne 258, 289 

— — 255, 378 

— Spurenanalyse mit praktischen Anwendungen 257,352 
— TemperatureinfluB bei der Berechnung aquivalenter 
Kettenliangenwerte fiir mehrfach verzweigte Fettsiure- 
ester und Ketone an polaren und unpolaren Saulen 
253, 289 

— temperaturprogrammiert, Trenn. v. C3-C.-KW- 
Stoffen, Leistung der Saule in Abhangigkeit v. C-Zahl, 
Temperatur und Heizrate 253, 289 

— vielseitige Verwend. 254, 296 

— Vorbehandlung der Innenoberflache v. Glas- 
capillaren 256, 292 5 

— Voraussage der durchschnittlichen Film-Schicht- 
dicke belegt nach der dynamischen Methode 260, 39 
Charakterisierung einiger fliissiger Phasen 257, 283 

— v. Chlordan. II. Beobachtungen iiber die Ver- 
ainderung des Stoffes in Kontakt mit waBrigen und 
nichtwaéBrigen Medien 252, 409 

— v. chromatog. Peaks durch Stufenhéhe und héhere 
Zentralmomente mittels Computer 253, 290 

— v. org. Bestandteilen in anorg. Matrix 257, 231 

— v. Polyathylenglykol u. Athylenglykolderivaten 
durch Aquivalent-Polymerisationsgrade u. Inkrement- 
konstanten der Aquivalent-Kettenlangen 252, 59 
Chemo-Ionisationsdetektor, flammenlos 257, 41 
Chromosorb 102, aktive Oberflaichenstellen u. Des- 
aktivierung 260, 133 

Chromosorb- u. Glasperlen-Saulen, Packstruktur, 
Hinderungsfaktor, Str6mungslaminaritét u. Durch- 
lassigkeit 258, 296 

chronom. Meth. zur Mess. der Oberfliche v. Peaks 

257, 281 

Computerauswertung v. Fettsiuremethylestern mittels 
eines off-line magnetic-tape-Systems 258, 134 
Computer-Behandlung v. Daten mit besonderer 
Beriicksichtigung von Fettsauremethylestern 257, 41 
Computergezeichnete Histogramme als ,,Fingerprints“ 
komplexer Fraktionen 260, 296 

Computerprogramm zur Analyse nichtaufgeléster 
Chromatogramme mit iiberlappenden Peaks 258, 213 
computerunterstiitzte 251, 382 

coulom. Detektor 255, 286 

Cr,0,-Gel als Adsorptionsmittel zur Trenn. v. N, u. O, 
256, 370 

Curie-Punkt-Pyrolyse— 256, 209 

,cutting-, holding- and back-flushing“‘-Anordnung fir 
Chromatographen mit 2 FID 256, 292 
Dampfphasen-Pyrolyse—, v. Methylestern 257, 226 
Darstellung der Spektren in Abhangigkeit v. den Para- 
metern der Léslichkeit der stationiren Phasen 255, 215 
Darstellung einer mittelpolaren Phase 251, 382 
Datensammlung, -speicherung u. -verarbeitung durch 
digitales Integrator-Papierstreifenlocher-Computer- 
System 258, 38 


— Datenverarbeitung, Computerprogramm FORTRAN 


zur automat. Berechnung v. Retentionsindices 259, 36 
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— — Computersystem 259, 295 — — der Sidulenlinge auf die HETP 254, 41 
— — fir Flachenberechnungen in der frontalen Analyse — — — u.des Druckes, experimentelle Untersuch. 
259, 134 254, 296 
— — optimales System fiir das mittlere u. kleinere Labor — — der Spiralform einer Siule auf die Dispersion einer 
257, 357 Zone. I. Theorie 254, 296 
— Dauer der Temperaturerhéhung und wahre Pyrolyse- — — des Detektorvolumens u. der Zeitkonstanten des 
temperatur bei der gepulsten — 260, 380 Ubertragungssystems auf die Peakfunktion eines 
— Deformation der Chromatogramme aufgrund des Chromatogramms 255, 381 
Geschwindigkeitsgradienten 257, 38 — EinlaBsystem nach Zersetzung mit Laserstrahlung 
— Desaktivierung v. Traigern, Vergl. 256, 209 255, 379 
— Detektion durch Molekiil-Vervielfacher 251, 383 — Einspritzsystem fir leichte, fliissige, in einem Indium- 
— — mit FID ohne Zylinder, Herstell. v. gereinigter Luft rohr eingeschlossene KW-Stoffe 259, 55 
258, 38 — Einzel-Thermistordetektor 255, 381 
— Detektor fir Carbonylverb., basierend auf der Polaro- — Elektroneneinfang-Detektion, Riickspiil-Prinzip 
graphie 251, 383 259, 372 
— Detektoren 256, 297 — Elektroneneinfangdetektor 254, 299 
— Detektoren (Jentzsch, Otte) 258, 369 [L] — — als konzentrischer Zylinder, Studien zur Strom- 
— — Ubersichtsbericht 256, 298 konstanz bei Arbeitsweisen mit Gleichspannung und 
— Detektorlinearitat, Anwend. auf FID 251, 383 ; mit Spannungsimpulsen 254, 135 
Detektoruntergrund, Reduktion durch ein RC-Filter — — optimale Arbeitsbedingungen 257, 41 
258, 39 — — Temperaturabhingigkeit fiir einige elektronen- 
— Diatomeenerde-Tragermaterial u. -Saiulenfiillmaterial, absorbierende Derivate 253, 290 
Untersuch. der Oberflaichenstruktur mit einem registrie- — elementaranalyt. Identifiz. v. Komponenten nach der 
renden Elektronenmikroskop 2538, 288 “ Trenn. 257, 352 
— Dichtungen fir Glassaiulen fir Temperaturen bei iiber — Eliminierung v. ,,Erinnerungs‘‘-Peaks bei waBrigen 
300°C 258, 133 Injektionen 257, 198 
— Di-n-decylphthalat u. Di-2-athylhexylsebacat als — Eluatensammler 260, 45 
Sorptionsmaterial 258, 296 — Elutionsverhalten an mikropordsen Adsorbentien 
— Diffusions-Sorptions-Analyse 260, 139 259, 132 
— Digitalintegration nach einem Analogprinzip 259, 229 — Emissionsspektren v. versch. Fluoriden in Niedrig- 
— Dimethyloctadecylamin in der — 268, 296 temperatur-Wasserstoff-Diffusionslamme 256, 288 
— direkte Messung der ,,Totzeit’’ mit einem FID 257, 39 — Emissionspektrendetektion v. org. Verb. durch Mikro- 
— Doppelsiulenmeth. zur Analyse v. Motor-Auspuffgasen wellen-angeregte, elektrodenlose, schwefel- u. phosphor- 
258, 125 [Or] org. Verb. enthaltenden Entladungsréhren 251, 64 
— doppelte Einspritzung zur schnelleren Analyse 252, 385 — Entfernung v. Sauerstoff- u. Stickstoff-Tragergas 
— doppeltprogrammierte 251, 381 251, 382 
— Dosiersystem fiir 2-phasige Proben, gas-flissig 260, 296 — Fehler in der — 259, 40 
— Dosierungseinrichtung fiir Gasproben 257, 292 — — systemat. u. Zufalls- 260, 132 
— Druckabhangigkeit der Koeffizienten des Massen- — Fehlerabschatzung 260, 39 
transportwiderstandes 256, 291 — — v. thermodynamisch erhaltenen Adsorptionswerten 
— druckinduzierte Turbulenz in gepackten Saulen 257, 282 
256, 291 — Fest— (Kiselev, Yashin) 251, 374 [L] 
— Durchflu8 v. He, Ar u. CO, durch eine 60 m x 0,3 cm- — — Alkalimetallfluoride als Siulenfiillungen 2538, 133 
Porapak S (50—80 mesh)-Saule bei 273° K 256, 291 — — gepackte Saulen hoher Leistungsfahigkeit, Trenn., 
— dynamische Bestimmung der Eichcharakteristik v. deuterierte Verb. 255, 216 
Detektoren 257, 41 | — — mit thermisch aktivierten u. chem. modifizierten 
— dynamische Meth. zur Best. v. Adsorptions- u. Silicitumdioxiden 2538, 45 
Lésungs-Isothermen 259, 36 — — Nickelkomplexe als Adsorbentien 253, 133 
— RKichtechnik, spezif. fir die ProzeB— 259, 133 — Feststoffinjektor u. Capillarsplitt fiir ein vollstandig 
— Eichung v. Detektoren unter Verwend. eines Massen- metallfreies System 254, 297 
Detektors 252, 386 — FID, fiir Gebrauch bei kontrollierten Drucken 
— — v. Niedrigwarmeleitfahigkeitssignalen m. H. eines 257, 283 
kontinuierlichen Gasstromes zur Best. v. Adsorptions- — flachentreue Trennung iiberlappter Peaks mit einem 
isothermen 260, 43 ProzeBrechner 254, 298 
— Eigenschaften v. Polyathylen u. Polypropylen 254, 295 — Flammenionisationsdetektor, unter versch. Drucken 
— — y. siuregewaschenen u. silanisierten tschecho- 255, 380 
slowakischen Tragermaterialien: Chromaton N und — — Untersuch. 255, 380 
Chezasorb 255, 44 — Flammenionisationsdetektor-Signal, Abhangigkeit v. 
— — y. Typ X-Zeolithen, die Alkalimetallionen enthalten der Konfiguration der Elektroden 255, 380 
258, 374 — flammenlose Verbrennung zur Best. der Zusammen- 
— Einfliisse auf Kovats-Indices u. Rohrschneider- setzung gasformiger Mischungen 251, 382 
Konstanten 260, 132 — flammenphotom. Detektor 253, 129 
— FinfluB der Pulsation des Flusses auf die Wirksamkeit — Flissig—, Absorptionseffekte 258, 373 


der Saiule 254, 41 — — Ammoniak als Tragergas 258, 39 


496 Chromatographie, Gas 


Chromatographie, Gas, Fliissig— (Forts.) — — Rolle des festen Tragermaterials 258, 373 


— — Analyse v. Pesticiden an OV-17 als stationare — — — 259, 294 
Phase 352, 409 — — Teflon als Tragermaterial 257, 351 


— — — vy. Polyenverbindungen 253, 64 — — TemperatureinfluB auf die Polaritaét stationarer 


— — Beschichtung v. festen Trigern mit stationaren Phasen 259, 372 
fliissigen Phasen 258, 373 — — Triagermaterial, kugelformiges keramisches mit 


— — Best. v. Alkylithern u. D-Glucose im Gem. 251, 392 geringer Dichte u. gut zuginglicher Oberflache 
— — — y. Barbituraten, Hydantoinen, Amiden, Imiden, 258, 133 
Carbamaten, Phenylbutazon, Hydrazinen, Mono- — — Trenn., Chlormethylanilin-Isomere mit Ucon-Ol als 
carbonsiuren (submikro) 251, 157 stationirer Phase auf faserigen Glasperlen als Trager- 
— — — y. Biotin u. anderen Vitaminen nach Silylierung material 258, 62 
254, 353 [Or] — — Trenn. v. Steroidalkoholen als Methylhaloaceton- 
— — — y. Diketopiperazinen 251, 405 ketale 252, 74 
— — — v. Glykol in Formaldehyd/Athandiol-Poly meren — — — vy. Stickstoffisotopen, Verwend. hochwirksamer 
251, 172 [Or] gepackter Saulen 254, 224 
— — — v. Lactulose in Harn 252, 72 — — Untersuch. der Molekilwechselwirk., Beitrige zur 
— — — v. Menthol in Harn 252, 140 [Or] Theorie u. Meth. v. Rohrschneider 257, 282 
— — — y. Oestriol, Pregnandiol u. Pregnanolon in Harn — — — y. Elektronen-Donor-Acceptor-Systemen. 
253, 92 V. Die Adsorption des gelésten Stoffes an der Grenz- 
— — — y. Olefinen, molekulare Umlager. auf Adsorp- fliche Gas-Flissigkeit 260,296 ~ 
tionssiulen 257, 152 — — — — VI. 2,4,7-Trinitrofluorenon als komplexieren- 
— — — y. org. bas. u. sauren Drogen durch Ionenpaar- der Zusatz zur stationiren Phase 260, 296 
bild. 251, 157 — — — v. Metallchloriden 254, 188, 209 [Or] 
— — — vy. org. Saéuren in Vanilleextrakten, als Tri- — — UV-Absorptions-, Refraktometer- u. Adsorptions- 
methylsilylderivate 251, 151 _ Warme-Detektoren, Vergleich 257, 281 
— — — V. Phenolen (einwert.-) in waBr. Losungen — — Verhalt. des Oestratrienkerns im HinfluB versch. 
251, 265 : . funktioneller Gruppen 251, 338 
— — — — (Spuren) mit Ocat-2:4-xylenyl-pentaerythrit- — — vy. Asphalt, Veranderung der experimentellen Para- 
tetrakisphosphat 254, 32 [Or] meter 252, 406 


— — — v. Wassergehalt 257, 351 

— — — v. Zuckern als Trimethylsilylderivate, Fliissig- 
phasen u. feste Trager 251, 397 

— — dendritisches Salz als Traégermaterial 260, 134 

— — feindisperse metallische Pulver als Trager 257, 38 


REE SS TRE AN ON ABE N Y)O — fliissige Phasen, Herstell. u. Priifung v. Polyimiden 
niedrigsiedender Verb, 255, 43 ae icoeyane ane 259. 35 
— — Identifizierungsmeth. unter Verwendung thermo- = fiissige Siliconphasen 260 341 [Or] 
3 


dynamischer Funktionen vy. Lés. 257, 199 — — in situ-Synthese 260, 133 
ae ee a oe Pomputers 3260532 — flissiger Ionenaustauscher als stationire Phase 
— — kombin. mit Isotopenverdiinnungsanalyse zur 255. 376 
Cholesterinbestimmung 260, 337 he 
— — kombin. mit Massenspektrometrie, Analyse v. 
Polysacchariden, Methylierungsmeth. 257, 248 
— — — Best. v. hydroxyl. Octadecanole, die sich v. 
hydroxyl. Stearinséuren ableiten 251, 411 
— — — — v. Monoenfettséuren-Stellungsisomeren in 


— — v. Perfluorverb. u. Kohlenwasserstoffen mit einem 
Kohlenwasserstoff als Lésungsmittel 258, 40 

— — vy. Pyridin-dicarbonsaure-(2,3) in Harn 252, 413 

— — Wechselwirk. der polaren gelésten Stoffe mit nicht- 
polaren stationiren Phasen 258, 373 


— Fluorescenzdetektor zur Analyse v. mehrkernigen 
Arenen 260, 135 

— fluorspezif. Detektor 258, 273 [Or] 

— — 259, 126 [Or] 

— Fraktionen-Hydrierungs-Technik 260, 134 


Muttermilch 252, 123 [Or] — Fraktionenisolierung, Vorrichtung 255, 379 

— — — Nachw. v. Steroidalkoholen als Methylhalo- — Fraktionssammler mit kleinem Kihler zur Kombinat. 
acetonketale 252, 74 mit der IR-Spektroskopie 255, 380 

— — Peakformen in Abhangigkeit v. Retentionszeit, — Fraktionensammlung mit Ubertragungssystem zur 
Aufgabenmenge u. Saéulenart 254, 43 IR-Analyse 255, 380 

— — Polaritat der stationiren Phasen, Ester der Phthal- — — u. -transport geringer Konzentrationen bei Glas- 
siure u. ihre Isomeren 255, 376 siulen mit kleinen Durchmessern 256, 292 

— — Polysiloxane als stationire Phase, Priif. der relativen — Frontal—, thermodynamische Messungen u. praktische 
Polaritat u. thermischen Stabilitét 257, 283 experimentelle Durchfithrung 260, 38 

— — Prizisionsmessungen v. thermodynam. Daten — Fillungen mit chem. gebundenen stationiiren Phasen 
259, 371 257, 283 

— — Probengré8e im EinfluB auf die Retentionszeit in — Gas-Druckfeinregler 257, 39 
der nichtlinearen — 259, 133 — Gasprobeneinfiihrung, Apparatur 258, 52 

— — Prifung der relativen Polaritaét u. thermischen — gebundene stationire Phasen 260, 378 
Stabilitat v. Polysiloxanen als stationare Phase — Geigerzahlrohr zur Anzeige nichtradioaktiver Kom- 
257, 283 ponenten 258, 133 

— — Retentionseigenschaften v. mit Diglycerin inakti- — Genauigk. u. Fehlerquellen in der quantit. Analyse 


vierten Saiulen 259, 132 258, 133 


Chromatographie, Gas 


— Generator u. Separator aus Palladium, Kombinat. v. 
elektrolyt. Erzeugung u. Vernicht. v. H, in einem 
geschlossenen System 254, 44 


— Gerat zur selbstiindigen Korrektur der Nullinie u. der 


Grundlinien-Drift 258, 38 

— graph. Best. der Retentionszeit mit einem longitudi- 
nalen Temperaturgradienten 255, 377 

— graph. Meth. der Flachenbest. der Peaks 257, 281 


— He-lonisations— Varian-Aerograph Nr. 1532, Aufgabe- 


teil zur direkten Probeneingabe 260, 141 

— — mit Mikrowellenentladungsquelle 260, 135 

— HETP-Werte-Beeinflussung, Verfolgung paralleler 
Diffusions- u. Massentransportprozesse 256, 292 

— Hilfstechniken (Ettre, McFadden) 253, 364 [L] 

— Hochleistungskolonnen, halbpraparative Trenn. v. 
Isotopengemischen 255, 378 

— Hochspannungsfunkenanregung einiger organischer 
Molekiile in Stickstoff und Argon 255, 138 

— Identification Techniques in — (Leathard, Shurlock) 
257, 136 [L] 


— Identifiz. v. funktionellen Gruppen durch kontrollierte 


Dissoziation 257, 152 


— — v. funktionellen O-halt. Gruppen, durch Reaktions- 


Techn. 257, 152 


— — v. Hydroxy-Verb. u. ihren Deriv., Retentionsdaten 


255, 140 

— — vy. KW-Stoffen in unbekannten Gem. in Gas- 
Chromatogrammen 254, 28 [Or] 

— — y. neutralen Zuckern in Keratansulfaten versch. 
Herkunft 252, 416 

— — v. Quecksilberorganoverb. unter Verwend. der 
substraktiven Technik 255, 396 

— im Dienste der Weltraumforschung 254, 299 

— im klinischen Laboratorium, Grundlagen, Ubersicht 
255, 336 

— in situ-praparierte offenporige Polyurethane als 
Tragermaterial 257, 38 

— ,,inerte‘‘ Adsorbentien 256, 291 

— Injektion v. festen Stoffen 255, 379 

— — vy. Gasproben, automat. Vorrichtung 255, 379 

— Integration v. Chromatogrammen 258, 214 

— — elektronisch arbeitende Gerate 2658, 214 

— Integrator 257, 284 

— intermolekulare Wechselwirkungen bei Trennungen 
auf Zeolithen 258, 374 


— Interpretation u. Vergl. der Raumerfiillungs-Chiralitat 


u. der Trennfaktoren fiir Diastereomere 259, 133 
— — v. Daten fir KW-Stoffe u. aromat. 
Verb. an Carbowax 254, 400 
— Instrumentation u. Arbeitsweisen 253, 132 
— Ionenstrommessungen in Eluaten mit selektivem 
Wasserstoff-Flammen-lIonisationsdetektor 253, 133 
— Tonisations- u. Radioaktivitaéts-Detektoren 254, 298 


— 1R-Spektrometer zur schnellen Registrier. v. eluierten 


Fraktionen 257, 357 

— isotherme u. temperaturprogramm., Analyse v. Fett- 
sdureestern 257, 225 

— Isotopenfraktionierung der getrennten Komponenten 
259, 372 

— Jod-spezif. Detektor 253, 257 [Or] 

— Kaliumtetrathiocyanatocobalt(II)-Kompl. als statio- 
naire Phase 254, 296 

— katalyt. Ionisationsdetektor, Ansprechcharakteristik 
auf org. Verb. versch. Molekilstruktur 257, 283 
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— Klassifizierung v. Trennfliissigkeiten u. Abschatzen v. 
Retentionen m. H. IR-spektroskopischer Daten zur 
Untersuch. v. homologen u. isomeren Methylcyclo- 
polysiloxanen 251, 382 

— Kohlenstoff-Molekularsieb 254, 294 

— Kolben zur exponentiellen Verdiinnung 254, 142 

— Kollektion getrennter Mikrogramm- u. Submikro- 
gramm-Mengen unter Benutzung eines Hilfssammlers 
u. dessen nachfolgende Abtrennung durch Mikro- 
destillation 251, 289 [Or] 

— Kolonnenleistung unter Injektionsbelastung v. 
gereinigten u. ungereinigten Extrakten aus menschl. 
Fettgewebe 256, 150 

— Kolonnen mit variablem Durchmesser fir die 
praparative — 259, 227 

— kombin. mit Coulometrie, Best. v. H. in org. Verb. 
251, 63 

— — mit Diinnschicht-Chromatog., Best. v. aliphat. 
Hydroxy- u. Dicarbonséuren in Lebensmittel- 
extrakten 254, 394 

— — —u. Massenspektrometrie, Strukturanalyse v. 
Steroiden 263, 91 

— — mit IR-Spektroskopie unter Verwend. einer Durch- 
fluBzelle fir Flissigkeiten. II. 252, 385 

— — mit Massenspektrometrie 256, 207 

— — — Absorption v. verdampfter stationarer Phase 
254, 42 

— — — Analyse v. cis-, cis-6,9-Octadecadien-Autoxyda- 
tionsprodukten bei Raumtemperatur 251, 395 

— — — Anwend. der Feldionisierung 257, 350 

— — — Auffangsystem 260, 135 

— — — Auswertung kontinuierlich registrierter Spektren 
v. Eluaten m. H. eines Computers 253, 45 

— — — Best. v. Aromen in Lebensmitteln 257, 239 

— — — — vy. Catecholaminmetaboliten 252, 416 

— — — — v. KW-Stoffen in Erdolfraktionen 254, 228 

— — — —v.,,Semi-Volatiles“ aus Zigarettenrauch 
258, 83 

— — — — vy. Steroidhormonen in Koérperflissigkeiten 
252, 294 [Or] 

— — — durch abwechselnden oder gleichzeitigen Kinsatz 
v. ElektronenstoBionisation u. chem. Lonisation 
260, 129 

— — — Identifiz. v. Aminosauren mit *C u. °H an- 
gereichert, als Trimethylsilylderiv. 257, 244 

— — — ionenspezif. Nachw. v. mit stabilen Isotopen 
markierten inneren Standards 258, 212 

— — — mehrfach aufeinanderfolgende Registrierung 
254, 298 

— — — mit chem. [onisation 255, 372 

— — — Palladium/Wasserstoff-System als wirksame 
Grenzflache 2538, 45 

— — — Peakvergleichstechnik mit Mehrfachionen- 
detektor-Peakvergleichsgerat, Elementenanalyse v. 
Verb. im Submikrogramm-Bereich ohne vorherige 
Isolation 259, 33 

— — — verbesserte Glasfrittengrenzflache 2538, 45 

— — mit Papier- oder Diinnschicht-Chromatog., 
Identifiz. v. Drogen 253, 95 

— — mit Ramanspektrometrie 258, 39 

— — mit Thermogravimetrie, Verbindungssystem 
255, 381 

— — mit Thermogravimetrie/IR-Spektrometrie, Analyse 
v. org. Gem. 260, 46 


498 


Chromatographie, Gas (Forts.) 

— kontinuierl., v. KW-Stoffgemischen mit 3 oder 
4 Komponenten 257, 198 
— Kontrolle des 4C-Acetateinbaus in die Phosphatid- 
fettsiuren der Sojabohnen 252, 137 [Or] 

— Kontrollsystem mit Echtzeitcomputer 259, 35 

— Konzentrierung, Nachweis u. Identifizierung v. nach- 
folgenden Peaks 258, 46 

— Konzentrierung v. Propanspuren bis 10-®°/, in Argon 
durch Adsorption verbunden mit thermischen Effekt 
u. Geschwindigkeitsprogrammierung 258, 315 

— Kopfraumanalyse, Vermeid. v. Verlusten leicht 
fliichtiger Substanzen 257, 239 

— — Zubehorteil 257, 47 

— Koppl. mit IR-Spektroskopie, Analyse v. atherischen 
Olen u. Essenzen mit dem Extrocell-System 252, 145 
[Or] 

— — mit Massenspektrometrie 252, 350 [Or] 

— — — Analysenmethode zur Identifizierung v. Stoffen 
anhand der intensivsten Linien im Massenspektrum 
260, 130 

— — — apparative Bedingungen 252, 118 [Or] 

— — — Computersystem fiir direkte Anzeige 260, 35 

— — — — LOGOS fir hoch- u. niedrigauflésende 
Spektren 260, 35 

— — — elektrolyt. Trenner aus einer Paladiumlegierung 
fir Tragerwasserstoff 259, 296 

— — — Empfindlichkeitserhéhung 252, 385 

— — — Grenzflachensysteme 253, 290 

— — — Grundlagen des Verfahrens u. Bedeutung 
259, 295 

— — — im Bereich niederer Konzentrationen 252, 119 
[Or] 

— — — Molekilanreicherer aus pordsen Nickel 257, 357 

— — — Molekilseparator 251, 388 

— — mit thermogravim. Analysator u. Massenspektro- 
meter 259, 41 

— Kopplung u. Turbulenz bei dynamischen Vergl. mit 
Saulen-Flissig-Chromatographie 258, 132 

— Lange-Temperatur, Zeitnormalisierungs-Chromato- 
graphie zur maximalen Auftrennung 258, 213 

— langsame Prozesse wahrend der Adsorptions-Meth. 

257, 39 

— Laser-Fragmentierungsquelle, Entwurf, Konstruktion 
u. Verwend. 251, 38 

— Leistung eines hochempfindlichen Argon-Ionisations- 
systems u. Kalibrierung bei diskontinuierlicher Zugabe 
unter Verwend. eines Feststoffinjektors 254, 298 

— lineare Beziehung zwischen logarithmischen relativen 
Retentionswerten der isothermen — u. relativen 
Retentionswerten der temperaturprogrammierten — 
257, 140 

— linearer Elektroneneinfang-Nachw. 257, 199 

— lineare Retentionsindices v. 60 C,-C,-Paraffinen u. 
Naphthenen 260, 152 

— LésungsmittelauslaB-System fir Flammen-Photo- 
meter-Detektor 257, 41 

— makroporése Copolymere ,,Synachrom“ als Sorptions- 
mittel 255, 43 

— makroporéses Siliciumdioxid als Adsorbens 255, 377 

— manuel practique de chromatographie en phase 
gazeuse (Buzon, Guchard, Lebbe, Prévot, Serpinet, 
Tranchant) 251, 34 [L] 

— Massen- u. Gasdichte-Detektor, Vergleich 252, 386 


Chromatographie, Gas 


— Messung v. Retentionsvolumina (spezifischen-) 


mit hoher Genauigkeit 264, 42 

— y. Retentionswerten (absoluten-) bei manueller 
Auswert. 254, 42 

— yv. Retentionszeiten, Fehlerquellen 254, 42 

— y. thermodynamischen Daten 251, 381 

Meth. zur Best. der Totzeit 255, 378 
N-Methyl-N-trimethylsilyl-trifluoracetamid als 
Silylierungsmittel 251, 388 
Mikrowellenanregungsdetektor, weitere Unters. 

mit Schwefelverbindungen 255, 51 
Mikrowellen-Emissionsdetektor, Untersuch. tiber 
Schwefelverbindungen 251, 383 

mit ECD, Hochtemperatur-Tritiumquelle 260, 135 
— neue Verwendungsart 260, 135 

— Trichlorathylester als Derivate 260, 297 

mit einem gleichzeitig durchgefiihrten, bestimmten 
longitudinalen, positiven Temperaturgradienten und 
einer linearen Temperaturprogrammierung 255, 377 
mit einem longitudinalen Temperaturgradienten, 
dessen Wert sich linear mit der Zeit andert 254, 297 
mit FID, instrumentelle Einflisse auf die Repro- 
duzierbarkeit v. Ergebnissen 260, 132 

mit gemischten stationéren Phasen, Beziehung 
zwischen Retentionsindex aliphatischer Sauerstoff- 
verbindungen und Zusammensetzung der stationaéren 
Phase 260, 297 

mit longitudinalen Temperaturgradienten 253, 133 
mit negativen Temperaturgradienten der Saule ent- 
lang, dessen Anstiegsrate konstant ist. theoret. Be- 
handlung, Hinflu8 der versch. Parameter 258, 132 
mit salzmodifizierten, pordsen Kieselsiureperlen 
255, 43 

modifiz. Silicageladsorbentien 255, 377 

modifiz. Spherosil-Saéulen 260, 134 

Modifizierung einer 30 MHz-Plasmafackel fiir die Gas- 
analyse u. Vergl. mit einem 2450MHz-Plasma 252, 385 
Molekilstruktur u, Adsorption 255, 378 

Molekulare Diffusionskoeffizienten in granulierten 
Medien durch radioaktive Tracermeth. 258, 216 
Molekulargewichtsbestimmung nach der Dampf- 
druckdepressionsmethode 260, 297 
Molekular-statistische Berechnung der Retentions- 
volumina 258, 372 

Nachw. v. Daimpfen hochsiedender anorg. Stoffe mit 
FID 69 257, 

Neon als Tragergas 257, 199 

neue Aspekte 259, 209 

Nichtadditivitat der Massentransport-Widerstinde 
bei Gas- u. Flissig-Phasen 256, 290 

nicht ideales Verhalten v. Siulen u. Retentionszeit 
260, 134 

Nichtidealitat u. Adsorption des Tragergases in Be- 
einflussung der Nettoretentionsvolumina 256, 291 
Niederdruck— 251, 37 

numerische Optimierung der Trenn. zweier Substanzen 
258, 294 

oberflachengebundene Silicone aus fliichtigen Mono- 
meren 256, 292 

Octadecanderivate als stationiire Phase 254, 297 
Off-Line-System zur Datenermittlung u. ‘Avaliveile 
258, 138 


— ohne Tragergas, neue Techniken 255, 215 


— Optimierung im ProduktionsmaBstab 259, 380 


Chromatographie, Gas 


— org. Komplexe v. Tonmineralien u. ihre Anwend. 
255, 377 

— org. Lésungsmitteldimpfe als Tragergase 255, 216 

— Ozongenerator zur Mikroanalyse 258, 141 

— Parameter bei Kombin. eines Temperaturgradienten 
langs der Siiule mit einem linearen Temperaturpro- 
gramm 254, 298 

— Palladium-Zusatzgerate 257, 284 

— Peakauflésung 258, 38 

— Peakflachenauswertung m. H. eines neuen Parameters 
256, 291 

— Peak-Flachenmessungen, Abschitzung der Zuver- 
lassigkeit 253, 46 

— — Zuverlassigkeit 254, 43 

— ,,Peak-Generator‘‘ 2538, 290 

— Peakhéhe/Taltiefe-Verhaltnis als Me8zahl fir die 
Trenn. zweier Peaks 259, 133 

— ,,Peak-Kapazitat“ u. die sie beeinflussenden Faktoren 
254, 43 

-- pflanzl. Material als Sdulenfillung 257, 39 

— physikalisch-chemische Grundlagen der Retentionen 
an pordsen Polymersaulen: Porapak Q und T 254 297 

— Plasma-Detektor 256, 209 

— 47Pm als Ionenquelle fiir ECD 260, 301 

— Polaritaét der stationaéren Phasen, u. Retentionsindices 
aliphat. Ester, Ketone u. Alkohole 255, 376 

— Polyathylenglykole polnischer Produktion, Unter- 
such, ihrer Anwendbark. 257, 198 

— Polyamid-Flissigphasen 257, 39 

— cis-Polybutadien als Adsorbent u. Trager 256, 138 

— Poly-p-2,6-diphenylphenylenoxid als poréses Poly- 
meres fiir Siulenfillungen 256, 209 

— polymerer Teflontriger ,,Polychrome“ 257, 39 

— Polymer-Pyrogramme, Verwend. v. Standards 253, 40 
[Or] 

— Porapak Q-Reaktion mit NO, 260 38 

— praparative—(Zlatkis, Pretorius) 260, 33 [L] 

— — Auflésung v. 3,3-Dimethyl-2-butanol u. anderen 
Alkoholen 255, 395 

— — Packen v. Saulen groBen Durchmessers 257. 197 

— — Stand der Technik 253, 288 

— Probe als stationare Phase 260, 133 

— Probeneingabe 254, 297 

— — inrascher Folge 258, 39 

— Probengeber zur Analyse v. Flissigkeiten u. 
Lésungen 251, 37 

— programmierte 75 mm-Siule fir die praparative — 
254, 296 

— Strémungs—, theoret. Grundlagen, programmierte 
253, 288 

— Programmierung der Geschwindigkeit des Tragergases 
256, 138 

— Pyrolyse, Laseranwendung 257, 197 

— — — on-line-Betrieb 258, 38 

— — — v. Polymeren 258, 133 

— — Untersuch. versch. Pyrolysatoren im Vergl. 257, 40 

— — vy. Alkylanilinsalzen 253, 62 

— — Vergl. mit Massenspektrometrie 257, 284 

— qualitative Analyse v. Eluaten durch Gas-Phasen- 
Pyrolyse. I. Pyrogramme kleiner Molekiile 260, 380 

— Radiolyseprodukte als Vergleichsubstanzen 256, 292 

— Reaktions—, Apparatur zur Elementaranalyse 258, 


232 
— Reaktions-Injektions-Apparat fiir feste Proben 255, 44 
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— reaktionskinetischer Nachweis v. leeren Zonen in den 
Saulen 254, 296 

— Redundanz in der— 256, 25 [Or] 

— Refrakto—, Analyse v. terniren Mischungen 257, 45 

— Registrierung v. Retentionsindices 254, 42 

— Retentionsdaten-Messungen auf Squalan u. Perdeutero- 
squalan 251, 37 

— — Retentionsdaten, Messung u. Anwendung 255, 43 

— Retentionsdatenreproduzierbarkeit auf pordésen 
Polystyrol-Polymeren (Porapaks) 260, 38 

— Retentionsindices 254, 134 

— — 257, 282 

— — nichtpolarer geléster Stoffe an nichtpolaren 
stationaren Phasen, Temperaturkoeffizienten u. ent- 
sprechende partielle molare Standard-Verdampfungs- 
Entropien, -Enthalpien u. freie Enthalpien aus 
Lésungen 258, 212 

— — Theorie u. Anderung mit der Temperatur im Fall 
idealer Lésungen 258, 212 

— Retentions-Kennziffern zur Identifizierung v. Ver- 
bindungen 257, 40 

— Retentionsverhalten waihrend Trennungen auf 
polaren Sorbentien mit Athergruppen 258, 372 

— Retentionszeiten bei der temperaturprogrammierten 
u. der isothermen — 251, 37 

— Retentionszeitenbest. 259, 35 

— Retentionszeiten v. ausgewahlten Sesquiterpenen, 
Hinweis zur Voraussage 254, 43 

— Rohrschneider-Konstanten zur Kennzeichnung v. 
Saulen 257, 40 

— Rolle der Untergrund-Detektoransprache in der 
quantit.— 260, 136 

— Rubidiumsulfat-Flammendetektor: Modifizier. v. 
FID, Parameter-Charakteristiken u. Respons-Be- 
reiche der Flamme fiir Phosphorverb. 257, 199 

— Sidulen, Druckabfall 258, 296 

— — Fillungen aus versch. Schaumen 259, 35 

— Haltbarkeit bei hoher Temperatur 259, 227 

— — mit gem. stationiren Phasen. I. Isotherme Analyse 
2538, 288 

— — mit Konzentrationsgradienten an stationarer Phase 
fiir die priparative — 259, 227 

— — nach einer Exponentialfunktion beladen 252, 385 

— — Praparier. zur Vermeid. undefinierter Adsorptions- 
prozesse 257, 198 

— Schlitzscheibentrennsystem 257, 199 

— selektive Detektoren 259, 296 

— selektiver Detektor fiir hydrierbares Material 
2538, 133 

— — mit einer ionenselektiven Membranenelektrode 
255, 380 

— selektiver Indiumhalid-Flammenionisationsdetektor 
256, 139 

— Septumbluten, quantit. Vergleich. v. 7 versch. Septen 
259, 132 

— Silberkomplexe als Adsorbentien 258, 373 

— Silicageladsorbentien, Modifiz. zur Trenn. v. leichten 
KW-Stoffen 258, 213 

— Silicone in der — 258, 296 

— §i0,-Fullkérper ,,Spherosil 260, 392 

— Sorptionseigenschaften von wasserbeladenen Na-X- 
Zeolith 255, 44 

— Speicherung v. Chromatogrammen auf Magnetband 
259, 42 
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Chromatographie, Gas (Forts.) 


spektrales Ansprechen des Alkaliflammenionisations- 
detektors 260, 301 

Spurenanlyse, Zufalls-Einspritzung u. Zuordnungs- 
methoden zur Verbesserung des Signal/Rausch-Ver- 
haltnisses 254, 297 

Spurenbest. mit Kohlemolekularsieb 256, 209 
Standardretentionsindices u. ihre Verwendung, 
Charakterisierung der stationaren Phasen u. die 
Voraussage v. Retentionsindices 258, 372 
Standardsaulen u. ihre Arbeitsbedingungen fiir diverse 
Analysen 254, 296 

stationire Phase 254, 135 

stationire Phasen, Best. der Charakteristiken m.H. 
der Piezoquarz-Mikrowagung 267, 351 

— mit variabler Selektivitat 255, 43 

statistische Analyse der Technik der quantit.— 255, 
216 

statistischer Vergl. der Regressionsgleichungen nie- 
driger Konzentrationen, bestimmt an versch. Geraiten 
257, 41 

Strahlungsionisations-Detektor Modell DNW 263, 133 
Stroémungsgeschwindigkeitsmessung, kontinuierliche 
Registrierung unter Verwend. eines photoelektr. 
Transducers bei einem Rotameter 258, 218 
Strontium- u. Bariumhalogenide als Saulenfillungen 
256, 291 

System bei dem das CO,-Tragergas vollkommen in 
Alkalilauge absorbiert wird 253, 174 

Systeme mit Flammenionisationsdetektoren, statische 
Untersuch. 254, 135 

Techniken, Entwicklungen in der van Deemter- 
Theorie der Siulentrennleistungen. Ubersicht 255, 42 
— III. Wahl des Detektors, Ubersicht 251, 38 
TemperatureinfluB auf die relative Polaritaét v. statio- 
niren Phasen am Beispiel der Trenn. eines Gemisches 
von paraff., naphthen. u. aromat. KW-Stoffen 254, 228 
— auf Retentionsindices einer Reihe 

v. KW-Stoffen auf Squalan u. SE-30 258, 372 
Temperaturgradienten in Saulendfen 257, 199 
temperaturprogrammierte, Bewertung v. Saulen mit 
linearen Gradienten beladen 258, 213 

— mit linearen negativen Temperaturgradienten, 
Retentionstheorie u. EinfluB der Parameter 258, 371 
— Retentionsindices 255, 215 

Temperatur- u. Druckeffekte im superkritischen 
fliissigen Bereich 260, 295 

Theorie der Optimierung v. bindren Trennungen unter 
isothermen, isobaren Bedingungen 253, 132 

Theorie der Retention mit longitudinalem Tempera- 
turgradienten u. linearem Anstieg 256, 291 

Theorie u. Praxis (Gascé Sanchez) 258, 364 [L] 

— der Mikropyrolyse 255, 216 

theoret. u. prakt. Untersuch. eines Elektroneneinfang- 
Detektors zum Betrieb mit Trenncapillaren 251, 38 
thermionische Detektoren 254, 142 

— Detektionen v. Stickstoffverbindungen 260, 302 

— MeB-Mechanismus 254, 299 

thermisch stabile Packungsmaterialien 258, 45 
thermisches Verhalten vernetzter Polystyrole v. Typ 
Porapak 255, 43 

Thermo—, neue Variante 257, 351 
thermodynamische Begriindung der Kovats’schen 
Retentionsindices 259, 133 


Chromatographie, Gas 


— thermodynamische Eigenschaften v. Cholesterinverb. 


zur Verwend. fliissiger Kristalle als stationare Phase 
259, 59 

Totzeitbestimmung 251, 381 

Traiger mit kontrollierter Oberflachenporositat u. 
chem. gebundener stationarer Phase 256, 138 
Trenngeschwindigkeit v. Séulen 257, 38 

Trenn., Al, Cr u. Fe als 6-Diketonate 266, 48 

— Alkane, Alkene u. Alkine. mit VCl,, MnCl, u. CoCl, 
als Packungsmaterialien 259, 372 

— Aminosauren, Apparatur zur Herstell. v. flichtigen 
Derivaten auf einem festen Trager 256, 161 

— — mit nichtpolaren stationdren Phasen u. einer 
neuen optisch aktiven Phase 256, 160 

— — mit optisch aktiven stationiren Phasen 256, 
160 

— anorg. fliichtige Fluorverbindungen 254, 313 
Probeniiberfiihrung aus einem Vakuumsystem. Appa- 
ratur u. Technik 257, 198 

— aromat. isomere C,-C,)-K W-Stoffe 251, 108 [Or] 

— Carbonsiuren, optimale Bedingungen der Ver- 
esterung 253, 289 

— deuterierter org. Molekiile 256, 321 

— Divinylbenzole auf flissigen 4,4’ - Dihexoxyazoxy- 
benzol-Kristallen 252, 58 

— Halogen-KW-Stoffe an Porapak Q 254, 70 

— in regularen Lésungen 255, 43 

— isotope Methane 264, 70 

— KW Stoffe (aliphat. gesitt.-), Berechnung v. Re- 
tentionsindices aufgrund ihrer Molekilstruktur 258, 40 
— — (aliphat. gesatt. u. ungesdtt. u. aromat.) mit 
Sadulen mit waBr. Los. komplexbildender Metallionen 
als stationdren Phasen 255, 140 

— vy. Metallchelaten mit dem Dampf der Liganden als 
Zusatz zum Tragergas 267, 140 

— Metall-Pivaroyl-trifluoracetonate 255, 53 

— Mono- u. Dichlor-Methylbutane u. Monochlor- 
Methylbutene 251, 68 

— Octene (stellungs- u. konfigurationsisomere ver- 
zweigte-) 251, 125 

— olef., diolef. u. alycycl. KW-Stoffe, spezif. Wechsel- 
wirk. u. sterische Effekte auf interlamellaren Kom- 
plexen v. Beidellit-Typus 254, 70 


— — tricycl. Verb. mit N-Briicken 254, 399 
— Ultrahochtemperatur-Diaphragmadetektor 257, 284 
— Untersuch. der an den Oberflachen v. Silicagel u. 


Graphon v. aromat. Molekiilen mit Lanthanchlorid 
gebildeten Komplexe 258, 133 


— — v. Fett u. Ol, katalyt. Hydrierung als Hilfsmittel 


zur Identifiz. u. Best. ungesitt. Fettsiuren 251, 411 


— — v. Halogenderivaten des Adamantans 251, 78 
— — v. Isothiocyanaten 251, 74 
— — v. P-org. Pesticiden auf der Basis v. methy]. 


Hydrolyseprodukten 251, 136 


— — — auf Teflon als Tragermaterial 255, 167 
— — v. Polycarbonaten (fraktion.-), pyrolyt. 251, 127 
— — v. polymeren porésen Adsorbentien mit einem 


Raster-Elektronenmikroskop 259, 35 


— — Vv. terndrem Flissig-System 260, 132 
— — V. trifluoracetylierten Polyolen u. Methylglykosiden 


254, 395 


— Vakuum-UV-Atomemissionsdetektor fiir die qualitat. 


u. quantit. Analyse typischer C, N u. S-halt. Verb. 
257, 140 


Chromatographie, Gas — Chromatographie, Papier 


— Variationen des Retentionsindex mit der Temperatur 
fiir ideale Lés. 258, 371 

— Vektor-Schema 258, 358 [Or] 

-— vereinfachte Theorie mit Veranderung des Durch- 
flusses u. mit GasfluBumkehr 256, 209 

— Vergleich v. durch statistische u. dynamische Mes- 
sungen erhaltenen Verteilungskoeffizienten auf po- 
rosen Glasperlen 260, 378 

— Verhalten v. Alkylphenolen Wert des Additivitats- 
prinzips 254, 295 

— — vy. aromat. KW-Stoffen auf modifiz. Aluminium- 
oxid als stationirer Phase 260, 133 

— — v. aromat. Verb. auf 1,8-Diaminonaphthalin als 
stationirer Phase 254, 396 

— — v. C,-C,—Alkoholen an Carbowachs 400 251, 392 

— — v. 1,3-Dimethylbarbituraten 251, 284 

— — v. Diphenylformamid, meso-Erythrit u. p-Octa- 
decylphenol im Gebiet ihrer Schmelzpunkte 257, 40 

— — v. B-D-Glucopyranuronosiden v. Hydroxysteroiden 
251, 213 

— — v. Septa 257, 199 

— Verzerrung dreieckfoérmiger Impulse durch lineare 
Verzogerungsglieder 257, 198 

— Vielkomponentenbest. auf Grund der Elutionscharak- 
teristiken 2538, 132 

— Voraussage v. Retentionsdaten aus der Molekilstruk- 
tur, ,,Prinzip der Nichtberechenbarkeit*‘ 259, 228 

— Warmeleitfahigkeits-Detektion, modifiz. Gas-Chromato- 
graph Chrom 2 259, 228 

— Warmeleitfahigkeits-Detektoren, Literaturiiberblick 
259, 228 

— — Uberlastungssicherung 255, 381 

— — Voraussage des Ansprechens bei Verwend. v. leichten 
Tragergasen 260, 45 

— Wandungen zur Spurenanylse 259, 35 

— Wasser als stationire Phase, analyt. Aspekte 2538, 288 

— Wertemittlung 254, 43 

— Wertminderung stationarer Fliissigkeiten 260, 296 

— zirkulierende, Ubersicht 253, 133 

— (Schupp III) 251, 375 [L] 

— (Stock) 260, 33 [L] 

Chromatographie, Gas, Radio, automat. Registrierung 
258, 371 

— Best. des Vorliegens u. des Ausma8es einer Markierung 
in Kohlenwasserstoffen durch selektive Uberwachung 
der optischen Emission v. Gasentladungen 254, 303 

— Detektor mit geringem Untergrundpegel 251, 383 

— Techniken u. Anwendungen, Ubersichtsbericht 259, 
372 

— vy. Triglyceriden (natiirl. intakten-) 257, 248 

Chromatographie, Membranfilter (Nitrocellulose-), Mikro- 
verfahren zur biochem. Analytik 256, 137 

Chromatographie, Papier, Anreicherung v. Spuren- 
elementen in der Geochemie 253, 72 

— Apparat zum Waschen des Papiers 260, 302 

— automat. Probenauftragung bei quantitativer optischer 
Auswertung 259, 296 

— Daten anorganischer Substanzen 257, 42 

— Diagonal-Technik 252, 386 

— graphische Darstellung zum Erzielen einer maximalen 
Trennung 251, 39 

— Ionenaustausch, Adsorption v. Chlorogoldsaure auf 
versch. Austauschern aus org. Lésungsmitteln 255, 
389 


501 


— — Best. der Zonenoberflachen v. sorbierten Ionen 255, 
214 

— — Trenn., anorg. Anionen mit versch. Elektrolyten 
254, 45 

— — — Co(NH,),*+ u. Co(en),3+ 258, 151 

— — — Metallionen an Zinn(IV)-wolframat- u. -selenit- 
Papieren 251, 43 

— — — Metallionen mit Athanolaminen als Elutions- 
mittel 254, 40 

— kombin. mit anderen chromat. Prinzipien 252, 387 

— — mit Gas-Chromatog., Identifiz. v. Drogen 2538, 95 

— — mit IR- oder Massen-Spektroskopie im Mikrogramm- 
Bereich 252, 387 

— — mit Massenspektrometrie, Analyse v. Pyrimidin- u. 
Purin-Basen 255, 249 

— — mit Papier-Elektrophorese, Vektor-Schema 258, 
358 [Or] 

— komplexbildende Fahigkeit v. polyfunktionellen 
organischen Verbindungen, Bewertung 254, 135 

— Mikroanalyse v. Carbiden aus Stahlproben extrahiert, 
semiquantit. 253, 34 [Or] 

— mit Temperaturgradient 257, 284 

— Nachw. v. Apfel-, Wein- u. Citronensiure in Frucht- 
saften 251, 406 

— — v. Ag, Cu, Pb u. Cd im Bereich 0,1—0,5 ug nach 
der Peakmeth. auf mit schwerlésl. Diaithyldithio- 
carbamaten impragn. Papier mit quant. Auswert. 
255, 219 

— — v. Alkaloiden in biolog. Material 251, 305 [Or] 

— Nachw. v. Alkoholen, Aminen u. Sauren, Reagentien 
2538, 56 

— — vy. Alkylpyridinen 251, 403 

— — v. 1-Amino-anthrachinonsulfonsauren u. deren 
Bromierungsprodukte 251, 126 


— — vy. Aminosauren mit Benzochinon 257, 410 

— — — in Serum mit photom. Auswert. 255, 244 

— — — nach elektrophoret. Trenn. 252, 68 

— — — (N-terminalen-) als fluorescierende Thiohydantoin- 


Derivate 253, 88 

— — — zur ,,Ninhydrinreakt.‘‘ 257, 290 

— — y. Aminoséuren u. Aminen, Lokationsmeth. 255, 
321 

— — v. aromat. Isomeren 252, 387 

— — v. chinoiden Verb. 254, 398 

— —y. Clu. S mit réntgenfluorescenzspektrom. Aus- 
wert. 255, 45 

— — vy. Cynkotox, Miedzan 50°/, u. Miltox mit kom- 
plexom. Best. 252, 63 

— — v. Di-(2-athyl-hexyl)-, Mono-(2-athyl-hexyl)- u. 
Orthophosphorsaure 258, 57 

— — v. glucogenen Verb., 4C-mark. 261, 351 

— — vy. Kationen mit Quecksilber-Fluorescein 257, 290 

— — v. KW-Stoffen (polycl. Teer-) 251, 124 

— — Metallionen auf mit Sulfoxiden impragn. Papieren 
255, 49 

— — v. N,-Dimethylguanosin, 1-Methylinosin u. N,- 
Methylguanosin aus Harnfraktionen 253, 93 

— — v. Na-, K-, Ca- u. Mg-Ionen aus Ton u. Tonpro- 
dukten 251, 115 

— — vy. Na-Salzen der Aminopolycarbonsauren 251, 399 

— — v. Oxalat mit quant. Auswert. 251, 396 

— — y. Pd u. Pt neben Fe, Cu u. Ni im Uberschu8 mit 
spektrog. Best. 252, 41 

— — vy. Perrhenat, auch quant. Auswert. 251, 328 
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Chromatographie, Papier, Nachw. (Forts.) 

— — v. Phosphatiden mit quant. Best. 251, 335, 336 

— — vy. 5-O-substituierten Tryptaminen mit colorim. 
Best. durch Bildung v. Xanthyliumsalzen 251, 339 

— — y. Sulfaten mit quant. Auswert. 261, 279 

— — y. Thymin-Radiolyseprodukte 258, 65 

— — v. Ti(IV), Sichtbarmach. 251, 53 

— neue Papierart 258, 41 

— Pipettiervorrichtung zur Priparation v. Peptiden fiir 
die Elektrophorese 259, 405 

— Ry-Wert-Verzeichnis 259, 229 

— Rm-Werte in Abhangigkeit der Zusammensetzung der 
Trennsysteme des Typus: schwach polares Losungs- 
mittel/Formamid + org. Saure 267, 285 

— Sorption v. Metallsalzen 255, 219 

— Strukturuntersuchung v. Phenolen, Verwend. der 
Re-Werte 254, 396 

— System zur absteigenden— 2651, 39 


— Thermo—, Kammer zur Entwicklung bei Temperatur- 


gefille zur Trenn. v. Ni?+-u. Mn?+-Ionen 268, 134 

— — Trenn. v. Ionen mit praktisch gleichen Rr-Werten 
durch Temperaturgradienten 268, 215 

— — Trennwirksamkeit mittels Temperaturgefalle 
255, 46 

— Trenn., anorg. Anionen mit versch. Elektrolyten 
254, 45 

— — 1-Ascorbinsaure u. t-Dehydroascorbinsaure v. 
Serum, Circulartechn. 253, 90 

— — Metallionen auf mit Ammoniumrhodanidlésung 
impraign. Papier m.H. v. Chloroform- oder Benzol- 
los. fliissiger Anexe als mobile Phase 254, 45 

— — — auf mit Titan(IV)-wolframat impragn. Papier 
254, 45 

— — U(IV), Th, Bi u. Hg(I1) auf mit Salpetersiure oder 
Lithiumnitrat impragn. Papier mit Tri-n-hexylamin- 
nitrat als mobile Phase, EinfluB seiner Verdiinnung 
auf die Rm-Werte 257, 285 

— — Xylenol-Isomere als Azofarbstoffe nach Kuppl. mit 
Anthrachinon-1-diazonium-chlorid 258, 124 [Or] 

— Umkehrphasen—, Nachw. v. pharmazeut. Produkten 
bei erh6hter Temperatur 258, 94 

— Wechselbeziehungen zwischen Beweglichkeit u. chem. 
Struktur gewisser bioorganischer Substanzen u. deren 
Bedeut. fiir die Identifiz. dieser Substanzen 252, 388 

Chromatographie, Papier, Radio, Best. v. 3H mit 
Flissig-Szintillator bei tiefen Temperaturen 2538, 44 

— computerisiertes Zahlgerat fiir zweidimensionale 
Chromatogramme 255, 386 

— zweidimensionaler Abtaster unter Verwendung eines 
im Vakuum arbeitenden Elektronen-Multiplier-Detek- 
tors 259 373 

Chromatographie, Plasma-, qualitat. Untersuchung v. 
Spurenbestandteilen 259, 292 

Chromatographie, Siulen, Adsorbentien, Leistungs- 
charakteristik 258, 37 

— — zur Trenn. v. Metalldithizonaten 255, 42 

— Adsorption, auf Aluminiumoxid, Artefakte 254, 40 

— — auf neutralen Polystyrolharz zur Extr. v. 2,4- 
Dinitrophenylderivaten aus waBriger Lésung u. zur 
Entfarbung v. Proteinhydrolysaten 256, 413 

— — durch modifiz. Kieselsiureadsorbentien, Effekt v. 
Strukturanderungen des Vorbehandlungsreagens 
254, 40 

— — — Variable in der Darstellung 254, 40 


Chromatographie, Papier — Chromatographie, Sauler 


_— — y. aromat. Verb. aus methanol. oder isopropanol. 


Lés. an Sephadex LH-20-Dextran 258, 295 


— — y. polaren org. Molekiilen auf Biogel 255, 400 
— Adsorptionskonstanten u. z-Elektronen-Delokali- 


sierungsenergien, Vergleichswerte 260, 294 
Aluminiumoxidsiule mit stetig zunehmender Aktivitat 
2538, 286 

an Dextrangelen, Kolbenkolonnen 258, 295 

an Kieselgel 258, 370 

an Polystyrol unter Verwend. waBriger Systeme 255, 
374 

an Silicagelen, Effekt der geometr. Struktur u. der Ober 
flichenchemie 258, 370 


— Analyse, v. Aminoalkylphosphonaten 251, 348 


—v. Analgetica 255, 170 

Analytik 255, 374 

Auswertung v. Kurzzeit-Chromatogrammen mit Digi- 
taleomputer 259, 220 

Auswertungsfehler u. Verringeryng des Trenneffektes 
259, 227 

Autoionenaustausch-Chromatograph zur Ultramikro- 
analyse v. Alkali- u. Erdalkalimetallen. Verwendung 
eines Zweistrahl-Wasserstoff-Flammenionensations- 
detektors 252, 385 

automat. Probeneingabe, Gerat 254, 41 

automat., v. Peptiden im NanomolmaBstab 252, 151 
[Or] 

— einfache, elektronisch gesteuerte Vorrichtung 251, 
380 

Berechnung der minimalen Anzahl theoretischer 
Béden, die zur Trenn. bendtigt werden 2538, 132 
Berechnung des anfanglichen Flissigkeitsniveaus fiir 
uber Nacht laufende— 254, 133 

Best. v. Dinitrophenylaminosauren in Proteinen 
(Struktur-), unter Verwendung. v. Nylonpulver 

252, 71 

Buffer Storage, Meth. zur Erhohung der Produkti- 
vitat v. Flissig-Chromatographen 257, 38 
Capillar—, Flissig/Fest—, System zum gleichzeitigen 
Betrieb v. 25 Saulen 254, 41 

Computer-erstellte Chromatogramme 260, 302 
Detektor fiir org. u. anorg. Verb. 255, 214 

— zur Best. v. Pesticiden 257, 404 

Detektorsystem 253, 287 

Dielektrizitats-Detektoren, Verwend. des Resonanz- 
prinzips 258, 36 


— durch sterische Exklusion bei Driicken bis hinauf zu 


3500 kg pro Quadratzentimeter 260, 36 

Higenschaften des Polyathylenglykoldimethacrylat- 
Gels 258, 371 

EinlaBteile fiir Siulen mit groBem MaBstab, I. offene, 
gepackte u. Sieb-Hinlaisse 259, 296 
Elektroneneinfangdetektor 260, 295 

elektronisch gesteuerte Anlage fiir analyt. u. prapara- 
tive Verfahren im Niederdruck- u. Hochdruckbereich 
259, 218 

Elutions-Programmierer 258, 286 

Entsalzung v. Nucleinsiurehydrolysaten, Nucleosiden 
und Basen an Poly-N-vinyl-pyrrolidon 2538, 94 


— Extraktion mit chelatbildenden Reagentien, Trenn. v. 


Radionukliden mit Dithizon 259, 130 


— — mittels synthetischer Polymere 254, 137 
— Flissigkeits— 251, 379 


Chromatographie, Saulen 


— — Anionenaustauscher-Saule 254, 41 

— — Adsorptions— 258, 287 

— — Dispersion der mobilen Phase 255, 374 

— — Glaskigelchen mit geitzter Oberfliiche fiir Schnell- 
best. 256, 208 

— — Konstruktion u. Priifung einiger automatischer 
Dosierventile 254, 142 

— — Kriterium fiir die Auswahl des Systems 259, 130 

— — mit stark beladenen Saulen 254, 294 

— — Nachweisempfindlichkeit v. org. Verb. durch 
Thermodetektor in einer Aktivkohlesdule 252, 384 
[Or] 

— — pordse Packmaterialien 258, 370 

— — Selektivitaét 258, 37 

— — Vergl. v. Normaleluierung, gekoppelten Saulen u. 
Lésungsmittel-, Strémungs- oder Temperaturpro- 
grammierung 257, 351 

— Flissig-Verteilungs-Kolonnen v. groB8em Durchmesser 
mit Fillmaterial bestimmter Oberflachenporositit , 
255, 214 

— Fraktionierung v. N,-Dimethylguanosin, 1-Methyl- 
inosin u. N,-Methylguanosin aus Harn 258, 93 

— Pscenshouts Flissig/Flissig- -Verteilungsverf. ohne 
festen Trager 256, 137 

— gebundene stationaire Phasen 260, 378 

— Gegenstrom-Verfahren 260, 36 

— Gel— 256, 208 

— — Abbau v. Sephadex G-150 durch 50°/,ige Ameisen- 
u. Essigsdure 259, 227 

— — an einem ,,Bio-Glas‘‘-Substrat mit breiter Poren- 
groBe-Verteilung 258, 295 

— — Analyse v. Polymeren, Beltdetektor 258, 234 

— — analyt. u. experimentelle Gesichtspunkte, Uber- 
sichtsbericht 257, 138 

— — Apparaturen u, Nachweismeth. 257, 37 

— — auf die Permeation zuriickfiihrende Dispersion 
253, 44 

— — Auswert. v. Daten 257, 281 

— — automatis. Probeneingabe 258, 247 

— — automat. Probeninjizierung u. direkte Computer- 
Datenverarbeitung 259, 131 

— — Bandbreite von Kohlenhydraten 255, 215 

— — Beobachtungen beim Gebrauch v. Dextranblau 
255, 375 

— — Best. der Molekulargewichtsverteilung v. Asphalt 
253, 80 

——-v. Moleleulargewiehtsverteilangen 254, 295 

— — Bindungsverhaltnis zwischen Makromolekil- 
Ligand 259, 81 

— — Charakterisierung v. difunktionalen Polybuta- 
dienen mit niedrigen Molekulargewichten 257, 139 

— — — vy. Lipoproteinen in Serum vy. Menschen auf 
Agarose (Sepharose 2B) 262, 248 [Or] 

— — Datengewinnung mit dem PDP-8/I u. AXO 8 
Laborzusatzgeraten 257, 139 

— — Datenregistrierung mit einem Analog-Digital- 
umrechner 259, 371 

— — Datenverarbeitung 257, 139 

— — Dextran-, Lésungsmittel- u. TemperatureinfluB 
260, 38 

— — Differential-Thermoanalyse v. Molekularsieben 
4A u.5A 256, 43 

— — Diffusions-Phinomene in verdiinnten Polymerlés., 
die in Capillaren flieBen 257, 138 
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— — Eichung, Anwendung der Eichkurven v. Polystyrol 
in Tetrahydrofuran und der Integral-Verteilungs- 
kurven von Elutionsvolumina zur allgemeinen Eichung 
von Polymeren in 2,2,2-Trifluorathanol 259, 131 

— — Eichung dicht vernetzter Gelfiltrations-Medien zur 
Best. der Molekiilgr6B8e niedermolekularer, nicht mit- 
einander reagierender Verbindungen 256, 290 

— — EinfluB experimenteller Bedingungen auf die 
Trennwirksamkeit 253, 287 

— — Elektrolyteffekte anorg. Salze 251, 380 

— — Elutionsverhalten v. verzweigten Alkanen 257, 138 

— — Erweiterung auf halbtechnische Anlagen 253, 131 

— — experimentelle u. theoret. Untersuch. der ,,boundary 
spreading‘‘ genannten Verwischung der Fraktions- 
grenzen 255, 215 

— — Fraktionierung v. Harn 256, 150 

— — — v. Polyvinylalkohol an Perlen aus desaktivierter 
poroser Kieselsdure 258, 132 

— — — v. Tieftemperaturkohlenteer 254, 84 

— — Grenzen v. PartikelgréBen 258, 37 

— — Herstellungskontrolle v. 4 ReMi lcenleeehor 
IR-spektrom. 256, 43 

— — heutiger Stand, Ubersichtsbericht 260, 37 

— — hohe Auflosungsfahigkeit durch Verwendung des 
Wiederumlaufs 259, 131 

— — Kolonnen-Fillmaterial, Typen u. Anwendungen 
257, 37 

— — kontinuierliche Becinflussung der Retention 258, 
295 

— — Lésungsmitteleffekte 258, 37 

— — mit hohen Beladungen 259, 131 

— — modifiz. Silicagele als stationiire Phase 260, 38 

— — neve Technik 260, 37 

— — Packen v. Kolonnen, Richtlinien 257, 281 

— — Parameter der Polymeren zur universellen Eichung 
257, 139 

— — Peakauflés. u. Trennkrafte 257, 197 

— — polymere Zusatzsysteme 257, 139 

— — Polystyrolgele, Behandlung 253, 287 

— — Porasil- u. Styragel-Trigermaterialien, vergl. 
Untersuch. 257, 139 

— — pordses 9-Aluminiumoxid als Siulenmaterial 256, 
290 

— — praktische Saéuleneichung fiir Polymere 257, 139 

— — Prinzipien 256, 290 

— — Reaktionen der zu trennenden Stoffe mit dem 
Lésungsmittel bei Verbindungen v. niedrigem Mole- 
kulargewicht 253, 287 

— — schnelles Verf. bei einzelnen Verbindungen 2538, 132 

— — Schnellmeth. 259, 131 

— — Strukturanalyse v. Copolymeren 257, 138 

— — sulfatfreie u. reduzierte vernetzte Agar- u. Agarose- 
Partikel in spharischer Kugelform 260, 131 

— — TemperatureinfluB 257, 138 

— — thermischer Detektor fiir anorg. Verbindungen 260, 
295 

— — Trenn., aromat. Verb. an Sephadex LH-20-Dextran, 

EinfluB des Lésungsmittelwechsels 258, 295 

— — Polydesoxynucleotide an Agarosegel 252, 76 

— — — Polymere 259, 294 

— — — Polysaccharide (gefarbte-) 255, 88 

— — — Proteine in denaturierenden Lésungsmitteln 
258, 253 

-- — Trennschiirfe u, Optimierung 2538, 132 


| 


504 


Chromatographie, Siiulen, Gel— (Forts.) 

— — Trennungsmechanismus 260, 37 

— — Uberladungseffekt 258, 295 

— — Untersuch. der Proteinbindung kleiner Molekile 
254, 134 

— — verbesserte Auflésung durch komprimierte 
Fillungen 255, 376 

— — Vereinfachte GroBenangaben kleiner Molekile 255, 
214 

— — Verhalten v. Metallionen 256, 299 

— — verschiedene Arbeitsparameter 260, 379 

— Gradient-Elution unter Bedingungen des axialen 
Gleichgewichtes 258, 212 

— Gradienten-Eluiervorrichtung mit Lésungsmittel- 
mischung nach kontinuierlicher bzw. Inkrement-Meth. 
260, 132 

— Gradienten-Mischer 259, 130 

— — u. seine Anwend. bei kleinen Polyacrylamidgel- 
Saulen 255, 375 

— Hochdruck—, Einflu8 der DurchfluBraten u. des Ge- 
filles des linearen Konzentrationsgradienten auf die 
Peakflachen 258, 371 

— — Einspritzblock 255, 42 

— — Kontrolle der DurchfluBrate 260, 36 

— Hochgeschwindigkeits—, mit chem. gebundenen, org. 
stationdéren Phasen 259, 371 

— Hochleistungssiulen 251, 380 

— Hochleistungs-System 258, 36 

— Interpretation asymmetrischer Kurven 260, 131 

— IonenausschluB—, Nachw. v. Carbonséuren-Spuren in 
Silofutter mit quant. Best. 252, 62 

— Ionenaustausch, Adsorptionsverhalten einiger Metalle 
an schwach basischen Austauschern in Mischungen 
aus Methanol u. Salzsiure 259, 130 

— — an introduction to—(Paterson) 255, 136 [L] 

— — an makroporésen Harzen 256, 289 

— — an Oxiden u. Hydro-Oxiden 259, 370 

— — Analyse v. Nucleotid-, Nucleosid- u. Basengem. 
251, 341 

— — — v. Nucleotidgemisch 251, 341 

— — automat. Siebverfahren v. handelstbl. Harzen 
unter entionisiertem Wasserstrom 259, 293 

— — Best. v. Cd 2538, 144 

— — Druck-Elutionspumpe fiir einen Raumschiff- 
Chromatographen 254, 142 

— — Elutionsdaten des Austauschers v. Typ Me?+— 
H*(Me*) in der Reihe der Erdalkalimetalle 256, 137 

— — Fraktionierung v. DNA auf IR-120-Al%+-Saule 
255, 93 

— — Gleichgewichtstheorie fiir die Trenn. der SE durch 
Verdrangungsmeth. 255, 229 

— — Gleichgewichtsverteilung v. Metallionen in nitrit- 
halt. Medien 255, 226 

— — Gradientelution mit pH-Kontrolle 255, 373 

— — halbautomat. Apparatur fiir zwei Ionenaustauscher 
u. ihr Einsatz in der Weinanalyse 256, 86 

— — Hochdruckverfahren 255, 214 

— — im Milieu Wasser/Hexamethylphosphortriamid 
257, 351 

— — Instrument zur differentialen Mess. des Wider- 
standes oder der Leitfahigkeit v. Lés. 258, 142 

— — Komplexbildner mit Dioximgruppe 257, 280 

— — makroretikulire chaletbildende Harze 256, 208 


Chromatographie, Saulen 


— Porosititsbest. v. makroretikularen Harzen im 
hydratisierten Zustand durch KMR-Spektrometrie 
259, 293 

— radiomark. Bestimmungsverfahren 2658, 211 

— theoret. Unters. der Artenverteilung im Fall der 
Entwicklung durch Verdrangung 259, 370 

— Trenn., Al v. Silicaten mit Oxal-/Salzsiure-Ge- 
mischen 251, 118 

— — Alkalimetalle mit BIO-REX-40 251, 118 

— — Amine (biochem. interessierende), Verhalten v. 
ng- u. ug-Mengen 266, 279 [Or] 

— — aromat. Sauren, Elution mit Eisen(III)-chlorid/ 
organ. Lésungsmittel 258, 63 

— — Diastereoisomere v. 3-Hydroxyglutaminsaure 
2538, 60 

— — Fe v. Ni, Co, Mn, Cr u. Zn an Lewatit MN 254, 
385 

_- — Fe, Ni u. Co in einem Gem. v. Aceton/Mineral- 
siure auf stark basischen Anionenaustauschern 

252, 39 S 

— — Fe, Ni, Cru. V 261, 59 

— — Fe-Spuren aus konzentrierten Salzl6sungen am 
Chelataustauscher auf Basis 0-(2-Hydroxyphenylazo)- 
benzoesdure 251, 180 [Or] 

— — Kationen am Anionenaustauscher in essigsauren 
Lésungen 260, 143 

— — Kationen am Kationenaustauscher Bio-Rad 
AG 50 W-X8 in Salzsiure/Aceton, Verteilungskoeffi- 
zienten 258, 35 

— — — an Anionenaustauschern der Vinylpyridin- 
Reihe, Sorptionsgeschwindigkeit 258, 35 

— — Kationen aus Komplexan-Medium im starker 
sauren Medium 254, 307 

— — — Eluierung mit KCl/Komplexbildner/org. 
Lésungsmittel-Gem. 258, 36 

— — Kreatin, Kreatinphosphat u. Kreatinin v. Ge- 
websextr. 252, 159 [Or] 

— — Metall-ADTA-Kompl. an Dowex 2 X 8 in Cl-- 
Form 254, 384 

— — Metallionen 257, 350 

— — — theoret. Vorstellungen 256, 299 

— — — an Dowex 1X 8 in salpetersauren, waBrig- 
org. Lésungsmitteln: Methanol, Athanol, Isopropanol 
Methylglykol, Tetrahydrofuran, Essigsiure, Aceton 
u. Dimethylsulfoxid 256, 299 

— — — aus Chelonmedium 255, 226 

— — — in Thiocyanatmedium m. H. eines Flissig- 
Anionenaustauschers 255, 374 

— — — mit Athanolaminen als Elutionsmittel 

254, 40 

— — — mittels Anionenaustausch in Thiocyanat- 
medien 257, 138 

— — Metallspuren, Anreicherg. an Carboxycellulose 
2538, 131 

— — Mg v. Ca u. anderen Metallionen, mit AGTA 
252, 401 

— — Mo u. W aus Meerwasser 252, 46 

— — N-Verb. (nichtbas.-) v. Erd6l 251, 123 

— — #N u. 8F aus Kithlwasser v. Reaktoren 252, 45 
— — org, Sauren (schwache -) in industriellen Misch. 
257, 156 

— — P-halt. Anionen 252, 32 

— — Pd(Il) v. Niu. In v. Ga u. Al in Dimethyl- 
sulfoxid-Lésung 253, 44 
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Chromatographie, Saulen — Chromerze 


= — — Sbiill) v. Bi 258, '72 

— — — SE u. Se v. Al, Fe(III), Ti(IV) u. anderen Ele- 
menten 251, 315 

— — — Selenaminosiuren aus Pflanzensamen 252, 69 

— — — Transplutoniumelemente 254, 309 

— — — U aus Kernbrennstofflés. an Dowex 1-X8 252, 29 

— — — V, Zr, Ti, Mo, W u. Nb 255, 226 

— — — Zru. Hf v. Nb-Leg. 251, 271 

— — — Zr v. Th bzw Ga an stark sauren Kationenaus- 
tauschern aus ameisensauren Lésungen 251, 53 

— — Untersuch. der Kinetik des Kationenaustauschers 
v. Ni-, Cu-, Pb-, In- u. Uranylionen mit den Na- 
Ionen des Bio-Rex 63-Harzes, amperom. (halb- 
kontinuierl.-) 258, 131 

— — Verhalten v. einigen Metallionen an Dowex 1X8 
in Bromwasserstoffsaure/organ. Lésungsmittel-Medium 
254, 41 

— — Verhalten v. Kationen versch. Elemente in 
ameisensaurer Lés. 257, 138 ; 

— — Verteilungskoeffizienten u. das Verhalten v. Ele- 
menten an Kationenaustauschern in Salzsaure/ 
Athanol-Mischungen 251, 36 

— — Verwend. eines oberflachlich sulfonierten Harz- 
austauschers 251, 177 [Or] “ 

— — — v. Hydroxylaminkompl. 254, 373 

— — Wirkung des Gelaustauschermediums auf Riick- 
gewinnung u. Retentionsvolumen 251, 36 

— Jonenaustauschercapillaren, Sorption u. Desorption 
des Chloro-Eisenkomplexes am Capillartyp eines stark 
basischen Anionenaustauschers 257, 37 

— kontinuierliches Doppelproben-Aufgabegerat 258, 212 

— Kupplung u. Turbulenz beim dynamischen Vergl. mit 
Gas-Chromatog. 258, 132 

— Ligandenaustausch—, an natiirlicher u. substituierter 
Cellulose 2538, 131 

— Mikroanalyse v. im UV absorbierenden Substanzen u. 
ihre Anwend. bei Nucleosiden 251, 219 

— Miniatur—, v. Himoglobinen 255, 375 

— modern practice of liquid chromatographie (Kirkland) 
259, 289 [L] 

— modifiz. Silicagel zur Trenn. v. Naphthalinmono- 
sulfonséuren 258, 287 

— numerische Optimierung der Trennung zweier Sub- 
stanzen 258, 37 

— Optimierung der Parameter fiir schnelle Trennungen 
260, 378 

— photoelektr. Detektor zum Nachw. v. Fliissigk. in 
transparenten Rohren 257, 47 

— polarogr. Untersuch. v. radiolyt. Produkten im waB- 
rigen Nitrat/Athylensystem 254, 47 

— praparative hochauflésende, Riickfihrungstechnik 
257, 197 

— Prazisions-Flie8-Monitoring-Spektrometer mit kleinem 
Eigengerausch u. hoher Selektivitat 260, 392 

— Redox, Trenn., Fe, Ni, Cru. V 251, 59 

— Retentionsverhalten v. radioakt. Ionen an ionischen 
Niederschlagen, Adsorptionen an 11 Materialien 
256, 208 

— Ry-Wert-Verzeichnis 259, 229 

— Saulen fiir die moderne Analyse 260, 131 

— Sdulenparameter-EinfluB auf die Peakverbreiterung 
bei hohem Druck 260, 378 

— spektroskopische Detektoren 257, 38 

— Teflon als Ersatz fiir Glas- oder Metall-Saulen 257, 40 


— Thermodetektor—, Best. v. Na in K-Salzen u. Glas 
251, 121 

— Trenn., Asphaltfraktionen durch Umkehrphasenver- 
teilung u. Adsorptionstechnik 252, 54 

— — Cholecalciferol-Stoffwechselprodukte, isotopen- 
mark. 252, 73 

— — EiweiBstoffe u. Aminosaéuren (!4C-mark.) an 
Sephadex, mit kombin. Nachw. 252, 147 [Or] 

— — Glucuronide u. Sulfate v. Androgenen aus Harn an 
Florisil u. Amberlite kombin. 252, 287 [Or] 

— — Immuno-y-Globuline G v. Kaninchen an CM- 
Agarose-Gelen 264, 162 

— — Ionen in Schaumkolonnen 254, 133 

— — Metallionen als Xanthate 257, 133 

— — mit Hilfe der Diinnschicht-Chromatog. 256, 289 

— — Nucleinsauren, Tritium/Sephadex/Wasserstoff- 
austauschertechnik 255, 41 

— — Nucleoside (phosphorylierte u. Desoxy-) an 
PEI-Cellulose 251, 219 

— — org. Basen, Tabelle fiir die Wahl v. Saulensystemen 
254, 133 

— — Ornithin v. Lysin 251, 208 

— — Phosphatester (biolog. interess.-) Eigenschaften der 
Sephadex-Gele 252, 76 

— — Porphyrine auf tri-n-Butylphosphatsaulen im pH- 
Gradienten 251, 218 

— — Proteine (Serum-) v. Meerschweinchen aufgrund der 
Léslichk. 252, 70, 71 

— — Racemate an asymmetrischen komplexbildenden 
Sorbentien 257, 38 

— — Reserpin aus Tabletten, Gemeinschaftsversuch 
2538, 87 

— —Sv. KW-Stoffen 2538, 149 

— — Spurenelemente als Dithizonate an Kalium- 
bicarbonat 255, 151 

— — Steroidhormone durch Zentrifugieren m. H. v. 
mikrokleinem Siliciumoxid 257, 250 

— Ubersicht, heutiger Stand 259, 294 

— Ubertragung v. diinnschicht-chromatog. Trennungen 
auf die Saiule 258, 40 

— Umlauf-Verfahren 260, 37 

— UV-DurchfluBzellen-Detektor fiir Hochdruck-Flissig- 
Chromatog., Einflu8 der Temperaturkontrolle auf die 
Stabilitat u. die Empfindlichkeit 258, 132 

— Vektor-Schema 258, 358 [Or] 

— Verschleppungsfehler 258, 211 

— Verteilungs—, Sephadex-Gele in Dioxan/Wasser- 
Mischungen 253, 288 

— — Trenn., Ca, Sr u. Ba m. H. v. Di-2-athylhexyl- 
phosphorsiure u. umgekehrten Phasen 252, 27 

— Zonenschmelzverfahren, Trenn. v. Metallchelaten an 
Saulen aus einigen inerten festen Lésungsmitteln 
259, 40 

— Zubehorteile fiir sehr kleine Glassiulen 258, 254 

— (Kovats) 258, 289 [L] 

Chromatographie, Siiulen, Radio, Detektor 256, 290 

— MeBsystem fiir **P-mark. Verb., vorzugsweise 
Nucleinséuren 256, 150 

Chromatographische Analysatoren, absolute Kalibrierung, 
Anwend. der Theorie des Katharometers 256, 371 

Chrom-51-DTPA, Analyse, papier-chromatog. 258, 163 

Chromerze, Best. v. Al u. Cr (simultan), gravim. 255, 156 

— Spurenanalyse, atomabsorptions-spektralphotom. 258, 
327 
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Chrom--diketonat, Trenn. v. Al- u. Fe- B-diketonaten, 
gas-chromatog. 256, 48 

Chromit, AufschluBverfahren, Na-Peroxidschmelze im 
glasigen Graphittiegel 257, 67 

— Best. v. Rh in —konzentraten, atomabsorptions- 
spektralpthom. 256, 76 

Chromlegierungen, Best. v. Ti, spektrom. Einflu8 des 
Gefiigebaues 253, 71 

— — y. Y. spektralphotom., mit Arsenazo III 252, 402 

Chrom(I])-nitrat, Best. v. Pb in — fiir Katalysatoren, 
spektrochem. 266, 386 

Chromoglykat, Dinatrium—, Best., photom. 259, 395 

Chromon, Best. in Friichten u. Ammi Visnaga-Extr., 
spektralphotom. 2658, 406 

— — phctom. 259, 395 

Chromotrop 2 R (4,5-Dihydroxy-3-phenylazo-2,7- 

~ naphthalindisulfonsiure), Chelate mit Pr, Nd, Sm u. 
Eu, spektralphotom. Untersuch. 254, 57 

Chromotropsiure, 2,7-Bisazoderivate, Analyse 257, 73 

Chromoxide, Best. in Cu/Cr-Leg. 254, 324 

Chrom(VI)-salze, Best. v. Cl-. titr.-amperom. (bi-) 260, 161 

Chromtargets, radiochem. Trenn. v. tragerfreiem **Fe 
durch Extraktion mit Isopropylither 260, 308 

Chromtricarbonylarene, gas-chromatog. Best. 259, 310 

— gas-flissig-chromatog. u. KMR-spektroskopische 
Untersuch. 259, 58 

Chrom(IIl)-verbindungen, als Fixierungsprodukte v. 
Holzschutzmitteln, 5. Mitteil. 252, 367 [Or] 

Chronometrie, Best. v. Cu u. Fe 255, 227 

Chronopotentiometrie, cycl. elektron. Apparatur 257, 200 

— Ubersichtsbereicht 255, 46 

dl-Chrysanthemumsaure, cis- u. trans-Isomere, Trenn. u. 
Best., gas-fliissig-chromatog. 254, 83 

Chrysen, gem. mit Anthracen u. Naphthalin, Trenn., 
gas-chromatog. mit Wasserdampf als Tragergas 258, 77 

— Trenn. v. Naphthalin, Phenanthren u. Anthracen, 
Sublimationsverf. 251, 126 

Chymotrypsin, Best., mit Remazolbrillantblau-Hide 
256, 166 

— u. Chymotrypsinhemmstoffaktivitat, Best. mit Casein 
255, 251 

a-Chymotrypsin, Best., fluorim. 259, 95 

— — kinet. 2538, 253 

— — potentiom., mit Fluorid-Elektrode 255, 252 

— — titr., mit Formol in 4,8 M Guanidinhydrochlorid 
251, 350 

Chymotrypsinogen, Best., titr., mit Formol in 4,8 M 
Guanidinhydrochlorid 251, 350 

Cidial, Best. v. Athyl-0,0-dimethyldithiophosphory]- 
1-phenylacetat in techn. — u. seiner 50°/,igen Lés., gas- 
chromatog. 251, 137 

Ciliatin, Best. neben Phosphorylathanolamin-Best. in 
Krabben u. Schnecken, siulen-chromatog.—spek- 
tralphotom. 259, 410 

Cinchocainiumchlorid, Best., extr., IR-spektralphotom. 
251, 155 

Ciodrin, s. Crotoxyphos 

Circulardichroismus, Absorptions- u. — Daten, gleich- 
zeitige Erfassung 260, 377 

— automat. temperaturprogrammierte Registrierung 
v.—u. ORD 260, 415 

— Standards f. d. Eichung von Geriten 253, 295 

Circulardichroismus-Spektren, v. Antamanid u. einigen 
Deriv. 259, 217 


Chrom-f-diketonat — Clavinalkaloide 


— zur Untersuch. der Dissoziationsverhaltnisse v. Pep- 
tiden 259, 217 

Circulardichrometer, Eichung m. H. der Kramers-Krénig- 
Beziehung 259, 137 

Citraconsiiure-anhydrid, Best. neben Maleinsdure-anhy- 
drid-Best., gas-chromatog. 257, 154 

Citrat, Best., fluorim. 2538, 161 

— — in Blut, Plasma u. Nierenhomogenaten, Vergl. v. 
frither benutzten HiweiBfallungsmitteln 257, 175 

— — in Gewebeextrakten, fluorim. 258, 245 

— — in Plasma, enzymat., ohne vorherige Entfernung 
des Proteins 252, 68 

Citratsynthase, Best. in Fibroblasten 260, 418 

Citromaleinsaéure, Best. in Wein u. Traubensaft, dinn- 
schicht-chromatog.-photodensitom. 258, 165 

Citroneasiure, Best., gas-chromatog. (pyrolyse-) 260, 86 

— — in Lebensmitteln, diinnschicht-chromatog.— 
manom. 256, 83 

— — in Pflanzenblittern der Sorghohirse, gas-chromatog. 
258, 83 s 

— — in Serum 258, 164 

— — in Wein, enzymat. 251, 407 

— — in Weinen (gerb- u. farbstoffreichen-), enzymat. 256, 
396 

— — — u. Traubensaft, diinnschicht-chromatog.- 
photodensitom. 258, 165 

— — neben Milch-, Brenztrauben-, Fumar-, Bernstein- 
u. Apfelsiure-Best. in biolog. Material, gas-chromatog. 
2538, 326 

— — neben Oxalsiure-Best. in ihrem Gem. titr. 257, 226 

— — polarog., katalyt. Strom des Titan(LV)-citrat- 
komplexes 256, 367 

— — spektralphotom. 251, 396 

— maskierende Wirkung auf Fe, Ti, Al u. Zr 254, 384 

— Methylen-4C—, Best. der spezifischen Aktivitat in 
Zellextrakten 254, 166 

Citronensiiurecyclus, Fluorcarbonsaureester, Trenn., gas- 
chromatog. 256, 412 

Citronensaft, Best. v. Cd 251, 66 

— — v. Proteinen, polarog. (wechselstrom-) 259, 171 

Citropten, Best. in Bergamottessenzen, spektrofluorim. 
256, 82 

Citrullin, Best., colorim. 254, 169 

— — neben Harnstoff-Best. (simultan), unter Verwend. v. 
Diacetylmonoxim 255, 245 

Citrusfriichte, Best. v. GC 9160 254, 404 

— — v. Naphthylessigsaiure, fluorim. 258, 240 

— Nachw. v. Carotinoiden in Schalenextr., siulen- 
chromatog., kontinuierl. DurchfluBtrenn. 257, 168 

— — v. Diphenyl, Diphenylamin u. o-Hydroxydiphenyl 
254, 154 

— — v. Flavanonglykosiden, diinnschicht-chromatog. 
259, 244 

Citruséle, Analyse 256, 403 

— Nachw., diinnschicht-chromatog., mit spektrofluorim. 
Auswert. 258, 392 

Citrussifte, Best. v. phenol. Aminen, gas-chromatog. 
2538, 392 

Citrusschalen, Best. v. Morpholin, spektralphotom. 258, 
397 

CL-912C, s. Levoxadrolum 

Clavinalkaloide, Analytik der — des Mutterkorns 260, 89 

— Nachw. neben Mutterkornalkaloiden, papier-chromatog. 
257, 320 


Clopidol — Computer 


Clopidol [3,5-Dichlor-2,6-dimethyl-4-pyridinol], Best. im 
Gefliigelfleisch, siulen-chromatog., halbautomat. 259, 
248 

Cloxacillin, Best. neben Ampicillin- u. Penicillinen-Best. 
in Korperflissigkeiten, diinnschicht-chromatog. 257, 
176 

CMAB-Oxin [[7-[«-(0-Carbomethoxyanilino)-benzyl]- 
8-hydroxychinolin]], zur Best. v. Bi- oder Pb-Spuren, 
photom. 254, 376, 378 

CMH|N-Dimethyl-N-(@-chlorithyl)-hydrazoniumchlorid], 
Best. in biolog. Material 254, 244 

CMP[0,0-Diathyl-S- (2,5-dichlorphenylmercaptomethyl) - 
dithiophosphat], Best. diinnschicht-chromatog. — 
spektralphotom. 251, 137 

Cobalamine, chromatog. Abscheidung 254, 176 

— Trenn. u. Best. auf einer SP-Sephadex-Siule 256, 415 

Cocain, Best. neben Procain u. Chinin, siulen-chromatog. 
254, 415 

Codein, Best. neben Athylmorphin-Best., photom. 254, 
416 : 

— — neben Coffein-Best. in Tabletten, gas-chromatog. 
254, 410 

— — spektralphotofluorim. 251, 288 

— Nachw. in Pharmaka, elektrophoret..«diimnschicht-) 
260, 170 

—u. Deriv., Best. in biolog. Material, radiomark. 256, 
254 

Coenzym A, Best. in Gewebeextrakten 252, 78 

Coenzyme, Best. in Pflanzenextr. v. Arabidopsis thaliana, 
dinnschicht-chromatog. 251, 132 

— Pyridin-Nucleotid—, Probleme der Analytik, 

I. 6-Nicotinamid-adenindinucleotid 252, 331 [Or] 

Coffein, Best. in analgetisch wirkenden Kombinations- 
praparaten, KMR-spektrom. 256, 144 

— — in Bohnenkaffeeaufgiissen, UV-spektralphotom. 
254, 153 

— — in Kaffeebohnen (gerésteten-), diinnschicht-chro- 
matog. 256, 93 

— — in Kaffeeproben, diinnschicht-chromatog. -remis- 
sions-spektralphotom. 258, 244 

— — in Plasma, gas-chromatog. 251, 217 

— — in Schokolade (Cola-) 251, 415 

— — in Serum u. Harn 258, 331 

— — in Teeblittern, spektralphotom. 256, 93 

— — in Tee (Instant-), chromatog. 2538, 170 

— — neben Codein-Best. in Tabletten, gas-chromatog. 
254, 410 

— — neben Salicylamid- u. Paracetamol-Best. in ihrem 
Gem., gas-chromatog. Computermeth. 260, 86 

— — neben Xanthin- u. Methylxanthinen-Best. in 
Lebensmitteln, Pharmaka u. Getranken, diinnschicht- 
chromatog. 259, 411 

— Nachw., diinnschicht-chromatog., durch Adsorption an 
porésem Glas 255, 170 

— — neben Theobromin- u. Theophyllin-Nachw., 
diinnschicht-chromatog., auf pH-Gradientschichten 
255, 173 

— — neben Theophyllin- u. Theobromin-Nachw., 
diinnschicht-chromatog., auf uniformen Schichten in 
Abhingigkeit v. pH-Wert 255, 173 

Cola, Best. v. Theobromin u. Theophyllin, extr., spek- 
tralphotom. 251, 147 

Collagen, Best. v. Hydroxylysin (4C-mark.) 258, 326 

Colorimetrie, Analogumwandler 258, 292 
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— Analyse v. biolog. Gemischen 2538, 398 

— — v. Serum, kontinuierl. DurchfluBsystem 254, 162 

— Apparat 255, 224 

— Best. v. Aceton in Luft, Feldmeth. 252, 400 

— — vy. Alkylaminen, Guanidinen u. quaterniren 
Ammoniumverbind. nach dem Verf. v. Janovsky 
251, 72 

— — v. Aminopropylon mit Ninhydrin 251, 403 

— — v. aromat. prim. Aminen mit Chloranil 251, 76 

— — v. Bi mit Methylxylenolblau 258, 148 

— — — mit Thiopyrrolidon u. Thiodnantholactam 
251, 322 

— — v. Br-Spuren in org. Verb. nach Verbrenn. in 
Sauerstoff-Flasche 258, 55 

— — v. Brenzcatechin in mikrobiolog. Kulturen, die 
andere Phenole enthalten 252, 73 

— — v. Carbonylverbindungen in Motorabgasen als 
2,4-Dinitrophenylhydrazone 251, 190 

— — v. Cd mit rhodanilatahnl. Verb. 253, 144 

— — v. Ce in Mineralien mit Sulfanilsiure 252, 50 

— — v. Cr in Luft u. Harn mit Diphenylcarbazon, Verg]l. 
mit der Isotopentechn. 252, 43 

— — vy. Fettsaiuren neben Phosphatiden in groBeren 
Mengen mit neuem Kupferreagens 251, 335 

— — vy. Formaldehyd u. Glykolsiure, Einflu8 v. Athanol 
251, 393 

— — vy. Guanidingruppen mit Nitroprussiatreagens 
251, 285 

— — v. Hg(II) mit Methylxylenolblau 252, 28 

— — vy. Indolyl-3-essigsaure nach Gordon- Weber, 
hemmender HinfluB v. Nitrit auf die Farbentwicklung 
251, 80 

— — vy. Ionenassoziierung zwischen Indicatoren u. 
indifferenten Elektrolyten 259, 42 

— — vy. Isophoron in Luft, Feldmeth. 252, 400 

— — vy. Jodid 251, 327 

— — v. Metronidazol 251, 285 

— — vy. Peptiden mit tert. Butylhypochlorit u. Kalium- 
jodid 252, 70 

— — v. Perjodat mit Benzhydrazid 2651, 327 

— — v. Pyruvat als Standardsubstanz der Reitman- 
Frankel-Meth. 253, 96 

— — v. Re mit 1-Phenyl-2-thioharnstoff 251, 328 

— — vy. Styrol in Luft 251, 189 

— — y. Tensiden (kation.-) neben Fettalkoholsulfat m. H. 
v. Orange II 252, 65 

— 1-(2’-Mercaptothiadiazoly]-1’,3’,4’-azo-5’)-2-naphtol 
als Reagens 257, 289 

— Messungen mit versch. Colorimetern u. Photometern 
im Vergleich 256, 135 

— mit Atomabsorptions-Spektrophotometer 258, 33 

— photoelektr. automat., Best. v. V in Lésungen, kinet. 
251, 323 

— Prioritat in der Feststellung v. Grundgesetzen in der — 
258, 292 

Colorimetrie, s. auch Photometrie, bzw. Spektral- 
photometrie, Absorption 

Colter-Counter-Verfahren, TeilchengréBenbest. v. anorg. 
Oxidsalz-Niederschligen, Vergl. mit ,, Hindered- 
settling“*- u. NaBsieb-Verf. 256, 140 

Columbit, Tantalit/—Konzentrate, Analyse, rontgen- 
fluorescenzspektrom. 258, 396 

Computer, Analyse u. Korrektur der direkt registrieren- 
den Differential-Calorimetrie 254, 48 
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Computer (Forts.) 

— Auswertung v. Analysen mit kontinuierlicher Stré- 
mung, Kurvenregeneration 260, 328 

— — y. photographischen Registrierungen in der 
optischen Emissionsspektrographie durch Fernver- 
arbeitung 260, 294 

— — v. y-Spektren 252, 65 

— Berechnung der Durchgangskurven fiir nichtideale 
geloste Stoffe bei der Dialyse durch diinne Filme 
254, 50 

— CORNEK-Programm zur Berechnung v. Geschwindig- 
keitskonstanten aus kinetischen Gleichgewichts- 
messungen 259, 136 

— Digital—, in der analyt. Chemie I. 254, 50 

— — in der analyt. Chemie II. 258, 140 

— — zur Ermittlung analyt. Funktionen bei spektro- 
chem. Analysen 254, 37 

— — zur Steuerung eines Hisenhittenlaboratoriums 257, 
1 [Or] 

— FORTRAN, Programm fir die pseudo-dreidimensio- 
nalen Darstellung v. Reaktionsgeschwindigkeitsdaten 
260, 139 

— — zur Analyse v. Spektralmaxima 259, 33 

— — zur Berechnung v. Retentionsindices 259, 36 

— FORTRAN IV-Programm fir die y-Strahlen- Analyse 
259, 136 

— — fir IBM zur Auswert. emissionsspektrog. Analysen 
259, 369 

— — — zum Zeichnen v. Absorptionsprofilen in der 
Atomabsorptions-Spektrometrie 260, 129 

— — zur Analyse niedrigaufgeléster Massenspektren 
260, 35 

— FORTRAN IV E-Programm zur spektralphotom. 
Best. v. ttberlappenden pKs-Werten 260, 129 

— Haltafall-Programm, Korrekturen u. Kommentare 
257, 141 

— — zur Interpretation v. Titrationskurven 254, 48 

— in der analytischen Chemie, Ubersichtsbericht 260, 302 

— Lernmaschinen, Mehrkategorie-System-Klassifizierung 
m. H. kleinster Quadrate 254, 51 

— — zur Lésung chem. Probleme, Konvergenzgeschwin- 
digkeit u. Vorhersagefaihigkeit beim Klassifizieren 
binarer Systeme 254, 50 

— Methoden zur Analyse v. KW-Stoffen in kompl. Gem., 
massenspektrom. 252, 53 

— Off-Line-System zur Datenermittlung aus beispiels- 
weise Gas-Chromatog., Spektralphotometrie, physikal. 
Priifmethoden u. Gel-Chromatog. 258, 138 

— On-line—, zur Automatisierung v. analytischen Ex- 
perimenten 252, 391 

— — zur Verarbeit. v. Daten aus einem kompl. Auto- 
Analyzer-System 251, 332 

— Programm fiir hochaufgeléste Gamma-Spektren 
258, 139 

— — zur Auflésung von iiberlappenden GauBschen 
Kurven 260, 394 

— — zur Berechnung des Endpunktes potentiom. 
Titrationen 260, 345 [Or] 

— — zur Best. v. Komplexbildungskonstanten aus 
potentiom. u. spektralphotom. Mess. 256, 296 

— — zur Erstellung v. Chromatogrammen 260, 302 

— — zur Sichtung von Lochkarten FORTRAN 258, 51 

— Programmentwicklung zur Auswert. v. Kurzzeit- 
Chromatogrammen 259, 220 


Computer — Corticosteroide 


— programmierbare Mikro—, Benutzung in der analyt. 
Chemie 256, 35 [Or] 

— programmierte Lernmaschinen zur qualitativen 
polarog. Analyse mit stationaren Elektroden 258, 136 

— ProzeBkontroll— Siemens 305, On-line-Auswertung v. 
MeBdaten im klin. Laboratorium 259, 214 

— Schnellsuchsystem auf Magnetband-Grundlage u. 
seine Anwendung in der Massenspektrometrie 260, 129 

— SCOGS-Programm. Korrektur 257, 141 

— SLEPT: ein einfaches Programm zur Auswertung v. 
auf Lochstreifen gespeicherten Daten 258, 375 

— Tisch—, zur vollautomat. O-Best. in org. Verb. 256, 
322 

— Verwendung im chem. Laboratorium, Uberblick 
259, 42 

— zur Auswertung kontinuierlich registrierter Massen- 
spektren gas-chromatog. Eluate 253, 45 

— — y. durch Kombination Gas-Chromatog./Massen- 
spektrometrie erhaltenen Spektren 254 39 

— — y. spektrophotometrischen Daten bei kinet. Ver- 
fahren 254, 301, 302 

— zur massenspektrom. Identifizierung v. C,-C,-KW- 
Stoffen 2538, 1 [Or] 

Conen (S-Benzyl-O-n-butyl-S-athyl-phosphordithiolat), 
Best., diinnschicht-chromatog.-colorim. 258, 400 

— — im techn. Produkt u. in Formulierungen, gas-chro- 
matog. 259, 159 

Coordination chemistry, Proceedings of the 3rd symposium 
on— (Beck) 260, 375 [L] 

Coreximin, Nachw. in Papaver somniferum L. als Produkt 
der Biosynthese aus Reticulin 260, 169 

Corrinoide, Best., spektralphotom. (differential-) 252, 73 

— Sorption auf Resorcinharz zur Abtrennung, Reinigung 
u. Best. 255, 248 

Corticosteroid-1,4-dien-3-one, fluorierte — der Britischen 
Pharmacopoe, Massenspektren 259, 75 

Corticosteroide, 21-Acyloxy—, Best. 254, 249 

— 21-Amino—, Best., gravim. 259, 176 

— Best. in Blut v. kleinen Versuchstieren 257, 335 

— — in pharmazeut. Produkten, automat., Zuverlassig- 
keitsuntersuch. 254, 414 

— — in Plasma v. Reptilien u. Végeln, diinnschicht- 
papier-chromatog.-fluorim. oder radiom. 257, 251 

— bindendes Globulin, Best. in Serum, gel-chromatog., 
Extrapolierungstechnik 254, 172 

— diinnschicht-chromatog. Fraktionierung v. Harn— u. 
direkte photom. Auswert. 256, 172 

— gas-chromatog. Untersuch. v. cycl. Estern mit 
Methyl-, n-Butyl-, tert.-Butyl-, Cyclohexyl- u. 
Phenylborsiure 257, 94 

— 11-Hydroxy—, Best. in Plasma, fluorim 259, 412 

—--—--—--— Kurzmeth. nach Mattingly 253, 249 

— 17-Hydroxy—, Best. in Harn, Natriummetaperjodat- 
Meth. 256, 172 

— — Messung bei Patienten mit chronischer Krankheit 
254, 249 

— Nachw., diinnschicht-chromatog.-fluorim., als 
1-Athoxy-4-(dichlor-s-triazinyl)-naphthalin-Deriv. 
259, 83 

— — diinnschicht-chromatog., in versch. Lésungsmittel- 
systemen auf Kieselgel KSK-2 252, 74 

— polarog. (gleich- u. wechselstrom-) Verhalten unter 


Verw. eines aprot. org. Lésungsmittelsystems 
251, 283 


Corticosteroide — Coulometrische Titrationsverfahren 


— Trenn. v. Gangliosiden, — u. wasserlésl. Nicht- 
Lipiden v. Lipidextrakten auf Sephadex-Saulen 255, 
328 

A1,4.Corticosteroide, Best. neben A4-Corticosteroiden- 
Best. in Harn, UV-spektralphotom. 259, 174 

A4-Corticosteroide, Best. neben A1-4-Corticosteroiden- 
Best. in Harn, UV-spektralphotom. 259, 174 

Corticosteron, Best. neben Cholesterin in groBem Uber- 
schuB, fluorim. 251, 214 

— — neben Cortisol-Best. (simultan), in Harn, fluorim. 
256, 172 

— — neben Hydrocortison-Best. in Plasma 258, 250 

— Nachw. neben Cortisol-Nachw. in Plasma, diinnschicht- 
chromatog. 257, 336 

Cortisol, Best., diinnschicht-chromatog.-remissions- 
spektralphotom. 257, 251 

— — in Blut, fluorim., unter Verwend. v. phasen- 
trennendem Filterpapier 256, 244 

— — in Harn, fluorim., mit dem Spekol, Vorteile der 
Best. der 11-Hydroxycorticosteroide gegeniiber der 
Best. der ketogenen Steroide u. freien Porter-Silber- 
Chromogene 259, 96 

— — — fluorim., Vergl. mit der modifizierten Porter- 
Silber-Meth. fiir 17-OHCS 256,172 

— — — Gerdes/Staib-Meth. 259, 83 

— — in Plasma 254, 249 

— — in Serum, fluorim. 252, 284 [Or] 

— — — — 263, 92 

— — — saulen-chromatog. (flissig/flissig-) 259, 218 

— — neben Corticosteron-Best. (simultan) in Harn, 
fluorim. 256, 172 

— — Protein-Bindungs-Meth. 251, 214 

— Nachw., diinnschicht-chromatog.-fluorim., als 
Dansylhydrazin-Deriv. 259, 83 

— — neben Corticosteron-Nachw. in Plasma, diinnschicht- 
chromatog. 257, 336 

— u. 20-Dihydro—, Best. in Harn, fluorim. 257, 329 

— UY-Analyse, Stérung durch Reakt. mit menschl. 
Serumalbumin 255, 249 

Coulometrische Analyse, Best. v. Alkali- u. Erdalkali- 
metallen, Doppelzellentechnik 256, 300 

— — v. Am 252, 30 

— — y. Mn in Pyrophosphatmedium 251, 59 

— — v. Wasser (mikro) 257, 144 

— ESR-spektrom. Mess. beliebiger bei Elektroden- 
reaktionen auftretender Radikalzwischenprodukte 
258, 215 

— glasartiger Kohlenstoff als Arbeitselektrode 254, 143 

— komb. mit Gas-Chromatog., Best. v. H in org. Verb. 
251, 63 

— moduliertes digitalisierendes, zeitsynchronisierendes, 
strompriifendes System 259, 38 

— potentiostatische Strom-Zeit-Kurven fiir cylindrische 
Elektroden 258, 135 

— Redukt. v. Phenolrot 2564, 53 

— rotierende Platinzelle 260, 40 

— rotierende Quecksilberzelle in Verbindung mit digi- 
taler Normierung zur Ausschaltung des Untergrund- 

stromes 259, 297 

— Verwend. einer rotierenden Scheibenelektrode 255, 46 

Coulometrisches Redoxstat, fiir kleine Probenvolumina 
259, 38 

Coulometrische Titrationsverfahren, automat. registrie- 
rendes Gerat 254, 143 
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— bei kontroll. Potential, Best. v. U 256, 140 

— Best. v. Ag(I), Hg(I), Hg(II), Cu(II) u. Bi(III), mit 
Jodidionen in geschmolzenem (Li,K)-Nitrat 254, 382 

— — v. Am an der leitenden Glaselektrode 251, 51 

— — v. Aminen in CHCL,, potentiom., oder spektral- 
photom. 251, 392 

— v. Amylase in Serum 255, 93 

— — v. Basen, acidim., in wasserarmen Lésungsmitteln 
mit potentiom. Indication 258, 20 [Or] 

— — v. Basen in konzentrierten neutralen Salzlésungen 
in Wasser u. nichtwaBr. Lésungen 252, 52 

— — v. Ca u. Mg in pharmazeut. Produkten 251, 154 

— — v. Carbonaten in Atznatron 251, 278 

— — v. Ce(III), potentiom., mit Octacyanomolybdat(V) 
in alkal. Medium 257, 147 

— — v. Ce(IV), Mn(VIT), Cr(VI) u. Sn(II) mit Vanady]l- 
ionen u. biamperom. oder potentiom. Indikation 
257, 52 

— — v. Cd(IL), Hg(II) u. Zn(I1) mit Sulfidionen in 
geschmolzenen Alkalithiocyanaten, amperom. 253, 
145 

— — v. Cl- in Lésungen mit starken Oxydationsmitteln, 
Erzeugung v. Ag(I) durch Ag,S-Membranen hinducrh 
2538, 49 

— — v. Cr- u. V-Spuren in Al 253, 67 

— — v. F~ mit Aluminiumionen u. fluoridselektiver 
Elektrode 251, 58 

— — v. Fe(III) u. Cu(Il), einzeln oder gemeinsam, 
mit Cr(II) 257, 43 

— v. Jodat- u. Ammoniumionen mit Hydrazinsulfat resp. 
Hypobromit, Druckanderungsanzeige mit einfachem u. 
billigem elektron. Leitfahigkeitsmanometer 258, 143 

— — v. Hexamethyl-, Hexaathyl- u. Hexabutylzinn im 
bindren Gem., biamperom. 258, 155 

— — v. Hydraziden 251, 403 

— —v. Ir nach Abrauchen mit HCIO, 252, 399 

—v. Methylenblau mit Brom, dead-stop-amperom. 251, 
401 

— — v. Na,O in geschmolzenen Alkalisalzen, potentiom. 
255, 225 

— — v. Pb(II) u. Cu(II) 254, 305 

— —v. Pu 261, 51 

— —v.S8 in Erdélprodukten (leichtflichtigen-) 252, 405 

— — — in KW-Stoffen, Oxydations- u. Reduktionsmeth. 
252, 53 

— — y. Séiuren, amperom. 257, 288 

— — — (schwachen-) in fliissigem Ammoniak 259, 135 

— — v. Si-org. Verb. 251, 393 

— — vy. Sulfonamiden u. ortl. Betaubungsmitteln 258, 84 

— —v. Wasser 251, 308 

— — v. Yb(IT) u. W(IL)/W(O) in der Schmelze des 
Eutektikums von Lithiumchlorid/Kaliumchlorid 
2538, 213 

— — y. Zimtsiure mit amperom. Indikat. 2538, 63 

— differenzpotentiom. Aquivalenzpunktsbest. 257, 285 

— Experiment mit gleichzeitiger potentiom. u. photom. 
Endpunktsindikation 256, 40 

— Extraktive Technik fir kinetische Untersuchungen v. 
schnellen Bromierungsreaktionen 260, 149 

— Generierung v. Mn(III) 254, 65 

— in der BetriebsmeBtechnik 253, 293 

— MeBzelle nit externer Erzeugung des Titranten 2538, 
136 

— metallom., mit Cu(II)-Ionen 251, 386 
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Coulometrische Titrationsverfahren (Forts.) 

— mit der Fallungsmethode 251, 268 

— mit Dichromat 251, 386 

— mit vorgegebener Spannung, Endpunktsvorhersage 
m. H. eines ,,real-time‘‘-Computers 262, 389 

— Modifizierung des konstanten Stromkreises 251, 386 

— nichtwaBr., mit katalyt. thermom. Endpunktsindi- 
kationen, Best. v. tert. Aminen 256, 62 

— Reaktionsstufenverfahren, theoret. Prinzipien 256, 
294 

— — Untersuch. v. Stoffgemischen 256, 294 

— Reinheitsbest. v. Natriumchlorid-Einkristallen zur 
Verwendung als Urtitersubstanz in der Argento- 
metrie 259, 299 

— Reinheitspriifung u. Einstellung v. Standardlésungen 
252, 390 

— Stromausbeute der Generierung v. Bleitetraacetat 258, 
300 

— Theorie, Apparatur u. Methodik der Eisen- Bestimmung 
258, 136 

— Ultramikrobestimmungen, Ergebnisse, Einsatzmég- 
lichkeiten u. Prognose in der anorg. Analyse 258, 215 

— Ultramikroverfahren 258, 215 

— Umlaufzelle u. ihre Anwendung 260, 384 

Coulometrische Zelle, Salzbriicke mit Kieselgel 258, 45 

Coulter-Counter-Verfahren, Aperturgerat 258, 302 

Cristobalit, Best. in Stauproben, differentialthermo- 
analyt. 257, 303 

Crotonalkohol, cis— u. trans— im Gem., Analyse, gas- 
fliissig-chromatog. 258, 385 

cis-Crotonsiure, Best. neben trans-Crotonsaiure-Best., 
siulen-chromatog. (gel-)-UV-spektralphotom. 257, 375 

trans-Crotonsaure, Best. neben cis-Crotonsaure-Best., 
sdulen-chromatog. (gel-)-UV-spektralphotom. 257, 
375 

— Kster, n-Alkyl-, Retentionsverhalten auf stationaren 
Phasen mit unterschiedlichem polarem Charakter 260, 
312 

Crotoxyphos [a-Methylbenzyl-3-(dimethoxyphos- 
phenyloxy)-cis-crotonat], Best. als Acetophenon 
(mikro) 255, 302 

— — in Milch und Korperproben vy. Rindern u. Schweinen, 
gas-chromatog. 257, 81 

— — in tier. Gewebe, polarog. (oscillo-) 255, 255 

C-Saure, Nitroso—, Chelatbild. mit Zn in wiBr. Los. 
254, 54 

Cumaranone, 2-Benzal—, Papier-Chromatog. 258, 399 

Cumarin, Best. in Friichten u. Ammi Visnaga-Extr., 
spektralphotom. 258, 406 

— — in Tabak u. -erzeugnissen 257, 401 

— — neben Inden-Best. in Luft, spektralphotom. 251, 
189 

— “C-mark. in 3-Stellung substituierte 4-Hydroxy- 
derivate, Diinnschicht-Chromatog. 251, 77 

— Deriv. u. verwandte therapeut. wichtige Verb., 
Nachw., diinnschicht-chromatog. 258, 406 

— Dihydro—, Best. in Tabak u. -erzeugnissen 257, 401 

— Hydroxy—, Best., gas-chromatog., Silylierung 259, 212 

— — Methylenimino-diessigsaure-Deriv., als analyt. 
Reagentien 258, 45 

— Messung v. Elementarschritten bei der Hydroxy- 
lierung zu 7-Hydroxycumarin durch Kaninchenleber- 
mikrosomen 259, 209 

— Nachw. in Pflanzen, diinnschicht-chromatog. 258, 317 


Coulometrische Titrationsverfahren — Cyanid 


— natiirl., Polarog., EinfluB der Struktur auf den Wert 
von Ey;, bei der Reduktion in wiBrig-alkohol. Medien 
an einer Quecksilbertropfelektrode 256, 328 

— spektrale Charakterisierung 255, 403 

Cumaron, Deriv., Analyse, gas-chromatog. 254, 84 

— — Nachw., diinnschicht-chromatog. 254, 84 

Cumatetralyl [4-Hydroxy-3- (1,2,3,4-tetrahydro-1-naphtyl)- 
cumarin], Best., colorim., mit p-Nitrobenzoldiazonium- 
chlorid 260, 77 

Cumenphenol, Best. v. Spurenverunreinigungen, gas- 
chromatog. 257, 393 

Cumol, Oxydationsprodukte, IR- u. UV-spektral- 
photom. 256, 390 

Cumolhydroperoxid, Best., coulom., mit galvan. Element 
254, 231 

Cumolhydroperoxid, Best., intermittierend amperom. 
251, 78 

Cupferronate, Cu— u. Fe—, als Extraktionsreagentien 
254, 52 : 

Curium, Extr. mit 1-Phenyl-3-methyl-4-benzoyl]-pyra- 
zolon-(5)-Lés. in versch. Lésungsmittel u. in 
Gegenw. v. donoraktiven Zugaben 254, 373 

— Kompl. mit HADTA, Extr. mit Tricaprylmethyl- 
ammoniumehlorid in Benzol 260, 145 

— Nachw. in biolog. Flissigk., Trinkwasser u. Atemluft 
im pCi-Bereich 255, 256 

— Trenn. v. Am im Zirkoniumphosphat/Salpetersaure- 
System 258, 147 

— — vy. Cf, siulen-chromatog. (ionenaustausch-) 255, 231 

— — — siulen-chromatog. (extr.-), Einflisse der Saulen- 
herstell. 257, 147 

— — v. Pu u. Spaltprodukten, siulen-chromatog., an 
chelatbildenden Ionenaustauscher 259, 142 

Curium-244, Best. v. 242Am, y-spektrom. 255, 160 

Curiumoxid, Best. v. Ta, spektrochem. 258, 74 

Cyamellursiure, Best., gravim., Komplexbild. mit 
Cyanidinderivaten 254, 83 

-Cyanalin-Synthase, Best., fluorim. 259, 90 

Cyanamid, Analyse, siulen-chromatog. (ionenaustausch-)- 
spektralphotom. 255, 409 

— Best. v. Dicyandiamid 255, 409 

Cyanat, Best. v. freiem u. komplex gebundenem —, 
Cyanid u. Ammoniak nebeneinander 255, 357 [Or] 

— Iso—, aromat., Best. in Luft neben primaren aromat. 

Aminen 252, 42 

— Nachw. neben CN--Nachw., papier-chromatog. 257, 
212 

— — neben CN--, SCN-- u. CO,?-- Nachw. in Abwasser, 
diinnschicht-chromatog. 258, 309 

— Toluylendiiso—, Best. in Luft, photom. 258, 372 

Cyanchlorid, Best. in aktivierenden Streifen fiir den 
Nicotinséiure-Test, UV-spektralphotom. 256, 411 

Cyanessigsiurehydrazid, Untersuch. der Saure-Base- 
Higenschaften, spektralphotom. 256, 369 

Cyanid, Best., atomabsorptions-spektralphotom. 254, 374 

— — — (indirekt-) 254, 310 

— — CNH-Analysator-Meth. 260, 46 

— — durch enzymkatalys. Reakt. mit Invertase 251, 319 

— — fluorim., mit 2’,7’-Bis(acetoxymercuri)-fluorescein 
255, 397 

— — — mit Tetramercurifluorescein 255, 231 

— — in Abwisser (Industrie-), polarog. 255, 287 

— — — spektralphotom. 256, 225 

— — — v. galvan. Industrien u. Gemeinden 258, 223 


Cyanid — Cyclopentenylfettsiuren 


— — in biolog. Systemen, potentiom. 254, 92 

— — in Glykosiden (Sudangras-), elektrochem. 259, 70 

— — in Wasser u. gewerbl. Abfliissen, Autoanalysator- 
verf. 256, 67 

— — in Zigarettenrauch u. biolog. Material 255, 362 [Or] 

— — neben Acetonitril- u. Acrylonitril-Best., titr., als 
NH, nach destillat. Abtrenn. 259, 383 

— — neben [Fe(CN),]*- in Wasser u. Abwasser, photom., 
nach destillat. Trennung bei vermindertem Druck 
256, 373 

— — neben Thioharnstoff- u. Natriumsulfid-Best. 251, 
125 

— — polarog., mit Metall-Chloranilaten 260, 56 

— — potentiom., mit ionenselektiver Elektrode 259, 156 

— — spektralphotom., als Nitrit 259, 48 

— — — mit org. Disulfiden 257, 148 

— — — mit Quecksilberchloranilat 258, 52 

— — — mittels org. Disulfide u. Dimethylformamid 260, 
388 

— — — unter Verwendung der Quecksilber(II)-thio- 
theonyl-trifluoraceton-Kompl. 260, 53 

— — titr. (komplexom.-), mit Quecksilber(II)-Athylen- 
diamintetraacetat mit den EO Sa Komplexen 
als Indicatoren 256, 53 

— — titr., -potentiom., mit jodidselektiver Membran- 
elektrode 258, 146 

— — — mit Silberionen spezif. Elektrode 259, 48 

— — vy. freiem u. komplex gebundenem —, Cyanat u. 
Ammoniak nebeneinander 255, 357 

— kompl., Extr. durch flissige lonenaustauscher 257, 144 

— Nachw., diinnschicht-chromatog., mit Tetramercuri- 
fluorescein 255, 231 

— — in Weinen u. Spirituosen, Schnellmeth. 256, 396 

— — neben Cyanat-Nachw., papier-chromatog. 257, 212 

— — neben SCN--, OCN-- u. CO,?--Nachw. in Abwasser, 
diinnschicht-chromatog. 258, 309 

— — neben SO,?-- u. S*--Nachw. in Gegenw. v. anderen 
Anionen, diinnschicht-chromatog. 255, 392 

— OxydationsmitteleinfluB auf —haltige Abwasser 260, 
317 

— selektive Membranelektrode unter DurchfluBb- 
bedingungen, analyt. Beurteilung 260, 147 

Cyanidin, Nachw. in Pflanzengewebe v. Coniferen, 
diinnschicht-chromatog. 258, 83 

p-Cyanobenzosiiure, Best. in Terephthalsadure, polarog. 
252, 407 

Cyanocobalamin, Best. in biolog. Material, nach Trenn. 
u. Reinigung durch Sorption auf Resorcinharz 255, 248 

— — in Pharmaka, atomabsorptions-spektralphotom. 
256, 147 

— — — elektrodenionenselektiv 258, 94 

— — in Serum, isotopenverdiinnungsanalyt. 258, 90 

— — — — 258, 171 

— gebundenes u. freies, Trenn., Membranfiltration mit 
Aktivkohle 259, 409 

— radiom. Best. v. Serumvitamin B,, unter Verwendung 
v. Speichel als Vitamin B,,-Bindungsmittel 255, 248 

— Thiamin-, Riboflavin- u. Pyridoxin-Gem., Trenn., 
papier-chromatog. (ionenaustausch-) 255, 308 

Cyano-Thiocyanatochromate (III), Gehionoplerstische 
Trenn. u. Charakterisierung gemischter — 254, 63 

Cyanox [0,0-Dimethyl-0-(p-cyanophenyl) -phosphor- 
thioat], Best., diinnschicht-chromatog.-UV-spek- 
tralphotom. 258, 401 
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Cyansiure, aromat. Iso-derivate, Best. in Luft, Feldmeth. 
251, 189 

Cyanursiure-chlorid, Best. neben Cyanursaurechlorid- 
Hydrolyseprodukten u. anderen Polymeren des 
Chlorcyans, extr., gravim. oder IR-spektralphotom. 
257, 273 [Or] 

Cyathin, Diinnschicht-Chromatog. als Hilfe bei der Her- 
stellung u. Extr. eines Antibiotica-Komplexes 258, 
251 

Cycasin, Best. in Cycadeen-Mehl, gas-chromatog. 251, 133 

Cyclamat, Best. in Getrinken (alkoholfreien-) u. SiB- 
stofftabletten, colorim. 251, 407 

— — in Lebensmittel, diinnschicht-chromatog.-spektro- 
fluorim. 256, 333 

— — in Wein, IR-spektralphotom. 257, 236 

— — neben Dulcin- u. Saccharin-Best. in ihrem Gem., 
gas-chromatog. 255, 123 [Or] 

— Natrium—, Best. 254, 153 

— — — extr.-spektralphotom., mit Methylenblau 

— — — in Lebensmitteln 257, 169 

— — — v. Dicyclohexylamin 254, 406 

— — — — 286, 95 

— — — — photom., automatis. 253, 171 

-- — Nachw., diinnschicht-chromatog. 254, 406 

— — — in Getrinken, diinnschicht-chromatog. 251, 406 

— — — in Lebensmitteln, Tipfeltest 251, 416 

Cyclizin, Best. in Tabletten gegen Reise- u. Seekrankheit, 
diinnschicht-chromatog.-spektralphotom. 259, 164 

Cycloadiphenin, Best. neben Adiphenin-Best. in Gegenw. 
ihrer Zersetzungsprodukte, papier-chromatog.- 
spektralphotom. 255, 313 

Cycloalkane, Dihalo—, Analyse, gas-chromatog. 257, 156 

Cycloalkanolverbindungen, Best., spektralphotom. 254, 
396 

Cyclododecatrien-(1,5,9), Best. im Polymerisationsgem., 
gas-chromatog. 261, 131 

Cyclohexan, Best. v. Wasser (0-5 mg), titr., Karl Fischer- 
Meth. 255, 163 

— 1,2-Diamino—, Best. der Stereoisomere, gas-chro- 
matog. 257, 379 

— Oxydationsprodukte, Analyse, gas-chromatog. 256, 368 

Cyclohexanhexole, Best. mit Perjodat 254, 83 

Cyclohexanol, Deriv., Methyl—, ElektronenstoB-indu- 
zierter Wasserstoffaustausch 259, 149 

— Elektronensto8-induzierter Wasserstoffaustausch 259, 
149 

Cyclohexanon, Best. in Luft, Feld-Test 258, 314 

— Methyl—, Best. in Luft, Feld-Test 258, 314 

Cyclohexen-1,2-dicarboximide, N-substit., Analyse, 
massenspektrom. 256, 64 

Cyclohexylamin, Best., gas-chromatog. 258, 171 

— — — 255, 402 

— — in biolog. Flissigk., gas-chromatog. 257, 409 

— — in Blut, gas-chromatog. 251, 224 

— — in Cyclamaten, photom., automatis. 253, 171 

— — in kinstl. gesi8ten Nahrungsmitteln u. kiinstl. 
SuBstoffen 251, 153 

— — spektralphotom. 259, 59 

— Nachw. in Harn beim Arzneimittelstudium, diinn- 
schicht-chromatog. 256, 244 

Cycloleucin, Best. in biolog. Flissigk. 254, 169 

Cyclopentadien, Photoelektronenspektrum 2654, 93 

Cyclopentenylfettsiuren, Best. in Fettstoffen, diinn- 
schicht- u. gas-chromatog. 258, 394 


259, 73 
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Cyclophosphate, II. Messung der Aktivierung des 
Phosphorylasesystems durch — 252, 183 [Or] 

— III. Spaltung verschiedener — durch Phospho- 
diesterase aus Herz u. Fettgewebe 252, 189 [Or] 

Cyclopropan, Identifiz. v. C,H,+-Strukturisomeren durch 
Tonen-Cyclotron-Resonanzspektroskopie 258, 233 

— cis- u. trans-isomere Spiro—, Trenn., diinnschicht- 
chromatog., stereospezif. Carben-Reakt. 253, 164 

Cycloprobengruppen, Best. in Lipiden, spektralphotom., 
unter Verwend. der Halphen-Reaktion 258, 403 

Cyclopropenylfettsiiuren, Analyse, gas-chromatog. 2538, 
159 


Cyclothienone, isomere, Trenn., gas-chromatog. (circular-) 
auf iblichen gefiillten Kolonnen 259, 333 

Cyclotrimethylentrinitramin, Nachw. 254, 96 

Cynkotox, Nachw. papier-chromatog., mit komplexom. 
Best. 252, 63 

Cystathionin-Synthase, Best..in Rattenleber, colorim., 
unter Anwendung v. Kupferionen 260, 420 

Cysteamin, s. 2-Mercapto-athylamin 

Cystein, Analyse der Compartmentierung v. — u. Methio- 
ninpools 255, 245 

— Aufhebung des Reduktionsstromes v. Sauerstoff an 
der platinierten Platinelektrode durch — u. Gluta- 
thion 255, 86 

— Best., coulom.-titr., bromom. oder jodom. 258, 410 

— — in Proteinen, saulen-chromatog., als S-8-(4-Pyri- 
dylathyl)-cystein 258, 168 

— — in Rattenorganen, voltamm. (cycl.-) 259, 403 

— — katalyt.-photom., mit Jod-Azid-Reakt. 257, 372 

— — kinet.-potentiom. (differenz-) 259, 330 

— — neben Cystin-Best. (simultan), mit N-Bromsuccin- 
imid, Hinsatz in einem enzymat. System — Cystin- 
reduktase 252, 68 

— — titr.-amperom., mit N-Athylmaleimid 260, 92 

— — titr., mit Phenothiazon(3) 256, 60 

— — titr. (oxydim.-), -potentiom., mit Lés. des Co(II1) 
in Essigsaure 255, 410 

— Cystin-Gesamtgehalt, Best. in Proteinen 254, 169 

— Deriv., Best. neben Aminozucker-Best. in Protein- 
hydrolysaten, siulen-chromatog. (ligandaustausch-) 
259, 82 

— — Trenn. v. Glutathionderiv. u. —, siulen-chromatog., 
auf Dowex I/Sephadex-gem. Siulen 259, 404 

— §$-Alkylderiv. zur Sequenzbest. mit der Phenylthio- 
eyanattechn. 257, 245 

— 8-f-Aminoathyl—, Nachw. 258, 404 

— Seleno—, chromatog. Analyse 251, 208 
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Dacthal(Dimethyltetrachlorterephthalat), Best., gas- 
chromatog. u. [R-spektrom., Gemeinschaftsuntersuch. 
254, 95 

— — in Rezepturen, IR-spektralphotom. 254, 241 

Daidzein, Nachw. neben Genistein-, Daidzin-, Genistin- 
u. anderen Isoflavonen-Nachw., diinnschicht-chro- 
matog. 259, 72 

— — neben Genistein-, Pratensein-, Formononetin-, 
Biochanin A- u. Cuméstrol-Nachw., diinnschicht- 
chromatog. 259, 59 


Cyclophosphate — DANS-Saure(5-Dimethylaminonaphthalin-1-sulfonsdure) 


— Transaminierungsmischungen, Best. v. 6-Mercapto- 
brenztraubensiure, titr., mit o- Hydroxy-mercuri- 
benzoesaure gegen Dithiofluorescein 259, 79 

L-Cystein, isoelektr. Fokussierung v. S-6-(4-Pyridyl- 
athyl)- —/Myosin-Komponenten an Polyacrylamidgel 
260, 92 

Cysteinhydrochlorid, Best. in Brot, titr. 258, 244 

Cysteinsiure, Best., spektralphotom. 259, 80 

Cystin, Best. in Proteinen, sdulen-chromatog., als S-f- 
(4-Pyridylathyl)-cystein 258, 168 

— — in Proteinhydrolysaten (sauren-), titr. (thiomer- 
curim.-), nach Entschwefl. mit Raney-Nickel 257, 245 

— — mit Thiophenol 258, 404 

— — neben Cystein-Best. (simultan), mit N-Bromsuccin- 
imid, Einsatz in einem enzymat. System — Cystin- 
reduktase 252, 68 

— Cystein-Gesamtgehalt, Best. in Proteinen 254, 169 

— Di- u. Trisulfide, Nachw., automat.-sdiulenchromatog. 
251, 208 

— Nachw., siulen-chromatog., automat. Systeme 256, 
163 

Cystinylpeptide, Nachw., sdulen-chromatog., automat. 
Systeme 256, 163 

Cytidin, u. Desoxy—, Trenn., gas-chromatog., als Tri- 
methylsilyl-Methoximderiv. 257, 253 

Cytidin-Aminohydrolase, Aktivitaétsbest. in Serum, 
diinnschicht-chromatog. 253, 251 

Cytidintriphosphat(d), Best., enzymat. 257, 413 

Cytisin, Best., gas-chromatog. 253, 333 

Cytochemie, Mikroskopphotometrie in der — 252, 82 [Or] 

Cytochrom c, Analyse, immunoelektrophoret. 253, 251 

— Best. v. Fe, atomabsorptions-spektralphotom. 255, 
174 

Cytochrome, Best., spektralphotom. (tieftemperatur-dif- 
ferential-) 2538, 411 

Cytosin, elektrochem. Verlauf der Oxydation/Reduktion, 
Zusammenhange u. Anwendungen 251, 404 

— 5-Methyl—, Nachw. neben Cytosin-, Guanin-, Uracil-, 
Thymin-, 6-Methylaminopurin- u. 6-Dimethylamino- 
purin-Nachw. in Nucleinsiurenhydrolysaten, papier- 
chromatog. 259, 94 

— Nachw. neben Adenin-, Guanin-, Uracil-, Thymin-, 
5-Methylcytosin-, 6-Methylaminopurin- u. 6-Dimethy]- 
aminopurin-Nachw. in Nucleinséurenhydrolysaten, 
papier-chromatog. 259, 94 

Cytosinarabinosid, Best., papier-chromatog. 253, 251 

Cytostatica, Best. v. Halogengehalt mit anionenselek- 
tiven Membranelektroden 255, 170 


Daidzin, Nachw. neben Genistin-, Daidzein-, Genistein-, u. 
anderen Isoflavonen-Nachw., diinnschicht-chromatog. 
259, 72 

Dalapon(2,2-dichlorpropionsaures Natriumsalz), Best. 
in versch. Substraten, gas-chromatog. 258, 416 

Dab Eibsslekeltselelcheerlente, isotherme, Best. 254, 


DANS-Siure (5-Dimethylaminonaphthalin-1-sulfonsiure) : 
als Standard fiir die Fluorescenzquantenausbeute 
251, 36 


Dasanit[O,O-Diathyl-O-(p-methylsulfinyl-phenyl)-dithiophosphat] — Desmosin 


Dasanit[0,0-Diithyl-0-(p-methylsulfinyl-phenyl) -dithio- 
phosphat], u. Metabolite, Best. in Méhren, gas-chro- 
matog., mit FID 259, 389 

Dauerwellésungen, Kalt—, Best. v. Di-thiodiglykolsaure, 
titr. 256, 82 

Daunomycin, Best. in Gewebe (tier.-), spektrofluorim. 
253, 96 

DBP (4,4 -Dichlorbenzophenon), u. Abbauprodukte, 
Nachw., dinnschicht-chromatog. 256, 393 

DDD [[1,1-Dichlor-[2,2-bis(chlor-phenyl)iathan]]], Best. 
in Milchfett, diinnschicht-chromatog.-planimetr. 254, 
405 

DDE [1,1-Dichlor-2,2-bis(4-chlor-pheny]) -athylen], Best. 
in Fettgewebe u. tier. Lebergewebe, KMR-spektroskop. 
257, 256 

— — in Kase, u. Fisch, gas-fliissig-chromatog./massen- 
spektrom.- kombin. 259, 252 

— — in Lebensmitteln, gas-fliissig-chromatog. 257, 314 

— — in Milchfett, diinnschicht-chromatog.-planim. 254, 
405 

— — in pflanzl. u. tier. Proben, diinnschicht-chromatog. 
(kanal-)-gas-chromatog. 254, 240 

— — neben DDT-Best., ide) ed Ae 254, 93 

DDS, s. Diaphenylsulfon 

DDT(Q,1,1-Trichlor-2,2- “ilacchlor-phenyiyathan}9 Best., 
HG award 259, 71 

— — diinnschicht-chromatog.-spektralphotom. 260, 166 

— — fluorim. 253, 238 

— — gas-chromatog., stodrende Verbindungen 259, 160 

— — in Fettgewebe u. tier. Lebergewebe KMR-spektro- 
skop. 257, 256 

— — in Fisch, gas-fliissig-chromatog./massenspektrom.- 
komb. 259, 252 

— — in Lebensmitteln, gas-fliissig-chromatog. 257, 314 

— — in Milchfett, dinnschicht-chromatog.-planim. 254, 
405 

— — in pflanzl. u. tier. Proben, diinnschicht-chromatog. 
(kanal-)-gas-chromatog. 254, 240 

— — neben DDE-Best., spektralphotom. 254, 93 

— — neben y-HCH-Best, in dligen Holzschutzmitteln, 
diinnschicht-chromatog.-densitom. 259, 161 

— — polarog. 258, 238 

— 4C. —, Best. in Sojabohnen, extr. 257, 80 

— Pyrolyse-Abbauprodukte in N,-Atmosphare, Nachw. 
in Tabakrauch, gas-chromatog. 258, 84 

— u. Metabolite, Best. in Milch, gas-flissig-chromatog. 
255, 311 

— — — in Serum 257, 256 

— — Nachw., diinnschicht-chromatog., eindimensionale 
vielfache Entwicklung auf Al,O,-Schichten 259, 242 

— — einschl. DDA, Best. in Harn, gas-chromatog. 253, 
256 

— Verbindungen, Nachw., dinnschicht-gas-chromatog.- 
IR-spektrosk. kombiniert 251, 138 

— — neben polychlorierten Biphenylen, diinnschicht- 
chromatog. 258, 401 

— — Trenn. v. polychlorierten Biphenylen 257, 256 

DDVP(Dichlorvos[ 0-(2,2-Dichlor-viny]) -0,0-dimethyl- 
phosphat]), Best. in Feldfriichten u. Gewebe, gas-flissig- 
chromatog. 255, 168 

— — in Milch, Eiern u. versch. Geweben v. Rindern u. 
Hithnern, gas-chromatog. 254, 155 

— — in 6liger Lés., diinnschicht-/gas-chromatog. 259, 


159 
83 Z. Anal. Chem., Index Bd. 251—260 


— — in PVC-Harz-Matrix, gas-chromatog., nach Extr. 
oder Vakuumkondensation 254, 95 

— — in Weizenkérnern, gas-chromatog. 256, 404 

Debye-Hiickel-Gleichung, modifiz., Verwend. zur Be- 
rechnung vy. Aktivitétskoefflzienten m. H. der in 
Elektrolytlosungen gemessenen Aktivitaten 255, 48 

cis-Decalin, im binéren System mit trans-Decalin sowie 
Tetralin, isobares Dampf-Flissigkeits-Gleichgewicht 
258, 65 

trans-Decalin, im binaren System mit cis-Decalin sowie 
Tetralin, isobares Dampf-Flissigkeits-Gleichgewicht 
258, 65 

n-Decan, Dehydrocyclisierungsprodukt, Analyse, gas- 
chromatog. 255, 165 

Decarboxylase, Best. in Fischmuskelextr. CO,-Fliissig- 
Szintillationszihlung in einem Toluol/Triton X-100- 
System 260, 418 

— Glutaminsaure—, Best., titr., pH-Stat-Apparatur 259, 
90 

Decarboxylierungsverfahren, fiir katalyt. Meth. 252, 394 

— katalyt., Phosphatester als Aktivatoren 254, 302 

Deguelin, Best., diinnschicht-chromatog. -densitom. 251, 
140 

— — in Tephrosia vogelii-Extr., gas-chromatog. 257, 84 

Dehydracetsaéure, Synthese aus Diketen, spektralphotom. 
Kontrolle 254, 230 

— zur Analytik der kristall. dimeren — 252, 20 [Or] 

Dehydroascorbinséure, Best. in Serum u. tier. Gewebe, 
papier-chromatog., - photocolorim. 253, 90 

— voltam. Untersuch. des Redox-Gleichgewichtes 
Ascorbinsaure/— 259, 209 

Dehydroepiandrosteron, Metabolismus u. Produktionsrate, 
Best. 252, 290 [Or] 

Dehydroepiandrosteronsulfat, Metabolismus u. Produk- 
tionsrate, Best. 252, 290 [Or] 

Dehydrogenasen, Bakterien—, Best., elektrophoret. 
(disk-) 257, 332 

Dehydrogenasereaktionen, u. Bakterienluciferase, 
photokinet. Mikro-Analyse 259, 90 

Dehydroisoandrosteron, s. A5-Androsten-3G-ol-17-on 

Delphinidin, Nachw. in Pflanzengewebe v. Coniferen, 
dinnschicht-chromatog. 258, 83 

Demaskierungs-Techniken, and masking of chemical 
reactions (Perrin) 257, 194 [L] 

Demetonmethyl, Oxy—, Best. in Tabakpflanzen, gas- 
chromatog. 251, 137 

Demissin, Best. neben Solanin-Best. in Blattern wilder 
Kartoffeln, extr., polarog. 263, 85 

Densitometer, fiir analyt. Ultrazentrifugen-Filme unter 
Verwendung des Gilford Linear Transport 259, 230 

— Gerat fiir die Heraushebung voribergehender Mole- 
kularabsorptionsbanden aus spektrog. Registrierungen 
v. Blitzlicht-Photolyse-Versuchen 258, 209 

Densitometrie, v. Polyacrylamid-Gelen mit Waschecht- 
Griin 256, 165 

Depersolon, Best. 251, 214 

— — gravim. 259, 176 

Desinfektionsmittel, Nachw. in Kosmetika, diinnschicht- 
chromatog. 255, 303 

Desmodur H (Hexamethylendiisocyanat), Best. in Luft 
252, 42 

Desmosin, Best. in Elastinhydrolysaten 257, 247 

— u. Isodesmosin, Ionenaustausch-Saulen-Chromatog. 
254, 172 
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Desoxycytidin, Best. in Harn (Menschen-) 253, 411 

Desoxycytidylatdeaminase, Aktivitatsbest. 253, 252 

2-Desoxy-polyole, Nachw., diinnschicht-chromatog. 255, 
142 

Desoxyribonucleinsiure, s. Nucleinsiuren 

Desoxyribose-5-phosphat, Trenn. v. Ribose-5-phosphat, 
anionenaustausch-chromatog. 251, 219 

Destillationsverfahren, fraktion., Rektifikation v. be- 
standteilreichen Gemischen, Berechnung des mini- 
malen Riickflusses 256, 211 

— Kolonnen mit Glastextilfillung 256, 43 

— Spaltrohrkolonnen fir vielseitigen Einsatz 260, 384 

— Vakuum—, Best. v. NH, in Lebensmitteln, App. v. 
Burg u. Mook 261, 30 [Or] 

— — — v. O, in Li 251, 266 

— Vektor-Schema 258, 358 [Or] 

— Wasserdampf—, Spurenanalyse v. N-Nitroso-Ver- 
bindungen bei neutralem, alkalischem u. saurem pH 
im Vakuum sowie unter Normaldruck 251, 22 [Or] 

Detergentien, s. Tenside 

Deuterierte Verbindungen, Trenn., gas-chromatog., 
gepackte Siiulen hoher Leistungsfahigk. 255, 216 

— org., Trenn., gas-chromatog. 256, 321 

Deuterierungsverfahren, als zusitzliches Hilfsmittel bei 
der Identifizierung von Mikrogrammen durch IR- 
Spiegelreflexions-Spektroskopie 255, 206 [Or] 

Deuterium, s. Wasserstoff-2 

Deuteriumoxid, s. Wasserstoff-2-oxid 

Dexamethason, Essigester u. tert. Butylessigester Best., 
IR-spektralphotom., in Kiivetten mit langem Licht- 
weg 257, 172 

Dexpanthenol, Best., gas-chromatog. als Trimethylsily]- 
deriv. 259, 236 

— Best. v. 2,4-Dihydroxy-3,3-dimethyl-buttersaure- 
y-lacton, gas-chromatog. 257, 406 

Dextran, Best. in Koérperflissigkeiten 251, 209 

— — vy. Wasser, gas-chromatog. 257, 391 

Dextranase, Best. 255, 252 

Dextrine, Best. als Gentiobiose- u. Isomaltose-Misch. 
251, 398 

— Schardinger—, Trenn., stiulen-chromatog., Adsorption 
an Sephadex G-15 259, 379 

—a-u. B-Cyclo—, Trenn., an Holzkohlekolonnen 251, 398 

—«-, B- u. y-Cyclo—, Best., gas-chromatog., als Dime- 
thylsilylather 251, 398 

Dextrinklebstoffe, IR-spektralphotom. Untersuch. 259, 
389 

DHNA(1-Dicarboxymethylaminomethyl-2-hydroxy-3- 
naphthoesiiure), zur Best. v. Be, La u. Lu neben an- 
deren Lanthanoiden, fluorim. 255, 50 

Diacetyl, Best. in Apfelwein 260, 80 

— — in Wein (Wei8-), gas-chromatog. 258, 165 

Diacetylmorphin, Best., siulen-chromatog. (verteilungs-) 
-spektralphotom. 254, 161 

— Illicit— proben, Analyse 256, 149 

Diithylither, Best. in Ather/Petrolither-Gem., gas- 
chromatog. 255, 162 

Diithylbenzo}, dehydriertes, Analyse, gas-chromatog. 
Testung neuer Trennmittel als Grundlage fiir die Ent- 
wicklung einer Schnellanalyse 256, 237 

Diithylglykol, s. Diglykol 

Diiithylmorphin, Nachw. in Athylmorphin, dinnschicht- 
chromatog. 257, 407 


Desoxycytidin — Diazobenzol 


Diithylstilbéstrol, Best. in Futtermitteln. gas-chromatog. 
257, 400 

Diagnosemahlzeiten, Best. v. Ba in BaSO,-enthaltenden— 
atomabsorptions-spektralphotom. 260, 86 

Diallat(N,N-Diisopropyl-2,3-dichlorallyl-thiolcarbamat), 
Best. in Boden, gas-chromatog. 254, 235 

Diallyl, Decachlor—, polarog. Verhalten 257, 71 

Dialyse, Labor— 255, 225 

Dialysegeriit, Gleichgewichts— 252, 253 [Or] 

Dialyseverfahren, Apparatur zur Analyse v. t-RNS nach 
Aminoacylierung 258, 174 

— DauerfluB—, fir groBe Volumina 254, 253 

— mit Computer durchgefiihrte Berechnung der Durch- 
gangskurven fiir nichtideale geléste Stoffe unter Ver- 
wend. diinner Filme 254, 50 

— Untersuchungen unter Verwendung diinner Filme aus 
hochacetylierten Cellophanmembranen 254, 50 

Diamine, aliphat., Trenn., gas-chromatog. 253, 158 

— Best. neben Dicarbonséuren- u. w-Aminosduren-Best. 
in Copolyamiden, diinnschicht-chromatog.-densitom. 
255, 412 

4,4’-Diaminodicyclohexylalkane, Stereoisomere, Trenn. 
259, 236 

4,4’-Diamino-diphenylmethan, Best. im techn. Produkt, 
dinnschicht-chromatog.-colorim. 268, 164 

3,3’-Diamino-diphenylsulfon, Nachw. v. Verunreini- 
gungen diinnschicht-chromatog. 259, 332 

4,4’-Diamino-diphenylsulfon, s. Diaphenylsulfon 

Diaminonaphthalin, s. Naphthylendiamin 

Diaminooxydase, Best., fluorim., u. Anwend. v. — 255, 94 

a,e-Diaminopimelinsiure, Best., spektralphotom. 251, 
349 

Diamorphin, s. Diacetylmorphin 

0-Dianisidin, Best. in Farbstoffherstellungs-Zwischen- 
produkten, titr. (oxydim.-), mit Cer(IV)- sulfat 255, 
167 

Diantipyrylmethan, Rhodanid-Salze, IR-spektrosk. 
Untersuch. 254, 399 

Diaphenylsulfon, u. Acetylderiv., Best. in Plasma u. 
Harn, fluorim. 259, 92 

—u. acetyl. Deriv., Trenn., siulen-chromatog. (mikro-) 
255, 315 

Diazepam, Best. in Plasma, polarog. (kathodenstrahl-) 
260, 412 

— — in Serum, gas-chromatog. 256, 253 

— Nachw. in Blut, diinnschicht-chromatog. 251, 344 

— polarog. Verh. 254, 411 

— Synthesezwischenprodukte, Nachw. u. Best. 256, 
146 

— u. Stoffwechselprodukte, Best. in Blut u. Harn, gas- 
fliissig-chromatog., mit Elektroneneinfangdetektor 
255, 329 

Diazinon[ 0,0-Diithyl-0-(2-isopropyl-6-methyl-pyrimidin- 
4-yl], Best. in fliissigen Formulierungen, gas-chromatog., 
Gemeinschaftsuntersuch. 259, 160 

— — in tier. Gewebe, gas-chromatog. 258,‘ 96 

— — Nachw. in Pflanzenprodukten u. Ackerboden, gas- 
chromatog., sowie diinnschicht-chromatog. 254, 240 

—u. Metabolite u. Abbauprodukte, Nachw. in Getreide- 
extrakten, diinnschicht-chromatog. 255, 311 

Diazoamino-Verbindungen, Best. v. N, Gert 253, 120 
[Or] 

Diazobenzol, o- u. m- —, polarog. Verh. in wiBr. u. 
nichtwaBr. methanol. Lés. 257, 227 


Diazoniumverbindungen — Diffusionsverfahren 


Diazoniumverbindungen, Best. vy. N, Gerat 253, 120 [Or] 

Diazoverbindungen, feste, Best., spektralphotom. 259, 58 

Diazoxon, Best. in tier. Gewebe, gas-chromatog. 253, 96 

Dibenzazepine, Best. in Harn, Serum, Plasma etc. bei 
toxikolog. Dringlichk. 257, 334 

— dimnschicht-chromatog. Trenn. u. Identifizierung v. 
5 antidepressiven thymoanaleptischen — 254, 158 

— dinnschicht-chromatog. Untersuch. 254, 411 

Dibenzepiniumhydrochlorid, Nachw. in Autopsiematerial, 
dinnschicht-chromatog. semiquantit. u. gas-chro- 
matog. 251, 344 

Dibenzoylperoxid, s. Benzoylperoxid 

Diboran, Analyse v. org. Beimischungen, gas-chromatog. 
256, 370 

Dibucain, s. Cinchocainiumcehlorid 

Dibutylphosphat, Best. in Uranylnitratlésungen 252, 52 

Dibutylzinnverbindungen, S-halt. u. S-freie—, Analyse 
256, 389 

Dicamba(8,6-Dichlor-2-methoxy-benzoesidure), Best., 
gas-chromatog., Silylierungsbedingungen 259, 162 

— neben 2,4-D - Best. in Blut u. Harn, gas-chromatog. 
2538, 416 

— — neben 2,4-D- bzw. MCPA-Best. in binaren Gem., 
IR-spektralphotom., Gemeinschaftsuntersuch. 259, 
161 

— Nachw., gas-chromatog., nach Veresterung mit N,O- 
Bis (trimethylsilyl)- acetamid 254, 240 

Dicarbonsiduren, aliphat. gesatt. C,-C,. — u. Phthalsaure, 
Terephthal- u. Isophthalsiure im Gem., gas-chromatog. 
Trenn. der Dimethylester mit einer Polyamid/Flissig- 
Phase 255, 145 

— Best. in ihrem Gem. durch Ausnutz. der differenzie- 
renden Higenschaften v. Aceton 254, 76 

— — neben Diaminen- u. w-Aminosauren- Best. in 
Copolyamiden, diinnschicht-chromatog.-densitom. 
255, 412 

— Gem., Best. v. NO;-, colorim., oder gravim., 256, 219 

— §-halt., chem. analyt. Eigenschaften in nichtwaBr. 
Lésungsmitteln 255, 397 

8,8’-Dichinolyldisulfid, Reinheitsprifung v. 8-Mercapto- 
chinolin u. — diinnschicht-chromatog. 255, 164 

Dichlor-aithan, Best. in Gewiirzessenzélen, gas-chromatog. 
251, 416 

Dichloran(2,6-Dichlor-4-nitroanilin), Best. in Lebens- 
mitteln, colorim. 2538, 176 

2,3-Dichlor-5,6-dicyano-p-benzochinon, ~-Komplexe, 
CT-Banden 255, 385 

Dichlor-methan, Best. in Gewiirzessenzélen, gas-chro- 
matog. 251, 416 

Dichlorophen, Best. neben Hexachlorophen-Best. in 
ihrem Gem., diinnschicht-chromatog.-spektralphotom. 
255, 314 

— — — u. Bithionol-Best. in kosmet. Produkten, gas- 
chromatog. 260, 79 

(2,4-Dichlor-phenoxy)-essigsiure, Best., 4C-mark. 259, 71 

— — fluorim. 2538, 238 

— — gas-chromatog., Silylierungsbedingungen 259, 162 

— — in Blut u. Harn, polarog. (indirekt-) 255, 96 

— — neben Dicamba-Best. in binaéren waBr. Formu- 
lierungen, IR-spektralphotom., Gemeinschaftsunters. 
259, 161 

— — — in Blut u. Harn, gas-chromatog. 253, 416 

— Nachw., diinnschicht-chromatog., neues Farbreagens 
260, 324 
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— — in Wasser, diinnschicht-chromatog., halbquantit. 
256, 226 

— Simazin/TCA-Gem., Analyse 254, 240 

Dichlorpromazin, Best., chromatog.-UV-spektralphotom. 
254, 158 

2,5-Dichlorthiophen, Photoelektronenspektrum 254, 93 

2,4-Dichlor-toluol-5-sulfochloridamidierungsprodukte, 
analyt. Priifung 254, 231 

Dichlorvos, s. DDVP 

Dichlozolin[38-(3’,5’-Dichlorphenyl) -5,5-dimethyloxa- 
zolidin-2,4-dion], Best., gas-chromatog. 259, 72 

— — in Wein, Weintrauben u. Traubenmost, gas-chro- 
matog. 256, 353 [Or] 

Dichromat, Best., coulom., durch anodische Oxydation 
v. Mn?* 255, 80 

— — titr., automat. mit Kaliumhexacyanoferrat(II)- 
Standard-Lés. 255, 273 [Or] 

Dichtegradienten, analyt. Anwend., Trennungen 253, 294 

— Saccharose—, Druckapparatur zur Verdrangung v. — 
254, 145 

— — Saccharose—, Filterpapiermeth. zur Vermess. v. 
Radioaktivitét in — 255, 324 

— — vorgebildete gefrorene—, Laboratoriumshilfsmittel 
254, 145 

Dichtegradienten-Zentrifugation, s. Zentrifugationsver- 
fahren 

2,2’-Dicinchoninsiure, Best., photom. 251, 78 

Dicrotophos[Dimethyl-(2-dimethylcarbamoyl-1-methyl- 
vinyl)-phosphat], Best., colorim. 260, 78 

Dicyandiamid, Best. in Melamin (techn.-) u. Cyanamid 
255, 409 

— — vy. Thioharnstoff 255, 409 

Di-cyclohexylamin, Best. in Cyclamaten 256, 95 

— — Best. in Natriumcyclamat 254, 406 

Dicyclopentadien, Best. in Dicyclopentadiendioxid, UV- 
spektroskop. 255, 166 

— Photoelektronenspektrum 254, 93 

Dicyclopentadiendioxid, Best. in rohem —, IR-spektro- 
skop. 255, 166 

— Reinheitsprif. v. rohem — 2655, 166 

Dieldrin(1,2,3,4,10,10-Hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4.,5,6,7,8, 
8a-octahydro-1,4-endo-5,8-exo-dimethano-naphthalin), 
Best., gas-fliissig-chromatog., als Chlorhydrin 265, 302 

— — in griimem, pflanzl. Material, gas-chromatog., 
Artefakte 252, 63 

— — in pflanzl. u. tier. Proben, diinnschicht-chromatog. 
(kanal-)-gas-chromatog. 254, 240 

— — neben Heptachlor-, Heptachlorepoxid-, cis- 
Chlordan-, trans-Chlordan- u. Endrin-Best. in Futter- 
mitteln, gas-chromatog. 256, 79 

— Diffusion u. Analyse v. 4C-mark.— in Béden 255, 302 

— Metabolite, Nachw. in Faeces u. Harn v. Ratten 2538, 
255 

Dielektrische Mefverfahren, zur Analyse v. Fett-, 
Protein- u. kohlenhydrathalt. Lebensmitteln 263, 391 

Dieselél, Best. v. Chinizarin, automat. 253, 315 

Diethazinhydrochlorid, Best. chromatog.-UV-spektral- 
photom. 254, 158 

Differential-Thermoanalyse, s. Thermodifferentialanalyse 

Diffusionskoeffizienten, Best. v. Gas-Molekular— in granu- 
lierten Medien mit radioaktiver Tracermeth. 258, 216 

Diffusionsverfahren, Mikro—, Best. v. F- in Luft 252, 43 

— — Trenn. F- v. Abwasser, FluBwasser u. industriellen 
Abfallen 254, 320 
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Difluorboran, Reakt. mit NH, u. IR-Spektren 258, 307 

— Trenn. v. BF3, gas-chromatog., bei tiefer Temperatur 
258, 307 

Difolatan[N-(1,1,2,2,-Tetrachlor-iithylthio)-4-cyclohexen- 
1,2-dicarboximid], Best. in Friichten (Feld-), Extr., 
Reinig, u. Gas-Flissig-Chromatog. 255, 302 

Digitalis lanata, Best. v. Lanatosidgehalt in frischen u. 
getrockneten Blattern, dinnschicht-chromatog.- 
photom. 267, 320 

Digitalis purpurea, Best. v. Verodoxin, diinnschicht- 
chromatog.-fluorim. 259, 397 

Digitalis-Wirkstoffe, chem. Analytik in Beziehung zur 
Selektion v. chem. Rassen 259, 397 

Digitalpotentiostat 260, 142 

Digitogenin, Best. neben Gitogenin-Best. in Digitalis 
purpurea-Samen, gas-fliissig-chromatog. 2656, 409 

Digitoxin, Best. in biolog. Material 259, 92 

— — in Blut routinemiBig digitalisierter Patienten 252, 75 

— — in Tabletten, fluorim.-automat. 256, 149 

— — neben Gitoxin-Best., diinnschicht-chromatog.- 
colorim. 258, 85 

— — papier- oder dimnschicht-chromatog.-photom., mit 
dem butenolidringspezif. Reagens 2,4,2’,4’-Tetranitro- 
diphenyl 258, 85 

— Nachw. neben Digoxin- u. Gitoxin-Nachw., gas-chro- 
matog., als Trimethylsilylderiv., Rolle v. Induktions- 
zwischenkraften 254, 160 

— — neben Strospesid-, Verodoxin-, Gitoxin- u. Gita- 
loxin-Nachw., diinnschicht-chromatog. 259, 397 

— Radioimmunobestimmung im Serum: Methodik u. 
klinische Erfahrung 260, 334 

Diglykol, Best. in Glykol (techn.-), gas-chromatog. 259, 69 

— Trenn. v. Glykol u. Methanol, gas-flussig-chromatog. 
258, 160 

Digoxin, Best. in biolog. Material 259, 92 

— — in Plasma, gas-chromatog. 258, 256 

— — — — 259, 92 

— — in Tabletten, fluorim.-automat. 256, 149 

— Nachw. neben Digitoxin- u. Gitoxin-Nachw., gas- 
chromatog., als Trimethylsilylderivate, Rolle v. Induk- 
tionszwischenkraften 264, 160 

Dihydrocodeinon, Best. neben Codein, [R-spektral- 
photom. 261, 288 

Dihydromorphin, u. Deriv., Best. in biolog. Material, 
radiomark. 256, 254 

Dihydrotestosteron, s. Androstanolone 

5,6-Dibydrouridin, Best. in RNS 256, 176 

Dihydroxyaceton, Best. neben D-Glycerinaldehyd-Best. 
enzymat. 2638, 329 

1,4-Dihydroxy-anthrachinon, Best. in Diesel6l automat. 
2538, 315 

2,4-Dihydroxybenzoesaiure, Best. neben Resorcin- u. 
2,6-Dihydroxybenzoesaure-Best., UV-spektralphotom. 
251, 305 

2,5-Dihydroxy-benzoesiure, Best. neben Brenzcatechin, 
Protocatechusaure, Chinon, Phenol, p-Hydroxyben- 
zoesaure, Pyrogallol u. Gallussiure in Gem. 252, 73 

2,6-Dihydroxybenzoesiiure, Best. neben Resorcin- u. 
2,4-Dihydroxybenzoesiure-Best., UV-spektral- 
photom. 251, 305 [Or] 

Dihydroxycholansiuren, Trenn., diinnschicht-chromatog. 
251, 340 

Dihydroxynaphthaline, 1,6-, 2,3- u. 2,7— u. Naphthalin 
in Gem., Trenn., diinnschicht-chromatog., an Silicagel- 


Difluorboran — Dimethylsulfid 


Adsorbentien verschiedener mikrosporéser Strukturen 
254, 80 . 
3,4-Dihydroxyphenylithylamin, s. Dopamin 
3,4-Dihydroxy-phenylalanin, Best. neben Adrenalin-, 
Arterenol- u. 3,4-Dihydroxy-phenylathylamin- Best. in 
Gewebe, sdulen-chromatog. - spektrofluorim. 258, 92 
3,4-Dihydroxyzimtsiure, Best. in Tabak, gas-chromatog. 
252, 61 

Dijodtyrosin, Best., photom. (mikro) 254, 414 

Diketen, spektralphotom. Kontrolle der Synthese v. 
Dehydracetsiure aus — 254, 230 

@-Diketonate, Fe-, Al- u. Cr —, Trenn., gas-chromatog. 
256, 48 

— fluorierte Pb—, Gas-Chromatog., Thermoanalyse u. 
Massenspektrometrie 256, 58 

Diketone, vicin, Best. in Bier 264, 400 

— — — in Wein (WeiB-), gas-chromatog. 253, 165 

2,3-Diketone, Wiedergewinnung aus ihren 2,4-Dini- 
trophenylosazonen fiir eine qualitat. gas-chromatog. 
Analyse 254, 394 : 

Dilatometrische Indikationsverfahren, s. Titrimetrie, 
dilatom. 

Dimenhydrinat, Best. in Tabletten gegen Reise- u. See- 
krankheit, diinnschicht-chromatog.-spektralphotom. 
259, 164 

Dimepheptanol, «- u. 6—, Best. neben Polamidon-Best., 
diinnschicht-chromatog., sowie gravim. oder titr. 255, 
314 

2,3-Dimercaptopropanol-1, Best., titr., mit Zn gegen 
Eriochromschwarz T 254, 239 

Dimetachlon[N-(3,5-Dichlorphenyl)succinimid], Best., 
gas-chromatog. 259, 72 

Dimethindenmaleat, Best., gas-chromatog. 251, 157 

Dimethoat| 0,0-Dimethyl-S-(2-0xo-3-aza-butyl) -dithio- 
phosphat], Best. auf feldbesprihtem Kohl 252, 63 

—u. PO—, Best. in Milch, dinnschicht-chromatog. 258, 
172 

Dimethylamin, N-Nitroso—, Best. in Fisch (geréucher- 
tem-) extr., gas-chromatog. 256, 89 

— — — — gas-chromatog. u. gaschromatog./massen- 
spektrom.-kombin. 258, 243 

4-Dimethylaminobenzaldehyd, Farbreaktion mit H,O, 
252, 393 

(N,N-)Dimethylanilin, Best., spektralphotom. 251, 399 

3,3-Dimethyl-2-butanol, praparative gas-chromatog. 
Auflés. v. — u. anderen Alkoholen 255, 395 

Dimethylformamid, Best. v. O, modifiz. Winkler-Meth., 
Sauerstoffloslichkeit als Funktion des Partialdruckes 
255, 163 

— Dissoziationskonstanten v. Sulfanilsaure, Salicylsaure, 
Thymolblau u. Bromkresolgriin in wasserfreiem — 
2538, 50 

1,1-Dimethyl-hydrazin, Best. neben Hydrazin- oder 
Methylhydrazin-Best. in bin. Gem. titr. (Sdure/Base-), 
Isocyanat-Meth. 2538, 160 

— — neben Methylhydrazin- u. Hydrazin-Best. in ihren 
Misch., titr. 254, 72 

Dimethylphenole, Nachw. neben Phenol-, 1-Naphthol-, 
o-, m- u. p-Kresol- u. 2-Naphthol-Nachw., dinn- 
schicht-chromatog. 256, 367 

Dimethylpolysiloxan, s. Silicon 

Dimethylsulfid, Best. in Bier (FaB- u. Lager-), gas- 
chromatog. 256, 396 

— — in Luft, gas-chromatog., ppb-Gehalte 258, 313 


Dimethylsulfoxid — 2,2’-Dipyridy] 


ee als Lésungsmittel bei analyt. Verf. 258, 

— Best. in Wasser, gas-chromatog. 260, 157 

— — titr. (oxydim.-) 254, 72 

—a-Radiolyseprodukte, Best., spektralphotom. u. gas- 
chromatog. 260, 394 

Dimetridazol, Best. in Futtermitteln 259, 387 

— — in Lebensmitteln, UV-spektralphotom. 256, 95 

Dina-Siure[Dinaphthyl-(1,1’-dicarbonsiiure], Best., titr.,- 
potentiom. 257, 73 

3,5-Dinitrobenzamid, s. DNBA 

Dinitrobenzol, m- u. p- — im Gem., Best., KMR-spek- 
trom. 254, 79 

3,3’-Dinitro-diphenylsulfon, Best. v. Tri- u. Tetranitro- 
diphenylsulfon (gesamt), photom. 255, 411 

4,6-Dinitro-o-kresol, Best. in Blut u. Blutgerinnseln, 
polarog. 251, 224 

2,4-Dinitrophenylosazone, Wiedergewinnung v. 2,3- 
Diketonen fiir eine qualitat. gas-chromatog. Analyse 
254, 394 

4,4’-Dinitrostilben-2,2’-disulfonsiiure, Analyse 253, 80 

3,5-Dinitro-o-toluamid, s. Zoalene 

Dinocap[[6-(1-Methyl-hepty]) -2,4-dinitrophenyl] - 
crotonat], technisches u. WD-Formulierung, Best. 
der gesamten aktiven Inhaltsstoffe, Entwicklung 
der Meth. 257, 402 

Dioctylzinnverbindungen, S-halt. u. S-freie—, Analyse 
256, 389 

Diole, 1,2-Alkan—, Analyse, gas-chromatog. 259, 315 

— — Best., spektralphotom., mit Chromotropsaure 258, 
78 

— Best. v. Cl-, colorim. 257, 392 

— vicinale, Best., spektralphotom. (mikro) 254, 391 

Diosgenin, Best. in Dioscorea deltoidea u. Dioscorea 
sylvatica, gas-chromatog. 251, 160 

— — Best. neben Tigogenin- u. Gitogenin-Best. in 
Bockshornklee, diinnschicht-chromatog.-photom. 
259, 283 [Or] 

Dioxan, Best. v. Wasser in Mikroliterproben, triibungs- 
punktanalyt. 256, 78 

— Dimethyl—, Best. in waBr. Lés., photocolorim. 253, 
310 

Dioxathion[2,3-p-Dioxandithiol-S,S-bis( 0, O-diithylphos- 
phordithioat)], Best. in emulgierbaren Praparaten u. 
Viehbiadern, gas-chromatog. 256, 81 

— — in Vieh-Emulsionsbadern, Extr.- u. IR-spektroskop. 
Verf. 257, 166 

1,3-Dioxolan, Best. in Polyoxymethylenen, KMR- 
spektrosk. 251, 25 [Or] 

Dipentaerythrit, Best. in Pentaerythrit 257, 71 

Dipeptide, Nachw., papier- sowie siulen-chromatog. 257, 
410 

Diphemin, Best., photom. 251, 285 

Diphenhydraminhydrochlorid, Best., spektralphotom. 257, 
316 

Diphenyl, Best. in Friichten 253, 172 

— gem. mit 1,2-Diphenyl-benzol u. 1,4-Diphenyl-benzol, 
Trenn., gas-chromatog., mit Wasserdampf als Trager- 
gas 258, 77 

— Nachw. in Citrusfriichten 254, 154 

— phenol. Stoffwechselprodukte, Best., gas-chromatog. 
258, 256 

Diphenylamin, Best., colorim. 254, 80 

— — spektralphotom., durch Oxydat. mit Fe(III) 252, 410 
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— Nachw. in Citrusfriichten 254, 154 

— — in Phenothiazon, diinnschicht-chromatog., halb- 
quantit. 254, 411 

— Radiationsverainderung, diinnschicht-chromatog. 
Untersuch. 254, 81 

1,2-Diphenyl-benzol, gem. mit 1,4-Diphenyl-benzol, Di- 
phenyl, Triphenylen u. Quaterphenyl, Trenn., gas-chro- 
matog., mit Wasserdampf als Tragergas 258, 77 

1,4-Diphenyl-benzol, gem. mit 1,2-Diphenyl-benzol, Diphe- 
nyl, Triphenylen u. Quaterphenyl, Trenn., gas-chro- 
matog., mit Wasserdampf als Tragergas 258, 77 

Diphenylcarbohydrazid, handelsiibl., Reinheitspriifung 
254, 51 

Diphenylchinondiimin, Best. neben N,N-Diphenyl-p- 
phenylendiamin-Best., in Kautschuk, titr.,-potentiom., 
nichtwaBr. 256, 237 

Diphenyle, 0,0’ -Briicken enthaltende, Massenspektro- 
metrie 259, 316 

— Methyl—, Best. in aromat. Fraktionen, gas-chromatog. 
254, 396 

— Polychlor—, Best. 253, 256 

— — Best. in Seeadlern (weiBk6pfigen-), gas-flissig- 
chromatog./massenspektrom. kombin. 255, 303 

— — KinfluB v. Hexan ,,zur Pesticidanalyse“ auf die 
Kieselsaure-Chromatographie v. — u. Organochlor- 
Pesticiden 260, 165 

— — Trenn. v. 50 Pesticiden u. verwandten Ver- 
bindungen u. — in vier Gruppen, siulen-chromatog. 
(silicagel-mikro-) 260, 323 

N,N’-Diphenyl-harnstoff, Best., titr. (bromatom.-) 257, 
72 

Diphenylhydantoin, Best. in Plasma, gas-chromatog. 252, 
80 

— — in Plasma u. Gewebe 256, 253 

5,5-Diphenylhydantoin, u. 5-(p-Hydroxyphenyl) -5- 
phenylhydantoin, Best. in Plasma u. Harn, gas-flissig- 
chromatog. 255, 254 

Diphenyljodoniumkation, Best., spektralphotom. (extr.-), 
als Hexathiocyanatoferrat(III)- Kompl. 255, 393 

Diphenyloxidderivate, Best., gas-chromatog. 257, 377 

Diphenylsulfid, °°S- u. **P- Neutronenaktivierungspro- 
dukte v. — 254, 378 

Diphenylsuifon, *°S- u. **P-Neutronenaktivierungspro- 
dukte v. — 254, 378 

Diphenylsulfonderivate, Best., gas-chromatog. 257, 377 

Diphenylsulfonylearbonsiure, Hydrazid, Best., spektral- 
photom. 256, 408 

Diphenylsulfoxid, *°S- u. **P-Neutronenaktivierungspro- 
dukte v. — 254, 378 

Diphesatine, Best. in Sirup, spektralphotom. 268, 250 

2,3-Diphospho-glycerat, Best. 256, 246 

— — automat. (mikro) 254, 166 

— — in Erythrocyten, automat. 257, 92 

— —neben ATP-, ADP-, Glucose-1,6-diphosphat- u. 
Lactat-Best. in Erythrocyten 256, 245 

2,3-Diphospho-glycerinsaiure, Best., enzymat.-spektral- 
photom. oder -fluorim., mit NADH 259, 402 

Dipicolinsiiure, Nicotinsiure/Isonicotinsdure-Gem., 
Trenn., elektrophoret, (papier-) 255, 411 

Dipiperidyle, u. Deriv., Nachw., diinnschicht-chromatog., 
an unbefestigtem Aluminiumoxid 258, 390 

2,2’-Dipyridyl, Best. in Komplexverb. mit Ga, UV- 
spektralphotom. 258, 311 
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2,2’-Dipyridyl, (Forts.) ' 

— Kompl. mit Co(II), kinet. Daten tiber die Oxyd. mit 
Kupfer(II)- u. Eisen(III)-perchloraten in wasserfreiem 
Acetonitril 254, 314 

Diquat(6,7-Dihydrodipyrido[1,2-a:2’,1’-c] -pyrazidinium- 
chlorid), Best., UV-spektralphotom. 2538, 239 

— — von Riickstanden v. radioakt. — zur Bliten- 
kontrolle nach der Behandlung des Zuckerrohres 251, 
139 

— Nachw. neben Amiben-, Randox-, CIPC- u. Paraquat- 
Nachw., diinnschicht-chromatog.-ringofenmeth. 
kombin. (halbquant.) 2538, 239 

— — Ringofentechn., halbquantitativ 252, 63 

Disaccharidasen, Magen-Darm—, Best., diinnschicht- 
chromatog. 259, 95 

Disaccharide, Analyse, gas-fliissig-chromatog./massen- 
spektrom.-kombin. als permethylierte Alditole 257, 
327 

— Best. der Struktur v. — als O-Trimethylsilyl-Derivate 
vy, Disaccharidalditolen durch Kombinat. v. Gas- 
Fliissig-Chromatographie u. Massenspektrometrie 254, 
78 

— — in Blut, gas-chromatog., als Trimethylsilylderiv. 
253, 405 

— — in Zuckerrohrsaft, gas-chromatog., als trimethyl- 
silylierte Deriv. 256, 331 

— 4C-mark., enzymat. Best. der radiochem. Reinheit 
258, 61 

— gas-chromatog./massenspektrom. Identifiz. als acetyl. 
u. silylierte Boronate 259, 212 

— gas-fliissig-chromatog. Untersuchung als Trimethy]- 
silylather 260, 61 

— Nachw. in Gerstenkérnern (ruhenden-), diinnschicht- 
chromatog. 258, 235 

— — neben Mono- u. Trisacchariden-Nachw. ionenaus- 
tausch-chromatog. 258, 329 

— — neben Mono- u. Trisacchariden-Nachw., saulen- 
chromatog. (zentrifugal-), in Mikro-Silicagel-Teilchen- 
Fillungen 260, 313 

Dischwefeldichlorid, Best., titr.-konduktom., nichtwaBr., 
mit Carbonsauren in DMF 259, 53 

Disk-Elektrophorese, s. Elektropherographie, Gel 
(Polyacrylamid-) 

Disulfide, Analyse, gas-chromatog. 258, 385 

— Best. in Luft u. Koksgas, gas-chromatog., coulom. 
Detektor 255, 286 

— — neben Mercaptanen- u. anorg. Sulfiden-Best., titr.,- 
potentiom. 255, 164 

— biolog. wichtige, Best., gas-fliissig-chromatog. 254, 169 

— Nachw. chromatog. 253, 161 

Disulfidgruppen, Best. in Weizenschrot, titr.-potentiom. 
259, 245 

Disulfoton[0,-0-Diathyl-S-(3-thia-pentyl) -dithiophosphat] b 
Abbau u. Anticarboxylesterase-Aktivitit v. — nach 
®°Co-Gammabestrahlung 256, 335 

— Best. in Korn, Milch, Gras u. Kot, gas-chromatog. 
256, 335 

— in Tabakpflanzen, gas-chromatog. 251, 137 

Diterpenharzsiuren, Ester, Methyl-, Massenspektren 
258, 389 

Dithianon[2,3-Dicyan-1,4-dihydrodithiaanthrachinon- 
(1,4)], Best. in Delan-Col (waBr. Suspension der Fa. 
Plant Protection Ltd.), spektralphotom., mit 2,4- 
Dinitrophenylhydrazin 251, 138 


2,2’-Dipyridyl — Dopamin 


— — IR-spektralphotom. 251, 138 

Dithiocarbamate, Best. in Pflanzenproben, modifiz. 
CS,-Meth. 251, 135 

Dithionat, Best. neben Tri- u. Tetrathionat-Best., titr. 
(cerim.-) 257, 149 

— — titr. (cerim.-) 257, 149 

Dithionitlésungen, Analyse, kontinuierl., enthalpim. 251, 
190 

Dithizon, bicycl. neues Oxydationsprodukt 256, 41 

— Reinheitsbest., chromatog.-spektralphotom. 256, 297 

— Zersetzung v. Stammldsungen u. Identifizierung v. 
zwei Oxydationsprodukten 260, 140 

Dithizonate, chromatog. Trenn. bei der Best. v. Mikro- 
beimengungen 255, 151 

Ditolylphosphorochloridat, gas-chromatog. Best. v. Tetra- 
arylpyrophosphaten u. Diarylphosphorochloridaten in 
Triarylphosphat 255, 80 

Diuretica, Nachw. in Pharmaka u. biolog. Flissigk., 
dinnschicht-chromatog. 255, 314 

Diuron[8-(3,4-Dichlor-pheny]) -1,1-dimethyl-harnstoff], 
Best. in techn. Proben u. Praparaten, titr. 254, 93 

— — in Wasser (Oberflaichen-), gas-chromatog. (Elektro- 
neneinfang-) 251, 139 

— — titr.,-amperom. 255, 201 [Or] 

Divinyl, Best. v. Beimengungen (Mikro-), gas-chromatog.- 
massenspektrom. 254, 232 

Divinylbenzole, Gas-Chromatographie u. Thermodynamik 
der Trennung auf fliissigen 4,4’ -Dihexoxyazoxybenzol- 
Kristallen 252, 58 

Dixanthogen, Best., titr. oder spektralphotom., nach 
Reduktion mit Zinkamalgam 257, 154 

DNBA(38,5-Dinitrobenzamid), Best. in Futtermitteln, 
gas-chromatog. 258, 318 

Dodecanol-1, Best. in nichtsulfonierten anionakt. Ten- 
sidanteil, [R-spektrom. 258, 89 

Dodin(Dodecyl-guanidinacetat), Best., titr., in nichtwaBr. 
Lés. 256, 82 

Dokumentation, Schlitzlochkarten— der Literatur tiber 
toxikologisch-chem. Analytik u. deren Grenzgebiete 
256, 256 

Dolomit, Best. v. Ca, thermom., durch Substitutions- 
reaktionen mit Mg-ADTA 256, 129 [Or] 

— — v. Ca u. Mg, titr. (chelatom.-) 253, 383 

— — v. Fe, photom., mit Methylxylenolblau 259, 67 

— — v. Pb u. Zn (simultan), y,y-Streuungsmeth. 256, 380 

Dopa, Best., colorim., nach Oxydation u. mit Formamid 
als stabilisierendes Lésungsmittel 260, 88 

— — in Harn, fluorim. 259, 173 

— — neben Tyrosin-Best., (simultan), voltamm., mit 
rotierender scheibenformiger Graphitpasten-Elektrode 
260, 330 

— D- u. L-Isomere, Trenn., siulen-chromatog. 260, 175 

— u. Stoffwechselprodukte, Best. in Harn u. Plasma v. 
Parkinson-Patienten 260, 412 

Dopa-decarboxylase, Best. u. Partialreinigung 251, 342 

Dopamin, Best. in Harn, fluorim. 256, 254 

— — in Rattenhirnextrakten spezif. Bereiche 254, 246 

— — neben Adrenalin- u. Arterenol-Best. in Gehirn- 
gewebe 259, 85 

— — — in Harn, diinnschicht-chromatog. - fluorescenz- 
spektralphotom. 259, 84 

— — neben Arterenol-, Serotonin- u. 5-Hydroxyindol- 
essigsaure-Best. in einem einzigen Mausehirn, extr., 
fluorim. 258, 332 


Dopamin — Dysprosium(III)-oxid 


— — neben 3,4-Dihydroxy-phenylalanin-, Adrenalin- u. 
Arterenol-Best. in Gewebe, siulen-chromatog.- 
spektrofluorim. 258, 92 

—u. Metabolite, Best., dinnschicht-chromatog. 256, 256 

Dopings, Nachw. bei Hochleistungssportlern, analyt. u. 
pharmakokinetische Probleme 259, 219 

Doppelbindungen, Best., automat., durch quantit. 
Hydrierung 255, 409 

— in Maleinsaureestern 257, 371 

— -C=C—, Best. mit m-Chlor-perbenzoesdure 255, 140 

— Nachw., Farbtest mit Dinitroarylsulfonsiuren nach 
Epoxidier. mit Perbenzoesiuren 257, 371 

Doriden, s. Glutithimid 

Dorschleberél, Best. v. Fettséuren (gesitt., verzweigte u. 
ungesatt.-) 257, 238 

Dosimetrie, gas-coulometrische Ferndosierung radio- 
aktiver Fliissigkeiten 253, 286 


Doxepinhydrochlorid, Best. in Harn, gas-fliissig-chromatog. 


260, 333 ‘ 
2,4-D P(2,4-Dichlorphenoxypropionsiure), Nachw. neben 
MCPP-Nachw. in Wasser, diinnschicht-chromatog. 

258, 318 

Drogen, Arzneibuch—, diinnschicht-chromatog. Kenn- 
zeichn. 256, 148 

— modern microcrystal tests for — XVIII. (Fulton) 
253, 365 [L] 

DTPE(Diathylentriaminpentaessigsiure), Best. neben 
NTE- u. ADTE-Best., titr.,-potentiom. 254, 52 

— kinet. Untersuch. der Oxydat. v. —, NTE, ADTE u. 
CDTE mit Ce(IV) in schwefelsaurer Los. im Vergl. 
255, 30 [Or] 

— Oxydation mit Ce(IV) in perchlorsaurem Medium, 
kinet. Untersuch. 260, 371 [Or] 

Diingemittel, Analyse, Ubersichtsbericht 259, 241 

— Best. der Nutzbarkeit v. wasserunlosl. Stickstoff- 
quellen in — 255, 299 

— — Best. v. 4-Amino-1,2,4-triazolhydrochlorid, colorim. 
253, 235 

— — v. B, atomabsorptions-spektralphotom. 257, 75 

— — — flammenphotom. 259, 385 


— — y. B. (wasserlésl.-), atomabsorptions-spektralphotom. 


254, 90 

— — — in Komplexdingern, spektralphotom., mit 
Azomethin H nach Extrakt. mit 2-Athyl-1,3-hexandiol 
258, 117 [Or] 

— — vy. F-, elektrodenionenspezif. 258, 163 

— — vy. Fe, Ca, Mg u. Cu. atomabsorptions-spektral- 
photom. 255, 299 

— — vy. Feuchtigk. 258, 235 

— — v. H,0 (frei u. Gesamt-) 259, 385 

— — v. K,O, automat., gemeins. Untersuch. 255, 414 

—-——-—-— 259, 156 

— — — titr., modifiz. Tetraphenyloborat-Meth. 251, 131 

— — v. Mo, atomabsorptions-spektralphotom. 259, 385 

— — y. N, automat. Dumas- u. Kjeldahl-Meth. im Vergl. 
254, 90 


— — v. N (Gesamt-) 258, 82 

— — — EinfluB des Cl-/NO,--Verhialtnisses 259, 385 

— — v. N (wasserunlosl.-), Kjeldahl-Meth. AOAC 2.044 
257, 76 

— — v. P, alkalim. Quimocia-Meth., Gemeinschaftsstudie 
251, 131 

— — — atomabsorptions-spektralphotom. als Chinolin- 
Molybdatophosphatkompl. 259, 156 

— — v. PO,3-, spektralphotom., mit Unicam SP3000- 
Spektrophotometer 260, 164 

— — v. P.O, (wasserldsl.) in —, die kurzkettige lineare 
Polyphosphate enthalten 257, 76 

— —v. P. Fe u. Al (simultan), colorim. automat. 255, 
155 

— — v. Wassergehalt (freiem u. gesamtem-), titr., mit 
Karl-Fischer-Reagens 254, 235 

— — v. Zn, sdulen-chromatog. (ionenaustausch-)- 
spektralphotom., mit Zincon 259, 333 

Diinnfilmsorptiographie, s. Chromatographie, Diinnfilm 

Diinnschicht-Chromatographie, s. Chromatographie, 
Diinnschicht 

Diinnschicht-Elektrophorese, s. Elektropherographie, 
Diinnschicht 

Duftgemische, Best. v. Riechstoffgehalt in Kdlnischwasser 
u. Parfiim. UV-spektralphotom. 251, 144 

Duftstoffe, Best. in Luzerne-Bliiten, gas-chromatog., 
Probenahme-Technik 260, 403 

Dulcin, Best. neben Cyclamat- u. Saccharin-Best. in 
ihrem Gem., gas-chromatog. 255, 123 [Or] 

— Nachw., diinnschicht-chromatog. 254, 406 

Dursban(0,0-Diiathyl- 0-3,5,6-trichlor-2-pyridyl-thio- 
phosphat), Best. in Milch u. Korpergewebe des Rindes 
251, 346 

— — in Truthahn- u. Hiihnergewebe, gas-chromatog. 264, 
155 

— — in Vieh-Emulsionsbidern, Extr.- u. [R-spektroskop. 
Verf. 257, 166 

— — in Wasser, Schlamm, Vegetation, Fisch, Enten, 
Insekten u. Krustazeen 254, 405 

— Sauerstoff-Analoge, Best. in Milch u. Kérpergewebe 
des Rindes 251, 346 

Dyren[2,4-Dichlor-6-(o0-chloranilin) -s-triazin], Best. 
in Pflanzenextrakten, diinnschicht- oder gas-chromatog. 
256, 79 

— in Tomaten- u. Erdbeerextr., gas-chromatog. 269, 388 

Dysprosium, Best. in Boratglisern, spektrofluorim. 258, 
313 

— — in Gesteinen, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 251, 
114 

— — in silicat. Mineralien, atomabsorptions-spektral- 
photom. 256, 382 

— — in Y,0,, réntgenfluorescenzspektrom. 255, 407 

Dysprosium(III)-oxid, Best. neben Eu,03-, Sm,O,- u. 
Tb,0,- Best. in optischen Fluoriten, spektrog. oder 
spektrofluorim. 260, 320 
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Edan, Best., titr. (nichtwaBr.-), mit visueller u. photom. 
Endpunktsanzeige 251, 156 

Edelgase, Best. in Luft, gas-chromatog., mit Warmeleit- 
fihigkeitsdetektor u. Palladium-Transmodulator 260, 
155 

Edelmetalle, Best., atomsabsorptions-spektralphotom., 
Beseitigung v. Interferenzen 260, 309 

— — in Hg (Reinst-), Spurenanreicher. durch partielles 
Losen der Matrix 257, 28 [Or] 

— Diimnschicht-Chromatographie 260, 309 

— dinnschicht-chromatog. Trenn. v. Pt-, Pd-, Rh- u. 
Tr-Sulfatkompl. 258, 152 

— Extr. mit phosphororgan. Verb. aus Chloridlés. 257, 
46 

— Trenn., diinnschicht- chromatog., durch Komplexbild. 
257, 224 

— — diinnschicht-chromatog. (verteilungs-), als Chlorid- 
kompl. 255, 393 

EHDP(Athan-1-hydroxy-1,1-diphosphonsiure), Best.., titr.,- 
spektralphotom., mit Thoriumdiaminocyclohexan- 
tetraacetat (Th-DCTA) 255, 140 

Hier, Best. v. Ameisen-, Essig-, Propion- u: Butterséiure 
in Voll—, gas-fliissig-chromatog. 257, 311 

— vy. Bernsteinsdure (freier-), gas-chromatog. 256, 89 

— — v. Bernstein- u. Milchséure, gas-chromatog. 258, 
238 

— — v. DDVP, gas-chromatog. 254, 155 

— — v. flicht. Sauren, gas-flissig-chromatog. AOAC- 
Meth. 259, 249 

— — v. Hg, atomabsorptions-spektralphotom., flammen- 
los 257, 308 

— — vy. B-Hydroxybuttersaure, gas-chromatog. 255, 308 

— — — — Gemeinschaftsuntersuch. 259, 391 

— — v. Milch- u. Bernsteinséure, gas-chromatog., Ge- 
meinschaftsuntersuch. 251, 413 

— — — gas-flissig-chromatog. u. AOAC-meth., Ge- 
meinschaftsuntersuch. 264, 151 

— — vy. Sulfachinoxalin, gas-fliissig-chromatog. 258, 403 

— Nachw. v. Isovaleriansadure in nicht ausbriitbar an- 
gefallenen — u. Beobachtung einiger nicht identifi- 
zierter Komponenten in zersetzten — 261, 412 

— — vy. Proteinen, elektrophoret. (disk-) 258, 243 

Eierlikér, Nachw. v. Farbstoffen (wasserlésl. synthet.-) 
255, 310 

Eigelb, Best. in Mayonnaisen, photom. Halbmikro- 
Schnellmeth. 260, 327 

— — vy. Carotinoiden 256, 401 

— — v. Fett u. Fettsdiuren in getrocknetem-, modifiz. 
AOAC-Meth. 259, 249 

— — v. Fettgehalt zur Riickstandsanalyse v. lipidlés. 
Pesticiden 257, 239 

— — vy. GS-13005 u. dessen Stoffwechselprodukte, gas- 
chromatog.-flammenphotom. 256, 334 

— Nachw. v. Proteinen elektrophoret. (disk-) 258, 243 

Hiklar, Nachw. in Briihwiirsten, elektrophoret. (poly- 
acrylamid-) 255, 308 

— — v. Proteinen, elektrophoret. (disk-) 258, 243 

Eingeweide, Nachw. v. Phenylathylamin in Extrakten 
v.—, diinnschicht-chromatog. 255, 243 

Kinkristalle, Bi-Sb—, Best. v. Sb, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 258, 69 

— CaF’,—, Valenzbest. v. U 258, 389 


Edan — Hisen 


— Analyse v. Diffusionsschichten in dem System Si/Mn 
255, 79 

Eisen, Analyse in der —metallurgie, Uberblick 259, 239 

— — neue Untersuchungstechnik 256, 97 [Or] 

— — spektrochem., nach Extr. v. Fe m. Tale We [ene e 
Dichlor-athylather 257, 300 

— — spektrom. (emissions-), Untersuch. v. Matrix- 
effekten 257, 257 [Or] 

— Best., atomabsorptions-spektralphotom. 254, 292 

— — — in Luft/Acetylen-Flamme, Stérung durch Co, Ni 
u. Cu 252, 398 

— — — Matrixeffekte 258, 100 [Or] 

— — — nach Extr., Stérung durch Komplexbildner 255, 
62 

— — — Stérungen durch Sduren 264, 37 

— — coulom.-titr., Theorie, Apparatur u. Methodik 258, 
136 

— — chronom. 265, 227 

— — dinnschicht-chromatog., als Chelatverb. mit 1-(2- 
Pyridylazo)-2-naphthol 254, 334 

— — ESR-spektrom. 254, 57 

— — extr.-spektralphotom., als Assoziat des Ferroin mit 
Farbstoffen der Sulfophthaleinreihe 257, 367 

— — — als o-Phenanthrolin-Azid-Mischligandenkompl. 
254, 314 

— — — mit Tiron 257, 222 

— — fluorescim., mit einer abgewandelten, durch Mikro- 
wellen angeregten elektrodenlosen Entladungsréhre 
254, 227 

— — — mit Phthalsdiure 259, 145 

— — elektrodenfluoridionenaktiv 260, 47 

— — gravim., mit Bis-(salicylaldehyd)-athylendiamin 
252, 39 

— — in Al, atomabsorptions-spektralphotom. 258, 375 

— — — réntgenfluorescenzspektrom. (Spuren) 252, 402 

— — — spektralphotom., mit Krokonsaure 258, 319 

— — in Al-Draht, Al-Messing, Zn u. Te-Bronze, atom- 
absorptions-spektralphotom. 268, 375 

— — in Al-Leg., extr.-spektralphotom., als Tris-[pentan- 
dion-(2,4)] -eisen(III)- Kompl. mit Propylencarbonat 
256, 319 

— — — photom., Rhodanidmeth. m. H. eines Standard- 
zusatzes 255, 289 

— — — titr. oder spektrog. EinfluB v. anwesendem Si 
256, 226 

— — in Al/Si-Leg., aktivierungsanalyt. (neutronen-) 254, 
281 [Or] 

— — in Al/V-Leg., photom., mit o-Phenanthrolin 254, 325 

— — in Al/Zn/Mg-Leg., spektrog. 257, 298 

— — in alkohol. Getranken, colorim. bzw. atomabsorp- 
tionsspektralphotom. im Vergl. 254, 146 

— — in Aufbereitungsanlagen-Produkten, réntgen- 
fluorescenzspektrom. 258, 381 

— — in Backpulver, atomabsorptions-spektralphotom. 
257, 309 

— — in Bi, spektrog., nach Fest/Flissig- Extr. 255, 406 

— — in biolog. Material automatis. 258, 243 

— — — isotopenverdiinnungsanalyt. 259, 78 

— — — spektralphotom., mit Terosit 258, 243 

— — in Blattern der Weinreben, kinet.-photom. 254, 91 

— — in Cd (hochreinem-), spektrog., nach destillat. 
Abtrenn. des Cd 256, 69 


Eisen 


— — in Co (hochreinem-) 255, 152 

— — in Co, Mn, Al, Mg, V u. Zr, extr.-photom., als 
Tris-(dibenzylsulfoxid-Eisen(II1)-rhodanid 255, 407 

— — in Cu-Erzen, réntgenfluorescenzanalyt., mit T-Zr- 
Quelle 257, 384 

— — in Cu/Fe-Gem., gravim., mit n-Thiobenzoyl-N- 
phenylhydroxylamin 255, 76 

— — in Cu u. Cu-Leg., extr.-photom., mit 2,2’-Dipy- 
ridyl nach extr. Trenn. mit n-Capronsiure 258, 229 


— — in Cytochrom c, atomabsorptions-spektralphotom. 
255, 174 


— — in Dolomit, photom., mit Methylxylenolblau 259, 67 


— — in Diingemitteln, atomabsorptions-spektralphotom. 
255, 299 

— — in Kisenerzen, titr.,-amperom. 255, 294 

— — in Hisenerzen (reduz.-), Vergl. versch. Meth. 258, 
328 

— — in Erzen, Martinschlacke u. Spezialstahlen 255, 62 

— — in Erzen, Stahl u. Fe/Cu-Gem., gravim., mit 
N-Thiobenzoyl-N-phenylhydroxylamin 255, 76 

— — in Erzen, titr., -amperom., mit SnCl, 258, 73 

— — in Ferrum reduktum, v. metall. — 252, 403 

— — in Gesteinen, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 257, 
384 “ 

— — — rontgenradiom. 256, 383 

— — in Glucosesirup, Starke, Vitalkleber u. Weizenmehl, 
photom. 258, 241 

— — in Him-Verbindungen, 256, 155 

— — in Hamoglobin, Standardisierung v. Hb 258, 410 

— — in Harn u. Serum u. der Gesamteisenbindungs- 
kapazitaét, automat. ,,Zak-Epstein-Mikrometh.“ 256, 
156 

— — in HCl, H,SO,, Al, Al-Leg., Cu-Pulver, CuSO,, 
Al-Bronze, Ni-Leg., Zn, Mg, Kalkstein, Marmor u. 
Portlandzement, extr., titr. mit Kupferron 251, 280 

— — in Katalysatoren 259, 154 

— — in Knochenmark, histochem. u. aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 257, 323 

— — in Konzentraten u. Abgingen mit dem réntgen- 
radiom. Analysator ,,Ferrit‘* 253, 387 

— — in Krabben 258, 169 

— — in Luft, réntgenfluorescenzspektrom. 255, 65 

— — in Luftablagerungen u. -niederschlagen, akti- 
vierungsanalyt. (neutronen-) 255, 404 

— — in Messingoberflachen, polarog. 253, 374 

— — in Metallen u. Legierungen, fluorim., mit 2,6-Di- 
[pyridy]-(2)]-4-(p-methoxy-phenyl)-pyridin 258, 393 

— — Metallfiuoridverb. des Typs Me(I)Me(II)F, 255, 
353 [Or] 

— — in Nylonpolymeren, atomabsorptions-spektral- 
photom. 254, 233 

— — in Olen (Speise- u. Salat-), atomabsorptions-spek- 
tralphotom., nach verkohlender Veraschung 260, 404 

— — in org. Extrakten, atomabsorptions-spektral- 
photom. 254, 229 

— — in org. Waschrohstoffen, atomabsorptions-spektral- 
photom. 255, 85 

— — in Pd/Cr-Leg., atomabsorptions-spektralphotom. 
258, 382 

— — in Pd (zur Herstell. v. Radioisotopen dienendem-), 
aktivierungsanalyt. (neutronen-) 257, 302 

— — in Pflanzen, papier-chromatog.-reflexionspektral- 
photom. 254, 235 

— — in Pflanzenaschen (Lésungen v.-), automat. 258, 82 
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— — in Pflanzenblattgewebe 255, 300 

— — in Pflanzenmaterial, colorim., mit «, «’ -Dipyridyl 
255, 300 

— — in pharmazeut. Produkten, atomabsorptions-spek- 
tralphotom. 265, 313 

— — in Pyrethrum-Extr., photom. 258, 405 

— — in radioaktiven Lésungen, polarog. (square-wave-), 
Fernbedienungsmeth. 252, 46 

— — in Roh- u. Superphosphaten, spektrog. 254, 90 

— — in Schmier6l, réntgenfluorescenzanalyt. 258, 233 

— — — — 257, 391 

— — in Serum, atomabsorptionsspektralphotom. u. spek- 
tralphotom. Verf. im Vergleich 2538, 243 

— — — auch Gesamt-Bindungskapazitat 257, 408 

— — — AutoAnalyzermeth. 257, 88 

— — — Makro- u. Mikrometh. in einem einzigen 
Reagensglas 257, 242 

— — — Mitfallung v. Fe(III)-ionen u. Protein u. die 
reduzierende Kapazitat des Serums als beeinflussende 
Faktoren 256, 156 

— — — photom. 252, 413 

— — — spektralphotom., mit Benzodiazepan nach 
Redukt. zu Fe(III) 258, 325 

— — — — mit Ferrozin 259, 78 

— — — — mit Haematoxylin 2538, 325 

— — in Serum u. der Gesamteisenbindungskapazitat, 
atomabsorptions-spektralphotom. 256, 155 

— — — mit ,,Teepol‘ 256, 156 

— — — y. latenter Hisenbindungskapazitat, radiochem. 
256, 156 

— — in Seifen (gefarbten u. stabilis.-) colorim. 254, 241 

— — in Silicaten, atomabsorptions-spektralphotom. 255, 
77; 154 

— — in silicat. Gesteinen, réntgenfluorescenzspektrom., 
AufschluBschmelzverfahren 254, 1 [Or] 

— — in Silicatmineralien wie Eisenpyroxen, Peridotit u. 
Basalt, colorim., durch Pertitansaéurebild. mit Fluor- 
titansiiure- Hydrogenperoxid-Reagens 255, 407 

— — in Sn/Pb-Létleg., polarog. (kathodenstrahl-) 263, 
378 

— — in Ta,O,, spektrog., Abhingigkeit der Genauigkeit 
258, 209 

— — in Talk, atomabsorptions-spektralphotom. 255, 153 

— — in Te (hochreinem-) spektralphotom. 257, 229 

— — in Wasser (FluB-), réntgenfluorescenspektrom. 252, 
46 

— — in Wasser (See-), fluorim., mit Phthalsaure 259, 145 

— — in Wasser u. Al, spektralphotom., mit Natrium- 
sulfid in alkal. Medium 268, 68 

— — in Y,0, (hochreinem-), spektralphotom., mit 
B-PAN 258, 388 

— — — spektrom. (emissions-) 255, 103 [Or] 

— — in Zn (hochreinem-), spektralphotom. 255, 288 

— — in Zn-Leg., polarog. 2538, 67 

— — massenspektrom., m. H. der Isotopenverdiinnungs- 
meth. (pg-Bereich) 252, 377 [Or] 

— — neben Al-Best. in Pu 258, 225 

— — — in SiC], colorim. 258, 330 

— — — titr.,-potentiom., mit DTPA 254, 66 

— — neben Al- u. Si-Best., atomabsorptions-spektral- 
photom., Berechn u. Korrektur der gegenseitigen 
Stérung 252, 404 

— — neben Al- u. Ti-Best. in Silicaten, s’ulen-chromatog. 
(ionenaustausch-)-titr. (komplexom.-) 258, 396 
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Eisen, Best. (Forts.) 

— — neben Au-Best. in Misch., aktivierungsanalyt. 
(neutronen-)-f-spektrom. 267, 161 

— — neben Ca-, Mg- u. Al-Best. in Gesteinen, Erzen, 
Mineralien, Zementen u. Wasser, titr. (komplexom.-), 
aus einem einzigen Aliquot 2538, 206 [Or] 

— — neben Ca-, Mg-, Mn -u. Zn-Best. in Lebensmitteln, 
atomabsorptions-spektralphotom., vergl. Untersuch. 
der Trocken- u. NaB-Veraschungsmeth. 257, 78 

— — neben Co- u. Ni-Best. in Leg. (Kovar- u. ahnlichen 
Einschmelz-), extr., titr. 254, 127 [Or] 

— — in magn. diinnen Uberziigen, spektralphotom. 
unter Anwend. v. 8-Mercaptochinolin 256, 230 

— — — polarog. (oszillo-) 257, 59 

— — neben Oo-, Cd- u. In-Spurenbest. in elektrolyt. Lés. 
v. Zinksulfat, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 251, 61 

— — neben Co-, Cu-, Ga-, W- u. Zn-Best. in Gesteinen, 
aktivierungsanalyt. (neutronen-)-anionenaustausch- 
chromatog. 256, 74 

— — neben Cr-Best. in Leg. (galvan. gewonnenen Fe/ 
Cr/Ni-), titr. 256, 378 

— — neben Cr-, Co-, Mn- u. Ni-Best. in Ag, atomab- 
sorptions-spektralphotom. 256, 72 

— — neben Cu-Best. in Ag, atomabsorptions-spektral- 
photom. 255, 72 

— — — in Bier, atomabsorptions-spektralphotom. 256, 
86 

— — — in Bronze, Messing u. Silumin, spektralphotom. 
255, 148 

— — — in org. Verb., Reduktionsmeth. 251, 65 

— — — in §n, spektralphotom. 259, 64 

— — — spektralphotom. 252, 39 

— — neben Cu- u. Sb-Spurenbest. in Pb (Reinst-), 
spektrog., nach Ausfallen des Bleichlorids 256, 71 

— — neben Cu- u. Zn-Best. im Biolog. Material aus einer 
einzig. Kinwaage ohne vorherige Trenn., polarog. 251, 

334 

— — neben Cu-, Sn- u. Bi-Spurenbest. in Pb (Reinst-), 
spektrog., nach ionenaustausch-chromatog. Abtrenn. 
des Pb 256, 71 

— —neben Cu-, Zn-, Ag- u. Sb-Best. in Sn/Pb-Leg., 
atomabsorptions-spektralphotom. 256, 377 

— — neben Cu-, Zn-, Mn- u. Cd-Best. in Wein u. 
Traubenmost, atomabsorptions-spektralphotom. 259, 
390 

— — neben Fe(II)-Best. in Eisenerzen, titr.,-amperom. 
256, 381 

— — neben Fe(II)- u. Fe(II1)-Best. in Pharmaka, spek- 
tralphotom. 259, 164 

— — neben Fe-Bindungskapazitat-Best. (simultan) in 
Serum, automat. 259, 400 

— — neben K.-, Ca- u. Al-Best. in Bentonit, atomabsorp- 
tions-spektralphotom. 256, 72 

— — neben Mn-Best. in Ti, réntgenfluorescenzspektrom. 
257, 158 

— — neben Mn-Spurenbest. in Ti, polarog. (oszillo-) 
256, 71 

— — neben Mn- u. Co-Spurenbest. in belg. Mineral- 
wassern, polarog. (oszillo-) 258, 316 

— — neben Na-, K-, Ca-, Mg- u. Cu-Best. in Milch, 
atomabsorptions-spektralphotom. 259, 391 

— — neben Ni-Best. in Ferriten 259, 328 

— — — in Permalloy-Filmen, rontgenfluorescenzspek- 
trom. 256, 379 


Eisen 


— neben Ni- u. Co-Best., siulen-chromatog. (anionen- 
austausch-), titr. (komplexom,-) 252, 39 

— neben Ni- u. Cr-Spurenbest. in Plutoniumnitrat- 
lésungen, atomabsorptions-spektralphotom. 254, 385 
— neben Ni, Co- u. Cu-Best. in Sulfiderzen u. Ge- 
steinen, papier-chromatog. 257, 305 

— neben Ni-, Co-, Mn- u. Cr-Best. in W u. Mo, 
atomabsorptions-spektralphotom. 259, 337 [Or] 

— neben Ni-, Co-, Mn-, Cr- u. Zn-Best., sdulen- 
chromatog. (anionenaustausch-) 254, 385 

— neben Ni-, Cr- u. V-Best., redox- u. ionenaustausch- 
siulenchromatog. 261, 59 

— neben P- u. Al-Best. (simultan) in Phosphat- 
gesteinen u. Diingemitteln, colorim. automat. 255, 155 
— neben Sb- u. Mo-Best. in Ni oder U, atomabsorp- 
tions-spektralphotom. 254, 330 

— neben Si-, Al- u. Ca-Best. in Magnesit, atomab- 
sorptions-spektralphotom. 258, 72 

— neben Ti- u. Al-Best. in Ferrotitan, siulen-chro- 
matog. (ionenaustausch-) 254, 328 

— neben Transferrin-Best. in Cerebrospinalflissigk. 
259, 401 

— — in Harn 259, 400 

— neben V-Best. (simultan) in Stahl, spektral- 
photom., mit 6-Isopropyltropolon 259, 326 

— neben V-, Cu- u. Mo-Best. in Stahl, titr., -amperom. 
257, 66 

— neben Zn-Best. in Al,O03, atomabsorptions-spek- 
tralphotom. 256, 384 

— polarog. (ng-Mengen) 258, 390 

— spektralphotom., mit DANP 260, 56 

— — mit 2,4-Dihydroxybutyrophenonoxim 287, 58 
— — mit 3-Hydroxy-1,3-diphenyltriazin 264, 140 

— — mit 1,10-Phenanthrolin u. Thiopyrin als re- 
duzierendes Agens 256, 319 

— — mit Picolinaldehydthiosemicarbazon 260, 308 
— spektrofluorim., durch Léschen der Luminescenz v. 
2,2’, 2’’-Terpyridin 251, 329 

— titr., mit Kaliumdichromat-Lés. nach Redukt. mit 
Al 257, 161 

— titr., Stérung durch V beim Zinn(II)-chlorid/ 
Quecksilber(II)-chlorid/Bichromat-Verf. 251, 59 

— titr. (kompl.-),-dead stop 251, 323 

— — mit ADTA als Thiocyanatkompl. 258, 151 

— — mit ADTA gegen Salicylaldehyd u. Salicylaldo- 
xim 256, 54 

— — mit ADTA im UberschuB u. dessen Verviel- 
fachung durch Bleijodat 255, 223 

— — mit NTA gegen phenol. Ketone 258, 127 [Or] 
— — neuer Metallindicator 251, 275 

— titr. (komplexom.-)-photom., mit ADTA im Uber- 
schuB u. Ricktitration mit Bi(III) 260, 54 

— v. Ag-, Pb-, Sn-, Bi-, Te-, As- u. Sb-Spuren, spek- 
trog., unter Anwend. eines inhomogenen Magnet- 
feldes 255, 113 [Or] 

—v. Al, flammenphotom. 254, 327 

— — spektralphotom., mit Brenzcatechinviolett 259, 64 
— v. Co, extr.-spektralphotom., mit 2-Nitroso-5- 
dimethyl-aminophenol 260, 318 

— v. Cu, aktivierungsanalyt. (14 MeV-neutronen-) 
2538, 312 

— — photom. 252, 402 

— v. Korrosionsprodukten auf reinem—, Mé8bauer- 
spektrom. 259, 152 


EHisen — Eisen(II) 


— v. Mg u. Ca in GuB—, titr. (komplexom.-) 258, 322 
— v. Mn in reinem—, coulom.-titr. (mikro) 256, 229 
— v. Mn-Spuren, extr.-photom. 254, 18 [Or] 

— — extr.-photom., mit 2-Methyloxin 254, 330 

— v. Mo, flammenphotom. 254, 329 

— — photom., Maskierung v. Cu u. W 254, 329 

— v. Ni, photom. 252, 403 

— v. O, gas-chromatog. 252, 403 

— — in zonengeschmolzenem —, aktivierungsanalyt. 
(14 MeV-neutronen-) 253, 72 

—v. Si, automat. 259, 67 

— — photom. 256, 378 

— v. Siu. P (simultan) in Gu8—, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 258, 323 

— v. Sn, spektralphotom., mit Salicylidenamino-2- 
thiophenol 258, 323 

— v. Spurenelementen, spektrochem. 254, 16 [Or] 
—v. Te, photom., mit Wismuthiol II 251, 198 

— — spektralphotom. 253, 72 

— vy. Ti, atomabsorptions-spektralphotom. 255, 59 
— — polarog. (square-wave-) 252, 403 

— v. W-Spuren, re uteetdidorosbouraieltroin: 253, 
227 

— v. Zr, spektralphotom., mit Brenzcatechinviolett 


u. Anilin nach Extr. mit Tri-n-octylphosphinoxid 254, 


328 

— voltamm. (anodic-stripping-) 256, 54 

— voltamm., ohne Abtrennung der Matrix 260, 195 
[Or] 

Bindungskapazitat an SnO, in Salpetersiurelés. 258, 
151 

Bindungskapazitat, Best. der — v. Serum mit Hilfe 
des Fe(II)-5-pyridyl-benzodiazepin-2-ons 258, 325 


— Best. neben Fe-Best. (simultan) in Serum, automat. 


259, 400 

Extr. als Citratkompl. mit Aminen 258, 58 

— als Cupferronkompl. in Lésungsmittelgem. 258, 59 
— aus Boden mit 0,1 N HCl 259, 384 

Ferritin—, Best. in biolog. Gewebe, immunopracipi- 
tations-techn. 257, 89 

Gesamt—, Best. neben N (Gesamt-)- u. P (Gesamt-)- 
Best. in Wasser (SUB-), durch Photooxydat. mit UV- 
Licht 252, 401 

— Best. titr. (komplexom.-) gegen o-Mercaptobenzoe- 
sdure 254, 314 

GuB—, Analyse, atomabsorptions-spektralphotom. 
sowie polarog. 255, 75 

— Best. v. Bi-Spuren, atomabsorptions-spektral- 
photom. 259, 326 

— — y. Mn, atomabsorptions-spektralphotom. 253, 
382 

— — vy. Pb, atomabsorptions-spektralphotom. 253, 
226 

— — v. Pb-Spuren, atomabsorptions-spektralphotom. 
257, 159 

— — vy. Se, fluorim., mit Naphthyl-2,3-diamin 251, 
197 

— — v. Si, atomabsorptions-spektralphotom. 251, 
197 

— — y. Sn, atomabsorptions-spektralphotom. 257, 
158 

— — vy. Te, spektralphotom. 259, 327 

— — y. V, extr.-photom., als N-Benzoyl-N-pheny]- 
hydroxylamin-Kompl. 258, 312 
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— in Substitutionslage in Al,O3, Best. M68bauer-spek- 
trom. 265, 157 

— Isotope, Trenn., chromatog. 257, 58 

— Isotopenanalyse, massenspektrom., mit Atlas CH-4 
251, 329 

— Isotopengem., Trenn. v. Co, siiulen-chromatog. (extr.-) 
256, 77 

— Kompl. mit Carboxy-deriv. des Phenylfluorons 257, 
201 

— — mit 2,6-Diamino-5-nitroso-4-pyrimidinol, spektral- 
photom. Untersuch. 260, 56 

— massenspektrom. Isotopenanalyse 258, 380 

— — auf einer Ionenquelle mit Elektronensto8 258, 381 

— Nachw. neben Al-, Ti-, In- u. Ga-Nachw., diinn- 
schicht-chromatog., auf Cellulose 257, 348 [Or] 

— — neben Ga-, Al-, In- u. Ti-Nachw., diinnschicht- 
chromatog. 251, 319 

— — neben Mn-., Ni- u. V-Nachw., papier-elektrophoret., 
als Formaldoximkompl. 260, 397 

— — tipfelanalyt. 254, 383 

— Ni-Filme, Analyse, réntgenfluorescenzspektrom., mit 
Standards, prapariert durch die Pyrolyse v. Metall- 
organoverb. 254, 385 

— org. gebundenes, Extr. aus Bodenproben 252, 60 

— Roh-—, Best. v. C u. S (simultan), Hochfrequenz- 
Verbrennungsverfahren 251, 274 

— — —v.N, mit dem Analysengerait Leco TN-14 
255, 74 

— — — — photom. 256, 229 

— Spurenanreicher. in Meerwasser durch Fliissig-Extr. u. 
Ringofen 255, 146 

— — Mitfall. mit Phosphaten v. Al u. Sr 257, 158 

— Standardproben, Untersuchung der Kohlenstoffwerte 
251, 197 

— Trenn. aus Salzlés. (konzentr.-), siulen-chromatog. 
ionenaustausch-), am chelatbild. Harz auf Basis 
o-(2-Hydroxyphenylazo)benzoesiure 251, 180 [Or] 

—v. Al u. Ga, siulen-chromatog. (anionenaustausch-), 
m. H. v. Milchséure 255, 289 

— Trenn. v. Ni oder Ca, séulen-chromatog. (anionen- 
austausch-), Verwendung v. Ferron 256, 213 

— Trenn. v. Si, Extraktion mit Trioctylamin als 
H,Sik, 253, 70 

— Trenn. v. Ti u. Zr, fallungsanalyt., mit Phenylessig- 
sdure 267, 356 

— Trenn. v. U, siulen-chromatog. (ionenaustausch-), 
Verwend. v. Hydroxylaminkompl. 264, 373 

— Valenzbest. in Glas 253, 389 

Eisen-52, radiochem. Trenn. v. tragerfreiem — aus 
Chromtargets durch Extraktion mit Isopropylather 
260, 308 

Eisen-57, Méssbauer-Spektroskopie des —, das durch 
Elektroneneinfang v. *’Co gebildet wurde, in Kobalt 
(II)-hexamminchlorid 256, 54 

Bisen-59, Best. neben 144Ce- u. 144Pr-Best. in biolog. 
Proben 257, 241 

Eisen(II), Best., coulom., durch anodische Oxydat. v. 
Mn?+ 255, 80 

— — extr.-spektralphotom., mit PAR 260, 57 

— — in Boden u. Gesteinen, EinfluB v. org. Substanzen 
258, 235 

— — in Oxalatlés. 255, 298 

— — in Silicatmineralien (keram.-) nach Zersetzung mit 
Natriummetafluoroborat 2538, 386 
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Eisen(I), Best. (Forts.) 

— — in Wasser (See-), spektralphotom., mit Bathophe- 
nanthrolinlés. 2538, 308 

— — neben Co(III)-Best. in Ferriten 259, 328 


— — neben Fe-Gesamtbest., in Eisenerzen, titr.,-amperom. 


256, 381 

— — neben Fe(III)-Best., elektrophoret. (papier-) - 
spektralphotom. 256, 294 

— — — in silicat. Mineralien 256, 383 

— — — photom., mit Bis-(4-natriumtetrazolylazo-5)- 
aithylacetat 253, 308 

— — neben Fe(III)- u. Gesamteisen-Best. in Pharmaka, 
spektralphotom. 269, 164 

— — neben Fe(III)-Best. in ihren Gem., elektrophoret.- 
densitom., mittels N-(2-Hydroxyathy])-imidoessig- 
siure 254, 66 

— — neben V(IV)-Best. in ihrem Gem., titr. (cerim.-) 
256, 201 [Or] 

— — photom., mit pyridylsubst. Pyrazinderivat 251, 387 

— — spektralphotom., durch Lésungsmittelextr. mit 
4-(2-Pyridylazo)-resorcin/quaternaren Ammonium- 
salzen/Polyaminocarboxylsiure-Systemen 253, 301 

— — — mit Di-2-pyridyl-ketoxim als neuem Reagens 
251, 329 

— — — mit Ferrozin 252, 399 

— — — mit Methylthymolblau 251, 329 

— — — mit 2-Pyridyl-2’-hydroxymethansulfonsaure 252, 
38 

— — titr., mit Dichromat 256, 358 [Or] 

— — titr. (chromatom.-), gegen Phenothiazin-Deriv. 257, 
356 

— — titr. (redox-), mit Ceratlés. gegen Triphenylmethan- 
farbstoffe 258, 32 [Or] 

— — — mit Dichromat gegen Triphenylmethanfarb- 
stoffe 254, 110 [Or] 

— — — -potentiom., mit Kaliumchlorat 254, 366 [Or] 

— Extr. in Anwesenh. v. o-Phenantrolin u. n-Enanth- 
sdure in Isobutylalkohol 257, 354 

— — mit«-Dioximen aus alkal. u. sauren Lés. 258, 381 

— — mit 1-Nitroso-2-naphthol in Isoamylalkohol, 
spektralphotom. Untersuch. der Gleichgewichte 
1-Nitroso-2-naphthol/Wasser u. /Isoamylalkohol 258, 
220 

— Fe(III)-Systeme, voltamm. Untersuch. unter Verwen- 
dung rotierender Platinelektroden unterschiedlicher 
Form 260, 308 

— Kompl. mit 2-Benzoylpyridin-2-pyridylhydrazon, 
spektralphotom. Untersuch. 254, 52 

— — mit Bis- 2,3,5,6-tetrakis-(2’-pyridyl)-pyrazin, chem. 
Eigenschaften 251, 59 

— — mit 1- und 3-Cyanisochinolin- und substituierten 
2-Cyanpyridin-Derivaten, spektralphotom. Untersuch. 
258, 140 

— — mit Glycin, voltamm. Untersuch. 260, 308 

— — mit Pyridin-2-aldehyd-2-chinolylhydrazon, extr.- 
photom. Untersuch. 259, 300 

— Nachw., Tipfeltest mit Oximidobenzotetronsaure 255, 
393 

— Trenn. v. Fe(III), papier-chromatog., mit Tri-n- 
butylorthophosphat 258, 297 

Eisen(II)/(111), Best. des Ionenverhaltnisses im Nano- 
grammbereich m. H. v. Radioisotopen 254, 384 

— in CH,CN, Reduktionspotential 251, 40 


Eisen(II) — Eisen(II1) 


Eisen(II1), Analyse mit Hilfe v. Anioniten u. ADTA 254, 
384 

— Best., colorim., mit Hesperetin 257, 222 

— — coulom.-titr. 257, 43 

— — extr.-photom., mit 2,3-Dihydroxynaphthalin 
(Spuren) 256, 41 

— — extr.-spektralphotom., als Indoferronchelat 252, 
399 

— — gravim., mit Chlorkoji-Saure 258, 58 

— — gravim. oder photom., als Tris(2-thio-4-methyl- 
pyridin-1-oxid)-eisen(III) 260, 56 

— — in Alkalimetallsalzen u. Zn, sdulen-chromatog. 
(ionenaustausch-) 257, 385 

— — in Bauxit, spektralphotom., mit Benzoylacetanilid 
254, 364 [Or] 

— in biolog. Gewebe, spektralphotom., mit Maltol 258, 
416 

— — in mineral. u. metall. NBS-Proben, saulen- 
chromatog. (ionenaustausch-) - photom. 260, 56 

— — in Quarziten u. Tonen, spektralphotom., mit Oxin 
in waBrigem Pyridinmedium 258, 151 

— — katalyt.-photom., mit Variaminblau 257, 367 

— — neben Al in groBem UberschuB, titr. (komplexom.-) 
251, 201 

— — neben Al-Best. im Gem. (nacheinander) titr. mit 
ADTA - spektralphotom. mit Chromazurol S kombin. 
251, 59 

— — neben Cu(II)-Best., coulom.,-titr. 257, 43 

— — — in Stahl, extr., mit n-Caprylsaure 257, 66 

— — neben Cu(II)- u. Mn(II)-Best. (simultan), titr. 
(KMBR-) 258, 210 

— — neben Fe(II)-Best., elektrophoret. (papier-) - spek- 
tralphotom. 256, 294 

— — — in silicat. Mineralien 256, 383 

— — — photom., mit Bis-(4-natriumtetrazolylazo-5)- 
aithylacetat 253, 308 

— — neben Fe(II)- u. Gesamteisen-Best. in Pharmaka, 
spektralphotom. 259, 164 

— — neben Fe(II)-Best. in ihrem Gem., elektrophoret.- 
densitom., mittels N-(2-Hydroxyathyl)-imidoessig- 
sdure 264, 66 

— — neben Ga-, Co- u. Cu-Spurenbest. in Gegenw. v. 
versch. Chloriden im groBen UberschuB, saulen- 
chromatog. (extr.-), aus Rhodanidlos. in Tri-n-butyl- 
phosphat 257, 362 

— — neben Mn, Co, Niu. Zn, gravim., nach Fall. mit 
Ammoniumphenylacetat 257, 222 

— — neben Mo(VI)- u. V(V)-Best. in Gegenw. v. anderen 
Ionen, spektralphotom., mit 1-(2-Carboxy-4-sulfonato- 
phenyl)-3-hydroxy-3-phenyltriazin 255, 238 

— — photom., aus der Eigenfarbe seiner waBr. Lés., 
Additionsmeth. 256, 110 [Or] 

— — spektralphotom., mit Bithionol 251, 329 

— — spektralphotom., mit Chromazurol § 252, 38 

— — — mit 8-Hydroxychinolin-7-sulfonsiure 251, 329 

— — — mit Dikaliumsalz der N-Hydroxysuccinamid- 
sdure 255, 210 [Or] 

— — — mit 8-Hydroxychinolin-5-sulfonsaure u. Zephir- 
amin 252, 398 

— — — mit Indoferron 257, 215 

— — — mit Phenthiazinderivaten 260, 307 

— — — mit 2-(Pyridyl-2-azo)- oder 2-(2-Carboxypyridyl- 
3-azo)-chromotropsdure 259, 375 

— — — mit Quercetin u. Morin 254, 384 


Kisen(III) — Eisenlegierungen 


— — mit Solochromazurin B.S. (Spuren) 255, 368 (Or] 


— — — mit 3-Thianaphthenoyltrifluoraceton 252, 38 
— — titr.,-amperom. (bi-), mit Hg(I)-Perchlorat 257, 140 


— — titr. (chelatom.-), - 


potentiom. 251, 41 


— — titr.-KMR-spektrom. 258, 210 
— — titr. (komplexom.-) mit ADTA gegen 1-(2-Carboxy- 


4-sulfonatophenyl)-3-hydroxy-3-phenyltriazin 259, 311 


— — — gegen Fericon 256, 222 


— — gegen 3-Nitroso-4-hydroxycumarin 258, 365 [Or] 
— — gegen Pyridindiol-(2,3) 256, 319 

— — gegen Resorcylsduren 252, 38 

— — gegen Salicylamid u. 6-Resorcylamid 254, 141 
— — gegen Solochromazurin B.S. 260, 30 [Or] 

— — gegen versch. Indicatoren (Ubersicht) 257, 201 
— — unter Verwend. v. Ammoniumthiocyanat u. 
10°/,ige Tetrachlorkohlenstofflés. v. Amberlite LA-1 als 
Extr.-Indicator 256, 297 

— — mit CyDTA gegen Salicylaldoxim oder f-Resor- 
cylaldoxim 259, 367 [Or] 

— — mit NTE 257, 58 

— titr. (komplexom.-),-amperom., mit ADTA u. 
Mn0O,-Elektrode als Indicator 256, 345 [Or] 

— mit Zimt- u. 2- -Furohydroxamsiure, spektrophotom. 
Untersuch. 254, 52 

Fixtinktionskoeffizient in schwefelsaurem Medium, 
EinfluB der Temperatur 255, 62 

Extr, als Citratkomp.. mit Tri-n-octylamin in Chloro- 
form 256, 223 

— aus waBr. sauren Los. mit Capronsaurelés. in 
Chloroform 256, 307 

— in Anwesenh. v. Aminen mit n-Enanthsaure in 
Isobutylalkahol 257, 354 

— mit (Carboxy-2-athyl)-diphenyl-phosphinoxid in 
Chloroform 257, 222 

— mit 5,7-Dibrom-8-hydroxy-chinolin 258, 310 

— mit 1,1,1,2,2,3,3-Heptafluor-7,7-dimethyl-4,6- 
octandion 259, 376 

— mit O,0,S-Triathyldithiophosphat aus salzsauren 
Los. 255, 62 

— mit Salzen langkettiger Amine 259, 135 

Farbreakt. mit 2,3-Dihydroxypyridin in 1 N Mineral- 
sduren 254, 384 

Fe(II)/Fe(II1)-Systeme, voltamm. Untersuch. unter 
Verwendung rotierender Platinelektroden unter- 
schiedlicher Form 260, 308 

Kompl., mehrkernige, elektrochem. Best. v. Diffusions- 
koeffizienten 259, 302 

Kompl. mit Athylacetoacetat, Extr. aus waBr. Los. 

in Benzol, spektralphotom. Untersuch. 257, 340 [Or] 
— mit alkylsubstituierten 6-Diketonen, Verteilungs- 
koeffizienten im Einflu8 der Substituenten 259, 302 

— mit N-Benzoyl-phenylhydroxylamin, spektral- 
photom. Untersuch. 257, 59 

— — in waBr. Athanol, ppeltralphotons Untersuch., 
Ermittl. der Stabilitaétskonstanten 257, 367 

— mit Bithionol, Fenticlor sowie Hexachlorophen, 
Stabilitatskonstanten 254, 140 

— mit Chinizarin-2-sulfonsiure, spektralphotom. 
Untersuch. durch Computereinsatz 259, 53 

— mit Glycin, voltamm. Untersuch. 260, 308 

— mit Himatoporphyrin(IX), polarog. Verhalten 253, 
334 

— mit Schiffscher Base aus Phenylglyoxal u. p-Dimethyl- 
aminoanilin, spektralphotom. Untersuch. 256, 223 
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— maskierende Wirkung v. Wein- u. Citronensdure 
auf — 254, 384 

— Nachw. neben Al(III)- u. Cr(III)-Nachw., papier- 
chromatog. 258, 381 

— — neben Co(II)- u. Ni(II)-Nachw., mikrosk. 255, 238 

— Reduktion an Redoxiten u. anschlieBende oxydim. 
Best. 255, 62 

— Trenn., extr., mit Mesityloxid 2538, 220 

— — vy. Au(III), siulen-chromatog., mit TBP an SGili- 
cagel 253, 297 

— Trenn. v. Cu(II), extr., mit Carboxyathyl-diphos- 
phinoxid in Chloroform 255, 227 

— — v. Cu, Ni, Co, Cd u. Zn, fallungsanalyt., unter 
Verwend. v. Athylendiamin 255, 238 

— Trenn. v. Fe(II), papier-chromatog., mit Tri-n-butyl- 
orthophosphat 258, 297 

— Trenn. v. Pu(IV), extr., mit 1-Phenyl-3-methyl-4- 
benzoyl-pyrazolon-(5) 251, 273 

— Trenn. v. Ti(IV), extr., mit Monocarbonsauren der 
Paraffinreihe 256, 311 

Eisen(V1), Best. in K,FeO,, voltamm. 258, 59 

Kisen-@-diketonat, Trenn. v. Al- u. Cr-f-diketonaten, 
gas-chromatog. 256, 48 

Kisenerze, Analyse, atomabsorptions-spektralphotom., 
nach AufschluB mit FluBsiure 251, 118 

— Best. v. Al,O,, atomabsorptions-spektralphotom. 259, 
383 

— — vy. Co, photom. 253, 387 

— — vy. Fe in Konzentraten u. Abgingen mit dem 
rontgenradiom. Analysator ,,Ferrit®’ 253, 387 

— — — titr.,-amperom. 255, 294 

— — v. Fe(II) u. Gesamteisen, titr.,-amperom. 256, 381 

— — v. Fe(metall.-) in reduz. —, Vergl. versch. Meth. 
258, 328 

— — v. «-FeO(OH), IR-spektrom. 258, 397 

— — v. Si, automat. 259, 67 

— — v. Ti, V, Ni, Cr, Pb u. Bi, atomabsorptions- 
spektralphotom. 2538, 230 

— therm. Volumeninderungsmessung v. EHisenoxidpellets 
wahrend der Reduktion 258, 330 

Hisenhiittenlaboratorium, Handbuch fiir das— (Chemiker- 
ausschuB des Vereins Deutsche Hisenhiittenleute) 
260, 375 [L] 

— Steuerung durch Digitalrechner 257, 1 [Or] 

Fisenlegierungen, Analyse, réntgenfluorescenzspektrom., 
Probenvorbereitung 255, 22 [Or] 

— — — — 259, 239 

— — — routinemaBig 260, 318 

— Aufschlu8 im Platintiegel 260, 30 [Or] 

— Best. v. As-Spuren, réntgenfluorescenzspektrom. 261, 
267 

— — v. Bi, extr.,-atomabsorptions-spektralphotom. 
255, 75 

— — vy. Ca-Spuren, séulen-chromatog. (ionenaustausch-) 
-photom., mit Glyoxal-bis-(2-hydroxyanil) oder 
Chlorphosphonazo III 257, 301 

— — v. Cu, photom. 253, 70 

— — y. Cu, As, Sb u. La, aktivierungsanalyt. (neu- 
tronen-) 260, 68 

— — y. Fe(III), titr. (komplexom.-) 251, 275 

— —v. Feu. Ni u. Filmdicke in Permalloy-Filmen, 
rontgenfluorescenzspektrom. 256, 379 

— — v. H. in Ferrosilicium 254, 329 
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Kisenlegierungen, Best. (Forts.) 

— — vy. Metallen, spektrog. halbquant., mit Laser- 
Mikrosonde 259, 292 

— —y. N, destillat. (wasserdampf-) 254, 328 

— — vy. O in Ferrobor, vakuumschmelzmeth. 254, 329 

— — y. O in Fe-Si-Blécken, vakuum-schmelzmeth. 251, 
274 

— — v. 0,, N, u. H, in Fe/Cr—, vakuumschmelzmeth., 
Priifungsergebnisse 256, 378 

— — y. P. in Ferrovanadin, spektralphotom. 252, 402 

— — — in Fe/Mn-Leg., titr., mit Chromathylpyrazol 
258, 225 

— — y. S-Spuren in Fe/Si-Leg. 258, 71 

— — v. Sb, Bi, Pb u. Sn in Fe/Ni/Cr-Leg., atomab- 
sorptions-spektralphotom., mit wasserfreiem Lésungs- 
mittel 260, 158 

— — v. Se, réntgenfluorescenzspektrom. 251, 267 

— — vy. Si, Al, Mn, Ca, Ti u. Fe in Ferrosilicium, réntgen- 
fluorescenzanalyt. 263, 70 

— —y. Sn u. As in Fe/W—, extr., mit Kaliumjodidlés. 
251, 272 

— — vy. Ti, Fe u. Al in Ferrotitan, siiulen-chromatog. 
ionenaustausch-) 254, 328 

— — vy. V, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 258, 324 

— — v. W. in Fe/W—, réntgenfluorescenzanalyt. 251, 272 

— — vy. W u. Mo, spektrog., Hochfrequenzplasma- 
brenner 252, 49 

— Brikettieren zur Rontgenfluorescenzanalyse 259, 152 

— Oberfliichenanalyse v. Fe/Al/Mn-Leg., voltamm. 288, 
322 

— qualitat. Zertifikationsiitberprifung, aktivierungs- 
analyt. (neutronen-) 258, 324 

a-Hisen(II1)-metahydroxid, Best. in Rost u. Hisenerzen, 
IR-spektrom. 258, 397 

Eisenmeteorite, Best. v. Co u. Ni, polarog. 255, 76 

Eisenorganoverbindungen, Best. v. Halogen, titr.,- 
potentiom. 258, 58 

Eisenoxid, Best. in Luft, spektralphotom., Feldmeth. 256, 
370 

— — v. Pb-Spuren, atomabsorptions-spektralphotom. 
253, 78 

Eisen (II) oxid, Best. in Kalkstein, emissions-spektral- 
photom. 260, 71 

— — v. Ni, spektralphotom., mit TAN 258, 78 

— — spektrog. 256, 105 [Or] 

Kisen(II1)-perchlorat, Oxydat. v. Kobalt(II)-dipyridyl- 
kompl. mit — in wasserfreiem Acetonitril 254, 314 
Eisenpyroxen, Best. v. Fe, colorim., durch Pertitansiure- 
bild. mit Fluortitansaure-Hydrogenperoxid-Reagens 

255, 407 

Hisen(II)-sulfat, Best. v. Cu-, Pb-, Cd-, Mn- u. Zn-Spuren 
254, 336 

— Nachw. v. Pd, diinnschicht-chromatog. an modifiz. 
Cellulose 260, 309 

— Oxydat. mit Cu(III) 257, 58 

Kisen(II1)-sulfat, Nachw. v. Pd, diinnschicht-chromatog. 
an modifiz. Cellulose 260, 309 

Kisensulfid, Mikroanalyse v. synthet. u. natiirl. Fe,S 
durch Elektronenstrahlbeugung 256, 383 

Elaidinsiure, Nachw. in Speisefett, diinnschicht-chro- 
matog. 256, 399 

Elastase, Best., spektralphotom. 256, 249 

Elastin, Best. v. Desmosin, Isodesmosin u. Lysinnor- 
leucin 257, 247 
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Hisenlegierungen — Elektrochemische Analyse 


Elastomere, Nachw. v. Antioxydantien u. Weichmachern, 
diinnschicht-chromatog. 260, 402 

Elektrische Methoden, physikal. Trennmeth. (Wilson, 
Wilson) 260, 33 [L] 

Elektrochemische Analyse, Abscheiden u. langsames 
anodisches Auflésen v. Metallionen an einem hangen- 
den Quecksilbertropfen 254, 300 

— Adsorption v. Campher, Camphen, Pinen, Naphthalin 
u. Nonylsaure an der Grenzflache Quecksilberlés. 254, 
136 

— — y. capillaraktiven Kationen, Benzoesiure, Benzol- 
sulfosiure u. Phenylessigsiure an platinierten Platin- 
elektroden, tracermethodische Untersuch. 258, 138 

— — vy. Oxalationen an der Phasengrenzflache v. Queck- 
silber u. waBriger Lés. 254, 136 

— Anwendungsméglichkeiten der Amperometrie u. mit 
ihr verwandte elektronische Analysenmethoden in der 
BetriebsmeBtechnik 2538, 293 

— Best. v. O, (geléstem-) in Wasser mit modifiz. Mem- 
branelektrodentechn. 256, 67 

— — y. Tetramethyl-thiuramdisulfid 255, 84 

— Bezugselektrode fiir Untersuchungen in Dimethy]l- 
formamid 268, 142 

— Blasenladung-MeBverfahren 260, 300 

— chronopotentiom. Best. v. Diffusionskoeffizienten 
einiger mehrkerniger Kupfer(I1)- u. Eisen(III)- 
Kompl. 259, 302 

— — vy. Elektrodenpotentialen in geschmolzenem aqui- 
molarem Natrium- u. Kaliummetaphosphat 259, 296 

— Computersystem fiir Datenverarbeitung 259, 297 

— Differentialpotentiometrie mit konstanter Stromstarke 
unter Verwendung der Reaktionskinetik 253, 48 

— Digitalpotentiostat 260, 142 

— Dinmnschicht—, Elektrode 253, 54 

— — Verkleinerung des nichtkompensierten Wider- 
standes 258, 297 

— Einflu8 der Passivierung v. Pt-Elektroden auf die 
Reduktion v. Sauerstoff in 1,0 M Schwefelsiure 259, 
38 

— elektron. Apparatur fiir cycl. Chronopotentiometrie 257, 
200 

— elektronenmikrosondenanalyt. Best. v. Sauerstoff in 
Pt/Ir-Elektroden 251, 281 

— enzymat., Best. v. Glucose u. Lactat in Blut 251, 209 

— gespiegelte Reflexion in der Diinnschichtelektrochemie 
251, 40 

— Kalomelbezugselektrode mit niedrigem Chloridgehalt 
u. geringer Polarisierbarkeit in Acetonitril 254, 144 

— Kalomel-Tetraithylammoniumperchlorat-Bezugs- 
elektrode zur Mess. in Propylencarbonat 254, 144 

— leitende Glaselektrode in Diinnschichtzelle u. ihre An- 
wendung zur Analyse v. Np 258, 52 

— MeBSgerat zur direkten oder differentialen Messung des 
Widerstandes oder der Leitfahigk. von Lésungen 253, 
142 

— Mefisystem aus einer Scheibenelektrode u. einem op- 
tischen Ring bestehend 258, 53 

— — mit rdhrenférmiger C-Elektrode 258, 53 

— moduliertes, digitalisierendes, zeitsynchronisierendes, 
stromprifendes System 259, 38 

— nichtwiBr. Zelle mit vollstandiger Abschirmung vor 
Wasser- u. Sauerstoffspuren 258, 142 

— Oxydat. v. Hydrazin an Quecksilber-, Silber- u. Gold- 
elektroden in alkal. Lésungen 251, 70 


Elektrochemische Analyse — Elektroden 


— Oxydation/Reduktion-Verlauf v. Pyrimidin, Cytosin, 
Purin u. Adenin, Zusammenhinge u. Anwend. 251, 
404 

— piezoelektrischer Umwandler zur Metallbestimmung 
im mikromolaren Bereich 258, 136 

— Platinblech-Bezugselektrode fiir Mess. in Pyridin 254, 
144 

— Reduktion in alkal. Methanol/Wasser-Lés. 251, 400 

— — v. Cu(I) u. Cu(II) in Acetonitril, Mess. der 
Diffusionskoeffizienten 251, 309 

— — v. Pd(Il)-Pyridin-Kompl. 254, 387 

— —v. Phenolrot 254, 53 

— Reduktionsprodukte v. Cr(VI) in geschmolzenem 
LiCl-KCl-Eutektikum 251, 57 

— Referenzelektrode fiir Untersuch. in geschmolzenen 
Alkalimetaphosphaten 268, 218 

— Spektro—, optisch durchlassige Netzelektrode unter 
semi-unendlichen Diffusionsbedingungen 260, 41 

— — — Quecksilber-Platin-Elektrode 258, 143 : 

— Strom- u. Spannungs-Stabilisatoren fir den EKinsatz 
in studentischen Ausbildungslaboratorien 256, 143 

— Uberspannungs-Erscheinungen bei Ag/AgBr-Anoden 
in AgNO,-Lésungen 261, 39 

— Ultramikromethoden 258, 215 s 

— — v. Halbleitermaterialien 257, 299 

— Umlaufzelle u. ihre Anwendung 260, 384 


— Untersuch. der Giltigkeit des Nernstschen Gesetzes fur 


Konzentrationsketten mit Komplexbildnern 253, 51 

— — des Mangan(III)/Mangan(II)-Haimatoporphyrin 
1X-Paares 252, 75 

— — des Systems W(CN),?-/W(CN),*-, anodische Inten- 
sitat-Potential-Kurven 254, 380 

— — in eutektischer Natriumnitrat/Kaliumnitrat- 
Schmelze 254, 136 

— — y. Austauschermembranelektroden 257, 286 

— — v. pharmazeut. Produkten. II. Anwend. der Coulo- 
metrie zur Best. der Sulfonamide u. der 6rtl. Be- 
tiubungsmittel 2538, 84 

— Verhalten der Chromelektrode u. ihre Verwend. fir 
coulom. Titrationen 257, 43 

— — der Gold-Mikroelektrode in molaren Natrium- 
perchloratlés. 257, 286 


— — der Vanadiumelektrode u. ihre Verwend. fiir coulom. 


Titrationen 257, 43 

— — vy. NbCI, in N,N-Dimethylformamid 254, 311 

— — vy. Triphenylzinnyverb. 253, 58 

Elektrochemische Analyse, Radio-, Best. v. Cl--Spuren 
2538, 219 

— —vy.J. (mikro) 257, 221 

Elektroden, AgJ-Membran—, Selektivitat 256, 142 

— Aminosiuren- 255, 386 

— — 256, 162 

— Austauschermembran—, elektrochem. Untersuch. 257, 
286 

— Barium-selektive, mit neutralem Ubertriger-Komplex 
258, 49 

— Blei(II)-Ionen-selekt. keramische Membran— 259, 231 

— — — analyt. Untersuch. 260, 393 

— — Silicongummi-Membran impriign. mit Bleisulfid 


258, 142 

— cadmiumionenselektive keram. Membran— 257, 104 
[Or] 

— calciumempfindl. — mit einem flissigen Ionenaus- 


tauscher in einer Polyvinylchlorid-Matrix 255, 51 
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— Calcium- u. zweiwertige kationenselektive—, An- 
sprechen auf das Cyclohexylammonium-Ion 254, 300 

— Chinhydron—, Drift der 251, 42 

— chloridselektive thermoplast. — mit flissiger Fill. u. 
Fest/Fest-Verb., Laborkonstruktion u. Labor- u. 
Feldeinsatz 257, 158 

— CN-selektive Membran— unter DurchfluBbedingungen, 
analyt. Beurteilung 260, 147 

— Cu(I)-jodid-Membran—, Herstellung u. Anwendung 
260, 299 

— Enzym—sonden fiir D-Aminosduren u. Asparagin 260, 
142 

— F-spezif., zur potentiom. Best. der Gesamtfluorid- 
ionen- u./oder der Fluorkieselsaurekonzentration 256, 
52 

— feste NH,+— 255, 51 

— feste (Pt) — in der Analyse flieBender Elektrolyte, 
Elektrode in der Nahe des Einflusses in laminarer u. 
turbulenter Stromung 260, 138 

— — konische Elektrode in laminarer u. turbulenter 
Strémung 260, 138 

— Festmembran Pb—, potentiom. Mess. in waBr., nicht- 
waBr. u. biologischen Medien unter Verwend. einer — 
255, 86 

— fliissige Ionenaustausch—, als Endpunktsdetektoren 
bei komplexom. Titrationen 251, 48 

— Flissig/Fest— 254, 300 

— flissig/fliissig-Membran—, basierend auf ionenge- 
bundenen Extraktionssystemen 253, 292 

— Flissigionenaustauscher-Membran—, fiir mehrwert. 
Kationen 253, 143 

— Flissigionenselektive, Theorie u. Untersuchungen mit 
Metalldithizonaten 253, 142 

— Flissigmembran— fiir Aminosauren 255, 87 

— Fluorid-selektive 251, 386 

— — Hichung mit KF als Bezugsstandard zur Messung 
der Ionenaktivitaét 260, 41 

— — im untermikromolaren Bereich, Empfindlichkeit 
259, 144 

— fir die Diinnschicht-Elektrochemie 253, 54 

— Glas—, Alkalifehler in nichtwaBrigen Losungsmitteln 
254, 143 

— glasige Kohlen—, Herstellung 260, 46 

— Glasmembran—, Wirkung v. Oberflaichenfilmen 258, 54 

— Halbleiter—, Apparat fiir die Verwendung v. — zur 
Messung v. Saéurekonzentrationen 253, 390 

— — zur Mess. v. Saurekonzentrationen 2538, 79 

— halogensensitive—, aus Silberhalogenid u. thermo- 
plastischem Polymer 253, 291 

— heterogene Membran— auf Fallungsbasis, Standard- 
potentiale 259. 134 

— lonen-durchlassig-selektive Membran—, potentiom. 
Untersuch. 258, 135 

— lIonen-Meter, eine neue Gruppe v. MeBgeraten fiir die 
direkt-potentiom. Konzentrationsbest. mit ionen- 
empfindlichen — 256, 45 

— ionenselektive 257, 143 

— — Anwend. in nichtwiBr. Medium 2658, 135 

— — auf der Grundlage v. 7,7,8,8-Tetracyanochinon- 
dimethan-Radikal-Salzen (TCCM) 257, 143 

— — des fliissigen Ionenaustauscher-Typs, Einsatz in 
gem. Elektrolyten 258, 45 

— — in der enzymat. Analyse 258, 335 

— — Fest— mit unldsl. Sulfiden u. Halogeniden 255, 225 
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Elektroden, ionenselektive (Forts.) 

— — Flissigkeits-Membran—, Impedanzmessungen 253, 
135 

— — Flissig-Membran-Kalium-Elektrode 253, 54 

— ion-selektive fliiss. Membran—, Priifung der Selek- 
tivitat 261, 385 

— — Konzentrationsbest., Standardzusatz-Meth. mit 
Elektronenrechner 254, 46 

— — aus Ein-, Poly- u. Mischkristallen, Wirkungsweise 
258, 53 

— — Membran — fur Cu(II) 265, 226 

— — — Selektivitat 258, 291 

— — — Theorie u. Anwend. 257, 42 

— — — Ubersicht 258, 53 

— — — zur potentiom. Best. der Aktivitat v. Acetyl- 
cholin 255, 89 

— — — zur Untersuch. biolog. Reaktionen in schnell 
stromendem Medium 252, 411 

— — Messung v. Hinzelionenaktivitaten in Mehr- 
komponentensystemen 260, 41 

— — mit beschichteten Metallspiralen 260, 41 

— — Nomogramm fiir die Verwendung der Zusatz- 
methode bei Analysen mit — 260, 41 

— — schnell ansprechender Differentialverstarker fiir die 
Verwendung beim Arbeiten mit — 255, 52 

— — Silicongummi-Membran—, Verhalten in einigen 
nichtwaBr. Losungsmitteln 25638, 142 

— jodidselektive Flissig— 255, 52 

— selektive mit Valinomycin ausgestattete flissige 
Membran—, Funktionsmechanismus 258, 135 

— K-spezif. ,,Orion‘‘—, Higenschaften 252, 392 

— — Fest— 255, 386 

— keramische Kupfer(1)-sulfidmembran— selektiv fiir 
Cu(II) 258, 143 

— Lanthanfluorid—, Anzeige in Wasser u. in Lés. v. 
Natriumchlorid 252, 36 

— Lanthanfluoridmembran—, potentiometrische Unter- 
suchungen von Aktivitatskoeffizienten mehrerer Ver- 
bindungen unter Verwendung einer — 254, 303 

— Membran— aus Polymeren mit Weichmacher, Un- 
tersuch. 255, 51 

— — mit flissigem Anionenaustauscher, die auf Metall- 
ionenkonzentration ansprechen 258, 53 

— — zur Best. v. NO,~ u. anderen einwertigen Anionen 
254, 144 

— mit hingendem Quecksilbertropfen, nachfillbar aus 
einem auBeren Vorratsbehilter 253, 292 

— natriumionenselektive —, Ansprechvermégen im 
sauren u. alkalischen Medium 256, 142 

— NO,;--selektive Membran— mit Polyvinylchlorid als 
Matrix 260, 306 

— paarweise Verwend. v. ionenselekt. — zur Messung 
von pH-Gradienten u. Gradienten von Natrium- u. 
Chlorid-Ionen an selbstindig transportierenden Mem- 
branen 252, 411 

— pH-Glas—, Gerat zur direkten Messung des Wider- 
standes 260, 384 

— — Untersuchung der Oberflaichenschicht 260, 142 

— phosphatspezif., Untersuch. v. versch. mit Phos- 
phaten impragn. Siliconkautschuken als Membranen 
251, 322 

— platinierte Platin—, Ubersichtsbericht 258, 142 

— potentiostatische Strom-Zeit-Kurven fur cylindrische 
— 258, 135 


Elektroden — Elektrofokussierungsverfahren, Diinnschicht 


— reproduzierbare Quecksilber— 255, 51 

— Ring-dise— (Albery, Hitchman) 258, 369 [L] 

— rdhrenférmige, zur Messung submikromolarer Kon- 
zentrationen 260, 139 

— rohrenformige C—, MeBsystem 253, 53 

— rotierende Ring-Platten— u. verwandte Techniken, 
Prazisionsapparatur 253, 142 

— Sauerstoff— fir biochem. Untersuchungen, regi- 
strierender Mehrkanalverstarker 259, 138 

— — Meth. zur Eichung 256, 154 

— — mit Xanthinoxydase 256, 142 

— Scheiben— mit optisch transparentem Ring umgeben 
als MeBsystem 2538, 53 

— selektive ionenempfindliche—, Selektivitatskoeffi- 
zienten 259, 138 

— selektive Membran— mit Elektronenfunktionen 260, 
138 

— Silber/Imidazol-Metallkomplex—, analyt. Anwend. 
2538, 143 

— Silber/Silberchlorid—, EinfluB v- Licht auf die Wirk- 
samkeit 253, 292 

— Silber/Silberperchlorat-Bezugs— in Propylencarbonat 
255, 386 

— Silbersulfid/Silber- —, Eigenschaften 254, 114 [Or] 

— Silicongummi—Graphit-, zur kontinuierlichen Messung 
allgemeine GesetzmaBigkeiten 254, 47 

— Silicongummimembran— mit Kupfer(I)- sulfid- 
Imprign. als selektive Elektroden fir Cu(II)-lonen 
255, 51 

— spezif. Plastik— fur org. Ionen 255, 52 

— sulfidselektive heterogene Membran—, Herstell. u. 
einige analyt. Anwendungen 253, 143 

— transparente, Herstellung u. Kigenschaften dinner 
Gold- u. Platinfilme auf Glas u. Quarz fiir — 254, 143 

— universelle ionenselektive Festkérper—: Selektrode, 
1. Halogenide 257, 143 

— Verhalten einiger — in einem Gammastrahlen-Feld 
unter Beriicksichtigung etwaiger Kumulierungs- 
effekte 255, 52 

— zur Untersuch. einzelner Ionenaktivitaéten in reinen 
NaCl-Lésungen 255, 384 

Elektrodenionensensitive Mefverfahren, Aktivitats- 
messungen unter Verwendung einer kaliumselektiven 
Flissigkeits-lonenaustauscherelektrode 252, 389 

— Best. v. Ag im ppm-Bereich mit Sulfidmembranelek- 
trode 251, 46 

— — v. Na in Albuminlés. mit der Glaselektrode 251, 
332 

— — — in Wasser (hochreinem Kesselspeise-) mit Na- 
empfindl. Glaselektrode 251, 191 

— — v. NO;- in Wasserproben 252, 45 

— — v. Ureaseaktivitaét 251, 222 

— Charakteristica einer fiir Ca selekt. Ionenaustausch- 
elektrode im System Ca(II)/Na(I)/Chlorid/Wasser 252, 

26 

— Konzentrationsbest. unter Verwendung v. Hilfsreak- 
tionen 251, 1 [Or] 

Elektrofokussierungsverfahren, Diinnschicht, Nachw. v. 
Proteinen in Sephadexschichten auf normalen Glas- 
platten, UV-spektrodensitom. 260, 330 

— Gel, Best. v. Proteinen mit kontinuierlicher Registrie- 
rung 259, 406 

— — kombin. mit Gelelektrophorese, zweidimensionale 
Technik 254, 136 
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— — theoret. u. experimentelle Grundlagen 259, 80 

— — Trenn. v. Proteinen oder Nucleinsauren, thermo- 
konstante Apparatur 259, 223 

— — Umwandlung v. Peroxydase-Isoenzymen 259, 223 

— Gel (Polyacryl-), kombin. mit Elektropherographie, 
Gel (Polyacryl-), (Mapping), Trenn. v. Proteinen 252, 
165 [Or] 

— Iso— vieler Proben im MikromaBstab, einfacher 
Apparat 256, 45 

— kombin. mit Immunoelektrophorese 254, 162 

— Saulen, Trenn., N-Acetyl-8-D-hexosaminidasen aus 
menschl. Gewebe oder Blut 252, 170 [Or] 

— v. kompl. Proteingemisch., in einer Spirale aus 
Polyathylenschlauch 257, 243 

— Vektor-Schema 258, 358 [Or] 

Elektroisolierungspulver, Analyse, spektrochem. (laser- 
mikro-) 260, 71 

Elektrolyse, Ionenverschiebung 258, 42 

— Spurenanreicher. v. Ag aus Zn (hochreinem-) 251, 268 

— Trenn., v. Actinoiden aus Dimethylsulfoxid 251, 50 

— — v. Co aus waBr. Tripolyphosphat-Lés. 252, 378 [Or] 

— — v. Cu, Untersuch. der Aciditaét der kathodennahen 
Schicht 257, 287 

— — v. Hg-Spuren aus Harn 256, 123 [Or] 

— — v. Re v. Mo aus ihren Disulfiden 258, 229 

— — v. Re v. Mo u. anderen Ionen 254, 66 

— — v. SE (zweiwert.-) 256, 216 

Elektrolysebider, Aluminium—, Best. v. O, aktivierungs- 
analyt. (neutronen-) 259, 214 

— Best. v. Pd in Palladinierungsbadern, titr.,-amperom. 
257, 389 

Elektrolysenschlamm, Cu—, Best. v. Se, Te, Au u. Ag, 
titr. 259, 153 

Elektrolytkupferschlamme, Best. v. Se, aktivierungs- 
analyt. (neutronen-) 260, 72 

Elektrolytlésungen, Best. v. Au u. Ag, atomabsorptions- 
spektralphotom. 253, 316 

— — — — 257, 68 

— Zinksulfat—, Best. v. Co-, Cd-, Fe- u. In-Spuren, 
aktivierungsanalyt. (neutronen-) 261, 61 

Elektromagnetische Mikrowaagen, Anzeigestorungen 
254, 275 [Or] 

Elektronenbeugungsanalyse, v. Griinspan auf Messing 
256, 200 [Or] 

— v. synthet. u. natiirl. Fe,S, 256, 383 

Elektronenbrenzverfahren, Nachw. v. organ. Verbin- 
dungen 258, 131 

Elektronenmikroskopie, Untersuch. v. Fetten 255, 307 

Elektronenspektroskopie, Analyse biolog. interessanter 
Verb. 257, 240 

— Photo—, analyt. Bedeutung 251, 36 

— Réntgenphoto—, Best. v. Elementen u. ihren Bin- 
dungszustiinden in der Oberflaiche v. Festkérpern 260, 
377 

— — — y. Mo-Verb. 260, 55 

— — Definition der Empfindlichkeit 259, 204 [Or] 

— — Untersuch. v. Elementen der sechsten Hauptgruppe 
260, 54 

— — v. quaterniéren Phosphoniumverbindungen 258, 156 

— Ubersichtsbericht 251, 35 

— vy. quaterniren Stickstoff-Verb. 258, 62 

Elektronenspin-Resonanz, (Schneider, Plato) 260, 373 [L] 

Elektronenstrahl-Mikroanalysator, Computerprogramm zur 
quant. Analyse, Untersuch. 255, 40 
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— modifiz. Targetstrom-Lenksystem 257, 278 

— zur Aufklarung v. Farbstoffreaktionen 256, 288 

— zur stereometrischen Analyse 256, 288 

— zur Untersuch. der Legierungselementverteilung in 
SchweiBverbindungen 255, 73 

Elektronenstrahl-Mikroanalyse, gegenwart. Stand 257, 37 

— Reproduzierbarkeit u. Nachweisgrenzen einiger Neben- 
u. Spurenelemente in Silicaten 260, 70 

Elektronenstrahl-Mikroanalyse s. auch Réntgenmikro- 
analyse 

Elektronische Datenverarbeitung, Aufstellung eines auto- 
matisierten Spektrogrammauswertegerates 260, 141 

— Auswahl eines optimalen Systems fiir das mittlere u. 
kleine GC-Labor 257, 357 

— Computersystem fir gas-chromatog. Analysen 259, 
295 

— — fir voltamm. Analysen 259, 297 

— Digitales System zur Steuerung des Papiervorschubs 
bei Bandschreibern 260, 46 

— Erfassungssystem zur Vorverarbeitung u. Normierung 
klinisch-chem. Daten 259, 215 

— im klin. chem. Labor 259, 220 

— in der Massenspektrometrie u. der Gas-Chromato- 
graphie 259, 295 

— in klinisch-chem. Instituten an den Stadtischen 
Krankenhausern Minchen-Harlaching u. Minchen- 
Perlach, Organisation 259, 214 

— kombin. mit direkter quantit. Diinnschicht-Chromatog. 
256, 20 [Or] 

— Labor-Informationssystem im Universitétskranken- 
haus Eppendorf 259, 219 

— Méglichkeiten des Hinsatzes in der instrumentellen 
Analytik 256, 14 [Or] 

— On-line-Erfassung u. -Auswertung klinisch-chem. 
Daten mit dem System LABMAT 259, 215 

— on-line-System fiir einen CHN-Analysator 260, 310 

— Registrierung v. Gel-Durchdringungs-Chromato- 
grammen mit Analog-Digitalumrechner 259, 371 

Elektronische Tischrechenmaschinen, programmierbare, 
erweiterte Méglichk. in der analyt. Chemie durch 
Benutzung v. — 256, 35 [Or] 

Elektropherographie, Diagonal-Technik 252, 386 

— durch Elution erzielte Verschiebung v. Nieder- 
schlagen, die bei der lonenwanderung gebildet werden 
255, 385 

— in der Nahrungsuntersuch. 257, 235 

— Rr-Wert-Verzeichnis 259, 229 

— Transferbesteck 255, 225 

— Trenn., Cu(II)- u. Ni-Ionen durch Fluorid 252, 25 

— — Metallionengem. 253, 291 

Elektropherographie, Cellogel, Trenn. v. tragerfreien 
Radionukliden 251, 202 

Elektropherographie, Cellulose, Trenn., anorg. lonen im 
Milli- bis Dezigrammbereich 258, 48 

Elektropherographie, Celluloseacetat, Best. v. Glyko- 
proteid 254, 173 

— modifiz. Vorrichtung aus der papier-elektrophor. An- 
wend. 255, 384 

— Nachw. v. Proteinen in Cerebrospinalfliissigkeit 252, 
415 

— Stabilisierung der Diazoreaktion 259, 230 

— Trenn. v. Proteinen, diskontinuierl. Puffersysteme 259, 
405 

— Ubersicht 2538, 134 
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Elektropherographie, Diinnschicht, Anwend. bei der 
radiochem. Reinheitskontrolle v. mark. Verb. 255, 383 

— auf Pevikon-Diinnschichten, schnelle Mikrometh. 260, 
298 

— Hochspannung, Trenn., Purine, Pyrimidine u. Pyra- 
zolpyrimidine v. Harn 251, 216 

— Nachw. v. Aminosiuren an ,,Japanischer saurer Ton- 
erde“ 252, 414 

— — v. Glutaminsiure in Lebensmitteln 254, 152 

— v. Indolderivaten 258, 402 

— (Silicagel-), v. Peptiden 252, 70 

Elektropherographie, Gel, Fallung wihrend der Wande- 
rung v. lonen 253, 47 

— Geriit zum vertikalen Verfahren auf mikroskopischen 
Objektirégern 256, 139 

. — kombin. mit Gelelektrofokussierung, zweidimensionale 
Technik 254, 136 

— Mikro, Modifikation fir verdiinnte (Protein-) Lé6sungen 
256, 139 

— mit Konzentrationsgradienten 259, 37 

— Nachw. v. Aminosdiuren u. Aminen, Lokationsmeth. 
255, 321 

— — v. Proteinen in Zuckerriibenblatterextrakten 
(virusinfizierten-) in Boratpuffern, EinfluB einiger 
Verbindungen, die mit Borsiure Komplexe bilden 
254, 92 

— Segment—, Trenn. v. Proteinen 259, 405 

— Trenn. v. Cyano-Thiocyanatochromaten(III) 254, 63 

— — v. Histamin aus Wein 254, 146 

— — v. Proteinen oder Nucleinséiuren, thermokon- 
stante Apparatur 259, 223 

Elektropherographie, Gel (Acrylamid-), Apparat zur 
transversalen Entfarbung 254, 300 

— Autoradiographie 2538, 247 

— §H- u. “C-Zahlung 258, 131 

— Nachw. v. Lipoproteiden niedriger Dichte in Serum v. 
Menschen 253, 248 

— — v. Myosin-Aggregations- u. Abbauprodukten 252, 
71 

— — v. Ziegenmilch in Kuh- u. Frauenmilch 251, 145 

— Trenn., v. Mucopolysacchariden (saure-) 254, 174 

— — v. S-Sulfofibrinogenderivate 254, 172 

— — v. Speichel (menschl.-) bei sauren pH-Werten 258, 
399 

Elektropherographie, Gel (Agarose), Best. v. Desoxy- 
ribonucleinséurebasen 251, 218 

— — v. Lipoproteid zur Charakterisierung der Er- 
scheinungstypen II u. IV der Hyperlipoproteinaimie 
259, 406 

— Elution v. RNS, Adapter 259, 87 

— Nachw. v. Proteinen in Cerebrospinalflissigkeit 252, 
415 

— Trenn., Lipoproteidfraktionen aus menschl. Serum, 
Albumineffekt 252, 174 [Or] 

Elektropherographie, Gel (Cello-), Hochspannungs—, 
Trenn. *4°Cm aus neutronenbestrahltem Am 256, 
233 

Elektropherographie, Gel (Celluloseacetat-), Trenn. v. 
Tonen in nichtwaBrigen Lésungsmitteln, Apparatur 
2538, 142 

Elektropherographie, Gel (Gradient-), Proteinanalyse 
257, 90 

— u. isoelektrische Fokussierung: eine zweidimensionale 
Technik 257, 90 
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Elektropherographie, Gel (Polyacrylamid-), Detergens- 
Meth., Molekulargewichtsbest. v. Proteinen 259, 255 

— Disk—, Anwend. in der klinischen Analyse 258, 95 

— — Enzymuntersuch. 257, 254 

— — Mikrometh. zur Charakterisierung v. Makromole- 
kilen 256, 294 

— — mit Sephadexschichten, Trenn., Lipoproteide 256, 
167 

— — Nachw. v. Enzymaktivitaten, die die Umwandlung 
vy. nichtreduzierenden Substraten zu reduzierenden 
Produkten katalysieren 2538, 94 

— — —v. Fischsubstanzen 254, 151 

— — — v. Hiimoglobinen, Veriinderung nach Bestrahlen 
mit Fluorescenzlicht 256, 176 

— — — v. Hordein u. seinen Fraktionen 255, 176 

— — — v. Lactat-Dehydrogenase-Isoenzymen, Tem- 
peratureinfluB 256, 240 

— — — vy. Proteinen in Serum mit densitom. Auswert. 
255, 246 ‘ 

— — photog. Aufnahmetechnik 260, 328 

— — Serien-Technik 257, 285 

— — UV-spektralphotom. Auswert. v. Proteinen 256, 
165 

— — v. Cerebrospinalflissigkeit u. Gehirncystenflissig- 
keiten 254, 162 

— — y. Myosin u. Myosinderivaten 284, 172 

— — y. Serumproteinen u. Lipoproteiden v. Mensch u. 
Ratte, Effekt v. Ammoniumpersulfat u. Gelkonzen- 
tration 253, 405 

— — Vermeidung v. Fehlern, die durch Persulfat her- 
vorgerufen werden 256, 294 

— diskontinuierl. Gradienten-Technik, Trenn., Serum- 
proteine 260, 94 

— Eluiergerat 254, 143 

— Elutionsvorrichtung 254, 143 

— fluorim. Ausmess. der Konzentration v. Proteinzonen 
255, 215 

— Fraktionierung u. Szintillationszihlung v. mit Radio- 
isotopen markierten Gelen 258, 46 

— Gerat zur Reinigung v. drei Schweinsneurophysinen 
260, 409 

— Ionenaustausch, Nachw. v. Histonen in Rattenleber 
259, 405 

— kombin. mit Elektrofokussierung, Gel (Polyacryl-), 
(Mapping), Trenn. v. Proteinen 252, 165 [Or] 

— Kontaktabziige 259, 37 

— kontinuierliche Diffusionsentfarbung v. Gelen, Vor- 
richtung 260, 40 

— mit Konzentrationsgradienten 259, 37 

— Molekulargewichtsbestimmung u. der EinfluB der 
Geldichte, Proteinladung u. Proteinform 255, 176 

— Nachw. v. Proteinen in Blut, Apparatur 256, 240 

— — — in Gewebe 252, 72 

— — — SDS-Meth. mit kontinuierl. Fluorescenzanzeige 
260, 409 

— — v. Tay-Sachs-Krankheitstrigern 256, 165 

— — v. Tryptophan, Tyrosin u. Kohlenhydrat-Proteiden 
255, 324 

— quantit. Densitometrie mit Waschecht-Griin 256, 165 

— Trenn., v. para-S-Carboxymethyl-k-Casein in die 
Seis Hauptkomponenten. Zwei-pH-Schrittverf. 257, 

7 

— — v. Polypeptiden aus der Darmwand mit Gegenstrom- 

wanderung des Farbstoffes 257, 245 
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— — v. Polysacchariden (gefarbten) 255, 88 

— — v. Proteinen, praparatives System mit Bemer- 
kungen tiber Pferdeherzmyoglobin 259, 255 

— — v. Proteinen oder Nucleinsaiuren, thermokonstante 
Apparatur 259, 223 

— Wirkung v. Lésungskomponenten auf die Bildung 
groBporiger Polyacrylamidgele 256, 43 

— zweidimensionale Technik in sigmoiden Gradienten 
255, 244 

Elektropherographie, Gel (Polyacrylamid-), Radio, auto- 
mat. mechan. Fraktionierung 259, 37 

— Bearbeitungs- u. Flissigszintillationszihl-Technik 260, 
392 

— Best. v. *H- u. **P-RNS, szintillations(flissig-)- 
spektrom. 259, 256 

Elektropherographie, Gel (Stirke-), Anfarb. v. Proteinen 
u. Peptiden durch Chlorier. 257, 175 

Elektropherographie, Gel, (Stiirke-Agar-), Best. v. Tae: 
tatdehydrogenase-Isoenzymen 251, 220 

— Trenn. Penicilline u. Benilinonancret 2538, 84 

Elektropherographie, Membranfilter (Nitrocellulose-), 
Mikroverf. zur biochem. Analytik 256, 137 

Elektropherographie, Papier, Analyse v. Arsenazover- 
bindungen u. Analoga 257, 46 

— — v. Azoverbindungen, II. Trenn. v. Isomeren 256, 
141 

— Anwendungsgrenzen einiger gebrauchlicher Indica- 
toren der Elektroendosmose (einschlieBl. der Reaktionen 
zwischen Kohlenhydraten u. anorg. Phosphaten 256, 
43 

— Ausriistung aus dem VEB Carl Zeiss, Jena 258, 297 

— Best. v. Alkalimetallionen 251, 44 

— — vy. e-Aminolysinen (gebund.-) in Proteinen 252, 415 

— Hochspannungs—, bei versch. Verhaltnissen flissiger 
u. fester Phasen 260, 40 

— — Moglichk. eines stabilen elektrophoret. Systems 
257, 353 

— — Trenn. v. anorg. Ionen 251, 384 

— — — vy. Platinmetallen mit einfachen Carbonsauren u. 
Hydroxycarbonsauren 255, 393 

— — — v. Pt-Metallen mit Polycarbonsiuren 254, 315 

— — — vy. Radionukliden 256, 233 

— — Verhalten v. SE in Citronensadure 255, 55 
— in der anorg. Analyse 257, 353 

— kombin. mit Papier-Chromatog., Vektor-Schema 258, 
358 [Or] 

— mit Ionenfokussierung, Best. v. trigerfreiem Pm 252, 
29 

— — Trenn., SE v. Spaltproduktgem. 252, 29 

— Modifiz. einer Vorrichtung zur Anpassung fiir Poly- 
acetatstreifen 255, 384 

— Nachw. v. Aminosiuren (N-terminalen-) als fluores- 
cierende Thiohydantoin-Deriv. 2538, 88 

— — vy. Fe(II) neben Fe(III)-Nachw. mit quantit. Aus- 
wert. bei Verwend. v. Teflon-Film in Gerat fiir ein- 
geschlossene Papierstreifen 256, 294 

— — v. Glutaminsiure in Extr. aus Lebensmitteln mit 
quant. Auswert. 254, 152 

— Praparation v. Peptid-Chromatogrammen, Pipettier- 
vorrichtung 259, 405 

— Probenherstellung sehr kleiner Volumina v. Lésungen, 
Gerat, 2538, 53 

— ,,retaining ion‘‘-Technik zur Ionentrennung durch 
fokussierende Ionen 260, 145 
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— Trenn., v. Aminosaéuren (Grund-) 252, 68 

— — v. anorg. Ionen im Milli- bis Dezigramm- sowie 
Spurenbereich, kontinuierl. 253, 48 

— — — in Citronensiure als Elektrolyt 257, 353 

— — v. Fe(II)/Fe(III)-Gem. mit N-(2-Hydroxyathyl)- 
imidoessigsdiure u. densitom. Auswert. 254, 66 

— — v. Ionen, Citronensaure als Universalelektrolyt 251, 39 

— — — in binarem u. ternirem Gem. 260, 380 

— — v. Nb- u. Tantaloxalatkomplexen 251, 55 

— — v. SE u. Platinelementen 256, 216 

— —v. Platinmetallen 254, 67 

— Untersuchung der Ionenpaar-Bildung, VII. Einflu& 
der Ionengré8e auf die Ionenpaar-Bildung 260, 149 

— Verhalten v. anorg. Anionen in Alkalinitrat- u. Per- 
chloratschmelzen 254, 46 

— — v. kinetisch stabilen Komplexionen in fliissigem 
Ammoniak 2651, 62 

— — v. Lanthanoiden-Kompl. mit CDTA 251, 316 

— Zonenformen bei der Trenn. v. Jonen 256, 293 

Elektropherographie, Papier, Radio, simultane Elution u. 
elektrolyt. Abscheid. v. adsorbierten «- u. 6-Strahlern 
257, 293 

Elektrophorese, Doppel Disk—, Analyse v. Pflanzen- 
peroxidasen auf Saccharose Gradienten 252, 79 

— Erzeugung v. Varianz, theoret. Bodenzahl, Auflésung 
u. Peak-Kapazitat 254, 50 

— im tragerfreien Pufferstrom, Konstruktion einer 
modifiz. Trennkammer 262, 179 [Or] 

— kontinuierliche, in endlosen Flissigkeitsbahnen 2538, 
398 

— v. RuB in Flissigkeiten mit niedriger Dielelektrizi- 
taitskonstante, Effekt des metall. Elementes eines Ad- 
sorbats 264, 331 

Elektrophorese, Verteilungs—, mit beweglicher Grenz- 
linie 260, 94 

Elektroretardationsfiltration, Trenn. v. Proteingemischen 
258, 253 

Elemental Analyser, Modell 240 v. Perkin Elmer, Loffel 
zum Hinbringen v. Aluminiumkapseln mit fliichtigen 
Proben 256, 298 

Elementaranalyse, autom., statistische Durchleuchtung 
v. Analysenfehlern eines C,H,N-Analysators mit 
Differential-Thermo-Konduktometer 253, 366 

— — zur Verbrennung org. u. metallorg. Verbindungen 
251, 43 

— Best. v. As, Verbrennung im Oxydationskolben 254, 
389 

— — v. Br, mit colorim. Auswert. 2538, 55 

— — y. Br neben Cl oder J in zweifachem Uberschu8 
251, 65 

— — v. C (ug-Mengen), automat. 260, 59 

——v.Cu. H 254, 388 

— — — Absorptionssystem 2538, 366 

— — — Faktoren, die die katalyt, Verbrennungswirk- 
samkeit des durch thermische Zersetzung des Ko- 
balt(II)-oxalats gewonnenen Kobalt(II, ITI)-oxids 
beeinflussen 256, 364 

— — — gravim., Versuche zur Automatisierung 260, 398 

— — — in N-halt. Verb., Stickstoffdioxid-Bild. bei der 
katalyt. Verbrenn. 254, 68 

— — — mit modifiz. Coleman-Stickstoff-Analyzer 251, 
389 

— — — inS-u. Halogenverb., Verwend. v. Quarz 256, 
321 
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Elementaranalyse, Best. v. C u. H (Forts.) 

— — — in Sb-, Cl-, P- u. N-enthaltenden Verb. 256, 321 

— — — (mikro), gravim. 251, 63 

— — — — 260, 310 

— — — — automatis. 253, 366 

— — — — in N-enthaltenden Verb. mit einem externen 
Absorptionsmittel, Einflu8 der Stickstoffoxide 255, 
394 

— — — — in Triterpenoiden 251, 389 

— — — — Verbrennen u. Wagen v. CO, u. H,O 258, 54 

— — — neben F, P oder Si 260, 59 

— —y. Cu. H, “C, *H u. 2H, (mikro) Verbrenn. im 
Stickstoffstrom 2538, 97 [Or] 

— — y. OC, H u. Cl oder Br simultan (mikro), gravim. 256, 
321 

— —v. 0, H u Halogen (mikro), simultan 263, 153 

— —v.C, H u. Halogenen oder § (simultan), Bleidioxid 
als Absorptionsmittel 255, 138 

— — y. C, H, Halogen u. Ge (simultan) in haiogenhalt. 
Ge-Verb. 258, 153 

— — vy. C, H u. Heteroelement in schwerverbrennbaren 
Verb. 254, 68 

— —v.C, Hu. N (mikro), automat., verbesserte Ver- 
brennungsanordnung u. Handhabungstechnik 251, 389 

— —v.C, Hu. N (ultramikro), Walisch-Technicon- 
Analysator- Meth. 260, 390 

— — y. 0, H, N, 8 u. O (mikro), Analysator 251, 389 

— —v. 0, H,S8, N, Clu. F (simultan) unter Benutzung 
eines Massenspektrometers 256, 57 

— — vy. 0, Hu. N (simultan), automat., Gemeinschafts- 
untersuch. mit 2 Analysatoren 259, 378 

— — v.Cu.S in Bodenextrakten durch trockene Ver- 
brenn. unter Verwend. eines Hochtemperatur-Induk- 
tions-Ofens 256, 237 

— — vy. ®C-Haufigkeiten, massenspektrom. 258, 232 

— — v. #4C in biolog. Material, modifiz. Schdniger-Ver- 
brenn. 252, 412 

— — — — Sauerstoffflaschenanordnung 258, 96 

— — — nach Verbrennung im O-Kolben, Fehlerquellen 
2538, 123 [Or] 

— — —neben Radiometall-Best. in biolog. Material, 
Trennverf. 254, 162 

— — v. 4C u. 3H Verbrenn. in der O-Flasche 258, 153 

— —v. Clu. Br, Carius-Meth. mit Silberschiffchen 
259, 54 

— — — in hochhalogenisierten Verb., titr. (jodom.-) 
257, 345 [Or] 

— —v. Cl, Bru. J, ammonolyt. 254, 69 

— — — titr., halbautomat. 259, 54 

— —v. Cl, Br u. J (simultan, mikro) mit Sauerstoff- 
Flasche 251, 65 

— —v. Cl, Br, J, Cu u. Fe, Reduktionsmeth. 251, 65 

— — v. Cl-Spuren, coulom.-titr., nach Verbrennung 
256, 57 

— — v. Cl- u. S-Spuren Verbrennungsapparatur 256, 
133 [Or] 

— — v. 4CO, in biolog. Proben, Sammelvorrichtung fiir 
den Schnellverbrennungsapparat zur Fliissigszin- 
tillationsanalyse 254, 145 

— — v. F, ammonolyt.-titr. 258, 154 

— — — (mikro) 253, 55 

— — — titr., mit spezif. Fluoridion-Elektrode nach 
Heizkolben-Verbrennung 256, 57 

— — v. H, MagnesiumaufschluB 251, 389 
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— — — in N-halt. Verb., Unterdriickung der NO,-Bild. 
bei der katalyt. Verbrenn. u. EinfluB des NO, 257, 
225 

— — — Verbrennungsmeth. 258, 153 

— —y. Hu. N (submikro, simultan) 260, 58 

— — vy. 3H in biolog. Proben, Verbrennungsaufbereitung 
zur Szintillationsanalyse 254, 161 

— — v. Halogen, halbautomat. 254, 389 

— — — automatis. 253, 180 [Or] 

— — — (binar oder tert. assozierten-) 258. 61 

— — — in flissigen u. gasform. KW-Stoffen, Ammoniak- 
Meth. 258, 78 

— — — Anwend. der optischen Integration 253, 154 

— — — mit Hilfe der Verbrennungsbombe 251, 65 

— — — neben 8, Alkali- u. Erdalkalimetallen, gravim. 
(jod-) 260, 310 

— —v.J (proteingeb.-) in Serum, Verbrenn. im Sauer- 
stoffkolben 254, 165 

— —y.Ju. Alkoxylgruppen im Dezimilligrammbereich, 
Weiterentwicklung der Jodatmeth. 256, 323 

— —v.N 253, 366 

— — — automat. Kjeldahl-Meth. 258, 232 

— — — coulom.-titr., im ppm-Bereich 259, 54 

— — — in biolog. Material, Automatisierung der Kjel- 
dah!-Meth. mit Berechnung durch einen Elektronen- 
rechner 251, 205 

— — — Kjeldahl-Meth. ohne Destillation durch Oxy- 
dationsreakt. mit titr. (jodom.-) Auswert. 258, 161 

— — — modifiz. Kjeldahl-Meth. 258, 383 

— — v. N-Spuren mit WarmeleitfahigkeitsmeBzelle 
256, 322 

— — v. O, automat. 251, 64 

— — — automat., coulom. 260, 59 

— — — automat., Untersuch. der therm. Zersetzung der 
Proben mit opt. Integrationsmeth. 256, 322 

— — — durch Pyrohydrogenolyse im N,/H,-Gem. 

255, 394 

— — — durch Radiofrequenzentladung 253, 55 

— — — gas-chromatog. 251, 64 

— — — in F-halt. Verb. 256, 322 

— — — in fluorierten Verb., isotopenverdiinnungsanalyt. 
2538, 55 

— — — in halogenhalt. Verbind. 256, 364 

———inN,., Cl-, Br-, u. F-halt. Verb., Apparatur 
254, 68 

— — — in S-halt. Verb. 254, 69 

— — — nach Unterzaucher 251, 390 

— — — neben Metallen, titr., automat. Endpunktsindika- 
tion der Kohlensaure 256, 57 

— — — Statistische Schnellverbrennungspyrolyse 258, 
154 

— — — (submikro), Schiitz- u. Unterzaucher-Meth. 
258, 61 

— — — titr.,-colorim., vollautomat. 256, 322 

— — — vollautomat., unter Einsatz eines Tischcom- 
puters 256, 322 

— — v. P, gas-chromatog., nach Verbrenn. (mikro) 
256, 364 

= = = jKollennoyer. (indirekt-) 257, 151 

= == = HR; Gioslori,<) 260, 150 

— — — Verbrennung u. Hydrolyse v. Milligrammengen 
Substanz 255, 139 


— — v.8, Apparatur zur Pyrolyse im Ammoniakstrom 
258, 383 


Elementaranalyse — Enzymatische Analyse 


— — — Birger-Zimmermann-Verf. 258, 154 

— — — (dezimilligramm) relativ-konduktom. 251, 65 

— — — (5-300 ug), halbautomat. 255, 394 

— — — Selektivitat 258, 154 

— — — titr. (fallungs-)-voltam., mit AgNO, u. zwei 
polaris, Elektroden oder fluorim. 259, 54 

— — — (ultramikro), Flaschen-Verbrennungsmeth., titr.- 
konduktom. 259, 313 

— — — — Verbrennungsmeth. u. coulom.-titr. 258, 232 

— — — unter Verwend. v. Kaliumpermanganat u. 
Peroxomonophosphorsiure (modifiz. Messenger- Meth.) 
256, 322 

— — — Zersetzungsmeth. mit photom. Titr. 258, 55 

— — v. Si 260, 59 

— Blitzverbrennungsapparatur zur halbautomat. Best. 
v. Cu. H, Zerbrechen v. Verbrennungsrohren 259, 
377 

— EinlaBsystem zur massenspektrom. Auswert. v. Gas- 
gem. in groBen Temperatur- u. Druckbereichen : 
256, 320 

— Hinwaage flissiger Proben, Hilfsmittel 254, 145 

— gas-chromatog. Untersuch. v. NO-, N,O- u. NO,- 
Reaktionen mit PbO, 258, 154 j 

— Gedanken iiber die Informationsmenge einer — 257, 
269 [Or] 

— gegenwartiger Stand, Ubersichtsbericht 257, 225 

— Handhabung flichtiger fester Proben in der Mikro — 
256, 321 

— massenspektrom. Auswert. v. Verbrennungsprodukten 
im Tragergasstrom durch Peakintegration 256, 321 

— On-line-Datenauswertungssystem fiir einen CHN- 
Analysator 260, 310 

— reaktions-gas-chromatog., Apparatur 258, 232 

— Strukturgruppenanalyse v. hohersiedenden KW- 
Stoffgemischen u. Mineraldlanteilen in Verb. mit IR- 
u. KMR-Spektroskopie 255, 177 [Or] 

— Ultramikro— (Télg) 258, 291 [L] 

— — heutiger Stand 258, 61 

— vy. kleinen Proben, Fehlergrenzen 254, 139 

— Veraschungs (Nass-) u. Szintillationsmessung v. 4C- 
markiertem Material 256, 152 

— Verbrennungssystem, Aufbau u. Anwend. 258, 152 

— zur Identifiz. v. Komponenten nach gas-chromatog. 
Trenn. 257, 352 

— Zusatzreagentien 255, 138 

Elemente, Best., extr.-photom., oder -fluorim., als Ionen- 
assoziate mit basischen Farbstoffen, Ubersichtsbericht 
257, 44 

— halbquant. Best. in oxid. u. metall. Material, spektral- 
analyt. (laser-mikro-) 265, 257 [Or] 

— VI. Hauptgruppe, réntgenphotoelektronen-spektrosk. 
Untersuchung 260, 54 

— Komplex-Austauschreaktionen zur indirekten pho- 
tom. u. atomabsorptions-spektrometrischen Best. 
v. Spuren — 257, 265 [Or] 

— leichte, Best., aktivierungsanalyt. (protonen-) 260, 158 

— — — in fliichtigen Flissigkeiten, rontgenspektrog., im 
Vakuum 255, 40 

— — — in Ton, Boden u. Gesteinen, réntgenfluores- 
cenzspektrom. (radioisotopen-) 258, 399 

— — — mit primar angeregten Roéntgenstrahlen 251, 314 

— mehrwert., Best. zweier Oxydationsstufen 251, 62 

— Oxydationsstufentrennung, papier-chromatog., mit 
Tri-n-butylorthophosphat 258, 297 
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— pH-Werte der Fallung v. Hydroxiden einiger — u. 
energet. Charakteristiken ihrer Ionen 257, 45 

— Trenn., substéchiom., Theorie 256, 137 

— — — — 267, 45 

— Verteilungskoeffizienten u. Verhalten beim Kationen- 
austausch in Salzsiure/Athanol-Misch. 251, 36 

Elementorganoverbindungen, Analyse, ohne Einwaage 
durch Best. der atomaren Verhiltnisse 251, 63 

ELLA (Experimental LINC-Laboratory Analytical 
System), angewandt zur Versuchskontrolle 258, 216 

Elmisonde, Kombinationsgerait v. Elmiskop u. Elektro- 
nenstrahl-Mikrosonde 251, 378 

Emaille, TiO,-halt., Differentialthermoanalyse 258, 75 

Emetin, Best. neben Cephaelin-Best. in Ipecacuanha- 
wurzel 254, 416 

— — — in Ipecacuanhawurzeln u. ihren Praparaten, 
dinnschicht-chromatog. 258, 94 

Emulgatoren, Polyoxyithylen—, Best. in Lebensmitteln 
258, 175 

Encyclopedia, of Industrial Chemical Analysis Band 7: 
Benzene to Brewery Products (Snell, Hilton) 251, 
111 [L} 

Endosulfan, Metabolismus in Fliegen 259, 188 [Or] 

— Nachw. in Pflanzenmaterial, gas-chromatog. 254, 240 

Endotoxin, Best. in Blut u. Nachw. eines Inhibitors 
256, 248 

— — v. Zuckern, gas-fliissig-chromatog. 251, 351 

Endrin, Best., gas-flissig-chromatog., als Endrinketon 
255, 302 

— — in pflanzl. u. tier. Proben, diinnschicht-chromatog. 
(kanal-) - gas-chromatog. 254, 240 

— — neben Heptachlor-, Heptachlorepoxid-, cis-Chlor- 
dan-, trans-Chlordan- u. Dieldrin-Best. in Futter- 
mitteln, gas-chromatog. 256, 79 

— Metabolite, Extr. u. Identifiz. 260, 77 

Endrocid, s. Cumatetralyl 

Entgasungsverfahren, v. fliichtigen oder nichtflichtigen 
Flissigkeiten, Apparatur 258, 143 

Enthalpimetrie, Best. v. Kationen u. Anionen durch 
komplexbildende Substitutionsreaktionen 254, 34 [Or] 

— direktthermometrische Bestimmung des JH-Wertes 
chemisch-analytischer Reaktionen 258, 177 [Or] 

— Injektions—, Automatisierung 255, 226 

Entlaubungsmittel, Best. v. ClO,-, titr. 255, 84 

Enzymatische Analyse, automat., Best. v. Milchsadure, 
photom. 252, 413 

— — Cholinesterasehemmungsmeth., Best. v. insecti- 
cidalen Organophosphaten u. Carbamaten 254, 404 

— Best. v. Athanol in Blut (Fingerkuppen-), fluorim. 
(automat.) 251, 334 

— — — in Blut (submikro) 253, 244 

— — v. Adenosin-5’ -triphosphat u. anderen Nucleosid- 
triphosphaten 252, 77 

— — — mit Phosphodiesterase 252, 77 

— — v. 3’,5’-AMP (cycl.-) in Harn u. tier. Gewebe 252, 77 

— — v. Bi, Be u. Pesticiden, fluorim. 251, 55 

— — v. Citrat in Plasma ohne vorherige Entfern. des 
Proteins 252, 68 

— — v. Cyanid, Sulfid u. Jod mit Invertase 251, 319 

— — vy. Formiat mit Ameisenséiuredehydrogenase aus 
Erbsen 251, 71 

— — v. D-Galaktose u. D-Arabinose u. ihren Homologen 
251, 352 
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Enzymatische Analyse, Best. (Forts.) 

— — vy. Glucose, GOD/POD-Meth., Screening v. Chro- 
mogenen 252, 222 [Or] 

— — — — Verwend. des Ammoniumsalzes der 2,2’ - 
Azino-di-[3-athylbenzthiazolin-sulfonsaure-(6)] 252, 
224 [Or] 

——--—— automat., 252, 228 [Or] 

— — — in Getreidestirkehydrolysaten 251, 410 

— — v. Glykogen u. Amylopektin (mikro) 255, 247 

— — y. Harnsiure in Serum am Technicon-AutoAnaly- 
zer 257, 130 [Or] 

— — vy. Hg u. Ag, fluorim. 254, 307 

— — in biolog. Flissigk. mit L-Histidin-Ammonium- 
lyase, spektralphotom. 257, 245 

— — y. Maltose, Lactat u. Starke in Lebensmitteln 
252, 234 [Or] 

— — vy. NADt u. NADH in Gewebe 252, 77 

— — v. org. Sauren, fluorim. 251, 401 

— — — in Wein 251, 407 

— — y. P- u. Carbamat-Pesticiden, diinnschicht-chro- 
matog., Esterase-Spezifitét u. Empfindlichkeit 259, 387 

— —v. P,O,4- 252, 76 

— — vy. Pesticiden diinnschicht-chromatog.-fluorim., 
mit Cholinesterase, Spriihreagentien 257, 235 

— — — spektrofluorim., mit Cholinesterase aus mensch- 
lichem Serum, Rattenleber, Zitteraal, Bohnenblatt- 
kafer u. WeiBrandkafer 257, 416 

— — v. Pesticid-Spuren (versch.-) mittels Cholinesterase 
v. Insekten 255, 84 

— — v. Starke 257, 238 

— — v. L-Tryptophan m. H. der Chorismatmutase aus 
Claviceps paspali 252, 232 [Or] 

— — v. Urat in biolog. menschl. Flissigkeiten, ternares 
Konjugatsystem 254, 166 

— —v. Zn u. Ca durch Aktivierung des Apoenzyms der 
alkalischen Phosphatase aus Kilberdarm, photom. 
254, 308 

— hydrolyt., kontinuierl. Verfolgung 252, 194 [Or] 

— katalysierte Reaktionen in der Spurenanalyse. III. 
Best. v. Ag u. Thioharnstoff infolge ihrer Inhi- 
bition auf Invertase 251, 311 

— katalyt., Best. v. Be u. Zn durch Hemmung der alkal. 
Kalb-Intenstialphosphatase 258, 211 

— mit ionenselektiven Elektroden 258, 335 

— Nachw. v. Pesticiden nach dinnschicht-chromatog. 
Trenn. 256, 80 

— neues Prinzip 259, 217 

— photokinet. Mikroverfahren mit Dehydrogenase u. 
Bakterienluciferase 259, 90 

— radiochem. Reinheitsbest. v. 4C-mark. Mono- u. 
Disacchariden 258, 61 

— spektralphotom., graphische Meth. zur Berechnung 
des Titers u. Liganden-Dissoziationskonstanten 257, 
414 

Enzyme, Aktivitatsbest., EinfluB v. Saccharose 258, 335 

— — in pflanzl. Extr., automat. 252, 237 [Or] 

— — in Waschmitteln 2538, 240 

— — v. —, die die Umwandlung v. nichtreduzierenden 
Substraten zu reduzierenden Produkten katalysieren, 
in Polyacrylamidgelen 258, 94 

— Analyse, automatis. Mehrfachsysteme 255, 335 

— Best., automat. 259, 76 

— — Azo-Bindungsmethode, Azo-Farbstoff-bindende 
Proteine als stérende Faktoren 260, 417 


Enzymatische Analyse — Epoxide 


— — in Serum u. Plasma, Qualitatskontrolle 257, 333 

— — versch. Tierspecies, automat., mit Reaction Rate 
Analyzer 8600 256, 36 [Or] 

— — neben Protein-Best. in Dichtegradient-Fraktionen 
tier. Homogenate, automat. u. halbautomat. 256, 251 

— — radiom., DEAE-Papier-Disk-Technik 256, 247 

— — radiom., (proteolyt.-), auf Grund unterschiedlicher 
Léslichkeiten der Substrate u. Reaktionsprodukte in 
Zweiphasensystemen 256, 247 

— fluorim. Untersuch. der Kinetik in lokalisierten Teilen 
v. lebenden Zellen 255, 335 

— Gelfiltration zur Untersuch. v. — in Harn 2538, 335 

— lipolyt., Best., colorim. 253, 158 

— Metall—, spektralphotom. Identifiz. der Liganden im 
aktiven Zentrum einiger — 257, 414 

— Nachw., diimnschicht-chromatog. 256, 247 

— NADH/NAD+-Systeme, Best., colorim. 252, 78 

— Ornithin-Harnstoff-Cyclus, Best., radiom. 256, 249 

— oxydat., Best. v. — u. Anwendung v. — 255, 94 

— pektische Identifiz. u. Charakterisierung in McFarlin- 
Kronsbeere 254, 400 

— proteolyt., automat. Bioanalyse v. — in Waschmitteln 
2538, 321 

— — Best., 4C-Haimoglobin-gebunden-mark. 259, 89 

— — Nachw. elektrophoret., auf Celluloseacetat 258, 413 

— proteolyt. u. amylolyt., Bewert. fiir Waschmittel- 
produkte 253, 321 

— — — polyacrylamidgel-elektrophoret. Untersuch. 
260, 79 

— — Mikrowaschtest zur Best. der Wirkung 253, 321 

— — Untersuch. fir Waschmittel mittels Gel-Chromatog. 
u. Waschtest 254, 241 

— Qualitatskontrolle im klin. Labor 252, 344 [Or] 

— Reinheitsprifung, Disk-Elektrophorese 258, 95 

— vergleichende Priifung versch. — in einem Wasch- 
mittel 258, 321 

— Zell—, Herkunft im normalen Blutserum 252, 204 [Or] 

Eosin, polarog. Untersuch. 260, 84 

Ephedrin, Best. in Arzneimitteln, photom. mit diazo- 
tiertem p-Dianisidin 2538, 32 [Or] 

— — in Ephedrinsulfat-Sirup, siulen-chromatog. (ionen- 
austausch-) Gemeinschaftsarbeit 254, 416 

— — spektralphotom., durch Oxydat. zu Benzaldehyd 
mit alkal. N-Bromsuccinimid oder Hypohalogenit- 
ionen 255, 173 

— — neben Amphetamin(e)-Best., gas-flissig-chromatog. 
mit Elektronen-Einfang-Detektor als Pentafluor- 
benzamidderivate 255, 171 

Ephedrinsulfat, Best. in Barbiturat- u. Antihistamin- 
Misch., siulen-chromatog. (ionenaustausch-) 257, 172 

Epichlorhydrin, Best. neben Glycerin, Monochlorhydrin 
u. Glycidol in waiBr. Lés., [R-spektralphotom. 259, 379 

Episulfide, aliphat. niedrige, Best., titr., mit Quecksilber 
(II)-acetat 255, 172 

Episulfid-Steroide, Best. in pharmazeut. Produkten, titr., 
mit Quecksilber(II)-acetat 265, 172 

EPN[0-Athyl-0-p-nitrophenyl-phenylthionophosphonat], 
Best. in Harn, gas-chromatog. 259, 93 

Epoxide, Analyse, Ubersichtsbericht 259, 70 

— cycloaliphat., Papier-chromatog. 258, 163 

— Farbreaktion mit Pyridinbasen 256, 369 

— Stellungs- u. Konfigurationsbest. im Mikrogramm- 
bereich u. Nachw. durch reaktive Dinnschicht- 
Chromatog. 258, 236 


Epoxidharze — Erdol 


Epoxidharze, Best. v. Hydroxylgruppengehalt 251, 128 

Epoxid-Weichmacher, Diinnschicht-Chromatog. 257, 162 

1,2-Epoxyalkane, Analyse, gas-flussig-chromatog. 253, 
163 

Epoxygruppen, Best. in Epoxidharzen, titr. oder titr.- 
potentiom., in Dioxan/LHisessig 258, 80 

— — in Fettsauren v. Samendélen u. Glyceriden, titr. 
(mikro) 251, 142 

Epoxyharze, Typ Epichlorhydrin/Bisphenol A, Best. des 
Hartungsgrades 253, 279 [Or] 

Epoxysiuren, in Pflanzenélen 258, 241 

EPR-Spektrometrie, s. Spektrometrie, ESR 

Erbium, Best. in La,O;, photom., mit Salicylfluoron u. 
1,10-Phenanthrolin 258, 309 

— — in silicat. Mineralien. atomabsorptions-spektral- 
photom. 256, 382 

— — spektralphotom., mit Tiron 256, 217 

— — titr. (komplexom.-) 258, 223 

— Extr. mit Trialkylphosphinoxid 257, 209 

— Trenn. v. Tm, sdulen-chromatog. (ionenaustausch-), 
mit HEDTA 254, 371 

Erbiumoxid, Best. v. Co-, Fe-, Mn-, Cr-, Ni-, Ca- u. Cu- 
Verunreinigungen, spektres. 251, 278 

Erbon(2,2-Dichlorpropionsaure-2’ (2,4,5-trichlorphenoxy)- 
athylester), u. zwei Metabolite, Best. in biolog. Ma- 
terial, gas-chromatog. 255, 96 

Erbsen, Best. v. B, spektralphotom. 255, 303 

— gefrorene, Best. v. alkoholunlésl. Bestandteilen 254, 
148 

Erdalkalimetalle, Anionenaustauschverhalten in Dioxan/ 
Wasser/Salzsaure-u. Dioxan/Wasser/Perchlorsaure- 
Medien 257, 50 

— Best. diinnschicht-chromatog. -emissions-spektrom. 
(mikro) 252, 26 

— — neben Alkalimetallen. papier-chromatog.-elek- 
trom., bei aufsteigender Entwicklung 256, 303 

— — neben Alkalimetallen-Best., coulom., Doppel- 
zellentechnik 256, 300 

— — titr,.-amperom(bi-), mit Cu-Indicatorelektroden in 
Isopropylalkohol 256, 215 

— — titr. (komplexom.-), amperom., mit ADTA, AGTA 
u. DTPA 255, 54 

— vy. O, N u. C, aktivierungsanalyt. (y-), Probenrei- 
nigung v. Oberflichenverunreinigungen 260, 158 

— Elutions-Chromatog. an Kationenaustauschern, 
Elutionsdaten des Austausches v. Typ Me?+— H* 
(Met) in der Reihe der — 256, 137 

— Extr. als Ionenassoziate mit einigen elektronegativen 
Liganden u. Rhodamin § 257, 50 

— — mit Thenoyltrifluoraceton u. Rhodamin C 257, 204 

— Fillung als Oxalate in Gegenw. v. ADTA 254, 214 

— Kompl. mit Carboxynitrazo in waBr.-org. Medien 
257, 291 

— — mit 2,2,6,6-Tetramethylheptandion-(3,5), gas- 
chromatog. u. verwandte Eigenschaften 255, 390 

— Trenn., diinnschicht-chromatog., auf Diathylamino- 
athylcellulose 254, 369 

— — Jonenaustauscherharze 251, 380 

— — sdulen-chromatog., an mikrokristalliner Cellulose 
258, 297 

— — — durch Elution der Dowex 50-Saulen im kom- 
plexierenden Medium v. DCTA 256, 304 

— — siulen-chromatog. (gel-), auf Sephadexsiulen, 
EinfluB der Probenkonzentrationen 256, 304 
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— — saulen-chromatog. (ionenaustausch-), an Imino- 
diessigsiure-Harz im EinfluB v. pH u. Ionenstirke 
259, 293 

— Ultramikroanalyse, autoionenaustausch-chromatog., 
mit Zweistrahl-Wasserstoff- FID 252, 385 

— Verteilungskoeffizienten u. Kationenaustausch- 
verhalten mit versch. Komplexbildnern 254, 213 

Erdbeer-Anthocyanine, Trenn., siulen-chromatog. an 
Polyvinylpyrrolidon-Saéulen 257, 169 

Erdbeeren, Best. v. Chlormequat-chlorid, spektral- 
photom. 257, 314 

— — v. Dyren, gas-chromatog. 259, 388 

— — v. Flavonoiden 254, 147 

— Gefrier—, Best. v. Boden, Gemeinschaftsuntersuch. 
259, 390 

Erdgas, Best. v. S (Gesamt-) 256, 370 

Erdniisse, Best. v. Aflatoxinen, diinnschicht-chromatog. 
257, 79 

— — — gemeinsame Studie an 3 Meth. 254, 155 

— — v. Aflatoxin B,, diinnschicht-chromatog.-fluoro- 
densitom. 258, 404 

— — v. fliichtigen Verb. in gerésteten u. ungerésteten —, 
gas-chromatog. 260, 404 

— — v. Mycotoxinen 251, 154 

— — v. Pyrazin 257, 82 

— Extraktion v. Aflatoxin aus gemahlenen — mit Athanol 
254, 155 

— v. Aflatoxin B, u. M,, extr. u. siulen-chromatog. 
255, 312 

— Verseifungsprodukte, Best. v. Aflatoxinen 253, 318 

Erdnufaroma, Best. v. Alkoholen 2538, 397 

Erdnuf6l, Best. v. BHT u. BHA, gas-chromatog. 256, 95 

Erdél, Analyse der chem. Zusammensetzung fester KW- 
Stoffe durch Elektronenanlagerungs-Massenspektro- 
graphie mit negativen Ionen 254, 85 

— — v. primirem Leichtbenzin u. Pbi-H-Fraktionen v. 
Romashkino— 255, 81 

— Best. der mittleren Strukturparameter v. Erd6l- 
Siedeschwinzen 254, 228 

— — des Gehaltes v. Asphaltenen, ESR-spektrom. 253, 
80 

— — in Wasser, gas-chromatog. 264, 321 

— — vy. aliphat. u. aromat. KW-Stoffen, elutions-chro- 
matog., fest/fliissig 254, 228 

— — v. Carbonsauren, diinnschicht-chromatog.-massen- 
spektrom. 254, 228 

— — — (polycyel. u. heterocycl.-) 252, 406 

— — v. fliichtigen u. nichtflichtigen org. Verb., gas- 
chromatog. 258, 333 

— — v. KW-Stoffen (aliphat. gesatt.-) aus schweren 
—fraktionen, durch Adduktbildung mit Harnstoff 
256, 78 

— — y. Metallen u. Porphyrinen, polarog. u. spektral- 
photom. 255, 162 

— — vy. Methylathylnaphthalin-Isomeren. gas-chro- 
matog.-spektrom. 255, 409 

— — y. Mo in Suspensionen v. Molybdandisulfid, atom- 
absorptions-spektralphotom. 254, 229 

— —y.N, automat., Kjeldahl-Meth. 252, 405 

— — v. org. Sulfiden, extr., m. H. v. Ubergangsmetall- 
ionen, Einflu8 anionischer Liganden 254, 229 

— —y.S, Eichmeth. ohne Schwefelstandard fiir die 
Meth. mit Eisen-55-Réntgenstrahlen 254, 85 

— —v.8-Verb. 251, 123 
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Erd6l, Best. (Forts.) 

— — vy. Spurenelementen, aktivierungsanalyt. (neu- 
tronen-) 258, 333 

— — v. V, spektralphotom. 254, 52 

— — vy. V-Spuren, spektralphotom., mit Xylenolorange 
251, 122 

— (,-C,,-Gemische, Trenn., gas-chromatog. (capillar-) 
2538, 315 

— Charakterisierung, gel-chromatog. 258, 397 

— Destill., Best. v. Ni-Spuren, atomabsorptions- u. 
atomfluorescenz-spektralphotom. 251, 122 

— Destill. bei 200 bis 250° C, Nachw. v. Alkylbenzo[b]- 
thiophenen 251, 123 

— Best. v. Ni, fluorescim., in getrennter Luft/Acetylen- 
Flamme 255, 81 

— — gel-chromatog. Fraktionierung 259, 155 

— Fraktionen, Best. v. N, coulom.-titr. (mikro-) 259, 69 

— Frakt. 20°C, Beziehung zwischen Molvolumen und 
Struktur v. KW-Stoffen 254, 390 

— Fraktionen 93—593°C, Best. v. aromat. u. aliphat. 
gesitt. KW-Stoffen, massenspektrom. 259, 331 

— Frakt. 135—200°C, Best. v. KW-Stoffen, gas-chro- 
matog./massenspektrom. kombin. 254, 228 

— Fraktionen bis 185°C, Best. v. KW-Stoff-Zusammen- 
setzung m. H. v. Typ X-Molekularsieben 2538, 315 

— Fraktionen 850—1000° F v. kaliforn. —, Best. v. 
N- u. O-Verb. 258, 315 

— Identifizierung, IR-reflexions-spektralphotom., 
» fingerprinting’ 260, 73 

— — v. Naphthen (polycycl.-) sowie aromat. Mono- u. 
Dicarbonsauren 252, 54 

— industrielle automat. Analyse 257, 390 

— Nachw. v. 8-Verb., diinnschicht-chromatog. 252, 53 

— §S-halt. Fraktionen, Best. der Mehrfachbindungen durch 
quantitative Hydrierung 252, 53 

— Strukturgruppenanalyse fiir héhersiedende KW- 
Stoffgemische u. Mineralélanteile, beruhend auf IR-, 
KMR-Spektroskopie u. Elementaranalyse 255, 177 [Or] 

— Trenn. v. aliphat. u. aromat. KW-Stoffen mittels 
Durchtritt durch fliissige Membranen 258, 233 

— — v. KW-Stoffen, gel-chromatog., an Vinylacetatgel 
255, 408 

— — v. N-Verb. (nichtbas.-), anionenaustausch-chro- 
matog., an Hisen(III)-chloridkomplexen 251, 123 

— — vy. org. Sulfiden, extr., mit Ubergangsmetallionen 
251, 123 

— — v. Petrolsaiuren, gel-chromatog. 258, 398 

— Unterscheid. v. aus natiirlichen Quellen u. v. der 
Plattform ,,A‘‘ im Santa-Barbara-Kanal herstam- 
menden Rohdlen 252, 53 

— Verarbeitung (Riediger) 258, 291 [L] 

— Verarbeitungskatalysatoren, Best. v. S 254, 85 

Erdolprodukte, Best. v. Furfural, photom. (mikro) 255, 
131 [Or] 

— — v. Metallen, atomabsorptions-spektralphotom., 
Atomisierung im Kohlenstoffstab 260, 162 

— — — — Halogenzusatzmeth. 259, 331 

— — v. N (gesamtgebundenem-), titr.-coulom. 260, 161 

— v. 8 in Schwer6l, spektralphotom. 251, 123 

— v. 8 (mikro), titr. (hochfrequenz-) 258, 113 [Or] 

— — v. 8-Spuren in leichtfliicht. — coulom.-titr. 252, 405 

— Lésungsmittelgem. fiir die Flammenanalyse 255, 81 

— Mineralé] und verwandte Produkte (Zerbe) 251, 112 
[L] 


Erdél — Erythrocyten 


— Nachw. v. Petrolkomponenten, in Steinkohlenteer- 
Kreosot 251, 124 

Ergane, Nachw., diinnschicht-chromatog. 257, 317 

Ergocalciferol, Best. der Suprasterine I u. II, gas- 
chromatog. 257, 319 

— — gas-fliissig-chromatog. 258, 404 

— — in biolog. Material, gas-fliissig-chromatog. 258, 
114 [Or], 118 [Or] 

— — in Blut 256, 330 

— — in Magertrockenmilch, gas-chromatog. 254, 404 

— in pharmazeut. Priparaten, dinnschicht-chromatog.- 
photom. 261, 286 

— — — gas-chromatog., nach sdulen-chromatog. Reinig. 
257, 319 

— — in wasserdispersiblen Zubereit., gas-chromatog. 
254, 414 

— — neben Cholecalciferol-Best. in Gegenw. v. Toco- 
pherolen u. Retinol, gas-chromatog. 259, 392 

— Fluorescenz-Spektrum 260, 83 - 

— Nachw., gas-chromatog. 251, 212 

— Trenn. v. Cholecalciferol u. verwand. Verb. chromatog. 
251, 211 

— — vy. Cholesterin, diinnschicht-chromatog. 253, 406 

Ergometrin, Best. neben Ergometrinin-Best. in Gem. mit 
Clavinalkaloiden 253, 87 

Ergometrinin, Best. neben Ergometrin-Best. in Gem. mit 
Clavinalkaloiden 258, 87 

Ergosterin, photochem. Isomere, Trenn., diinnschicht- 
chromatog. 259, 412 

Ergothionein, Best., durch Jodazid-Reakt. 252, 69 

— — in Erythrocyten mit Jod-Azid-Reakt. 2. Teil 
2538, 251 

Eriochromblau S8.E., als Indicator bei der komplexom. 
Best. v. Ca u. Mg 256, 356 [Or] 

Eriochromsehwarz, als Adsorptionsindikator 252, 37 

Eriocitrin, Best. colorim. 259, 318 

Eriodictyol, Best., colorim. 259, 318 

Ernteprodukte, Best. v. IPC-u. CIPC-Riickstaénden, 
photom. 253, 398 

— — v. Tetraadthylpyrophosphat, gas- oder diinnschicht- 
chromatog. 257, 239 

Erythrittetranitrat, Best. in pharmazeut. Formulierungen, 
photom., mit p-Nitroanilin u. Azulen 251, 157 

Erythrocyten, Anteil der Glykolyse u. des Pentosephos- 
phat-Weges am Glucoseumsatz in normalen u. in 
Glucose-6-phosphat- Dehydrogenase-Mangel-Erythro- 
cyten 252, 210 [Or] 

— Best. der hamolytischen Aktivitaét v. mit *4Cr gekenn- 
zeichneten— 259, 176 

— — v. Cholinesterase, gas-chromatog. 259, 89 

— — v. 2,3-Diphosphoglycerat, automat. 257, 92 

— — v. Ergothionein, mit Jod-Azid-Reakt. 2. Teil 
2538, 251 

— — v. Fettsaiuren, titr,.-fluorim. 257, 324 

— — v. Galaktose-1-phosphat 254, 174 

— — v. Glucose-6-phosphat-Dehydrogenase u. 6-Phos- 
phogluconat-Dehydrogenase, fluorim.-automatis. 
256, 251 

— — v. Glutathionreduktase-Aktivitat 255, 252 

— — v. Kohlenséureanhydraseaktivitat bei Gesundheit 
u. Krankheit 256, 248 

— — V. Lipoiden, diinnschicht- u. siulen-chromatog., an 
Triathy laminoathyl-Cellulose 257, 412 

— — v. Mg, atomabsorptions-spektralphotom. 257, 86 


Erythrocyten — Erze 


— — v. Na u. K, flammenphotom. 258, 322 

— — — — 259, 399 

— — v. Phosphatiden, diinnschicht-chromatog.-pho- 
tom. 251, 336 

— — v. Porphyrinen, diinnschicht-chromatog.-spek- 
tralphotom., als Methylester nach Umwandl. in Cu- u. 
Zn-Chelate 259, 415 

— — v. reduz. Glutathion, automatis. verbess. Meth. 
260, 175 

— — v. «-Tocopherol, gas-chromatog. 256, 170 

— chromatog. Untersuch. v. Steroiden u. Fettsdure- 
methylester in — kernen 255, 331 

— Nachw. v. Glutathion neben freien Aminosiuren 
259, 170 

— — vy. Glykosphingolipiden in Lipidextr. v. — versch. 
Saugetiere, diinnschicht-chromatog. 260, 411 

— 7Se-Methionin als Markierung fir —, Leukocyten u. 
Plattchen beim Menschen 255, 326 

— Siebtest fiir Glutathionperoxydaseaktivitat 258, 413 

Erythrocytenphosphatase, saure, Trenn., elektrophoret. 
253, 335 

Erythromycin, Best. in Futtermitteln, extr., mikro- 
biolog., Gemeinschaftsuntersuch. 260, 76 

— Dinnschicht-Chromatog. 255, 317 

— Nachw. in Praparaten, diinnschicht-chromatog. 257, 318 

— u. seine Deriv., Best., gas-fliissig-chromatog.-massen- 
spektrom. 258, 93 

Erythromycinbase, Best., IR-spektralphotom. 258, 251 

Erze, Analyse, atomabsorptions-spektralphotom., nach 
FluBsiureaufschlu8 im Bombenrohr 256, 74 

— — rontgenfluorescenzspektrom. 256, 206 

— AufschluB mit FluBsiure, Bombe 254, 306 

— Best. v. Ag, atomabsorptions-spektralphotom., nach 
Schmelzanreicher. mit Sn als Kollektor 257, 160 

— — — réntgenfluorescenzanalyt. (radioisotopen-) 
unter Verwend. der Compton-Streuung zur Matrix- 
kompensation 257, 384 

— — — rontgenfluorescenzspektrom., mit Pd als innerem 
Standard 254, 330 

— — v. Ag-Spuren neben Pb, Cu, Zn, Bi, Co u. Al, 
siulen-chromatog. (ionenaustausch-) 258, 304 

— — v. Ag u. Cu (simultan), titr., -potentiom., mit 
Dithiooxamid 257, 145 

— —v. Ag, Cu u. Zn, atomabsorptions-spektralphotom. 
257, 302 

— — v. Al u. Ti, titr. (komplexom.-) 255, 153 

— — vy. Au, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 258, 325 

— — — atomabsorptions-spektralphotom., nach Extr. 
als Thioharnstoffkomplex mit Trialkylammoniumchlo- 
rid in Diisobutylketon 260, 159 

— — — extr.-atomabsorptions-spektralphotom. 258, 395 

— — — flammenphotom., nach Extr. in Gegenw. v. 
emulgierenden Rickstanden 253, 383 

— — — radioisotopen-réntgenanalyt. 256, 380 

— — — siaulen-chromatog. (kationenaustausch-) 253, 383 

— — y. Au neben Pt, colorim., nach Extr. mit lang- 
kettigen Aminen 257, 145 

— — v. Au (ppm-Bereich), atomabsorptions-spektral- 
photom. 259, 153 

— — v. Au-Spuren, réntgenspektrog. oder neutronen- 
aktivierungsanalyt., nach Anreicher. mit lonenaus- 
tauscherpapier 255, 407 

— — vy. Au u. U, aktivierungsanalyt. (neutronen-), Unter- 
such. des Eichzusatzes 251, 115 
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— — v. Bi in Cu/Bi-Erzen, spektrog. 251, 114 

— — v. Ca u. Mg, séulen-chromatog. (ionenaustausch-) 
256, 381 

— — v. Cau. Mg in — u. Flotationsmaterial, atom- 
absorptions-spektralphotom. 258, 395 

— — v. Ca, Mg, Fe u. Al aus einem einzigen Aliquot, 
titr. (komplexom.-) 258, 206 [Or] 

— — v. Cerussit in — kompl. Zusammensetz. 255, 293 

— — v. Co, photom. oder titr. (chelatom.-), mit Sulfar- 
sazen 255, 294 

— — Vv, F, elektrodenionenaktivititsmeth. 258, 328 

— — v. F, mit Lanthan-Fluorid-Membran-Elektrode 
256, 231 

— —v. Fe 255, 62 

— — — gravim., mit n-Thiobenzoy]-N-phenylhydroxy]l- 
amin 255, 76 

— — — titr.,-amperom., mit SnCl, 258, 73 

— — v. Hg, nach der Reaktion der Resonanzanregung 
251, 113 

— — v. La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu u. Gd, réntgenspektrom., 
Schmelztechnik 259, 375 

— — vy. Lanthanoiden, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
mit Ge-Li-Detektor bei der Leicht/Schwer-Lantha- 
noiden-Trenn. durch Kationenaustausch 257, 231 

— — v. Nb, photom., mit Disulphophenol S oder Sul- 
phochlorphenol 8 255, 78 

— — — — mit Pyridylazoresorcin 256, 380 

— —v. Nb, Ta, Zr, Hf u. Be, chem.-spektrog. 257, 304 

— — v. Nb u. Ti in loparit. Rohstoffen, réntgenfluores- 
cenzspektrom. 2538, 387 

— — v. Pb u. Zn in Cu-halt. —, saulen-chromatog. 
(anionenaustausch-), -polarog. 256, 379 

— — v. Pd (ug-Mengen), extr.-radiom. 258, 382 

— — v. Pt-Metallen, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
y-spektrom. 253, 75 

— — — papier-chromatog., nach siulen-chromatog. 
(ionenaustausch-) Anreicher. 257, 305 

— — v. Pyrit, thermodifferentialanalyt. u. gasvolum. 
251, 277 

— — v. Re(VII), extraktionsphotom., mit Methylgriin 
2538, 229 

— —v.S8, vergl. Untersuch. der Verwendbark. v. 
Widerstands- u. Induktionséfen fiir rasche Verbren- 
nungsmeth. 256, 74 

— — v. Sn, polarog. 254, 331 

— —v. Te u. Pt, réntgenspektralanalyt. 258, 227 

— — v. Th, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 252, 50 

— — vy. Tl, titr.,-amperom., mit Dicarbomethoxydimer- 
captothiopyron 2538, 385 

— — v. U, polarog. 260, 318 

— — — spektralphotom. 252, 51 

— Mn-, Analyse, m. H. v. zimtsaurem Ammonium 
258, 75 

— Phasenanalyse der Quecksilberminerale in — aus dem 
Zips-Gemerschen Gebiet 258, 342 [Or] 

— Probenpulverisierung durch Vorbehandlung mit 
raschem Erhitzen u. Abschrecken 260, 69 

— Réntgenfluorescenzanalyse mit Radionukliden als 
Anregungsquelle, Ubersichtsbericht 257, 383 

— Réntgenfluorescenzanalyse v. Pulpe, Erfassung der 
Anderung der chem. Zusammensetzung v. Fest- 
k6érpern 259, 157 

— Se—, Best. v. Sm u. Gd, (simultan) aktivierungs- 
analyt. (neutronen-) 252, 50 
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Erze (Forts.) ; 

— y,y-Streuungsmeth. zur simultanen Best. v. zwei 
Schwermetallen 256, 380 

— Sulfid—, Best. v. Ag, atomabsorptions-spektral- 
photom. 260, 401 

— — — v. Bi, spektralphotom., nach Extr. mit Na- 
Diathyldithiocarbamidat 252, 404 

— — — v. Mo, photom., mit Toluol-3,4-dithiol 258, 150 

— — —v. Pb-Verb. 258, 73 

— Verarbeitungsprodukte, Analyse v. Schlammen, 
kontinuierl. Radioisotopen-Réntgenverf. 255, 152 

— Vergleichsanalyse v. rohen u. kalzinierten Lorrain—, 
Konglomeraten u. iiberseeischen — mittels chem. 
Analyse, Rontgenfluorescenz- u. Emissions-Spektro- 
metrie 257, 231 

Eserin, Best., spektralphotom., mit Tetrabromphenol- 
phthaleinathylester 256, 411 

ESR-Spektrometrie, s. Spektrometrie, ESR 

Essenzen, Analyse, gas-chromatog.-IR-spektrosk. ge- 
koppelt 252, 145 [Or] 

— Bergamott—, Best. v. Bergapten u. Citropten, spek- 
trofluorim. 256, 82 

— Best. v. Athanol, gas-chromatog. 251, 144 

— — — — 264, 44 

— — vy. Aldehyd (Gesamt-) in Orangen—, colorim., 
mit N-Hydroxybenzolsulfonamid 257, 309 

— Nachw. v. Capronsaureallylestern 251, 151 

Essenzéle, Valencia-Orangen—, Best. v. fliichtigen Be- 
standteilen 259, 251 

Essig, Best. v. Organozinnverbindungen nach dem Kon- 
takt mit stabilisierten Hart-PVC-Folien 256, 87 

Essigsaure, 4-Allyloxy-3-chlorphenyl—, s. Alclofenae 

— B-Aminoathylsulfon-N,N-di— u. Asparagin-N,N-di—, 
Kompl. mit Chrom(III) 256, 42 

— Best. in Bier zur Ermittl. des Stammwiirzegehaltes, 
automat. 255, 304 

— — in Hi (Voll-), gas-flissig-chromatog. 257, 311 

— — in Milchserum u. waBr. Extr. v. Kase, gas-chro- 
matog. 253, 169 

— — neben Ameisensaure-Best., titr. 253, 367 

— — neben Ameisensdure-Best. in ihrem Gem., titr., mit 
Ag(III)- u. Cu(III)-Lés. 254, 74 

— — neben Ameisen- u. Propionsaure- Best. in ihrem 
Gem., gas-chromatog., als p-substituierte Benzylester 
254, 393 

— — neben HCHO-, CH,0H-, H,O-, Luft-, CO- u. CO,- 
Best. in Abgasen der Formaldehydfabrikation, gas- 
chromatog. 260, 157 

— — neben HNO,- u. HF-Best. in ihrem Gem., titr.,- 
potentiom. 254, 336 

— — neben ihren Halogensubstitutionsprodukten, titr.,- 
potentiom. (differential-), in nichtwaBrigen Lésungs- 
mitteln, halbautomat. 258, 59 

— — neben Propion-, Butter- u. Hippursdure-Best. in 
Blut, Plasma u. Cerebrospinalfliissigk. 256, 158 

— — neben p-Xylol- u. Wasser-Best. in ihrem Gem., gas- 
fliissig-chromatog. 256, 365 

— Chlor— u. Brom--, Best. in Wein 260, 325 

— — u. ihre Deriv., Nachw. in Wein, diinnschicht- 
chromatog. 260, 80 

— D-(—)trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N’ ,N’-tetra—, 
Darstell. u. ihre Verwend. als spektropolarim. Rea- 
gens fur Pb 256, 49 


Erze — Ester 


Diphenyl—, Fluorathyl-Ester, Best. in techn. Proben, 
gas-chromatog. 257,404 ~ 

Ester, Athyl—, Best. in Bier u. garender Wurze, 

spektralphotom. 257, 309 

— — — vy. Wasser, polarog., unter Ausniitzung der 

lyotropen Eigenschaft v. Ammoniumrhodanid 260, 

312 

— tert.-Butyl—, Best., radiom. 259, 235 

Fluor—, Na-Salz, Nachw. in tier. Gewebe, diinnschicht- 

chromatog. 257, 336 

Hydroxyathylathylendiamintri—, Extr. mit quater- 

niren Ammoniumsalzen hohen Molekulargewichtes 

260, 145 

5-Hydroxyindol—, Best. in Harn, automatis, flissig- 

chromatog.- fluorim. Meth. 260, 96 

— — — sdulen-chromatog. (extr.-)/diinnschicht- 

chromatog. 260, 334 

— — in Harn v. Schafen 257, 325 

— — in Harn u. Cerebrospinalflissigkeit, fluorim. 

254, 244 

— — in tier. Gewebe, fluorim. 257, 409 

4-Hydroxy-3-methoxyphenyl-, Best. in Cerebrospinal- 

flissigkeit, siulen-chromatog.-fluorim. 259, 173 

— —.in Gewebe, fluorim., nach saulen-chromatog. 

(ionenaustausch-) Trenn. 258, 165 

— — in Harn, gas-chromatog. 255, 89 

Indol-3-yl—, Best. in Pflanzenextr., fluorim. 256, 158 

— — papier- sowie diinnschicht-chromatog. 257, 380 

Indol-3-yl— u. 4-, 5-, 6- u. 7-Chlorindol-3-yl—, 

Trenn., papier- u. diinnschicht-chromatog. 259, 381 

Mercapto—, Best., fluorim., mit 2’,7’-Bis (acetoxy- 

mercuri)-fluorescein 255, 397 

Naphthyl—, Best. in Citrusfriichten, fluorim. 258, 240 

Phenoxy—, 2-(3,5-Dichlorbenzamido)—, Best. in 

Serum, gas-flissig-chromatog. 258, 414 

Phenyl—, Adsorption an platinierten Platinelektroden 

tracermethodische Untersuch. 258, 138 

Phenyl—, 3,4-Dihydroxy- u. 3-Methoxy-4-hydroxy-, 

Best. in Harn v. Patienten mit Parkinsonismus nach 

Behandlung mit L-3,4-Dihydroxyphenylalanin, gas- 

chromatog. 259, 79 


— Radiolyseprodukte, Nachw. v. anorg. Gasen u. C,-C,- 


KW-Stoffen, chromatog. 257, 229 

Trenn. v. Chloressigsiure, Bernsteinsdiure u. —, 
sdiulen-chromatog. (verteilungs-) 258, 233 
2,4,5-Trichlorphenoxy— u. Propylenglykolbuty]- 
atherester, Best. in Harn, gas-chromatog. 255, 254 


Essigsiureanhydrid, Best. in essigsauren Lés. v. Acetyl- 


cellulose, Ultraschallverf. 255, 298 


Essigsiurechlorid, Best. in Luft 257, 375 
Estane, Best. in Explosivgemischen, gas-chromatog. 


(mikro) 251, 141 


Ester, aliphat., Best. v. Wasser m. H. lichtempfindlicher 


Platten u. UV-Bestrahlung 254, 86 


— — gas-chromatog. Retentionsverhalten auf statio- 


naren nicht-polaren Donor- u. Akzeptor-Phasen 
260, 60 


— aliphat. homologe—, Gas-Chromatog., EinfluB der 


Polaritat der stationaren Phase auf die Retention 
253, 159 


— aliphat. niedermolekulare, Identifiz. aus der Umset- 


zungsrate bei der alkalischen Hydrolyse 254, 75 


— arylaliphat. Saiuren, Best., spektralphotom. (zwei- 


seitig differentiell-) 258, 83 


Ester — Extraktionsverfahren 


— Best., gas-chromatog./massenspektrom.-kombin., 
Feldionisierung 257, 350 

— titr., Ubersicht 258, 61 

— Gas-Chromatog. homologer —, IV. EinfluB der Pola- 
ritat der stationiren Phase auf die Retention unge- 
sattigter Ester 255, 397 

— Methyl—, Dampfphasen-Pyrolyse-Gas-Chromatog. 
257, 226 

— Nachw., elektrophoret. (papier-), als Hydroxamate 
258, 157 

— peptidaktive, Best., diinnschicht-chromatog. 257, 245 

— Trenn., saulen-chromatog. (ionenaustausch-) Uber- 
sichtsbericht 258, 132 

Esterase, Austestung v. — aus Lebern v. Rind, Schwein, 
Schaf, Esel u. Gefliigel zum Nachw. einiger Pesticide 
mittels einer diinnschicht-chromatog. Enzyminhi- 
bierungstechnik 253, 256 

— Best., Azo-Bindungsmeth., Azo-Farbstoffbindende 
Proteine als stédrende Faktoren 260, 417 : 

— — gas-flissig-chromatog. 260, 418 

— — titr.,-potentiom., automatis. 257, 254 

— Disk-Elektrophorese 257, 254 

— Padutin—, Best. in Harn, Isotopenmeth. 259, 95 

— Phosphomono- u. Phosphodi—, Trenn., neue Meth. 
260, 419 

Esterwachse, Nachw., dinnschicht-chromatog., Ubersicht 
255, 169 

Estragol, Nachw. in Getranken (alkoholfreien-), gas- 
chromatog. 251, 406 

Ethenzamidum, Nachw., diinnschicht-chromatog., auf 
Kieselgelschichten 251, 156 

Ethephon(2-Chlorathylphosphonsaure), Best. in Palmél, 
diinnschicht-chromatog. 260, 166 

Ethinamate, Best. in Blut u. Harn, gas-chromatog. 
255, 254 

Ethopabate, Best. in Gewebe v. Hiihnern, gas-chromatog. 
256, 255 

Ethosuximidum, Best. in Serum, gas-chromatog. 260, 412 

Europium, Best., fluorim. 257, 361 

— — fluorim., in waGrig-aceton. Los. als Kompl. mit 
B-Diketonen u. org. Basen 251, 317 

— — in Apatit, Monazit u. Industrieprodukten 258, 325 

— — in Al (reinem-), isotopenverdiinnungsanalyt.- 
massenspektrom. 256, 70 

— — in Boratglasern, spektrofluorim. 2538, 313 

— — in SF-Gem., atomabsorptions-spektralphotom. 
259, 47 

— — in silicat. Mineralien, atomabsorptions-spektral- 
photom. 256, 382 

— — in Sm,O, oder anderen SE-Oxiden, colorim. (in- 
direkt-) 258, 326 

— — in U, luminescenzmeth. 258, 376 

— — in Y,0, u. Gd,O,, réntgenfluorescenzspektrom. 
255, 407 

— — in Yttrium-Europium-Vanadat, spektralphotom. 
(differential-), Potentiometerdraht zur Dehnung der 
Extinktionsskala 251, 50 

— — neben La-, Ce-, Pr-, Nd- u. Sm- Best. (simultan), 
siulen-chromatog. (ionenaustausch-verdringungs-) 
256, 48 

— — neben Nd-Best. in CeO,, luminescenzanalyt. 
259, 327 

— — neben Nd- u. Sm-Spurenbest. in La,O, lumines- 
cenzanalyt. 256, 384 
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— — neben Sm-Best., spektrofluorim., als 2-Naphthoyl- 
trifluoraceton/Trioctylphosphinoxid-Kompl. 254, 218 

— — spektralphotom., mit Chromotrop 2R 258, 50 

— — — mit Tiron 257, 147 

— — spektralfluorim., als Hexafluoracetylaceton- 
Trioctylphosphinoxid-Kompl. 257, 361 

— — titr., Reduktion mit flissigem Amalgam 257, 147 

— — voltamm., mit einer Lanthanhexaborid-Elektrode 
255, 56 

— Chelat mit Chromotrop 2R, spektralphotom. Unter- 
such. 254, 57 

— Extr. mit Di-n-butyl-athan-diphosphonsaure 
in versch. org. Lésungsmittel als Funktion ihrer 
Polaritaét 258, 309 

— — mit 1-Phenyl-3-methyl-4-benzoylpyrazolon-5 in 
Gegenw. v. einigen donoraktiven Verb. 257, 209 

— Extr. mit 1-Phenyl-3-methyl-4-benzoyl-pyrazolon- 
(5)-Lésungen in versch. Losungsmittel u. in Gegenw. 
v. donoraktiven Zugaben 254, 373 

— Kompl. mit 1,10-Phenanthrolin u. Salicylséure, Extr. 
aus perchlorsaurer Lés. in Benzol 255, 55 

— — mit Salicylsdure u. deren Extr. in Isoamylalkohol 
256, 48 

— synergistische Extr. terndrer Kompl. v. — 253, 146 

— Trenn. v. Lu oder Gd, elektrolyt. 256, 216 

— Trenn. v. Pr oder Y aus Alkalinitratschmelzen, extr., 
mit 1,2-bis-(Diphenylphosphino)-athandioxid bzw. mit 
Hexamethylphosphortriamid 258, 50 

— v. Sm, sdulen-chromatog. (extr.-), Hinfliisse der 
Saulenherstell. 257, 147 

— Verteilung v. — Y u. Co(II) in Alkalinitratschmelzen 
mit neutralen Organophosphorverb. im EHinfluB der 
Temperatur 259, 135 

Europium(Il), Best,. spektralphotom., mit PAR 2538, 384 

Europium (1) -oxid, Best. neben Sm,0,-, Tb,0,- u. 
Dy,0,-Best. in optischen Fluoriten, spektrog. oder 
spektrofluorim. 260, 320 

— — v. Gd, luminescenzspektrom. 2538, 384 

— — vy. Nd, luminescenzspektrom. 257, 67 

— — y. SE-Spuren, spektrom. 256, 182 [Or] 

— — v. SE-Verunreinigungen, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 255, 157 

— — v. Sm, luminescenzspektrom. 258, 74 

Exo-trymethylennorbornyl-2-exo-phosphate, Gel-Chro- 
matographie auf Sephadex LH-20 260, 167 

Explosivstoffe, Analyse v. Zweikomponenten-Treiblad., 
extr.-chromatog. 251, 141 

— Best. in versch. Mischungen, diinnschicht-chromatog.- 
UV-spektralphotom. 259, 162 

— —y. Al u. Cl in festen Treibstoffen, aktivierungs- 
analyt., mit einer Misch. aus 14,5 MeV u. langsamen 
Neutronen 2538, 240 

— — v. Estane (mikro) 251, 141 

— — v. Lésungsmittelresten in Treibmittelgem., gas- 
chromatog. 254, 95 

— — v. SO,2- durch Digerieren mit Wasser 253, 320 

— Stabilitatsuntersuch. v. SchieBpulvern, nitritcolorim. 
2538, 239 

— thermoanalyt. Untersuchungsmeth. 258, 88 

— Untersuch. durch optische Thermoanalyse 257, 404 

Extracellularfliissigkeiten, Best. nach der Inulinmethode, 
Entfernung v. stérendem Nitrat u. Nitrit 254, 164 

Extraktionsverfahren, Anwend. des Technicon-Auto- 
Analyzers 251, 45 
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Extraktionsverfahren (Forts.) 

— Austauschreaktionen der innerkompl. Verbindungen 
256, 141 

— automat., Trenn., Detergentien (nichtion.-) geringer 
Konzentrationen aus Wasser 254, 301 

— Cu- u. Fe-Cupferronate als Reagentien 254, 52 

— Dampfphasen—, Reinigungsmeth. 259, 39 

— Eigenschaften v. Di-n-butylphosphorsaure u. anderen 
Dialkylphosphorsauren 2538, 137 

— HinfluB des Setchenow-Salzeffektes auf die nach 
Konzentrierung gewonnenen analyt. Ergebnisse 
260, 139 

— flissig/flissig-Trenn. gefolgt mit fest/flissig-Ver- 
fahren zur Spurenanalyse v. Metallen 251, 309 

— fir die Atomabsorptions-Spektroskopie, Fehler bei der 
Verwendung von MeBkolben 254, 141 

— Gegenstrom, manuelle, Apparatur 254, 144 

— — statistische Analyse der Daten, Identifizierung der 
Verbindungen 2558, 373 

— — — Isotopeneffekt 255, 373 

— — Trenn., Alkalimetalle mit Dipikrylamin 2538, 209 

— — — racemische Gemische mit flissigen Ionenaus- 
tauschern 254, 83 

— Gleichgewicht des Systems Toluol-3,4-dithiol/Zink 
251, 387 

— in Alkalinitrat-Schmelzen mit Pyridinderiv. 257, 356 

— in Polyathylenpulverflaschen 256, 385 

— in der toxikolog. Analyse 251, 222 

— Ionenpaar—, Trenn., Amine 252, 275 [Or] 

— — — Ammoniumverb. (quartire-) tiber zerlegbare 
Ionenpaarextrakte mit nachfolgender Identifizierung 
252, 279 [Or] 

— kontinuierl., Gerat zur Best. des Unverseifbaren in 
Lipidgemischen 255, 226 

— mit Alkylammoniumsalzen 255, 47 

— mit Ammoniak u. Diadthylather 260, 300 

— mit Tri-n-butylphosphat in salzsaurer Lésung 254, 52 

— neues Verfahren 259, 135 

— radiochem. Untersuch. v. Mn(NO,),-6 H,O- u. 

CaCl, - 6 H,O-Tri-n-butylphosphat-Systemen 259, 297 

— Selektivitatssteigerung durch einfache aliphatische 
Alkohole u. Aceton im Tridecylamin/HCl-Wasser- 
System 260, 42 

— Spurenanreicher. durch Abtrennung der Makrokompo- 
nente mit Alkylphosphorsauren 251, 266 

— substéchiom. Trenn. v. Elementen 256, 296 

— — — Theorie 257, 45 

— synergetische Effekte bei Innerkomplexverb. 256, 210 

— Theorie des gegenseitigen Kinflusses der Elemente bei 
der Extraktion der komplexen Metallsiuren 257, 44 

— Trenn., Ag(I) aus Salzséure mit Tri-n-hexylammonium- 
oder Tetra-n-hexylammoniumchloridlés. in org. 
Lésungsmitteln 254, 54 

— — Alkalimetallsalze mit Nitrobenzol u. 2-Nitro- 
propan in Gegenw. v. AuCl,-- u. FeCl,--Anionen 
254, 368 

— — Alkaloide v. Belladonnapraparaten 258, 86 

— — Amine (biochem. interessierende), Verhalten v. ng- 
u. ug-Mengen 256, 279 [Or] 

— — anorg. Ionen mit Di-n-butylcarbamoylphosphonat 
aus salzsauren Lésungen 255, 387 

— — Au, Se u. Te 251, 267 

— — Au(III) aus HCl oder versch. Misch. v. HCl u. 
anderen Mineralsduren in Isobutylmethylketon 256, 302 


Extraktionsverfahren 


— — B aus Komplexdingern mit 2-Athyl-1,3-hexandiol 
in MIBK 258, 117 [Or] 

— — Bev. Fe(III) u. Al(III) mit o-(Hydroxy-5-methyl- 
phenylazo)benzoesdure 255, 10 [Or] 

— — Bi mit Na-Diathyldithiocarbamidat aus Sulfid- 
erzen 252, 404 

— — Ca als Kompl. mit Glyoxal-bis(2-hydroxyanil) in 
1-Octanol/2-Octanol-Gem. 2538, 15 [Or] 

— — Cd v. Zn m. H. org. Basen 258, 66 

— — Om u. Eu mit 1-Phenyl-3-methyl-4-benzoyl- 
pyrazolon-(5)-Lés. in versch. Lésungsmittel in Gegenw. 
v. donoraktiven Zugaben 264, 373 

— — Co(II) mit Thenoyltrifluoraceton u. Tetraphenyl- 
arsoniumchlorid aus acetathaltiger Lésung in Benzol 
251, 60 

— — Co(II) neben Ni(II) mit 2-Thenoyltrifluoraceton u. 
Pyridinbasen im Gem. 254, 385 


— — Co(II) u. Co(III) durch Komplexb. mit Acetyl- 


aceton 251, 60 - 
— — Cr(VI) v. Cr(II1) aus perchlorsaurem Medium mit 
Tribenzylamin in Dichlorathan 258, 228 


— — Cu(II) mit Trioctylammoniumchlorid aus Chlorid- 


lés. unter Zugabe v. Fe(II)-salzen 254, 307 


— — — mit Schiff’schen Basen, radiochem. Untersuch. 


254, 53 


— — Cu(II) v. Fe(III) mit Carboxyathylphosphinoxid in 


Chloroform 255, 227 


— — Cu, Cru. As aus Saégespinen konserv. Weich- 


holzer 252, 408 


— — Cu, Fe, V, U, Bi, Th u. Mo mit Saurealizarin- 


schwarz SN in Butanol 251, 387 


— — Eu durch Bild. ternarer Komplexe 258, 146 

— — F- mit Metalldi-2-athylhexylphosphaten 254, 381 
— — Fe(org. gebundenes-) aus Béden 252, 60 

— — Fe(III) als Citratkompl. mit Tri-n-octylamin in 


Chloroform 256, 223 


— — Fe(III) v. Pu(IV) mit 1-Phenyl-3-methyl-4-benzoy]l- 


pyrazolon-(5) 251, 273 


— — Ga als Methylenblau-Chlorogallat-Kompl. 254, 309 
— — Ga v. Al u. anderen Begleitelementen aus Lés. 


suerstoffhalt. Sauren mit Alkylphosphorsauren in 
Lésungsmittelgem. 255, 57 


— Ga(ITI) u. In(III) v. Al(II1) aus waBrigen Halid- 


medien mit Adogen-364 in Toluol 254, 309 


— — In als Kompl. mit Halogeniden u. Pyronin Z 


254, 47 


— — Inv. Pb-, Zn- u. Cu-Produkten mit Alkylphos- 


phorséiuren aus sauren Lésungen 251, 194 


— — Kationen in 5 Hauptgruppen 251, 43 
— — Metall/Xylenolorange-Kompl. mit Methyltrioctyl- 


amoniumchlorid 255, 47 


— — Metalle als Butyl- u. Dibutyldithiocarbamidate mit 


B 


= 


tylacetat 251, 43 


— — Metalle als Chlorokompl. in versch. org. Lésungs- 


mittel unter Beeinflussung v. einigen Begleitelementen 
im UberschuB 256, 215 


— — Metalle als Thiocyanatkompl. 255, 288 
— — — — 256, 213 
— — Metalle der IT. u. III. Gruppe aus waBr. Lés. mit 


Thenoyltrifluoraceton in Methylisobutylketon unter 
Verwend. v. Radiotracern 254, 218 

— — Metalle mit aliphat. Alkoholen 254, 137 

— — — mit aliphat. Carbonsiuren 254, 137 

— — — mit aliphat. Ketonen 254, 47 


Extraktionsverfahren — Faeces 


— — — mit alkylsubstituierten 6-Diketonen 254, 210 

— — — mit Diphosphinderivaten 254, 137 

— — Metallgruppen mit 1-Phenyl-3-methyl-4-benzoyl- 
pyrazolon-(5) 251, 191 

— — — mit Didthylammoniumdiithyldithiocarbamidat- 
Chloroform u. die Reextrahierbarkeit der in Chloro- 
form gelésten Komplexe 254, 301 

— — Metallspuren, Flissig/Flissig-Verfahren bei er- 
héhter Temperatur gefolgt v. Fest/Flissig-Trenn. bei 
Raumtemperatur 253, 136 

— — Mg mit Benzolsulfonamidophosphorsiure-Dioctyl- 
ather 254, 307 

— — Mo mit Mono-2-athylhexylphosphorsiure aus 
stark saurem Milieu in Benzol 258, 219 

— — — mit Triisooctylamin in Tolulol u. 1,2-Dichlor- 
athan 2538, 149 

— — Mo(V) mit O,0,S-Tripropyldithiophosphat aus 
salzsaurer Los. 2538, 149 

— — Mo, V u. W mit Alkalithiocyanat u. Furfuryl- 
aldehyd 254, 380 

— — Nb(V) u. Ti mit Aminen aus salzsauren Lés. in 
CCl, 258, 218 

— — Ni als Xanthogenat in Athylacetat 256, 202 [Or] 

— — Ni-Ionen mit Oxin in Chloroform, Untersuch. des 
Komplexaufbaus 254, 315 

— — Organochlor- u. -phosphat-Insecticide aus See- 
wasser 253, 224 

— — Os aus salzsaurer bzw. bromwasserstoffsaurer Los. 
mit org. Phosphorverb. 251, 62 

— — — mit Aminen, Ketonen, Alkoholen, Estern u. 
Athern, 254, 387 

— — —v. Ru 258, 221 

— — Pa mit 1-Pheny]-3-methyl-4-benzoyl-pyrazolon-5 
254, 219 

— — Pt(IV) mit Aminen hohen Molekulargewichtes aus 
HCl in Chloroform 258, 152 

— — Pt-Metalle mit Diantipyrylmethan 2538, 221 

— — Re v. Mo, W, V, Platinmetallen u. anderen Ele- 
menten 2538, 150 

— — Re v. Mo, W, V u. einigen anderen Elementen mit 
Isoamylalkohol aus Phosphorsiure/H,O, 254, 383 

— — Rh(III) v. Pt u. Pd mit Aminen v. hohem Mole- 
kulargewicht 251, 331 

— — Ru aus wiBr. chlor- u. bromwasserstoffsauren 
Lésungen 251, 330 

— — Schwermetalle als Salicylaldoximkomplexe 251, 44 

— — SE als Komplexe mit Hexafluoracetylaceton u. 
Tri-n-butylphosphat in Cyclohexan 261, 49 

— — — aus U(VI)-Lés. mit Di-2-athylhexylphosphor- 
sdure 254, 309 

— — Se v. Eisen u. Stahl 251, 274 

— — Se(IV) v. Te(IV) mit Bismuthiol II in Chloroform 
254, 183 [Or] 


F 


Faeces, Best. v. C 253, 400 

— — v. Ca, Mg u. P 258, 399 

— v. 47Ca 257, 322 

— vy. Erbon u. zwei Metaboliten in Schafs—, gas-chro- 
matog. 255, 96 
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— — Si mit Trioctylamin als H,SiF, 258, 70 

— — Sn u. As v. Ferrowolfram u. W-Erzen mit Kalium- 
jodidlos. 251, 272 

— — Sr mit Azo-Azoxy-PMP 251, 313 

— — Sr u. Ca in Nitrobenzol bei Gegenwart v. Poly- 
jodiden 251, 387 

— — Sulfide (org.-) v. Erdél, mit Ubergangsmetall- 
ionen 251, 123 

— — Ta- u. Nb-Fluoride mit N-Benzoyl-N-pheny]- 
hydroxylamin 251, 56 

— — Thv. U mit Thenoyltrifluoraceton 252, 395 

— — Th(IV) mit 2-Thenoyltrifluoraceton/Tributylphos- 
phat-Gemisch 251, 50 

— — Ti(IV) mit p-Methoxybenzothiohydroxamsaure in 
Chloroform 254, 376 

— — — mit Tributylphosphat 251, 320 

— — Tm mit aliphat. Monocarbonséuren 2538, 213 

— — U mit Tetraphenylarsoniumchlorid in Chloroform 
2538, 214 

— — U(VI) mit tert. aromat. Aminen aus neutralen u. 

sauren Medien 251, 317 

— V als Kupferronat mit Methylisobutylketon 251, 55 

— — V mit 5,7-Dibrom-8-hydroxychinolin in n-Butyl- 
alkohol oder CCl, 2538, 71 

— — W aus Fe/Nb-Leg. mit TPAC-Thiocyanat-Kom- 
plexen 251, 198 

— — W(VI) mit Mesityloxid 251, 57 

— — Y mit Phenylsulfonylamidophosphorsauredihexyl- 
ester 255, 229 

— — Zn mit 8-Hydroxy-chinolin aus perchlorsaurer 
waBr. Los. in Chloroform 258, 211 

— — Zinkathylxanthat in Chloroform 253, 58 

— — Zn u. Ni mit tert. aromat. Aminen 252, 27 

— — Zn, Niu. Co mit Dithizon 2538, 297 

— — Zr(IV) mit Tricaprylmethylammoniumchlorid aus 
salzsauren Lés. 254, 376 

— Untersuchung der Extraktion einiger Séuren mit Tri- 
n-octylamin 257, 44 

— Verhalten v. org. lonenpaaren, Bedeutung solvati- 
sierender Agentien 260, 42 

— — vy. Tetraphenylarsoniumchlorid in Chloroform 
255, 47 

— — v. TI(I) mit Capronsaure 251, 52 

— Verringerung der prozentualen Verteilung v. Metall- 
komplexen mit org. Verbindungen bei extrem 
kleinen Konzentrationen 254, 104 [Or] 

— Verteilung von Salzen groBer Kationen zwischen 
Wasser und organischen Lésungsmitteln. 1. Die Ex- 
traktion quaternirer Phosphonium- und Arsonium- 
salze tiber einen bestimmten Konzentrationsbereich 
von Kationen und Anionen 260, 381 

— — 2. Faktoren, die die Gré8e des Verteilungsverhalt- 
nisses beeinflussen 260, 381 


— — vy. Fenthion, Disulfoton u. Phorat, gas-chromatog. 
256, 335 

— — v. Fettgehalt (Gesamt-), auch halbquantitativ 
255, 247 

— — v. Lysin, siulen-chromatog.-spektralphotom. 255, 175 
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Faeces, Best. (Forts.) 

— — v. Mg, Al, Si, P, S, K u. Ca, réntgenfluorescenz- 
spektrom. 255, 86 

— — y. N, Dumas- u. Kjeldahl-Meth. im Vergleich 
252, 67 

— — v. Scopolaminbutylbromid u. Scopolaminbutyl- 
tannat, atomabsortions-spektralphotom. 259, 93 

— — y. Starke, enzymat. 254, 401 

— — y. Tl, colorim., mit Brillantgriin 2538, 324 

— Nachw. v. Dieldrinmetaboliten 253, 255 

— y. N-(1,1-Dimethylpropiny1)-3,5-dichlorbenzamid- 
Metaboliten in Ratten— 289, 94 

— — v. 7-Hydroxyfluphenazin in Hunde— 259, 410 

— —y. Tl mit Rhodamin B 258, 324 

Fakal-Verunreinigungen, Best. in Wasser, gas-chromatog. 
255, 405 

Fallungsverfahren, Anreicher. v. Spurenelementen in 
Meerwasser mit 5,7-Dibrom-8-hydroxychinolin 251, 264 

— — — mit PAN zur Réntgenfluorescenzanalyse 251, 44 

— Bildung v. Bleisulfatniederschlagen 253, 147 

— KorngréBenverteilung bei Bariumsulfatniederschlagen 
255, 47 

— Membranfilter als veraschbares Filterpapier fur die 
quantit. Analyse 260, 44 

— Mit—, Auswahl der v. schwerlésl. Silberniederschliagen 
mitgerissenen Kationen 251, 81 [Or] 

— — Konzentrier. v. Cr-, M-, Fe-, Zn- u. Ru-Spuren 
durch Phosphate v. Al u. Sr 257, 158 

— — v. Cd mit Calciumoxalat aus homogener Lés. 

255, 54 

— — selektive Sammlung v. Spuren-Metallionen mit 
Chitosan u. neuen Derivaten v. Chitosan 257, 144 

— — Trenn., Amine (biochem. interessierende), Verhalten 
v. ng- u. ug-Mengen 256, 279 [Or] 

— — — Asu. Se v. Br an Hisen(I1)-hydroxid 254, 312 

— — — Cd an Bleisulfid u. -carbonat 258, 144 

— — — Gav. Alu. Zn an MnO, 251, 318 

— — — Pb aus homogener Los. an Kupferoxinat 
258, 147 

— — — Seu. Hg mit Lanthanhydroxid 252, 34 

— — — Sr mit Calciumoxalat aus ADTA-halt. Lésung 
254, 308 

— — v. Cd?+-Ionen an frisch gefalltem Al(OH), 257, 108 
[Or] 

— — — in Gegenw. v. Ammoniak 257, 184 [Or] 

— — v. Cu-Ionen mit Fe(OH), 257, 203 

— —v.Ju. Br an Metallhydroxiden, EinfluB versch. 
Faktoren 257, 221 

— — v. Metall-Dimethylglyoximaten aus Biacetylmono- 
xim oder Biacetyl u. Hydroxylamin gebildet 255, 387 

— — zur Anreicherung v. Spurenmetallen fiir die 
Réntgenfluorescenzanalyse an Organometallen oder 
anorg. Niederschlagen 260, 4 [Or] 

— pH-Werte der Fallung v. Hydroxiden einiger Ele- 
mente u. energetische Charakteristiken ihrer Ionen 
257, 45 

— Trenn., Ba als Chromat aus ADTA-Lés. 253, 211 

— — Ce(III) als Aniliniumkaliumcer(III)-sulfat 251, 316 

— — Cu vy. Zn, Ni(II) u. Mn(IT) aus homogener Lés. als 
Kupferanthranilat 254, 361 [Or] 

— Fe u. Zn mit Bis-(salicylaldehyd)-athylendiamin 
252, 39 

— — Manganammoniumphosphat aus homogener Lés. 
254, 65 


Faeces — Farbstoffe 


— — Niu. Pd als Dimethylglyoximate aus homogener 
Lés. 254, 315 

Farben, Best. v. Athanol, gas-chromatog. 256, 394 

Farbige Anstriche, neutronenaktivierungsanalyt. Ver- 
gleich 260, 77 

Farbstoffe, Analyse v. — u. von bei deren Erzeugung 
anfallenden Zwischenprodukten 255, 301 

— Anthrachinon—, Nachw., elektrophoret. (papier-) 
258, 84 

— Anthrachinon—, saure, Nachw., papier-chromatog. 
254, 82 

— — Reaktionen mit Ferroin 259, 317 

— Antipyrin—, als analyt. Reagentien, Spektren v. 
waBr. u. nichtwaBr. Lés. 259, 300 

— — spektralphotom. Untersuch. 260, 155 

— Azo—, als Adsorptionsindicatoren 259, 42 

— bas., Nachw. in Lebensmitteln u. pharmazeut. Pro- 
dukten, diinnschicht-chromatog., auf Polyamid- 


Schichten 258, 404 < 
— — zur Best. v. Anionen u. besonders v. Tl, Sb u. Ga 
259, 137 


— — zur extr.-photom. Analyse, Dimersierungskonstan- 
ten 259, 300 

— Best. v. Halogengehalt in medizin. verwendeten —, 
mit anionenselektiven Membranelektroden 255, 170 

— Citrus-Rot Nr. 2, Best. v. 1-[4-(2,5-Dimethoxyphenyl- 
azo)-2,5-dimethoxyphenylazo]-2-naphthol u. 1,1’- 
(2,2’ 5,5’ -Tetramethoxy-4,4’ -biphenylenbisazo)-di-2- 
naphthol, diinnschicht-chromatog.-spektralphotom. 
257, 169 

— Du. C-Blau Nr. 9, Best. v. 2-Aminoanthrachinon, 
dinnschicht-chromatog,-spektralphotom. 254, 93 

— Du. C-Rot Nr. 10,11,12 u. 13, Best. v. 2-[(2-Hydroxy- 
1-naphthyl)azo]-6-naphthalinsulfosaure 255, 415 

— Du. C-Rot Nr. 12, Best. v. 1-(2-Hydroxy-1-naphthyl- 
azo)-2-naphthalinsulfosiure, dinnschicht-chromatog.- 
spektralphotom. 256, 239 

— Du. C-Rot Nr. 30, Best. der reinen Farbe, spektral- 
photom., mit Xylol 259, 158 

— Entfarbung wiBr. Lésungen v. Chlorphenolrot, 
Brillantkresylblau u. Malachitgriin durch Ultraschall 
258, 294 

— FD u. C-Violett No. 1, Best. v. m-Sulfobenzaldehyd 
252, 64 

— Fluoresceinisothiocyanat—, IR- u. diinn- 
schichtchromatog. Charakterisierung 251, 401 

— Fuchsin—, zur Anfarbung org. Verb. in der Diinn- 
schicht-Chromatographie 260, 383 

— Herstellungszwischenprodukte, Best. v. Benzidin, 
o-Tolidin u. o-Dianisidin, titr. (oxydim-), mit Cer- 
(IV)-sulfat 255, 167 

— hydrophile, Verhalten bei der Umkehrphasen-Papier- 
Chromatographie 255, 167 

— kosmet., Analytik II. 251, 144 

— Methylenblau-verwandte Thiazin— im Gem. mit 
Methylenblau u. deren Oxydationsprodukte, Trenn., 
dinnschicht-chromatog. 260, 77 

— Nachw. in Backwaren, Teigwaren, Getreide, Fleisch u. 
Fleischzubereitung 256, 403 

— — in Getrinken (kohlensaurehalt.-), papier-chromatog. 
256, 95 

— — in Lippenstiften, diinnschicht-chromatog. 256, 394 

— — in Lippenstiften u. paraffin- u. wachshaltigen 
Uberziigen, diinnschicht-chromatog. 256, 395 


Farbstoffe — Fett 


— — in pharmazeut. Produkten 255, 170 

— Oxydations—, u. ihre Zwischenprodukte, Nachw., 
dinnschicht-chromatog. 258, 321 

— synthet., Best. in Lippenstiften, diinnschicht-chro- 
matog, 260, 278 [Or] 

— — Nachw. in Hierlikér, papier- u. diimnschicht- 
chromatog. 256, 397 

— — — in Lippenstiften, diinnschicht-chromatog. 
259, 243 

— — — in Marzipan u. Persipan, papier- bzw. dinn- 
schicht-chromatog. 257, 310 

— — — in Milcherzeugnissen, diinnschicht- oder papier- 
chromatog. 257, 312 

— — — in Wein u. Fruchtsaften, dinnschicht-chromatog. 
nach sdéulen-chromatog. Anreicher. 257, 237 

— synthet.— u. Curcuma—, Nachw. in Senf 259, 393 

— synthet. wasserlésl., Nachw. in Lebens- u. Arznei- 
mitteln 255, 310 

— Trenn., diinnschicht-chromatog., lange Z-formige « 
Technik 259, 37 

— — in absorbierenden nichtschaumenden Blasen- 
kolonnen 256, 138 

— Triarylmethan—, Extrahierbarkeit 254, 82 

— Triphenylmethan—, als jodom. Indicatoren 258, 128 
[Or] 

— — Best., titr. (cerim.-) 251, 187 [Or] 

— — — v. Cr, atomabsorptions-spektralphotom. 
257, 404 

— u. Zwischenprodukte der Farbstofferzeugung, Analyse. 
III. Zur Frage der amperom. u. biamperom. Indi- 
kation der mit NitritmaBlosung durchgefihrten 
titrimetrischen Bestimmung primarer aromat. Amine 
254, 242 

— — — XIV. Sichtbarmachung aromatischer Diamine 
in der Papier-Chromatographie m. H. v. Bromdampfen 
260, 165 

— wasserlésl., Best. in Lebensmitteln 256, 95 

— Xanthen—, Best. in Lippenstiften, fluorim. 254, 242 

Fasern, synthet., Best. v. Ge, extr.,-atomabsorptions- 
spektralphotom. 253, 81 

Feldspate, Analyse, atomabsorptions-spektraiphotom. 
251, 117 

Fenfluraminum, Best. in Blut, gas-chromatog. 2538, 415 

— — in Plasma, roten Blutkérperchen u. gas-flissig- 
chromatog. 2653, 331 

Fenitrothion[ 0,0-Dimethyl-0-(3-methyl-4-nitro-phenyl)- 
monothiophosphat], u. 6-Nitro-Deriv., Best., spek- 
tralphotom., nebeneinander 256, 392 

Fenthion[ 0,0-Dimethyl- 0-(8-methyl-4-methylthiophenyl)- 
monothiophosphat], Best. in Korn, Milch, Gras u. Kot, 
gas-chromatog. 256, 335 

Fermentationslésungen, Best. v. C,-C;-Fettsauren, gas- 
chromatog. 268, 413 

— v. PO,3-, Ammoniak-Stickstoff u. Gesamtzucker, 
automat. 2538, 315 

Ferri-Him-Dimer, Voltammetrie u. Elektroreduktions- 
mechanismus 255, 91 

Ferrite, Analyse v. — mit Spinellstruktur, gegenwart. 
Stand 254, 331 

—v. Fe u. Ni 259, 328 

— — y. Fe(II) u. Co(III) nebeneinander 259, 328 

— metall., Analysenvorschriften 251, 196 

Ferritin, Best. in biolog. Gewebe, immunopricipitations- 
techn. 257, 89 
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Ferrocen, Alkyl- u. Acylderivate, Best., durch Oxydat. 
mit Kupfer(II) in Acetonitril 252, 406 

— als Urtitersubstanz fiir Redoxtitrationen in Aceto- 
nitril 2538, 50 

— Best. in Polymeren, titr.,-amperom. 254, 87 

— Deriv., Trenn., diinnschicht-chromatog. 256, 328 

Ferroin, Reaktionen mit Anthrachinonderiv. (sauren) 
259, 317 

Ferrolegierungen, s. Eisenlegierungen 

Ferrozin, zur Best. v. Fe(IL), spektralphotom. 252, 399 

Ferulat, Methyl—, Nachw. in Reiskleiedl 256, 398 

Festal, Best. v. Lipase, automat. 259, 363 [Or] 

Feststoffe, Best. der GroBe v. Oberflachen, verbesserte 
kontinuierliche DurchfluBmethode 259, 40 

— Erfassung der Anderung der chem. Zusammensetzung 
bei der Rontgenfluorescenzanalyse v. Pulpe 259, 157 

— nichtflichtige. luft- u. wasserempfindliche, Untersuch. 
der Loslichkeit im MikromaBstab 259, 40 

— Spektralanalyse mit der induktiven Plasmaflamme 
255, 370 

— — Unterteilungsgerat 259, 43 

Fett, Analyse, gas-chromatog. 251, 141 

— — — Trenn. langkettiger Fettalkohole als Trifluor- 
acetyl- u. Trimethylsilylderivate 251, 72 

— autoxyd., Best. v. Epoxyfettsiuren 254, 148 

— Autoxydationsreaktionen v. Linolensaiure u. Toco- 
pherol, UV-spektralphotom. Best. auf monomole- 
kularen Fettschichten auf Silicagel 259, 73 

— Best. der Jodzahl, titr., mit 4,7-Dichlorchinolin- 
bromid-perbromid 255, 132 [Or] 

— — in Kigelb (getrocknetem-), modifiz. AOAC-Meth. 
259, 249 

— — in Kigelb zur Pesticid-Rickstandsanalyse 257, 239 

— — in Faeces, auch halbquantit. 255, 247 

— — in Fleisch, Honeywell Digital Fat Controller-Meth. 
257, 81 

— — in Fleischwaren 254, 150 

— — in Kakaoprodukten 256, 93 

— — — Differential-Dichte-Technik 253, 397 

— — in LeinsamendOl, titr. (komplexom.-) indirekt, mit 
Mg(II) 257, 311 

— — in Mais u. Maisverarbeitungsprodukten, refraktom. 
257, 238 

— — in Maiskeimen (feuchtem Probenmaterial v. ent- 
fetteten-), KMR/r-f-Sattigungsmeth. 256, 331 

— — in Mayonnaise u. Salatmayonnaise, Schnellmeth. 
256, 88 

— — in Milch, Gerat zur automat. Ablesung v. Gerber- 
Butyrometern 256, 401 

— — — mit dem Milko-Tester-Automatic u. Milko-Tester 
III 256, 90 

— — — spektralphotom. 256, 90 

— — in Milchersatzfutter 257, 76 

— — in Michrahm neben Fremdwassergehaltbest. m. H. 
einer Schnelltrockenmassebest. 256, 90 

— — vy. chlorierten aromat. Verb. 256, 335 

— — v. Chlor-phenolen, gas-chromatog., mit Elektronen- 
einfangdetektor 255, 306 

— — v. Cholesterin, diinnschicht- u. gas-chromatog. 
2538, 168; 394 

— — y. Cu, atomabsorptions-spektralphotom. 259, 399 

— — v. cyclopropenoiden Fettsiuren mit Bromwasser- 
stoff 251, 411 

— — v. Farbstoffen, differentialcalorim. 253, 170 
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Fett, Best. (Forts.) 

— — vy. Fest/Flissig-Verhiltnis, dilatom., differential- 
scanning-calorim. u. KMR-spektrom. im Vergl. 256, 398 

— — y. Fettsiuren (apolare dimere) 251, 411 

— Best. v. Glyceriden (vollstandig gesatt.-) oxydat. 
254, 148 

— — v. Glycerin, Mono- u. Diglyceriden in Back- u. 
Koch—, gas-flissig-chromatog. 257, 311 

— — vy. KW-Stoffen (aromat. polycycl.-) in erhitztem — 
253, 394 

— — vy. Lactonen in tier. u. pflanzl. — 253, 394 

— — vy. Ni in Speise—, atomabsorptions-spektral- 
photom. 2538, 394 

— — v. oxydat. Ranzigkeit, TBS-Test 253, 393 

— — vy. Pesticidriickstinden, gas-flissig-chromatog., 
nach Ausfallen des Fetts bei niedrigen Temperaturen 
mittels Kaltebad mit EKintauch-Rihr-Vorrichtung 
256, 405 

— — v. Tocopherol 261, 411 

— — vy. Triglyceriden, massenspektrom. 255, 305 

— — vy. Triglyceriden u. Cyclopentenylfettsaiuren, 
dinnschicht- u. gas-chromatog. 258, 394 

— Brat—, Analytik u. Beurteilung v. Fritiire— 264, 149 

— — Best. v. Mono- u. Diglyceridgehalt in Industrie— 
254, 149 

— — massenspektrom. Untersuch. v. dimeren Fettsaiuren 
in Frittire— 254, 149 

— Differential-Thermoanalyse 253, 393 

— differential-thermoanalyt. u. gas-chromatog. Untersuch. 
v. Schweine— im Vergleich 260, 326 

— elektronenmikroskop. Untersuch. 255, 307 

— Fremd-—, Best. in Buttergebick, gas-chromatog. 254, 401 

— Fritir—, Analytik u. Beurteilung 256, 398 

— — Untersuch. 253, 167 

— Gas-Chromatographie auf dem Gebiet der — fur die 
Seifenindustrie 252, 65 

— gas-chromatog. Untersuch., katalyt. Hydrierung als 
Hilfsmittel zur Identifizierung v. ungesattigten Fett- 
sduren 251, 411 

— Identifizierung, gas-chromatog., Vergl. v. Trennmeth. 
256, 87 

— Nachw. v. Antioxydantien (org.-), siulen-chromatog., 
an Polyamidpulver/diinnschicht-chromatog.-kombin. 
259, 251 

— — v. Cl-Pesticiden 2538, 173 

— — — extr., diinnschicht-chromatog. 2538, 174 

— — v. Pentachlorphenol u. 2,3,4,6-Tetrachlorphenol, 
extr.,-gas-flissig-chromatog. 256, 399 

— — v. Sterinen 254, 402 

— natirl., Best. v. Palmitin-, Stearin-, Linol- u. Olsaure- 
Kennzahlen nach y-Bestrahl. 255, 307 

— Neutral—, Best. in Serum, enzymat. Glycerid-Gly- 
cerin- Nachw. 252, 72 

— — — — enzymat.-photom. 256, 241 

— oxydierendes, Nachw. v. Carbonylverb., Faktoren, die 
die quantit. Isolierung u. Charakterisierung beein- 
flussen 259, 246 

— Oxypolymere, analyt. Problem I. 258, 168 

— — analyt. Problem II. 254, 402 

— Produktionskontrolle, KMR-spektrom. (Wide-Line-) 
255, 305 

— tier., Identifiz. v. Fetts’uren durch siulen-chromatog. 
Trenn. der Brom-Quecksilber(II)-Methoxy-Addukte v. 
Fettsiuremethylestern 255, 307 


Fett — Fettsaureester 


— Trenn. in der klinischen Chemie 251, 210 

—u. Deriv., Best. v. trans-Doppelbindungen 254, 148 

— u. Lipoide, Bd. IV, Handbuch der Lebensmittel- 
chemie (Acker, Bergner, Diemair, Heimann, Kier- 
meier, Schormiiller, Souci) 252, 382 [L] 

— unverseifbare Komponenten, Gerat zur kontinuierl. 
Flissig/Flissig-Extr. 255, 226 

— — Trenn., Identifiz. Reinig., Abschatzung u. Radio- 
best. (simultan), automatis. Methode mit Flissig- 
Spektroradio-Chromatog. 255, 328 

— Veresterungsmethode bei der diinnschicht- u. gas- 
chromatog. Untersuch. v. Butter— 260, 82 

— Zusammensetzung ,,oxydierter Fettsiuren“; ihr Ge- 
halt als Beurteilungsgrundlage fiir erhitzte Fette u. 
ihre Beziehung zur Verseifungszahl 269, 247 

Fettaldehyde, Nachw., diinnschicht-chromatog., Uber- 
sicht 255, 169 

— Trenn., gas-chromatog., Durapack-Saulenpackung 
256, 325 k 

Fettalkohole, Best. in Sedimentgesteinen, durch Extr. 
mit Methanol- oder Athanol-enthaltenden Lésungs- 
mittelgem. induzierte Veresterung u. Umesterung 
260, 160 

— — photom. 260, 405 

— — dimnschicht-chromatog., Ubersicht 255, 169 

— ungesatt., diimnschicht-chromatog. Untersuch. des 
Oxydationsprozesses 260, 60 

Fettamine, prim. u. sek., Best. neben Nitril in hohem 
Gehalt, [IR-spektroskop. 260, 390 

Fettchemie, analyt. Méglichkeiten mit dem TAS-Ver- 
fahren 257, 167 

Fettketone, Nachw., diinnschicht-chromatog., Ubersicht 
255, 169 

Fettsaiureester, Best. in Serum, photom., nach Extr. mit 
Isopropylalkohol 257, 92 

— C,,-C,,—, Analyse gas-chromatog., isotherm u. tem- 
peraturprogramm. 257, 225 

— Glykolaldehyd, Darstellung der 2,4-Dinitrophenyl- 
hydrazonderiv. u. dinnschicht-chromatog. Trenn. 
einer homologen Serie 254, 394 

— Herstellung bei der diinnschicht- u. gas-chromatog. 
Untersuch. v. Butterfett 260, 82 

-— p-Hydroxy-phenacyl-, Chromatog. 251, 71 

— Methyl-, Analyse, gas-flissig-chromatog. 257, 408 

— — Best. der Lage der Doppelbindungen 251, 394 

— — C,-C,,—, Best. in Speisefett, gas-chromatog. 
256, 88 

— — chromatog. Untersuch. in Erythrocytenkernen 
255, 331 

— — Computer-Behandlung gas-chromatog. Daten 
257, 41 

— — isomere Gas-Chromatog. 251, 71 

— — kurze u. langkettige, Trenn., gas-chromatog., 
Durapack-Saulenpackung 256, 325 

— — massenspektrom. Unterscheid. zwischen monoenen 
u. cyclopropanischen u. zwischen normalen, iso- u. 
anteiso— 254, 75 

— — Trenn., siulen-chromatog., als Brom-Quecksilber 


(II)-Methoxy-Addukte zur Isolier. v. Polyenfettsiuren 


in geringen Konzentrationen 255, 307 

— Methyl— u. Mono-, Di- u. Tri-Saccharose—, Trenn., 
gel-chromatog. 258, 89 

— polyolefin. nicht Methylen-unterbrochene—, gas- 
chromatog. Trennfaktoren 260, 326 


Fettsaiureester — Fettsiuren 


— ungesatt. Best. v. trans-Isomeren in gas-chromatog. 
Fraktionen 254, 393 

— Wachs-, Best. in Jojobadl, gas-chromatog. 258, 88 

Fettsiuremonoaithanolamide, Best. in Waschpulvern, 
sdulen-chromatog. (ionenaustausch-) UV-spektral- 
photom. 258, 336 

Fettsiuren, Ablagerung v. mehrfach ungesatt. — in 
Ratten, die mit teilweise hydriertem Pflanzendél ge- 
fiittert wurden 255, 174 

— Analyse, diinnschicht-chromatog., 4C-mark. 251, 394 

— apolare dimere, Best. in Fett u. Ol 251, 411 

— Best. der —zusammensetzungsverinderung in Samen- 
kernolfraktionen v. Mais (Zea mays L.) wahrend fort- 
schreitender Reifung, gas-flissig-chromatog. 253, 318 

— — der A15-Doppelbindungen in — vy. hydriertem 
Sojadl 253, 167 

— — einiger Kennzahlen v. freien — natiirl. Fette nach 
y-Bestrahl. 255, 307 

— — gas-chromatog., als Methylester, Siulenregene-* 
rierung 257, 324 

— — gas-chromatog., Heptadecensaure als innerer 
Standard 257, 324 

— — in Bakterienkulturen, gas-chromatog. 257, 243 

— — in Baumwollsamen6l 254, 402 

— — in biolog Geweben, gravim. u. titr. im Vergleich 
257, 324 

— — in biolog. Material, durch Veresterung mit radio- 
akt. Methanol 258, 245 

— — in Blut, Mikrometh. 255, 321 

— — in Eigelb, (getrocknetem-), modifiz. AOAC-Meth. 
259, 249 

— — in Erythrocyten u. Plasma, titr.,-fluorim. 257, 324 

— — in Fetten, gas-chromatog. 251, 141 

— — in Fleischwaren 254, 150 

— — in Garnelenfleisch (behandeltem u. unbehandeltem 
rosa Alaska-) 255, 308 

— — in Getreide 257, 167 

— — in Harn, gas-chromatog. 256, 157 

— — in Jojobadl, gas-chromatog. 258, 88 

— — in Kakaobutterél, gas-chromatog., mittels Frak- 
tionierung mit Harnstoff 256, 402 

— — in Lipiden, photom. 2538, 406 

— — in Plasma, dinnschicht-chromatog.-spektral- 
photom. 259, 401 

— — Plasma u. Gewebe, diinnschicht-chromatog.- 
spektralphotom. 259, 172 


— — in Raps- u. Ribdl (Brassica- u. Sinapis-Sorten), gas- 


flissig-chromatog. 260, 326 

— — in Rapssamen einiger landwirtschaftlich genutzter 
Arten v. Brassica u. Sinapis alba L., gas-chromatog. 
254, 92 

— — in Samendl v. Jute u. Traubenkernen, gas-chro- 
matog., UV-spektralphotom. u. papier-chromatog. 
259, 157 

— — in Sardinenél. dinnschicht-chromatog. sowie gas- 
fliissig-chromatog. 259, 247 

— — in Sedimentgesteinen, durch Extr. mit Methanol- 
oder Athanol-enthaltenden Lésungsmittelgemischen 
induzierte Veresterung u. Umesterung 260, 160 

— — in Seifen, gas-chromatog. (pyrolyse-) 258, 336 

— — in Serum, automat. 258, 412 

— — in Serum nach Gabe v. Alkohol u. Glycin 261, 
351 

— — in Serum u. Plasma, titr.-coulom. 257, 408 
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— — neben Cholesterin- u. Gallensduren-Best. in Galle 
v. Menschen, gas-chromatog. (temperaturprogrammiert 
255, 248 

— — neben Cholesterylester-, Triglyceriden-, Sterinen- u. 
Phosphatidylcholin-Best. (simultan) in Gewebeextr., 
dinnschicht-chromatog.-fluorim. 260, 332 

— — neben Krebs-Cyclus-Sauren-Best. in Gewebe v. 
Meerschweinchen, gas-flissig-chromatog. 258, 164 

— — neben Phosphatiden in gréBeren Mengen, colorim., 
neues Kupferreagens 251, 335 

— — papier-chromatog., chem. Interaktion mit Cellulose 
257, 153 

— — polarog. sowie titr.,-amperom. 258, 64 

— — v. chlorierten aromat. Verb. 256, 335 

— — v. Pentachlorphenol u. 2,3,4,6-Tetrachlorphenol, 
extr., -gas-flissig-chromatog. 256, 399 

— Beurteilung der — in erhitzten Olen 255, 306 

— C,-C,—, Analyse gas-chromatog., auf Teflon als 
Tragermaterial 2538, 59 

— C,-C;—, Best. in Fermentationslés., gas-chromatog. 
258, 413 

— C,-C,,—, Nachw., diinnschicht-chromatog., als 2,4- 
Dinitrobenzylester u. N,N-Dimethyl-p-aminobenzol- 
azophenacylester 253, 59 

— C,-C,—, gesatt., Best. in Pansensaft, gas-chromatog., 
mit FID 257, 243 

— C,-C,,— im Gem., gas-chromatog. Analyse 257, 375 

— C,-C,,—, Best., gas-chromatog., mit wasserdampfhalt. 
Tragergas 253, 158 

— C,-C,,—, gesitt., verzweigt, ungesatt., Best. in 
Dorschleberél 257, 238 

— C,)-C,;,—, Best. in Schokoladensorten. gas-chromatog. 
257, 80 

— C,,-C,g-Methylester, Analyse, gas-chromatog., mit 
Warmeleitfaihigkeitszelle 251, 394 

— Cyclopropenoid—, Best., Bewert. versch. Meth. 

257, 80 

— — — in Fett mit Bromwasserstoff 251, 411 

— — — titr. (HBr-) 256, 88 

— dimere, Nachw. in Fritirfetten 254, 149 

— Epoxy—, Best. in autoxyd. Fetten 254, 148 

— flicht., Best. in physiolog. Flissigkeiten, gas-chro- 
matog. 257, 89 

— freie, Best. in Harn u. Serum, colorim. 255, 242; 320 

— — — in Lipiden v. Muskelgewebe, photom., nach 
diinnschicht- oder siulen-chromatog. Trenn. 257, 92 

— — — in Serum, automat. 258, 412 

— — —radiochem. 254, 74 

— gesitt. u. ungesditt., KMR-Spektren (wide-line-) 

260, 153 

— héhere, Best. in Bodenproben, extr. 2538, 316 

— — — titr.,-potentiom., nichtwaBr. 257, 70 

— Hydroxy—, gas-flissig-chromatog., als TMS-Deriv. 
257, 154 

— — — photom. 260, 405 

— kurzkett., Best. in waBr. Lés., gas-flissig-chromatog. 
258, 386 

— lankett., Best., colorim. 2538, 158 

— langkett. freie, Best. in Serum, radiochem. mit Ni 
als Markierungssubstanz 256, 241 

— massenspektrom. Identifiz. v. verzweigten — aus 
Birzeldriisen-Lipiden 259, 212 

— Nachw., diinnschicht-chromatog. 264, 44 

— — papier-chromatog., mit quant. Auswert. 253, 159 
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Fettsiuren (Forts.) 

— Oxo—, gas-chromatog. Trenn. der 2,4-Dinitrophenyl- 
hydrazone 251, 70 

— Oxydationsgem., Best. v. Aldehydgehalt, colorim. 
253, 368 

— petrolatherlésl., Nachw. in Fetten (Fritier) 254, 149 

— Phosphatid— der Sojabohnen, radio-gas-chromatog. 
Kontrolle des 14C-Acetateinbaus 252, 137 [Or] 

— Polyen—, Isolier. in geringen Konzentrationen durch 
Saulen-Chromatog. der Brom-Quecksilber(II)-Methoxy- 
Addukte v. Fettsiuremethylestern 255, 307 

— — Nachw. u. Analyse stellungsisomerer— 259, 211 

— — Trenn. u. oxydat. Spaltung, mit Hilfe der Dinn- 
schicht- u. Gas-Chromatog. 251, 72 

— polyungesitt., Best. der Lage der Doppelbindungen 
mit kombin. Gas-Chromatog./Massenspektrometrie 
254, 74 

— Trenn., gas-chromatog. 253, 368 

— — — Durapack-Saulenpackung 256, 325 

— — papier-chromatog., auf mit Harnstoff-impragn. 
Papieren 260, 153 

— — siulen-chromatog. (ionenaustausch-) in nichtwaBr. 
Milieu 256, 325 

— — vy. —, Phosphatiden u. Chloroplasten-Pigmenten 
auf Sephadex LH-20 255, 327 

— ungesitt., Best., gas-chromatog., nach Perjodat/ 
Permanganat-Oxydation der Methylester 258, 157 

— — — in Fett u. Ol, gas-chromatog. 251, 411 

— — dimnschicht-chromatog. Untersuch. des Oxy- 
dationsprozesses 260, 60 

— — Hydrierung am Trager einer gas-fliissig-chromatog. 
Kolonne 254, 393 

— — Trenn. v. mono- u. dibas. Sauren, die bei oxydat. 
Spaltung anstehen 251, 72 

— ungesatt. Stellungsisomere, Best. in Milch (Mutter-), 
gas-flissig-chromatog.-massenspektrom. kombin. 
252, 123 [Or] 

— cis-ungesatt. unkonjugierte u. ihre Ester, KMR- 
Spektren 259, 56 

— veresterte u. freie im Gemisch, Differentialanalyse 
254, 402 

— Zusammensetzung ,,oxydierter —“‘, ihr Gehalt als 
Beurteilungsgrundlage fiir erhitzte Fette u. ihre Be- 
ziehung zur Verseifungszahl 259, 247 

Fetus, Best. v. Hiamoglobin in menschl. — 256, 175 

Feuerfeste Stoffe, AufschluBverfahren, Na-Peroxid- 
schmelze im glasigen Graphittiegel 257, 67 

— Best. v. Al,O,, atomabsorptions-spektralphotom. 
259, 383 

— — v. O, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 251, 280 

— — v. Zr, gravim., mit p-Brom-mandelsiure 259, 320 

— Cr-halt., Best. v. Ca, atomabsorptions-spektral- 
photom. 251, 121 

— Spurenanalyse v. Chrom/Magnesit-Proben, atom- 
absorptions-spektralphotom. 258, 327 

Fibrinogen, Best. in Blutplattchen, immunogel-dif- 
fusionsmeth. 260, 417 

— 8-Sulfo-Deriv. Trenn., elektrophoret., auf Acrylamid- 
Gel 254, 172 

Fibrinogenpeptide, Trenn., elektrophoret. (mikroagargel-) 
259, 170 

Fibroblasten, Best. v. Citratsynthase 260, 418 

Fichtenbast, Nachw. v. Pilzhemmstoffen, Extr. u. 
chromatog. Verf. 257. 164 


Fettsiuren — Fischkonserven 


Filipin, massenspektrom. Untersuch. 255, 84 

Filtrationsverfahren, Adsorption v. org. Verb. an kom- 
merziellen Filterpapieren u. Folgerungen fir die 
quant. u. qualitat. chem. Analyse 256, 141 

Fisch, Best. v. chlorierten Pesticidriickstanden, gas- 
chromatog./diinnschicht-chromatog,-kombin. 259, 249 

— — v. Chlortetracyclin, Tetracyclin u. Oxytetracyclin, 
papier-chromatog. 256, 400 

— — y. Os, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 257, 240 

— — v. #87Cs 256, 67 

— — v. DDT u. DDE, gas-fliissig-chromatog./massen- 
spektrom.-kombin. 259, 252 

— — v. Dursban 254, 405 

— — v. fliichtig. Monocarbonylverbind. in Salm, gas- 
chromatog., unter Zuordnung v. isothermen Reten- 
tionsindices 260, 328 

— —v. Hg 259, 248 

— — — aktivierungsanalyt. (neutronen-) 259, 319 

— — — atomabsorptions-spektralphotom., flammenlos 
257, 308 

— — — atomabsorptions-spektralphotom., nach Ver- 
brenn. u. Sammeln auf Au-iiberzogener Filterplatte 
259, 320 

—- — automat. 260, 328 

— — — automat., atomabsorptions-spektralphotom. 
259, 320 

— — v. Hg u. Methylquecksilber in Thun—, atom- 
absorptions-spektralphotom. 259, 400 

— — v. 2-Methyl-chinolin, gas-fliissig-chromatog. 
254, 403 

— — v. «-Methylchinolin-Rickstanden, UV-spektral- 
photom. 257, 81 

— — v. Methylquecksilbersalzen, gas-chromatog.- 
emissions-spektrom. im Helium-Plasma 258, 156 

— — — gas-chromatog./massenspektrom.-kombin. 
257, 238 

— —v.N 259, 248 

— — v. N (gesamt-fliicht.-) 254, 151 

— — v. NaCl 254, 151 

— — — titr. Gemeinschaftsuntersuchung mit QUANTAB- 
Chlorid-Titrator 259, 248 

— — v. N-Nitrodimethylamin in gerauchertem —, extr., 
gas-chromatog. 256, 89 

— — — gas-chromatog. u. gas-chromatog./massen- 
spektrom. kombin. 258, 243 

— — v. org. Cl-Pesticiden 257, 314 

— — v. Pentachlorphenol, gas-chromatog. 257, 416 

— — — gas-chromatog./massenspektrom.-kombin. 257, 397 

— Best. v. Silvex u. seinem Ester mit Propylenglykol- 
butylather in Geweben, gas-fliissig-chromatog. 258, 254 

— — v. Toxaphen, gas-chromatog. 258, 69 

— — v. Trimethylamin-Stickstoff, Gemeinschaftsunter- 
such. 259, 248 

— Identifiz., elektrophoret. 2538, 395 

— Nachw. v. Farbstoffen (wasserlésl. synthet.-) 255, 310 

— oxydat. Ranzigkeit, Best. v. Thiobarbitursiure in 
Trichloressigsiureextr. 255, 308 

— Stickstoff-Faktor fiir Kabeljau 259, 391 

Fischfleisch, Identifiz., elektrophoret., mit authentischen 
Fleisch-Standards 254, 403 

— — gel-elektrophoret. (polyacralamid-) 254, 151 

Fischklopse, Analyse 258, 169 

Fischkonserven, Best. v. Formaldehyd, destillat., 
-colorim. 259, 73 


Fischkonserven — Fleischprodukte 


— — v. Hg, spektralphotom., mit Dithizon 260, 327 

Fischlipide, Fraktionierung, séiulen-chromatog. 258, 256 

Fischmehl, Best. v. Hg u. Methylquecksilber, atom- 
absorptions-spektralphotom. 259, 400 

— — v. Lipiden (Gesamt-), halbmikro 258, 248 

Fischol, Bildung u. Nachw. aromat. Verb. in hydriertem 
— 255, 306 

Fischprotein, Best. v. F~- in — konzentrat, Anpassung 
der AOAC-Fluormeth. 254, 403 

Fischrogen, Best. v. flicht. Monocarbonylverbindungen 
in — v. Salm u. Stor, gas-chromatog., unter Zuord- 
nung isothermer Retentionsindices 260, 328 

Fixierbider, Best. v. Ag, photom. 256, 235 

Flammen, Brenngeschwindigkeit einer vorgemischten 
Distickstoffmonoxid/Acetylen-Flamme u. ihr EinfluB 
auf die Brennergestalt 260, 377 

Flammen-Absorptionsspektren, UV, v. org. Verb. in 
Sauerstoff/Wasserstoff-Flammen 256, 57 

Flammenemissionsspektren, UV, v. org. Verb. in Sauer- 
stoff/Wasserstoff-Flammen 254, 70 

Flammenemissions-Spektrometrie, s. Spektralphoto- 
metrie, Atomemission 

Flammenphotometer, Stromungsgeschwindigkeitsmessung, 
kontinuierliche Registrierung unter Verwendung eines 
photoelektr. Transducers 258, 218 

Flammenphotometrie, s. Photometrie, Flamme 

Flavanole, Best. in Tee, gas-chromatog,. als Trimethy]l- 
silylderivate 251, 148 

— — — gas-flissig-chromatog., als Trimethylsilylderiv. 
258, 404 

— elektrolyt. Redukt. 257, 228 

Flavanonglykoside, Nachw. in Citrusfriichten, diinn- 
schicht-chromatog. 259, 214 

Flavinmononucleotid, Best., szintillations (fliissig-) 
-spektrom., unter Verwend. v. Bakterienluciferase 
259, 88 

Flavon, Deriv., Best. in Holz der Larche, diinnschicht- 
chromatog.-spektralphotom. 257, 398 

— 3,5,7,2’,4’-Pentahydroxy—, Kompl. mit Bor- u. 
Oxalsaure, Untersuch. der Kignung zur spektral- 
fluorim. Analyse 255, 228 

— 3,5,7,4’ -Tetrahydroxy—, natirl. vorkommendes, Best., 
durch Oxydat. mit Platin([V)-chlorid in alkal. Lés. 
255, 133 [Or] 

Flavone, als fluorogene Spriihreagentien fiir org. Verb. 
auf einer Cellulose-Matrix 260, 158 

— Best., photom. 259, 395 

— Nachw., diinnschicht-chromatog. 251, 287 

— — in Pflanzen, diinnschicht-chromatog. 258, 317 

Flayonoide, Best. in Arnikatinktur 254, 408 

— — in Friichten 254, 147 

— Beziehung zwischen Struktur u. chromatog. Verhalten 
auf Silicagel-Diinnschichten 255, 403 

— Dinnschicht-Chromatographie nach Zusatz von 
komplexbildenden Reagentien zum FlieBmittel 260, 315 

— — Nachw. in Hopfen (Humulus lupulus), papier- 
chromatog. 257, 163 

— — in Preiselbeeren, elektrophoret. (papier-)-papier- 
chromatog. 257, 310 

— — in Tinkturen u. Fluidextr., diinnschicht-chromatog. 
254, 408 

Flavonole, elektrolyt. Reduktion 257, 228 

Flavonolglykoside, analyt. u. praparative Chromatog. v. 
— u. ihren acylierten Derivaten 253, 64 
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Flavonoloside, elektrolyt. kathod. Reduktion in stark 
saurem waBrigem Milieu 260, 75 

— elektrolyt. Redukt. in waiBrig-org. Lésung 258, 236 

Flechtenprodukte, Identifiz., standardis. Meth. 255, 166 

Fleisch, Best. in Wurstwaren, errechnet aus der Trocken- 
substanz, dem Fettgehalt, dem Protein- u. Salzgehalt 
259, 247 

— — v. Aflatoxinen 251, 412 

— — v. 87Cs 260, 156 

— — — durch Mess. mit diinnem Plastik-Phosphor in 
4z-Geometrie 256, 88 

— — v. Cu u. Pb, atomabsorptions-spektralphotom. 
254, 150 

— —v. Fett, Honeywell Digital Fat Controller-Meth. 
257, 81 

— — v. Glucose u. Glykogen 254, 150 

— — v. Hg, atomabsorptions-spektralphotom., flammen- 
los 257, 308 

— — v. Hydroxyprolin 251, 411 

— — — spektralphotom., mit Chloramin T 259, 247 

— — — zur Ermittlung des kollagenen Bindegewebes, 
HinfluB der im EiweiBhydrolysat enthaltenen Amino- 
sduren u. Unterschiede im Reaktionsablauf bei Oxy- 
dat. mit H,O, u. Chloramin T 256, 400 

— — — — spektralphotom. 257, 311 

— — v. Inosinsaure in Muskelgewebe, siulen-chromatog.- 
spektralphotom. 259, 247 

— — v. Milch- u. Bernsteinsaure, gas-chromatog. 258, 238 

— —v.N 259, 248 

— —v. N (gesamt-fliicht.-) 264, 151 

— — v. NaCl 254, 151 

— — — titr., Gemeinschaftsuntersuchung mit QUANTAB 
Chlorid-Titrator 259, 248 

— — v. org. Cl-Pesticiden in rohem Biichsen—, gas- 
chromatog.-mikrocoulom. 260, 405 

— — vy. P, Auto Analyzer-Meth. 257, 80 

— — y. Protein, Auto Analyzer-Meth. 257, 81 

— Nachw. v. Diathylstilbostrol, diinnschicht-chromatog. 
259, 391 

— — vy. Farbstoffen (synthet.-) 256, 403 

— — v. Farbstoffen (wasserlésl. synthet.-) 255, 310 

— — y. 3-Methyl-hydantoinsaure u. 1-Methylhydantoin 
als méglichen Zwischenstufen des mikrobiellen Abbaus 
v. Kreatin u. Kreatinin, papier-chromatog. 255, 307 

— vy. 11,15-Octadecadiensaiure in Rind- u. Hammel— 
256, 89 

Fleischbriihwiirfelmasse, Best. v. Inosinséure, diinn- 
schicht-chromatog.-remissions-spektralphotom. 
259, 73 

Fleischextrakte, Best. v. Inosinséure, dinnschicht- 
chromatog.-remissions-spektralphotom. 259, 73 

Fleischprodukte, Best. v. Aflatoxinen in gepdkelten oder 
geraucherten— 251, 412 

— — y. Allura-Rot AC-Farbstoff in Wiirstchen, papier- 
oder siulen-chromatog.-spektralphotom. 256, 333 

— — v. Cu u. Pb, atomabsorptions-spektralphotom. 
254, 150 

— — v. Farbstoffen (synthet.-) 256, 403 

— —v. Fettsalzen u. Fettsaurenzusammensetzung 
254, 150 

— — v. Fremdeiwei8 251, 412 

— — vy. Fremdeiwei8 in Wurstwaren 251, 412 

— — v. Hydroxyprolin in Wurstwaren 251, 411 

— — — spektralphotom., mit Chloramin T 259, 247 
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Fleischprodukte, Best. v. Hydroxyprolin (Forts.) 

— — — zur Ermittlung des kollagenen Bindegewebes, 
EinfluB der im Eiwei8hydrolysat enthaltenen Amino- 
siuren u. Unterschiede im Reaktionsablauf bei Oxy- 
dat. mit H,O, u. Chloramin T 266, 400 

— — — — spektralphotom. 257, 311 

— — y. Hydroxyprolin u. Glutaminsdure 258, 395 

— — vy. Magermilchpulver in rohen Wirsten, enzymat. 
256, 400 

— — vy. NO,- in Schinken photom., durch Reduktion 
mit Cd 258, 242 

— — v. P, AutoAnalyzer-Meth. 257, 80 

— — vy. Protein, AutoAnalyzer-Meth. 257, 81 

— Dosierung v. Casein 283, 168 

— geraucherte, Best. v. KW-Stoffen (aromat. polycycl.-) 
diinnschicht-chromatog.-spektrofluorim. 253, 168 

— Nachw. v. Bindemitteln auf MilcheiweiBbasis, elektro- 
phoret. 258, 395 

— — vy. Eiklar u. SojaeiweiB in Brihwirsten, elektro- 
phoret, (polyacrylamidgel-) 255, 308 

— — vy. MilcheiweiB u. SojaeiweiB, elektrophoret. 254, 150 

— — v. Polyphosphaten, diinnschicht-chromatog. 

260, 326 

— — v. Soja-EHiweiB, elektrophoret. 258, 403 

— — — inrohen u. gekochten —, immunoelektrophoret. 
258, 242 

— — vy. Soja- u. Eiklarproteinen 258, 242 

Flotationsverfahren, Ionen— u. Kolloid—, Ubersichts- 
bericht 257, 45 

Fludroxycortidum, u. einige nah verwandte fremde 
Steroide, Best., diinnschicht-chromatog. 254, 248 

Fliichtige Stoffe, Best. in biolog. Lés., gas-chromatog. 
2538, 241 

— — in Erdniissen (gerésteten u, ungerdsteten-), gas- 
chromatog. 260, 404 

— — in Harn, gas-chromatog. u. massenspektrom. 

259, 212 

— — in Kase, gas-chromatog./massenspektrom. kombin. 
256, 332 

— — — gas-flissig-chromatog. 256, 332 

— in Lebensmitteln (rohen u. zubereiteten-) als Indi- 
cator des Zersetzungsgrades 254, 146 

— — in Luzerne-Bliten, gas-chromatog., Probenahme- 
Technik 260, 403 

— — in Milchfett u. StBrahmbutter 256, 90 

— — in Milchprodukten, gas-chromatog., head-space- 
Techn. 256, 331 

— — in Polymeren, gas-chromatog. 251, 129 

— — in Polypropylen, gas-chromatog. 251, 129 

— — in Sojabohnendél, gas-chromatog./massenspektrom. 
gekoppelt 254, 149 

— — in Wein, gas-chromatog. 260, 81 

— — photoelektronenspektrom. 260, 301 

— gas-chromatog. Untersuch. der — v. Fruchtaromen 
2538, 171 

— Kopfraumanalyse, Fehlerméglichkeiten 253, 397 

— Messung mit Gasphasenosmometer 255, 48 

— Sorptionswairmen an einigen Liésungsmittelbestand- 
teilen 2538, 171 

— v. Lebensmitteln, gas-chromatog. Best. v. Vertei- 
lungskoeffizienten in Wasser/Lipid-Systemen 2538, 164 

Fluenathyl, Best. in techn. Probe, gas-chromatog. 257, 404 

Flufenaminsiure, Best. in biolog. Material, fluorim. 

258, 91 


Fleischprodukte — Fluor 


— Deriv. u. Analoge, Best. in biolog. Material, fluorim. 
258, 91 

Flufenazin, Best., chromatog.-UV-spektralphotom. 254, 158 

Fluoberyllat, Trenn. v. SO,?-, durch Spaltung des Kom- 
plexes mit Be-Ionen 251, 186 [Or] 

Fluopromazine, Best., chromatog.-UV-spektralphotom. 
254, 158 

Fluor, Best., aktivierungsanalyt. 259, 293 

— — — mit einer isotopischen Quelle schneller Neu- 
tronen u. Zahlung v. 1*N 264, 63 

— — — (photonen-) 252, 397 

— — — (protonen-) 260, 158 

— — — (y-Strahlen-) 258, 35 

— — auf Metallproben-Oberflachen durch die Reaktion 
19F'(p,x)16O 263, 300 

— — in Al, réntgenfluorescenzspektrom. 254, 325 

— — in anorg. Rohstoffen, mit Lanthan-Fluorid-Mem- 
bran-Elektrode 256, 231 

— — in CaF,, destillat., -alkalim. 259, 67 

— — in Erzen, FluBspat, Opalglas, Phosphatgestein, 
elektrodenionenaktivitaétsmeth. 258, 328 

— — in Fossilien u. phosphathalt. Mineralien, spektral- 
photom. 258, 327 

— — in geolog. Material 259, 328 

— — in Gesteinen 255, 293 

— — — aktivierungsanalyt. (neutronen-) 257, 384 

— — — — (photonen-) u. radiochem. Trenn. 256, 383 

— — — spektrog. 257, 67 

— — in Gesteinen u. Mineralien, pyrolyt./hydrolyt.- 
kombin. 256, 383 

— — in Harn, aktivierungsanalyt. (photo-) 252, 67 

— — in keram. Material u. seinen Rohstoffen, réntgen- 
fluorescenz-spektrom. 255, 161 

— — in Luft 258, 390 

— — — automat. 260, 64 

— — in Luft (bodennaher-), kontinuierl., Erprobung 
einer Sammel- u. MeBmeth. 260, 64 

— — in Metallfluoridverb. des Typs Me(I)Me(II)F, 
255, 353 [Or] 

— — in MgO u. Eisennitrat, spektralphotom., durch das 
Farbsystem Scandium-Methylthymolblau 256, 222 

— — in org. Substanzen, aktivierungsanalyt. (neutro- 
nen-), zerstorungsfrei 251, 58 

— — — ammonolyt. 258, 154 

— — — elektrodenionenselektiv 258, 384 

— — — (flissigen u. festen-) auch neben stérenden 
Begleitelementen (Spuren) 253, 55 

— — — spektralphotom., mit Thoriumchloranilat nach 
hydropyrolyt. Zersetz. v. Bleifluorid 257, 370 

— — — spektrog. 258, 154 

— — — titr. mit spezif. Fluoridion-Elektrode nach 
Heizkolben-Verbrennung 256, 57 

— — — titr.,-photom,. mit Arsenazo I 255, 139 

— — in org. u. anorg. Verb., aktivierungsanalyt. (*He-) 
259, 144 

— — in Pflanzenmaterial, elektrom. 254, 91 

— — in P-halt. org. Verb. u. in Hexafluorphosphaten 
(mikro) 252, 407 

— — in Phosphaten, mit fluoridspezif. Elektrode 255, 155 

— — in Se, elektrodenionenselektiv 258, 321 

— — neben B-Best. in BF,-phenol. Lés., titr. 254, 69 

— — neben O-Best., aktivierungsanalyt. (y-photonen-), 
u. Zaihlung der durch 17N ausgesendeten verzégerten 
Neutronen 260, 148 


Fluor — Fluorid 


— — neben Zr 255, 236 

— — spektralphotom., mit Gallein 256, 311 

— gas-chromatog. spezif. Detektor 259, 129 [Or] 

— Nachw. (ng-Bereich) 258, 219 

— Trenn. v. Al, destillat. 259, 151 

Fluor-18, Best. in Kiihlwasser v. Reaktoren, ionenaus- 
tausch-chromatog. 252, 45 

Fluoracetat, Best. in rodenticiden Zubereitungen, gas- 
chromatog. 251, 135 

Fluoranthen, Best. in Anthracenél, spektralphotom. 255, 82 

Fluoren, Identifiz. gefiirbter Substanzen 260, 61 

— polarog. u. coulom. Reduktion in Gegenwart eines 
Protonen-Donators: Ein 3 Elektronen-ECE-Proze8 
255, 143 

Fluorescein, -isothiocyanat-Farbstoffe, [IR- u. diinnschicht- 
chromatog. Charakterisierung 251, 401 

— jodierte Tetrachlor—derivate, Verteilungs-Chro- 
matog. mit Kieselgel 254, 82 

Fluorescierende Substanzen, Gelfiltrations-Chromatog: v. 

— einer wasserléslichen Fraktion aus Zigaretten- 
rauchkondensat 253, 237 

Fluorescimetrie, Anregung aus Mischungen v. Bi, Hg, 

Se u. Te, v. Cd u. Zn sowie v. Ga u. In mittels mikro- 
wellenangeregter elektrodenloser Multielemententla- 
dungsrohren 253, 129 

— Atomreservoir 254, 131 

— Ausprifung der 150 W-Xenonlampe v. Eimac 255, 39 

— Best. v. Cd-Spuren in Graphitpulver 257, 305 

— — v. Cu mit einer Starkstrom-Hohlkathodenlampe 
254, 53 

— — v. Fe mit einer abgewandelten, durch Mikrowellen 
angeregten elektrodenlosen Entladungsréhre 254, 227 

— — v. Ge mit getrennter NO/C,H,-Flamme 252, 30 

— — v. Hg(ppm) 258, 400 

— — v. Ni in Gasol u. Erddldestillatriickstanden in ge- 
trennter Luft/Acetylen-Flamme 255, 81 

— — v. Ni-Spuren in Erdoldestillaten 251, 122 

— — v. Pb in Blut u. Harn Atomisierung mit Kohle- 
stab 258, 33 

— — v. Sn mit einem elektronisch modulierten elektro- 
denfreien Entladungsrohr als Quelle 253, 216 

— — y. Spurenelementen in festen Proben m. H. des 
impulstherm. Atomisators 257, 305 

— —v. Zn neben Begleitmetallen 256, 47 

— Dreiviertelwellen-Mikrowellenhohlraume fir elek- 
trodenlose Entladungslampen 259, 374 

— Eichung v. GasdurchfluBmeBgeraiten vom Rotameter- 
typ 252, 392 

— elektronische Modulation v. durch Mikrowellen an- 
geregten elektrodenlosen Entladungslampen 259, 129 

— elektronisch modulierte, durch Mikrowellen angeregte 
Entladungsréhren 2538, 285 

— elliptischer Aluminium-Zylinder zur Erhéhung der 
Nachweisgrenze 258, 141 

— flammenlose Zellen 258, 370 

— in getrennter Luft/Acetylen-Flamme mit elektro- 
nisch modulierten Entladungslampen ohne Elektroden 
259, 51 

— Kohlefaden-Atomreservoir zur Best. v. Elementen in 
org. Lésungsmitteln 259, 33 

— Kohlestab als Atomisierer u. seine klin. Anwend. 258, 33 

— Konzentrationsbestimmung nach der Ablesung des 
Atomfluorescenzsignals mit impulser therm. Atomi- 
sation v. festen Proben 257, 303 
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— Laser—, Best. v. Ca, Cr, Fe, Ga, In u. Sr sowie Al u. 
Ti in N,O/C,H,-Flammen 260, 129 

— mit einem Kohlenstoffdraht-Atomreservoir, III. 
Untersuchungen zu Best. v. Cd mit einem offenen 
Atomreservoir 254, 38 

— mit kontinuierlicher Einspritzung in einen Platinofen 
260, 34 

— mit turbulenten, vorgemischten u. getrennten 
Flammen am Beispiel der Best. v. Zn 257, 137 

— Multielement—, II. Elektrodenlose Zweielement- 
Entladungsrohre fir Arsen u. Antimon als Spektral- 
linienquelle 254, 38 

— — III. Eine neue elektrodenlose Dualelement-Ent- 
ladungsroéhre mit Mikrowellenanregung 254, 38 

— nichtdispers. Verf. 258, 129 

— Optimierung einiger experimenteller Parameter bei 
der Herstellung u. dem Betrieb v. Mikrowellen ange- 
regten elektrodenlosen Entladungslampen 259, 225 

— Photonenziahlsystem 259, 33 

— v. Substanzen hoher Reinheit 258, 210 

— Verwend. eines Filters 255, 371 

Fluorid, Best., coulom.-titr., mit Aluminiumionen unter 
Verwend. einer fluoridselektiven Elektrode 251, 58 

— — Diffusionsmeth. 255, 61 

— — extr.-photom. 258, 150 

— — gravim., durch Fallung v. Lif aus homogener 
Lésung., Vergl. mit der klassischen Meth. 258, 29[Or] 

— — in Abwasser, Flu8wasser u. industriellen Abfallen, 
diffusionsmeth. (mikro-)-photom. 254, 320 

— — in biolog. Material, destillat.-elektrodenionen- 
spezif. 253, 325 

— — — fluorim. 255, 242 

— — in Ca u. Phosphaten v. Ubergangselementen, 
elektrodenfluoridselektiv, mit Triathanolamin in einer 
Pufferlosung 260, 55 

— — in Calciumphosphaten, mit fluoridselektiver Elek- 
trode 255, 80 

— — in Fischproteinkonzentrat 254, 403 

— — in Gewebe v. Organen, Blut u. Harn, gas-chromatog. 
252, 143 [Or] 

— — in Harn, automat. 251, 205 

— — — elektrodenionenspezif. 253, 325 

— — — — 255, 242 

— — — — 257, 323 

— — in Holz nach Praservierung 251, 134 

— — in Kalk/Kieselsaéure/Sulfat/Fluorid-Phasensystemen 
253, 389 

— — in Kernbrennstoff-Aufbereitungslésungen 251, 204 

— — in Luft, Mikrodiffusionsverf. 252, 43 

— — in Pflanzen, Boden, Diinger, Knochen, Wasser u. 
Harn, elektrodenionenspezif. 258, 163 

— — in Phosphatmaterialien u. mineral. Futtermitteln, 
mit fluoridionaktiver Elektrode 255, 414 

— — in Silicatgesteinen, elektrodenionenspezif., ohne 
Abtrennung vy. Al 255, 407 

— — in Trinkwasser, siulen-chromatog. (ionenaustausch-) 
-titr., -potentiom. 253, 223 

— — in UO, u. U,0,, photom. 258, 396 

— — in versch. Fluoridmaterialien, elektroden-F-- 
ionenselek. 253, 389 

— — in Wasser, potentiom., nach Extr. mit 8-Hydroxy- 
chinolin 255, 69 

— — in Wasser (chloriertem-) 255, 287 
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Fluorid, Best. (Forts.) 

— — in Wasser (Meer-), spektralphotom. 254, 320 

— — — titr., potentiom., Standardzugabemeth. 255, 69 

— — in Wasser, Salzlosungen, Pflanzenextr. u. Harn, 
Adsorptions- u. Diffusionstechnik 258, 150 

— — isotopenverdiinnungsanalyt., substéchiom. 252, 36 

— — kalorim. 253, 150 

— — katalyt., m. H. der Zirkonium-Xylenolorange- 
Reaktion 253, 300 

— — kinetochrom.-spektralphotom., durch katalyt. 
Wirk. auf die Reakt. Zirkonium-Methylthymolblau 
256, 51 

— —neben Al, photom., mit Alfuson 254, 381 

— — neben Cl--, Br- u. J~- Best. titr., -potentiom., mit 
gemischtem Titranten 254, 381 

— — neben PO,°-, titr., -potentiom. 252, 36 

— — papier-chromatog. 254, 226 

— — photom. 257, 150 

— — — mit Zr u. Solochromcyanin R 252, 36 

— — polarog., mit Metall-Chloranilaten 260, 56 

— — potentiom., mit fluorspezif. Elektrode 256, 52 

— —radiom. 254, 381 

— — spektralphotom., durch das Farbsystem Scandium- 
Methylthymolblau 256, 222 

— — — EinfluB v. Sliliconfett 251, 57 

— — — mit Scandium-Brenzcatechinviolett-Kompl. 
257, 219 

— — spektralphotom.-kinetochrom., durch Katalyse der 
Reaktion Zirkonium-Xylenolorange 252, 36 

— — spektrofluorim., als ternirer Kompl. mit Zr u. 
Calceinblau 258, 57 

— — titr. 252, 37 

— — — als Bariumfluorberyllat 256, 317 

— — titr. (indir.-), mit Samariumchlorid u. ADTA 258, 150 

— — titr., -potentiom., durch Analate-Zumischungen 
251, 58 

— — — kinet. 255, 393 

— — — mit La oder Th in ungepufferten Medien 256, 317 

— — — mit Lanthanfluoridmembranelektrode, Effekt 
eines Acetatpuffers 254, 381 

— — — mit Lanthanidnitraten unter Verwend. einer 
Lanthanfluorid-Membran-Elektrode, Wirkung v. 
Carbonsaurepuffern 256, 52 

— — v. O in — v. Y, Sr, Ca u. Li, isotopenverdiinnungs- 
analyt. 253, 79 

— Emissionsspektren v. versch. — in einer Niedrig- 
temperatur-Wasserstoff-Diffusionsflamme 256, 288 

— Extr. mit Metalldi-2-athylhexylphosphaten 254, 381 

— pH-Messung in sauren —lés. u. Nachw. der Existenz 
v. (HF), 255, 220 

— selekt. Elektrode im untermikromolaren Bereich, 
Empfindlichkeit 259, 144 

— selekt. Membranelektrode 251, 386 

Fluoridverbindungen, Typ Me(I)Me(II)F;, Analyse 
255, 353 [Or] 

Fluorierte Kohlenhydrate, u. verwandte Verb., Best. in 
biolog. Material 257, 242 

Fluorimetrie, Ausmess. v. Polyacrylamid- Gelen 255, 215 

— automat., Best. v. Athanol in Blut (Fingerkuppen-), 
enzymat. 251, 334 

——-—v. Oetrovenen in Harnextr. 251, 338 

— Best. v. Acetylsalicylsdure neben Salicylsiure 258, 83 

— — v. Adrenalin u. Arterenol in Harn, (halbautomat.) 
252, 98 [Or] 


Fluorid — Fluorimetrie } 


— — y. Aflatoxin B, u. G, in Futtermitteln 253, 82 
— — y. Al-Spuren in Seewasser 251, 264 
— — — — mit Lumogallion u. Maskier. des Fe-Ions 


durch o-Phenanthrolin 252, 401 


— — y. Alkoholen durch katalyt. Oxydat. mit Alkohol- 


oxydase 258, 56 

— y. Alloxan in biolog. Flissigkeiten 2538, 93 

— vy. Aminen (aliphat. u. cycl.-) mit 3-Carboxy-7- 
hydroxycumarin 255, 141 

— y. Aminen (nichtfluorese.-) durch lonenpaarextr. 
252, 275 [Or] 

— y. Aminosiureoxydaseaktivitat 251, 342 

— vy. Bi, Be u. Pesticiden, enzymat. 261, 55 

— y. Ca mit 8-Chinolinhydrazonen des 8-Hydroxy- 
chinaldinaldehyds 251, 313 

— vy. Ce(III) mit Sulfonnaphtholazoresorcin 251, 316 
— vy. Cholinesterase an der festen Oberflache 255, 94 
— v. Corticosteron neben Cholesterin in groBem 
UberschuB 251, 214 

— v. Cortisol in Serum 252, 284 [Or] 

— — — 258, 92 

— vy. Cu (mikro) mit 1,1,3-Tricyano-2-amino-1-propen 
251, 46 

— vy. Cu(II) mit Thiamin 254, 53 

— v. Folséure in Harn 252, 73 

—v. Ga, Reagentienuntersuchung 251, 51 

— v. Histamin in Geweben u. Korperflissigkeiten 
252, 94 [Or] 

— — Stabilisierung des o-Phthalaldehyd-Reagenses 
251, 339 

—v.Ir 251, 62 

—v. Jodid 251, 327 

— v. Kreatin-Phosphokinase 251, 343 

—v. La, Lu u. Be neben Begleitelementen mit 1- 
Dicarboxymethylaminomethy]-2-hydroxy-3-naph- 
thoesiure 255, 50 

— vy. Meractinomycinum in Serum 2651, 337 

— v. 4-Methylumbelliferyl-mannosidaseaktivitat, in 
Plasma 2538, 94 

— v. Mn(II) mit 8-Hydroxychinolin-5-sulfonsaure 
254, 383 

— v. Monoaminoxydase 252, 79 

— v. Ni(II) u. Co 251, 61 

— v. NO;--Spuren 258, 147 

— v. org. Sauren, enzymat. 251, 401 

— v, org. Verb., Ubersicht 260, 398 

— v. oxydat. Enzymen 255, 94 

— v. Pethidin-Spuren 253, 95 

— v. Phosphatase (alkal.-), Untersuch. v. Naphthol- 
AS-Phosphaten als Substrate 258, 94 

— v. Porphyrinen im Dinnschicht-Chromatogramm 
252, 104 [Or] 

— v. Porphyrinmethylestern auf Diinnschicht-Chro- 
matogrammen 252, 75 

— v. Se, extr., als Morin-Antipyrin-Kompl, 251, 315 
— v. Se in biolog. Material, Pflanzen u. mineral. 
Nahrungsmittelgem. 251, 334 

— — in Eisen (GuB-) mit Naphthyl-2,3-diamin 251, 197 
— v. Sevin u. «-Naphthol auf Diinnschicht-Chro- 
matogrammen 254, 271 [Or] 

— v. Sm u. Eu in waBr.-aceton. Lés. der Kompl. mit 
B-Diketonen u. org. Basen 251, 317 

— v. Sn(IZ) oder Sn(IV), mit 8-Hydroxychinolin-5- 
sulfonsiure 254, 375 


Fluorimetrie — Formaldehyd 


— v. SO, als SO,2- 252, 33 

— — v. 8O,?--Spuren mit Hilfe des Thorium-Flavonol- 
Komplexes 252, 401 

— — v. Spermin 258, 89 

— — v. Sterinen als Cholesterin in Eiernudeln 251, 413 

— — v. Sulfatase u. Lipase 251, 222 

— —v. Tyrosin 258, 88 

— DANS-Saure als Standard fiir die Quantenausbeute 
251, 36 

— 5,7-Dichlor-2-methyl-8-hydroxychinolin als Reagens 
257, 289 

— Einfliisse des umgebenden Mediums auf die Fluo- 
rescenz v. 5- u. 8-Hydroxychinolin 254, 51 

— Einsatz der — bei der Untersuchung von Luftver- 
unreinigungen 255, 64 

— Extraktions—, Best. v. Elementen als Ionenassoziate 
mit basischen Farbstoffen 257, 44 

— — Empfindlichkeitserhéhung durch Substitution des 
org. Reagens 257, 355 

— Gerat 258, 141 

— Grundprinzipien 254, 38 

— Impuls—, Best. v. DNS- u. Proteingehalt (simultan) 
in Tumorzellen 252, 328 [Or] 

— Korrekturen der Instrumentalfehler bei Messung v. 
Makromolekilen auftretender Polarisationsfluorescenz 
254, 139 

— quantitative Analyse v. UV-absorbierenden Ver- 
bindungen mit einer gemischten Fluorescenzsub- 
stanz 252, 411 

— Reaktionen der Salicyliden-2-aminophenyl- u. Sali- 
cyliden-2-amino-3,5-dimethylphenylarsonsaure mit 
Metallionen 257, 46 

— Stopped-Flow—, mit handelsiblichen Instrumenten 
253, 295 

— Untersuch. v. Metallfluorescenzindicatoren 254, 304 

Fluorit, Best. v. Elementen (Spuren), spektrog. 252, 51 

— — v. Eu,0;, Sm,0,, Tb,O, u. Dy,0, in optischem —, 
spektrog. oder spektrofluorim. 260, 320 

— —v. F, destillat., -alkalim. 259, 67 

Fluoriterze, Best. v. Ba, rontgenradiom. 256, 380 

Fluorkieselsiure, Best., potentiom., mit fluorspezif. 
Elektrode 256, 52 

Fluorkohlenwasserstoffe, gas-chromatog. Anomalien in der 
Retention auf Paraffinen 259, 55 

— Gas-flissig-Chromatog., Oberflaicheneffekte 258, 40 

Fluorkohlenwasserstoff-Polymere, Best. v. 8, akti- 
vierungsanalyt. (neutronen-) 252, 59 

Fluoroborat, Tetra—, Best., titr. (fallungs-), -potentiom., 
mit Tetraphenylarsoniumchlorid u. ionenselekt. 
Elektrode 254, 216 

Fluorochromat(III), Nachw. neben Chrom(III)-arsenat 
sowie neben Holz, réntgenog. 252, 367 [Or] 

Fluororganverbindungen, Best., elektrodenfluoridspezifisch, 
unter Verwendung v. Natriumbiphenyl 260, 311 

— — gas-flissig-chromatog., mit FID 260, 152 

— Nachw. v. F im ng-Bereich 258, 219 

Fluorosilicat, Best., titr. (fallungs-), mit Cer(III)-sulfat 
259, 49 

Fluorphosphat, Na—, Best. in Zahnpasta, automat., mit 
Tonenaustauscher 256, 82 

Fluorsilane, Alkyl- Aryl- u. Alkoxy— im Gem., Analyse, 
KMR-spektrom. 257, 373 

Fluorverbindungen, atzende, Analyse, gas-chromatog. 
258, 154 
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— Flammenspektren 258, 277 [Or] 

— flichtig., Trenn., gas-chromatog. 254, 313 

— Nachw. v. F im ng-Bereich 258, 219 

Fluoxymesteron, Best., gas-chromatog. 258, 409 

Fluphenazin, 7-Hydroxy—, Nachw. in Faeces v. Hunden 
259, 410 

Flurandrenolonacetonid, s. Fludroxycortidum 

Flugsaure, Best. in ,,gebremster‘ roter rauchender 
Salpetersdure 251, 281 

— — neben HF- u. CH,COOH-Best. in ihrem Gem., 
titr.,-potentiom. 254, 336 

— ultrareine, Herstell. 251, 117; 281 

Folien, Untersuch. v. — aus Polyvinylidenchlorid-Misch- 
polymerisaten 253, 81 

— Zellglas—, Analytik 257, 75 

— — Nachw. v. Cellulosenitrat-Lackkomponenten 
251, 389 [Or] 

Folpet[N-(Trichlor-methylthio) -phthalimid], Best. in 
Friichten (Ernte-), Extr., Reinig. u. Gas-Flissig- 
Chromatog. 255, 302 

— — in Traubenmost, Wein u. Weintrauben gas-chro- 
matog. 2538, 275 [Or] 

Folsiuren, chromatog. Trenn. u. bioautographischer 
Nachweis in Pilzmycelextrakten auf Zweischichten- 
platten 255, 126 [Or] 

Folsaure-Polyglutamat-Konjugase, Best., radiom. 256, 249 

Forensische Analyse, Best. v. Ureiden, Methaqualon u. 
Barbituraten aus Organteilen, KMR-spektrom. 258, 416 

— dinnschicht-chromatog. Nachw. v. Schlafmitteln 
257, 334 

— Funkenquellen-Massenspektrometrie 259, 336 

— Nachw. v. Giftstoffen, Drogen u. Metaboliten in Blut, 
Harn oder Geweben, gas-chromatog. System 260, 336 

— neutronenaktivierungsanalyt. Vergleich v. farbigen 
Anstrichen 260, 77 

— spektralphotom. Dokumentaruntersuchung 259, 389 

— Ubersichtsbericht 257, 256 

— Vergleich v. Beweismaterial mittels Spurenelement- 
analyse 259, 40 

Formaldehyd, als Reagens zur Best. v. Caprolactam 251, 127 

— Analyse, gas-chromatog. 254, 73 

— — — mit Porapak N 251, 71 

— Best., colorim., EinfluB v. Athanol 251, 393 

— — — optimiertes Simplex-Verf. 255, 141 

— — in Ahornsirup 258, 241 

— — in biolog. Material, nach Freisetzung mittels Per- 
jodatoxydation 2538, 244 

— — in Fisch- u. Krustazeen-Konserven, destillat., 
-colorim. 259, 73 

— — in Lebensmitteln 256, 83 

— — — nach Freisetzung aus Hexamethylentetramin, 
colorim. 253, 397 

— — in Luft 2538, 222 

— — — 258, 390 

— — — spektralphotom. 256, 66 

— — in Luft v. Arbeitsplatzen 259, 150 

— — in Viskosefaser, radiom. 259, 333 

— — in waBr. Lés., polarog. (indirekt-) 256, 389 

— — neben Ameisensaure-Best., titr. 257, 225 

— — neben H,0,-Best. in ihrem Gem., spektralphotom. 
258, 63 

— — neben Luft-, CO-, CO,-, H,O-, CH,OH- u. HCOOH- 
Best. in Abgasen der Formaldehydfabrikation, gas- 
chromatog. 260, 157 
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Formaldehyd, Best. (Forts.) 

— — spektralphotom. 258, 234 

— — — mit Chromotropsiure 258, 78 

— — titr., -amperom. 255, 410 

— — titr., -potentiom., mit Perjodat u. Ruthenat als 
Katalysator 257, 374 

— — — Oximations-Schnellmeth. 258, 63 

— — v. Trioxan in wiBr. —lésungen, titr. 256, 236 

— Gas-Chromatographie unter Verwend. flissiger 
stationirer Phasen an acetylierten Polyestern 251, 124 

— Kondensationsprodukte mit Ammoniumsalzen, 
konduktom. Analyse 255, 163 

— — mit f-Naphthalinsulfonsiure, Trenn., siulen- 
chromatog. (aussalz-) 258, 79 

Formamid, Best., gas-fliissig-chromatog. 260, 312 

. — — in Luft 251, 189 

Formazan, N-(2-Pyridyl)-N’ -(4-phenylsulfonsaure)-C- 

phenyl—, Synthese u. Reaktionen mit Metallionen 
256, 296 

Formetanat-HCl| (3-Dimethylaminomethyleniminopheny]) - 
N-methyl-carbamat als Hydrochlorid], Best., titr., 
amperom. 255, 201 [Or] 

Formiat, Best., enzymat., mit Ameisensauredehydro- 
genase aus Erbsen 261, 71 

— — in Korrosionsprodukten auf Cd-, Zn- u. Fe-Proben, 
spektralphotom. 258, 85 

— MC., Trenn. v. CO,-fixierenden Metaboliten, saiulen- 
chromatog. (isoionenaustausch-) 257, 408 

Formycin, Best., massenspektrom. 260, 406 

Formylgruppen, Nachw., dinnschicht-chromatog. 251, 350 

Forschungsreaktoren, Bestrahlungstechnik an — (Marth) 
255, 136 [L] 

Foschlor, s. Trichlorfon 

Fraktionssammler, Technicon—, Modifizierung zur Auf- 
nahme groBer Volumina u. Verwendung v. Siphons 
beim Sammeln v. Fraktionen 258, 46 

Friedel-Crafts-Reaktionen, aus der Arzneimittelindustrie, 
optimale Parameter 256, 324 

Froschschenkel, Best. v. «-. B-, y- u. 6-HCH, gas-flissig- 
chromatog./massenspektrom.-kombin, 259, 252 

Frostschutzmittel, Best. in Kohlenwasserstoff brennstoffen, 
IR-spektrom. 254, 85 

Fruchtsaft, Analyse, atomabsorptions-spektralphotom. 
II. Direkte Best. versch. Haupt- u. Spurenelemente 
254, 146 

— Best. v. Aminosauren, gas-flissig-chromatog. 257, 79 

— — v. Glucose, enzymat./jodom.-kombin. 256, 87 

— — v. Hydroxymethylfurfurol, UV-spektralphotom. 
256, 85 

— — v. Limonin, diinnschicht-chromatog.-densitom. 
256, 83 

— — v. schwefliger Saure, destillat., u. direkt photom. 
251, 149 

— — — (halbquantit.) 251, 148 

— — v. Zuckern in Zwetschgensaft, gas-chromatog., als 
Trimethylsilylderiv. 257, 236 

— gas-chromatog. Untersuch. der fliichtigen Bestandteile 
2538, 171 

— Nachw. v. Apfel-, Wein- u. Citronensaure, papier- 
chromatog. 251, 406 

— — v. Anthocyanen papier-chromatog., zur Erfassung 
v. Verfalschungen dunkel gefarbter — 256, 84 

— v. synthet. Farbstoffen, diinnschicht-chromatog., nach 
siulen-chromatog. Anreicherung 257, 237 


Formaldehyd — Fumarsaure 


Fructofuranose, s. Fructose 

Fructo-Oligosaccharide, Trenn., diinnschicht-chromatog. 
258, 255 

Fructose, Best. in biolog. Flissigk., spektralphotom., mit 
Anthron 2538, 248 

— — neben Glucose-Best. in Sirup, gas-chromatog. 
258, 241 

— — — spektropolarim. 254, 77 

— — neben Glucose- u. Sorbit-Best., papier-chromatog.- 
remissionsspektralphotom. 266, 168 

— — photom., als Reaktionsprodukt mit Cystein u. 
Thioglykolsaure in Schwefelsdure 259, 315 

— — titr. (permanganom.) 258. 65 

— 1,3,4,6-Tetra-O-methyl—, Trenn. v. 2,3,4,6-Tetra-O- 
methylglucose, chromatog. 255, 305 

Friichte, Best. v. Aminosiuren, gas-flissig-chromatog. 
257, 79 

— — v. Athylenthioharnstoff, gas- oder diinnschicht- 
chromatog. 256, 404 e 

— — vy. Captan, Folpet, Difolatan u. einem Homologen 
v. Malathion 255, 302 

— — v. Carbaryl, fluorim., als 1-Naphthol nach automat. 
Dampfdestillation 256, 404 

— — v. Chromon- u. Cumarin-Gehalt (nichtglykosid.-), 
spektralphotom. 258, 406 

— — vy. Dithiocarbamat-Riickstanden, colorim., modifiz. 
Kohlendisulfid-Entwicklungs-Meth. 259, 252 

— — v. Flavonoiden 254, 147 

— — v. org. Sduren, gas-chromatog., als Trimethylsilyl- 
Deriv. 254, 147 

— — v. P, spektralphotom. bzw. gravim., Gemeinschafts- 
untersuch. 257, 308 

— — v. Pesticiden, modifiz. AOAC-Meth. 255, 311 

— —v. Sn-Spuren, die als Pesticidriickstinde vorliegen 
255, 304 

— — v. Zuckern, gas-chromatog., als Trimethylsilyl- 
deriv. 257, 237 

— konserv., Nachw. v. Farbstoffen (wasserlésl. synthet.-) 
255, 310 

— Mineralstoffanalyse, atomabsorptions-spektralphotom. 
254, 91 

— Sid—, Best. v. Tiabendazolum 258, 247; 248 

Frihstiicks-Getreideprodukte, Best. v. BHA u. BHT, gas- 
fliissig-chromatog. 256, 95 

— Extr. leichter Schmutzteilchen, Gemeinschaftsunter- 
such. 260, 85 

Fucose, Best. in Monosaccharidgem., diinnschicht- 
chromatog. 258, 412 

Fulminate, polarog. Verhalten 254, 59 

Fumaria officinalis, Identifiz. v. Alkaloiden, chromatog. 
(adsorptions-) 257, 321 

Fumarsiure, Best. in Apfelsiiure, polarog. 254, 77 

— — in Pflanzenblattern der Sorghohirse, gas-chromatog. 
258, 83 

— — neben Maleinsaure-Best., siulen-chromatog. (gel-) 
257, 375 

— — neben Milch-, Brenztrauben-, Bernstein-, Apfel- u. 
Citronensdure-Best. in biolog. Material, gas-chromatog. 
2538, 326 

— — titr., mit Guanidincarbonatlés. 258, 234 

— — — mit mikrokosmischem Salz als neuem Titrations- 
mittel 256, 60 


— Trenn. v. Maleinsiure, siulen-chromatog. (ionenaus- 
tausch-) 258, 65 


Funktionelle Gruppen — Futtermittel 


Funktionelle Gruppen, Best., titr., in nichtwaBr. u. waBr. 
Medien, Ubersicht 258, 61 

— — v. Aminogruppen (prim., sek. u. tert.-) in Anionen- 
austauschern 254, 234 

— — v. Methoxyl-, C-Methyl- u. Methylimidgruppen 
(submikro), KMR-spektrom. 254, 390 

— Erfassung in org. Naturstoffen, KMR-spektrom. 
(°F-) 255, 95 

— Identifiz., gas-chromatog., durch kontrollierte ther- 
molyt. Dissoziation 257, 152 

— org. O-halt., Best., colorim. 258, 156 

— — Identifizier., gas-chromatog. (reaktions-) 257, 152 

— reduzierbare, Best., titr. (redox-), -potentiom., mit 
Chrom(II)-Lés. 255, 395 

Furan, isomere Deriv., gas-chromatog. Verhalten 
einiger — 256, 329 

— Photoelektronenspektrum 254, 93 

Furfurol, Autoxydationsprodukte, kombin. chromatog. 
Trenn. 251, 79 ‘ 

— Best. in Erdélprodukten, photom. (mikro) 255, 131 

— — in waBr. Los., gas-flissig-chromatog. 259, 318 

— Hydroxymethyl—, Best. in vergorenen Fliissigkeiten, 
Alkoholen u. Fruchtsaiften, UV-spektralphotom. 
256, 85 

— Nachw. in Kohlenwasserstoff-Olen, dimnschicht- 
chromatog. 252, 54 

— 5-Nitro — Oxime u. Hydrazone, Struktur-Aktivitat- 
Beziehungen einiger — 254, 158 

— Thiosemicarbazon, Best., titr., -potentiom. 256, 327 

Furfurylalkoholharz, gel-chromatog. Untersuch. 
256, 391 

Furildioxime, chem. Verschieb. der Hydroxylprotonen 
251, 378 

Futtermittel, Best. mikroskop. kleiner —gemengteile 
nach der Meth. v. A. Meyer 255, 300 

— — v. Aflatoxin B, u. G,, fluorim. 253, 82 

— — vy. Aklomide, colorim. 251, 133 

— — vy. Aklomide, DNBA u. Zoalene, gas-chromatog. 
2538, 318 

— — vy. Aminoséurenzusammensetzung, sdulen(ein-)- 
chromatog. 257, 164 

— —v. Amprolium 255, 301 

— — v. Arsanilsiure u. Carbarson, gas-chromatog. 
258, 400 

— — vy. Bacitracin 254, 237 

— — — 257, 164 

— — v. Buquinolat, gas-chromatog. 252, 62 

— — v. C-Gehalt 2538, 400 

— — v. Ca in Tier—, Elektrodenmeth. (Ionenaustausch-) 
u. AOAC-Meth. im Vergl. 255, 301 

— —v. Carbarson 259, 387 

— — y. Carotin u. Lutein in Luzerne-Proteinkonzen- 
traten 259, 386 

— — vy. Chloriden (lésl.-), titr., -potentiom. 261, 133 

— — v. Chlortetracyclin in Mischfutter, fluorim. 259, 387 

— — vy. Cholecalciferol, diinnschicht-chromatog.-pho- 
tom. 257, 313 

— — v. Cu, atomabsorptions-spektralphotom. 259, 157 

— — v. Cu-, Fe- u. Mn-Spuren in Mineral—mischungen, 
spektrog. 257, 76 

— —v. Cu, Na u. K in Gefliigel—, atomabsorptions- 
spektralphotom., bzw. flammenphotom. (Na u. K) 
im Vergl. 257, 399 

— — v. Diathylstilbéstrol, gas-chromatog. 257, 400 
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— — V. cis- u. trans-Diathylstilbdéstrol, gas-chromatog. 
257, 234 

— — v. Dimetridazol 259, 387 

— v. Erythromycin, extr., mikrobiolog., Gemein- 

schaftsuntersuch. 260, 76 

— — v. essentiellen Aminosiuren, mikrobiolog. 260, 323 

— — v. Fett in Milchersatz— 257, 76 

— — v. Feuchtigkeit u. O1 259, 386 

— — v. GS-13005 u. dessen Stoffwechselprodukte, gas- 
chromatog.-flammenphotom. 256, 334 

— — v. Heptachlor, Heptachlorepoxid, cis-Chlordan, 
trans-Chlordan, Dieldrin u. Endrin (simultan), gas- 
chromatog. 256, 79 

— — v. Hexachlorbenzol-Riickstinden 257, 401 

— — v. Hg, atomabsorptions-spektralphotom., flammen- 
los 257, 308 

— — v. Ipronidazol, gas-chromatog. 257, 400 

— — v. Medroxyprogesteronacetat, UV-spektralphotom., 
oder gas-chromatog. 254, 92 

— — v. Metallibure, siulen-chromatog.-UV-spektral- 
photom. 256, 238 

— — v. Metallspuren in Gefliigel—, atomabsorptions- 
spektralphotom., sowie polarog. 254, 236 

— —v.N u. P, halbautom. 260, 76 

— — v. Nequinate, fluorim. 257, 164 

— — — spektrofluorim. 257, 401 

— — v. Nifursol, colorim. 257, 400 

— — v. Nifursol in Hihner—, gas-chromatog., mittels 
Elektroneneinfangdetektor 256, 392 

— — v. Nitarson, colorim. 257, 401 

— — v. Nitroimidazolen (N-1-substit.-), colorim. 
251, 133 

— — v. Nystatin, extr., Verbess. der offiz. First-Action- 
Meth, 258, 236 

— — v. Oleandomycin neben Oxytetracyclin, mikro- 
biolog. 254, 237 

— — v. org. Cl-Pesticiden u. Polychlorbiphenylen 
257, 165 

— — v. P, spektralphotom., nach trockener Veraschung 
ohne Fixierungsmittel 260, 329 

— — v. Pb mit Dithizon 258, 203 [Or] 

— — v. Piperazin, polarog. 260, 76 

— — v. Propandiol-(1,2), photom. 258, 83 

— — v. Protein in Trockenfutter u. Korn, automat. 
Trinitrobenzolsulfonsaure-Meth. 257, 399 

— —v. Ronnel, UV-spektralphotom. oder gas-chro- 
matog. 257, 401 

— — v. Roxarson, spektralphotom. 258, 84 

— — v. Saccharin, gas-chromatog. 258, 110 [Or] 

— — v. Streptomycin, mikrobiolog. 254, 236 

— — v. Sulfadimethoxin, colorim., Gemeinschaftsstudie 
256, 79 

— — v. Sulfonamiden, gas-chromatog. 2538, 236 

— — v. «-Tocopherol, gas-chromatog. 259, 28 [Or]; 157 

— — vy. «-Tocopherol u. «-Tocopherylacetat 257, 313 

— — v. Vitamin A in fliissigen— 251, 133 

— — v. Zn, atomabsorptions-spektralphotom. 256, 238 

— — — — nach Extr. mit ADTA 257, 234 

— diat., Best. v. V-Spuren, aktivierungsanalyt. (neu- 
tronen-) 257, 323 

— mineral., Best. v. F-, mit fluoridionaktiver Elektrode 
255, 414 

— Misch— u. Alfalfamehl, Best. v. Carotinen u. Xantho- 
phyllen 254, 236 
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Futtermittel (Forts.) 

— Nachw. v. Carbamaten u. Carbaryl, diimnschicht- 
chromatog. 252, 62 

— — vy. Metochlorpindol, diinnschicht-chromatog. 
255, 303 

— — vy. Neomycin 258, 83 


G 


Gadolinium, Best., ESR-spektrom. 254, 57 

— — extr.-fluorim., als Kompl. mit Salicylsaure u. 
Rhodamin § 260, 304 

— — in Cadmiumfluorid, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
251, 201 

— — in Eu,0,, luminescenzspektrom. 2538, 384 

— — in Gd/Mg-Oxidgem. (bestrahlten-) 257, 232 

— — in Natriumboratglisern, spektrofluorim. 254, 334 

— — in U, luminescenzmeth. 2538, 376 

— — in Wolframaten, polarog. 258, 229 

— — neben La-, Ce-, Pr-, Nd- u. Sm- Best. (simultan), 
sdulen-chromatog. (ionenaustausch-verdrangungs-) 
256, 48 

— — neben Sm-Best. (simultan in Erzen der SE, aktivie- 
rungsanalyt. (neutronen-) 252, 50 

— — spektralphotom., mit Chromotropsaure 257, 360 

— Kompl. mit Arsenazo I, spektralphotom. Untersuch. 
254, 309 

— — mit 1-Nitroso-2-naphthol, Nitroso-Schaffers-saure 
u. Nitroso-R-sdiure in waBriger Lés., spektralphotom. 
Untersuch. 256, 48 

— Trenn. v. Sm oder Eu, elektrolyt. 256, 216 

Gadolinium (II)-oxid, Best. v. La,O, u. Ce.0,, photom. 
260, 319 

— — v. SE-Verunreinig., spektrofluorim. 255, 158 

— — v. Tb, Eu u. Pr, réntgenfluorescenzspektrom. 255, 408 

Galaktosimie, fluorimetrisches Aussiebverfahren fiir — 
unter Verwend. des AutoAnalyzers 2538, 413 

Galaktosamin, Best. 256, 167 

Galaktosaminoglykane, Trenn. v. — u. Glucosamino- 
glykanen aus Hornhautgewebe 255, 327 

Galaktose, Best. in Serum, Liquor u. Harn, enzymat., 
unter Verwendung eines verallgemeinerten Substrat- 
Oxydase-terniren Konjugatsystems 255, 326 

— — mit Cystein u. H,SO, 254, 174 

— — titr., mit N-Bromsuccinimid 258, 158 

D-Galaktose, Best., enzymat. 251, 352 

Galaktose-1-phosphat, Best. in Erythrocyten 254, 174 

Galaktose-1-phosphat-uridyltransferase, Aktivitatsbest. 
in roten Blutkorperchen, fluorim. 258, 335 

@-Galaktosidase, 2-Naphthyl-, Best. 260, 419 

— neutrale u. saure, Best. in Rattendtinndarmmucosa 
253, 252 

@-Galaktosidase-Isoenzyme, Best. in Gewebe v. menschl. 
Leber durch unterschiedliche Wirkung v. Chlorid- 
Tonen 260, 418 

Galakturonsiéure, Best. neben Glucuronsiure- u. 4-O- 
Methyl-p-glucuronsiure-Best. (simultan), in Poly- 
sacchariden, gas-chromatog. 258, 387 

— — neben neutralen Monosacchariden im Gem., 
photom. 257, 376 

— oligomere der normalen u. ungesittigten —, Best., 
gas-flissig-chromatog. 254, 78 


Futtermittel — Gallium 


— — vy. Tylosin, dinnschicht-chromatog. 260, 334 
— Riickstands-Berichte (Residue Reviews) Band 23, 24 u. 
26 (Gunther) 251, 112 [L] 
— Silo—, Best. v. Carbonsiuren-Spuren 252, 62 
Futtermittelzusitze, Best. v. Vitamin A in trockenen — 
u. Vorprodukten 257, 400 


Gallate, Alkyl—, Trenn. als Kompl. mit Cinchonin u. 
Strychnin 255, 169 

Gallenfliissigkeit, Best. v. Probenecid in Ratten—, gas- 
chromatog./massenspektrom.-kombin. 259, 336 

— — y. Urobilin, fluorim. 258, 173 

Gallenpigmente, Best., densitom., auf Dinnschicht- 
Chromatogrammen 258, 410 

— Pyrrolséureester der KMnO,-Oxydat., gas-flussig- 
chromatog. Untersuch. 259, 415 

Gallensiuren, Best. in Gallenflissigk., dinnschicht-chro- 
matog. 251, 217 

— — — dimnschicht-chromatog.-photom., mit 3«- 
Dihydroxysteroiddehydrogenase 258, 93 

— — in Serum, gas-chromatog. 253, 93 

— — — — ®8Ni-ECD 259, 415 

— — neben Fettsiuren- u. Cholesterin- Best. in Galle v. 
Menschen, gas-chromatog. (temperaturprogrammiert) 
255, 248 

— — UV-spektralphotom. in konz. H,SO, 256, 368 

— — Vergl. einiger Meth. 255, 333 

— Deriv. massenspektrom. Untersuch. 251, 217 

— konjug., Best. in Galle v. Menschen 2538, 333 

— — — in Serum bei Erkrankungen der Leber 251, 217 

— Nachw., dinnschicht-chromatog. 255, 333 

— — — mit Mangan(II)-chlorid als Sprihreagens 255, 333 

— Trenn., diimnschicht-chromatog. 251, 340 

Gallensiuresalze, Best. in Serum 257, 251 

Gallium, Best., aktivierungsanalyt. (neutronen-)-extr., 
aus gem. Sdurelés. durch Tributylphosphat 259, 142 

— — extr.-spektralphotom., als Methylenblau-Chloro- 
gallat-Kompl. 254, 309 

— — — mit 5,7-Dibrom-8-hydroxy-chinolin 257, 211 

— — — mit Meldolblau 254, 220 

— — — mit Methylgriin 257, 53 

— — — mit Victoriablau 4 R 255, 295 

— — — mit Xylenolorange u. 8-Hydroxy-chinolin in 
Aviwesenh: v. Al 258, 224 

— — fluorim., mit 2-Hydroxy-1-naphthaldehyd-thiosemi- 
carbazon 260, 52 

— — in Al/Si-Leg., aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
2538, 347 [Or] 

— — in Bauxit, photom., mit Rhodamin B 251, 116 

— — in Cd, Zn u. polymetall. Erzen, Konzentrierungs- 
u. Trennungsméglichkeiten v. Spuren 251, 192 

— — in GaAs-Oxydationsprodukten 259, 240 

— — in Komplexverb. mit 1, 10-Phenanthrolin oder 
2,2'-Dipyridyl, titr. (komplexom.-) mit ADTA im 
Uberechub 258, 311 

— — in W, photons 255, 290 

— — in Zn (hochreinem-), spektralphotom. 255, 288 

— — mit bas. Farbstoffen, Ubersichtsbericht 259, 137 

— — neben Al im 500-fachen UberschuB, titr.-KMR- 
spektrom. 260, 130 


Gallium — Galliumarsenid 


— — — UV-spektralphotom., mit Tiron 255, 149 

— — neben Al-Best. in Gegenw. v. In. Fe u. Cu, extr. 
m. H. v. Milchsaure 255, 289 

— — neben Co-, Cu-, Fe-, W- u. Zn-Best. in Gesteinen, 
aktivierungsanalyt. (neutronen-)-anionenaustausch- 
chromatog. 256, 74 

— — neben Fe(IIT)-, Co- u. Cu-Spurenbest. in Gegenw. v. 
versch. Chloriden im groBen UberschuB, saulen- 
chromatog. (extr.-), aus Rhodanidlés. in Tri-n- 
butylphosphat 257, 362 

— — neben In-Best., titr. 260, 53 

— — neben In-, Co-, Cr-, Pb- u. V-Best. in Kohlen- 
asche, spektrog. 256, 77 

— — neben In in 50-fachem UberschuB, photom., oder 
titr. (komplexom.-), mit Dithiocarbamidat-«-Amino- 
sdurederivat als Maskierungsmittel 255, 224 

— — neben In(III)-Best. neben Al(III), spektral- 
photom., nach extr. Trenn. aus waBr. Halimedion mit 
Adogen-364 in Toluol 254, 309 

— — neben Te, Epokiralpliotorm: oder eget 
mit Rhodaminfarben 257, 211 

— — neben TI(III)- u. In-Best., titr., -amperom., mit 
Thiooxin 256, 219 

— — neben W, Selaalnhotone mit PAR 253, 380 

— — spektralphotom., mit Chromazurol § u. Cetyl- 
trimethylammoniumchlorid 255, 390 

— — — mit Kaempferol 259, 48 

— — — mit Sulfonaphtholazoaminokresol u. Sulfo- 
naphtholazoaminophenol 254, 58 

— — spektrochem., nach vorheriger Konzentrierung 
durch Mitfallen mit organischen Tragern 255, 74 

— — spektrofluorim., mit 2,2’-Pyridylbenzimidazol 251, 52 

— — titr. (komplexom.-), gegen Kupfer/ADTA/TAR als 
Indicator 255, 57 

— — UV-spektralphotom., mit 1-Pyrrolidincarbodithioat- 
Meth. 254, 220 

— —v.AI-, Bi-, Cd-, Ca-, Co-, Cu-, Mn-, Mg-, Ni-, Pb-, 
Ag-, Cr-, Zn- u. P-Spuren, spektrochem. 253, 68 

— — vy. Cd-, Mn-, Pb-, Ag-, Au-, Zn-, Cu-, Co-, Cr-, Sn- 
u. Ni-Spuren, spektrochem. 253, 68 

— — y. Cl--Spuren, photom. 254, 185 [Or] 

— — vy. Cu- u. Au-Spuren, aktivierungsanalyt., mit 
Vorbehandlung 258, 225; 377 

— — vy. Cu-, Fe-, Zn- u. Hg-Spuren, nach der Meth. des 
fokussierenden Ionenaustausches 261, 270 

— — v. In u. Sn, aktivierungsanalyt. (neutronen-), 
mittels unterstéchiom. Substitutionen 253, 313 

— — v. Metallspuren, Anreicher. durch Extrakt. der 
Makrokomponente mit Alkylphosphorsauren 251, 266 

— — v. Se, polarog. (vektor-) 258, 76 

— — v. Sn, polarog. (vektor-) 258, 70 

— Extr. mit 5,7-Dibrom-8-hydroxy-chinolin 258, 310 

— halt. Halbleiter, Best. v. Mn, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 2538, 230 

— Interaktion mit 2-Brom-4,5-dihydroxybenzol-(1-azo-1’)- 
benzol-4’ -sulfonsiure (Na-Salz), spektralphotom. 
Untersuch. 257, 47 

— Kationenaustauschverh. in schwefelsauren, waBr. org. 
Los. 257, 362 

— Kompl. in Chloridlés. v. Brenzcatechin, die am 
ElektrodenprozeB beim Polarographieren unmittelbar 
teilnehmen, Zusammensetzung 256, 218 

— — mit Brompyrogallolrot, spektralphotom. Untersuch. 
254, 217 
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— — mit 0,0’-Di-hydroxyazo-Deriv. der Pikraminsiure, 
spektralphotom. Untersuch. 257, 362 

— — mit 3,4-Dihydroxy-6-bromazobenzol-4-sulfonsaure 
259, 48 

— — mit Fe(II1)-Tartrat, spektralphotom. Untersuch. 
257, 368 

— — mit 8-Hydroxychinolin, spektralphotom. Ermittl. 
der Bildungs- u. Extraktionskonstanten 259, 39 

— — mit Methylgrin, Extr. aus salzsaurer Los. in 
Dichlorathan/Trichlorathylen 257, 53 

— — mit 1-Pyrrolidindithioat, spektralphotom. Ermittl. 
der Bildungs- u. Extraktionskonstanten 259, 39 

— — mit 4-(2-Thiazolylazo)-resorcin, spektralphotom. 
Untersuch. 254, 220 

— lumineszenzphotometrische Untersuch. v. Reagentien 
251, 51 

— Mitfallung an Ag,S 258, 311 

— Nachw. neben Al-, In(III)- u. Tl-Nachw., papier- 
chromatog. 256, 305 

— — neben Al-, Ti-, In- u. Fe-Nachw., diinnschicht- 
chromatog., auf Cellulose 257, 348 [Or] 

— — neben Fe-, Al-, In- u. Ti-Nachw., diinnschicht- 
chromatog. Auswert. 251, 319 

— — neben In-, TI(III)-, Zn- u. Cd-Nachw., diinnschicht- 
chromatog., als Diathyldithiocarbamidat-Kompl. 
254, 211 

— polarog. Verh. in einem homogenen Gemisch v. 
Butylacetat, Athanol u. wiBr. Lés. v. Lithiumchlorid 
u. Natriumsalicylat 257, 210 

— radiochem. Abtrenn. durch Amalgam-Austausch 
254, 220 

— Trenn. v. Al u. anderen Begleitelementen, extr., mit 
Alkylphosphorsauren aus Lés. sauerstoffhalt. Sauren 
mit Loésungsmittelgem. 255, 57 

— —v. Alu. Zn, durch Mitfall. an MnO, 251, 318 

— — v. BauxitaufschluB-Rotschlamm, Extraktion 256, 231 

— — v. Elementen der Gruppe 3, Ge, Cu, As u. Fe 257, 362 

— — v. In, ionenaustausch-chromatog., in Dimethy]- 
sulfoxid 258, 44 

— — — extr. u. sdulen-chromatog, (verteilungs-), mit 
Tri-(2-athylhexyl)-phosphat u. Di-(2-athylhexyl)- 
phenylphosphat 260, 305 

— — v. Inu. Tl, séulen-chromatog. 255, 57 

— — v. Zr, siulen-chromatog., an stark sauren Ka- 
tionenaustauscherharzen aus ameisensauren Losungen 
251, 53 

Gallium-68, Adsorptionsverhalten an Aluminiumoxid in 
Gegenwart v. Komplexbildnern 255, 58 

Galliumacetat, Best., titr., -potentiom., nichtwaBr. 
2538, 146 

Galliumantimonid, Best. v. Al-, Bi-, Cd-, Ca-, Co-, Cu-, 
Mn-, Mg-, Ni-, Pb-, Cr-, Zn- u. P-Spuren, spektro- 
chem. 253, 68 

Galliumarsenat-Phosphor, Aktivierungsanalyse einer 
festen Lés. von GaAsi_xPx unter Verwend. eines 
inneren Standards 258, 230 

Galliumarsenid, Analyse, spektrochem., nach Abdestillie- 
ren der Grundkomponente 251, 279 

— — v. diinnen epitaxilen Schichten v. — 257, 387 

— Best. v. Cd-, Mn-, Pb-, Ag-, Au-, Zn-, Cu-, Co-, Cr-, 
Sn- u. Ni-Spuren, spektrochem. 253, 68 

— —v. Cd-, Zn-, Mg-, Ca-, Al-, Cu-, Si- u. Ti-Bei- 
mengungen, spektralanalyt., Bogenentladung in 
Inertgas-Atmosphare 257, 387 
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Galliumarsenid, Best. (Forts.) 
— — y. Cu, colorim., mit Pb-Diathyldithiocarbamidat- 
Lés. 251, 202 
— — v. Mn., Cu-, Zn- u. Cd-Spuren, aktivierungsana- 
lyt. (neutronen-)-isotopenverdiinnungsanalyt. 256, 76 
— — v. Ni-, Au- u. Ag-Spuren, aktivierungsanalyt., auf 
Isotopenverdinnungsprinzip beruhend 257, 232 
— — v. Se, polarog. (vektor-) 258, 76 
— — v. Si, spektrochem. 260, 402 
— — v. Sn, polarog. (vektor-) 258, 70 
— — y. Zn-, Cd-, Pb-, Cu- u. Ag-Spuren, voltamm. 
(invers-) 258, 379 
— epitaxiale —filme, Best. v. Spurenverunreinigungen, 
aktivierungsanalyt. (neutronen-), mit chem. Trenn- 
verf. 259, 330 
' — Oxydationsprodukte, Best. v. Ga u. As 259, 240 
— Phasenanalyse v. oxyd. — 258, 379 
Galliumphosphid, Best. v. O, aktivierungsanalyt. (*He-) 
259, 240 
— — v. Se, polarog. (vektor-) 258, 76 
— — v. Sn, polarog. (vektor-) 258, 70 
Gallussiiure, Best. neben Brenzcatechin, Protocatechu- 
sdure, Chinon, Gentisinsaure, Phenol, p-Hydroxy- 
benzoesdure, Pyrogallol u. Gallusséure in Gemischen 
252, 73 
— — titr. 255, 401 
— Ester, Best., gas-chromatog. 256, 63 
—u. Alkylester, Nachw., dimnschicht-chromatog., auf 
Polyamidschichten 254, 402 
Galvanische Bader, Best. v. Cd, gravim., sowie titr., mit 
Thiocaprolactam 251, 282 
— — vy. Cr(II1) in Verchromungsbadern, titr. (komple- 
xom.-) 258, 332 
— — v, Cu, spektralphotom., mit Triathylentetramin 
259, 68 
— — v. Fe, titr. (komplexom.-) 251, 275 
— — v. Inhibitoren, dinnschicht-chromatog. 251, 282 
— — vy. Ni, Cl- u. 80,?-, réntgenspektrog. 251, 282 
— — v. Zn, Cu, Cd, Sn, Ag, Rh, Au u. Co, atomabsorp- 
tions-spektralphotom. 254, 336 
— Kontrolle v. Thioverb.-Konzentrationen in trigen— 
258, 331 
— saure Cu—, Best. v. Leim 260, 72 
Galvanische Zellen, analyt. Untersuch. einiger — 259, 43 
Ganglioside, Best. in Gehirnproben versch. Arten, gas- 
chromatog., durch Erfassung des Sialinsdureanteils 
257, 328 
— — in Milzgewebe 260, 176 
— — neben Glykoproteinen- u. Mucopolysacchariden- 
Best. in Gehirngewebe 260, 410 
— — photom., mit Schwefelsiure-Phosphorsdure- 
Vanillin-Reagens 260, 410 
— gel-chromatog. Fraktionierung an Sephadex G-100 
259, 174 
— Trenn., diinnschicht-chromatog., auf Glasfaser 
2538, 248 
— — v. — Corticosteroiden u. wasserlésl. Nicht-Lipiden 
v. Lipidextrakten auf Sephadex-Saulen 255, 328 
Garnelen, Best. v. Fettsiuren in behandelten rosa 
Alaska— 255, 308 
Gasanalysator, Flammenionisations— 258, 218 
Gasanalyse, Differential—, Apparatur 254, 306 
Gas-Chromatograph, Automatisierung eines analyt. — 
254, 44 


Galliumarsenid — Gase 


— Baustein: Palladium-Transmodulator 254, 44 

— Chrom 2, Modifizierung zur Arbeit mit Warmeleit- 
fahigkeits-Detektor 259, 228 

— computergesteuerter, mit ,,real time‘‘-Ausgabe sehr 
genauer Daten 258, 38 

— Eichung, Best. der relativen Korrekturkoeffizienten 
258, 38 

— Einzelofen—, mit einfachem Ganzquarz-Flammen- 
ionisationsdetektor 254, 142 

— kombin. mit Massenspektrometer, Datenverbesserung 
m. H. eines iiber die Zeit mittelnden Computers 
2538, 43 

— Koppl. mit AEI MS-9-Massenspektrometer, einfaches 
Teil 257, 284 

— — mit thermogravim. Analysator u. Massenspektro- 
meter 259, 39 

— mit mehreren Sdulen 255, 225 

— Modifizierung fir Betrieb unter Raumtemperatur 
251, 37 - 

— ,,on-line“ mit elektronischen Rechnern, Uberwachung 
u. Resultatsauswertung 254, 135 

— Verbindung mit Massenspektrometer, zweistufige 
Molekiltrennvorrichtung 2538, 45 

— zur Analyse v. hochreinen Gasen 255, 65 

Gas-Chromatographie, s. Chromatographie, Gas 

Gas Chromatography Abstracts, (Knapman, Hillman, 
Walker) 252, 382 [L] 

Gase, Analysatoren, EKichung u. Untersuch. m. H. v. 
Arbeitscharakteristika v. Permeationsréhren 260, 42 

— Analyse 254, 317 

— — Absorptionsapparatur 256, 213 

— — Apparatur 258, 52 

— — elektronenstoB-spektrom. 258, 34 

— — Festkérper/Gas- u. Flissig/Gas-Reaktionen fir 
selektive Abtrennungen 257, 288 

— — gas-chromatog., Modifiz. einer 30 MHz-Plasma- 
fackel u. Vergl. mit einem 2450 MHz-Plasma 252, 385 

— — Hochtemperaturbrennelement 257, 380 

— anorg. im Gem. mit C,- bis C.-K W-Stoffen, Analyse, 
gas-chromatog. 251, 262 

— anorg. reaktive, Best., Kondensations- Verdampfungs- 
Meth. 257, 380 

— anorg. — u. niedere KW-Stoffe im Gem. Analyse, 
gas-chromatog., Trennsiulenkombination 259, 237 

— Best. in Luft, gas-chromatog. 254, 317 

— — in Metallen, reduz. Schmelzmeth., Einflu8 der 
Porositaét auf die Kinetik der Graphitverdampfung 
259, 322 

— — — spektrosk. Isotopenmeth. im Gleichstrombogen 
251, 270 

— — in neutronenbestrahltem BeO, gas-chromatog. 
251, 200 

— — in Pyrokohlenstoffbildungsprodukten aus Methan, 
massenspektrom. 260, 220 [Or] 

— — in Treibmittelgemischen, gas-chromatog. 257, 166 

— — photoelektronenspektrom. 260, 301 

— — v. CO, CO,, H;, CH,, N, u. O, im Gem., gas-chro- 
matog. 251, 263 

— — v. H, mittels Protonenangabe 257, 63 

— — v. Hy, O., CH,, CO u. CO, in Wasser, gas-chromatog. 
251, 263 

— — v. H,S-Mikromengen in KW-Stoffgasen als Me- 
thylenblau 255, 66 

— — v. He, Apparatur 255, 404 


Gase — Gemiise 


— — — in Gruben—, mit Lecksuchgerat 255, 146 

— — v. molekularen Diffusionskoeffizienten in granu- 
lierten Medien mit radioaktiver Tracermethode 258, 216 

— — v. Ne, spektralanalyt. 257, 63 

— — v. NO u. NO, in strémenden Gasgemischen, 
elektroden-NO,~-spezif. 2538, 372 

— — v. O,, spektralphotom. 258, 304 

— — — verbess. Hersch-Zelle 258, 314 

— — vy. 0, u. H,, MeBgerat 258, 315 

— — v.S, atomabsorptions- u. -emissionsspektrom. 
255, 64 

— — v. Verunreinigungsspuren in Inert— hoher Rein- 
heit, massenspektrom. 257, 294 

— brennbare, Best. v. Naphthalin-K W-Stoffen mit Be- 
standteilen v. Athylenabkommlingen 256, 66 

— Edel—, Permanent— u. gesattigte u. ungesittigte 
niedrigere KW-Stoffe im Gem., Trenn., gas-chromatog. 
254, 318 

— Eisenhiittenindustrie—, Analyse, massenspektrom., 
kontinuierl. 255, 65 

— Entwasserung v. — u. Gefahr der Verunreinigung 
wahrend ihrer Handhabung 258, 304 

— H-halt. Gemische, Analyse, gas-chromatog., durch 
Effluenten-Oxydation 259, 60 

— Heiz—, Best. v. Nebenkomponenten, gas-chromatog. 
256, 66 

— Herstellung bekannter Konzentrationen mit gravim. 
geeichten permeablen Vorrichtungen 252, 400 

— Hochofen—, Best. v. CO, CO,, SO,, COS, O, u. Nz, 
gas-chromatog, 258, 315 

— hochreine, Analyse, gas-chromatog. 255, 65 

— medizin., Best. v. O, u. CO,, gas-chromatog. 257, 229 

— MeBgerat fir stromende Gase oder Gasgemische 
254, 142 

— Nachw. in Essigséure-Radiolyseprodukten, chro- 
matog. 257, 229 

— narkotisierende — im Gem., Analyse, gas-chromatog. 
259, 238 

— Probenabmessung, automat. Vorrichtung 258, 53 

— Probenahme, Uberfiihrung u. Mischung v. — mit 
zylindrischer mit Hochdruck arbeitender Kryosorp- 
tionspumpe 254, 306 

— reaktive, Gas-Chromatographie einiger — auf gra- 
phitiertem RuB 260, 307 

— Spalt—, eingeschlossen in bestrahlter Kernbrenn- 
stoff-Form, Best. 251, 190 

— Spektrographie u. Best. 251, 190 

— strémende, lineares DurchstrommeBgerat 256, 142 

— synthet., Best. v. S (Gesamt-) 256, 370 

— thermochem. Messungen mit einem Kapazitaétsmano- 
meter 259, 138 

— Trenn. durch pulsierende Adsorption 256, 66 

— Unterscheidung zwischen oberflaichlichen u. im Innern 
befindlichen — bei der Analyse v. Metallen durch 
Vakuumschmelze 252, 47 

— Untersuchung des Gasaustausches im System Boden- 
Atmosphare 254, 317 

— — im nahen IR unter Verwendung eines Zusatzes 
zum Cary 14-Spektrometer 260, 383 

— Verbrennungs—, Best. v. CH,, gas-chromatog., mit 
FID, EinfluB des Tragergases 256, 371 

—s. auch Abgase 

Gasentwicklungsanalysen, Temperatur-Justierung bei — 
260, 380 
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— (Lodding) 258, 364 [L] 

Gasentwicklungsprofile, u. Differential-Thermoanalyse 
256, 140 

Gasentwicklungsraten, Messung sehr unterschiedlicher — 
m. H. eines Massenstrom-Messers 255, 385 

Gasfalle, neue u. wirkungsvolle — 256, 43 

Gas-Fliissig-Chromatographie, s. u. Chromatographie, Gas 

Gasél, Best. v. KW-Stoffen (aliphat.-), durch Adsorption 
an Molekularsieben 252, 406 

— — v. Metallen u. Porphyrinen, polarog. u. spektral- 
photom. 255, 162 

— — v. Ni, fluorescim., in getrennter Luft/Acetylen- 
Flamme 255, 81 

— Nachw. v. Furfurol 252, 54 

Gasometer, bidirektional-registrierendes Gerat mit einem 
Fihler im festen Zustand 260, 142 

Gasschwefel, Best. v. As u. Te 259, 154 

Gasvolumetrie, Best. v. Hydrazin 251, 80 

— — v. Pyrit in Erzen 251, 277 

GC 9160, Best. in Kohl, Kopfsalat u. Citrusfriichten 
254, 404 

Gefliigel, Best. v. As in Gewebeproben nach Veraschen 
255, 241 

— — v. Dursban in Enten 254, 405 

— — — in Truthahn- u. Hihnergewebe, gas-chromatog. 
254, 155 

— — v. Nitroamid in Gewebe v. — spektralphotom. 
2538, 398 

— — v. org. Cl-Pesticiden 257, 314 

Gefliigelfleisch, Best. v. Clopidol, siulen-chromatog., 
halbautomat. 259, 248 

— — v. Sulfachinoxalin, gas-fliissig-chromatog. 258, 403 

Gefrierpunkt, Bestimmungsapparatur 255, 49 

Gegenstrom-Chromatographie, s. u. Chromatographie, 
Saulen 

Gegenstrom-Elektrolyse, s. lonophorese, Gegenstrom 

Gegenstromverteilung, s. Extraktionsanalyse, Gegenstrom 

Gehirneystenfliissigkeit, Polyacrylamidgel-Disk-Elektro- 
phorese 254, 162 

Gelatine, Best. v. Hg, atomabsorptions-spektralphotom., 
nach Verbrenn. u. Sammeln auf Au-tiberzogener 
Filterplatte 259, 320 

— Nachw. in Joghurt, elektrophoret. (polyacrylamidgel-) 
256, 91 

— — in Lebensmitteln 251, 153 

— Photo—, Best. v. SO,?-, titr. (jodom.-), mit biam- 
perom. Endpunktsanzeige 252, 410 

Gel-Chromatographie, s. u. Chromatographie, Siulen 

Geliermittel, Nachw. v. in der Schweiz zugelassenen —, 
elektropherog., auf Cellulose-acetatfolien 251, 153 

Gelionophorese, s. u. Elektropherographie, Gel 

Gemiise, Best. der festen Bestandteile in gefrorenem 
Spinat 254, 401 

— — v. Athylenthioharnstoff-Rickstinden, gas- oder 
diinnschicht-chromatog. 256, 404 

— — y. Ascorbinsiaure, elektrophoret. (hochspannungs-) 
258, 243 

— — — in Sauerkraut 254, 401 

— — vy. Carbaryl, fluorim., als 1-Naphthol nach automat. 
Dampfdestillation 256, 404 

— — v. 8’Cs 260, 156 

— — vy. Dichloran, colorim. 253, 176 

— — v. Dimethoat-Riickstaénden u. seinem O-Analogon 
auf feldbespriihtem Kohl, gas-chromatog. 252, 63 
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Gemiise, Best. (Forts.) 

— — vy. GC 9160 in Kohl u. Kopfsalat 254, 404 

— — vy. Glutaminsaure, 2-Pyrrolidon-5-carboxylsaure u. 
2-Pyrrolidon in —extrakten, gas-chromatog. 255, 256 

— — v. Mevinphos, gas-chromatog. 258, 247 

— —v.N, titr. (bromom.-), nach Kjeldahl-Aufschlu8 
ohne Destillation 258, 161 

— — y. NaCl in Biichsen-, titr.-potentiom. 258, 239 

— — y. Organophosphatrickstiinden auf Marktproben, 
gas-chromatog. 256, 96 

— — vy. Oxalat in Spinat, Rote Riiben, Rhabarber, 
Portulak, titr. (permanganatom.-) 254, 401 

— — vy. P-Pesticiden, colorim., oder gas-fliissig-chro- 
matog., routinemaBig 255, 311 

— — v. Temik u. seinen Oxydationsprodukten, gas-chro- 
matog. 258, 335 

— Isolier. v. Carotin-Stereoisomeren 257, 238 

— Nachw. v. Cl-Pesticiden, extr., diinnschicht-chromatog. 


253, 174 

— — v. org. Cl- u. P-Pesticiden, diinnschicht-chromatog. 
257, 169 

— Tiefkiihl—, Best. v. Boden, Gemeinschaftsuntersuch. 
259, 390 


Genistein, Nachw. neben Daidzein-, Genistin-, Daidzin- 
u. anderen Isoflavonen-Nachw., diinnschicht-chro- 
matog. 259, 72 

— — neben Daidzein-, Pratensein-, Formononetin-, 
Biochanin A- u. Cuméstrol-Nachw., diinnschicht- 
chromatog. 259, 59 

Genistin, Nachw. neben Daidzin-, Genistein-, Daid- 
zein- u. anderen Isoflavonen-Nachw., diinnschicht- 
chromatog. 259, 72 

Gentibiose, Isomaltose-Misch., Analyse 251, 398 

Gentisinsiure, s. 2,5-Dihydroxy-Benzoesiure 

Geologisches Material, Analyse, Verwendung der di- 
rekten Elektronenanregung u. Vergl. dieser Technik 
mit der Réntgenfluorescenzanalyse 252, 50 

— Best. v. SE, massenspektrom. (funkenquellen-), 
relative Empfindlichkeit 253, 228 

— — v. Pt, Pd u. Ag, spektrog., nach Abtrenn. v. Pb 
durch KupellationsprozeB 255, 79 

— — v. Sn, atomabsorptions-spektralphotom. 255, 78 

— — — polarog. 254, 331 

— —v. U, aktivierungsanalyt. (neutronen-), Messung v. 
182Te 2538, 74 

— — v. Zr in alluvialen Konzentraten, titr. (indirekt 
brom-jodom.-) 2538, 74 

— papier-chromatog. Spurenanreicher. 2538, 72 

Gerber-Butyrometer, Gerat zur automat. Ablesung 256, 401 

Gerbereiprodukte, Best. v. Zr in gegerbten Hauten, 
atomabsorptions-spektralphotom. 260, 90 

Gerbfliissigkeiten, Best. v. Al u. Cr, atomabsorptions- 
spektralphotom. 256, 235 

Gerbstoffe, Nachw. in Weinen 258, 238 

German, Analyse v. org. Beimischungen, gas-chromatog. 
256, 370 

Germanium, Best., extr.-spektralphotom. 260, 53 

— — flammenphotom. u. atomfluorescenzspektrom., 
durch Gebrauch einer getrennten Stickstoffmonoxid/ 
Acetylen-Flamme 252, 30 

— — gravim, sowie titr.,-potentiom., als Verbindung 
mit Phenolsaduren u. org. Basen 251, 320 

— — in Fasern (synthet.-), extr., -atomabsorptions- 
spektralphotom. 258, 81 


Gemiise — Germanium(IV)-chlorid 


— — in Fe-Meteoriten, aktivierungsanalyt. (neutronen-), 
zerstorungsfrei, Mess. des 20 msec Ge-71m 256, 73 

— — in GeO, u. Ge-Glasern, titr.,-potentiom., nicht- 
waBr. mit Pyrazolonverb. u. heterocycl. Basen 
256, 387 

— — in H,0, u. FluBsiure enthalt. Losungen, photom. 
252, 30 

— — in Kohle (Stein-) 256, 235 

— — in Kohlen, polarog. (derivations-) 258, 76 

— — in Kohlenasche, photom., mit Phenylfluoron, 
Maskierung v. Sn u. Ti 257, 68 

— — in mineralischen Rohstoffen, fluorim., mit Resarzon 
257, 67 

— — in Zn, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 254, 325 

— — neben C-, H- u. Halogen-Best. (simultan) 253, 153 

— — neben P- u. As-Best. im binaren oder ternaren 
Gem., spektralphotom., als mit Mo gebildeten 
Heteropolysauren 257, 219 

— — neben Si-Best. in Ge/Si-Leg., KMR-spektrom. 
258, 70 

— — photom., als Tri-[4-(oder 5-)carboxypyrogallus]- 
germanat 251, 319 

— — polarog. (oszillo-) 251, 52 

— — spektralphotom., mit Brenzcatechin u. Cetyltri- 
methylammoniumbromid 259, 49 

— — titr. (alkalim.-), als Tritirongermaniumsaure 254, 223 

— — titr.-amperom. als Heteropolyverbind. mit Anti- 
pyrin-Deriv. 258, 311 

— — titr.-potentiom., nichtwaBr. 260, 147 

— — v. As, isotopenverdiinnungsanalyt./aktivierungs- 
analyt. (neutronen-)-kombin. 256, 70 

— — v. Au-, Ag-, Cu-, Co-, Zn-, Fe-, Ga-, Cd-, Hg-, In-, 
As-, Pb- u. Re-Spuren, aktivierungsanalyt. (neutro- 
nen-), durch ionenaustausch-chromatog. Trenn. 256, 
227 

— —v. Au-, Cu- u. Ni-Spuren, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 255, 149 

— Isolierung aus Lésungen in CCl, 256, 309 

— Kompl. mit aromat. Polyoxyverb., polarog. Unter- 
such. 257, 213 

— — mit Heteropolymolybdansiuren, Higenschaften u. 
analyt. Verwend. 257, 142 

— spektralphotom. Untersuch. der mit Mo gebildeten 
Heteropolysaure 258, 55; 56 

— Trenn. aus Lés., extr. (kombin.-) 258, 215 

Germanium-68, Adsorptionsverhalten an Aluminiumoxid 
in Gegenwart v. Komplexbildnern 255, 58 

Germanium(IV), extr.-photom., mit Gossypol 256, 309 

— — extr.-UV-spektralphotom., als Jodid 254, 59 

— — in org. Verb. 251, 66 

— — in ZnS-Konzentrat, Schlacken u. Kohlenaschen, 
spektralphotom., mit o-Dihydroxychromenolen 256, 309 

— — kinet.-spektralphotom. 2538, 377 

— — neben P(V)-Best., kinet. 256, 310 

— —neben Sn(II)- u. Pb(II)-Best., diinnschicht-chro- 
matog.-ringofen-colorim. 256, 310 

— — spektralphotom., mit Astrazon-rosa FG 257, 213 

— — mit Trihydroxyfluoron u. Antipyrin 257, 53 

— — — mit Xanthen-Farbstoffen 254, 375 

— Kompl. mit Brompyrogallolrot, Chemismus 254, 375 

— Trenn. v. Ti(IV) u. Zr(IV), extr., als N-Benzoyl- 
phenylhydroxylaminate 258, 224 

Germanjum(IV)-chlorid, Best. v. BCl,- AsCl,-, SbCl,-, 
CCl,-, SiCl,- u. SnCl,-Spuren, massenspektrom. 258, 79 


Germanium(IV)-chlorid — Gesteine 


— — v. P-Spuren, IR-spektralphotom., Kompensations- 
meth. 253, 79 
— gas-chromatog. Elutionsverhalten 260, 161 
Germaniumfluorwasserstofisiure, Best., titr.,-potentiom., 
nichtwaBr. mit Pyrazolonverb. u. heterocycl. Basen 
256, 387 
Germaniumegliser, Best. v. Ge, titr.,-potentiom., nicht- 
waBr. mit Pyrazolonverb. u. heterocycl. Basen 
256, 387 
Germaniumlegierungen, Best. v. Ge u. Si in Ge/Si-Leg., 
KMR-spektrom. 258, 70 
Germanium (Li)-Kristalle, Best. v. O in — fiir die y- 
Spektrometrie wahrend des Produktionsvorganges, 
Messung der Lithiumbeweglichkeit u. -fallung 260, 72 
Germaniummolybdinsiure, Kompl. mit bas. Triphenyl- 
methanfarbstoffen 257, 363 
Germaniumorganoverbindungen, halogenhalt., Best. v. 
C, H, Ge u. Halogen (simultan) 258, 153 , 
Germanium(IV)-oxid, Best. v. Ge, titr.,-potentiom., 
nichtwaBr. mit Pyrazolonverb. u. heterocycl. Basen 
256, 387 
— —v. Mo, aktivierungsanalyt. (neutronen-) sub- 
sté6chiom. Extr. mit Oxin oder Kupferron im Vergl. 
256, 232 
— — y. Verunreinigungen in — jugoslawischer u. BDH- 
Produktion, aktivierungsanalyt. 254, 333 
Germicide, s. Desinfektionsmittel 
-Gerste, Best. v. Carbonylverbindungen (flicht.-), gas- 
chromatog. 259, 245 
Gerstenkérner, Best. des Rohproteingehaltes durch Auf- 
quellen 260, 404 
— Nachw. v. Mono-, Di- u. Trisacchariden in ruhenden 
—, dinnschicht-chromatog. 258, 235 
Geruchsstoffe, Best., gas-chromatog., Vermeid. v. Ver- 
lusten bei der Kopfraumanalyse 257, 239 
— — in Zwiebel, diinnschicht-chromatog., als Cystein- 
deriv. 260, 81 
— synthet., Analyse, gas-chromatog. 254, 152 
Geschmacksstoffe, Nachw. in Lebensmitteln zur Quali- 
tatsbeurteilung 258, 237 
Gestagen, Oestrogen-Kombinationen, Best. v. Athyno- 
dioldiacetat, colorim. 2538, 408 
Gesteine, Analyse (Maxwell) 251, 111 [L] 
— — aktivierungsanalyt. (neutronen-) - y-spektrom. 
257, 302 
— — Genauigkeit der Best. 254, 330 
— — massenspektrog. 251, 113 
— — — (funkenionenquellen-), experimentelle Tech- 
niken 260, 401 
— — v. Mondproben 252, 403 


— — v. Referenzproben, photom., bzw. flammenphotom. 


u. atomabsorptions-spektralphotom. 255, 26 [Or] 
— — v. Ag, atomabsorptions-spektralphotom., nach 
Extr. als org. Chelat 257, 160 
— — y. Ag-Spuren, atomabsorptions-spektralphotom., 


mit impuls-thermischer Atomisation der festen Proben 


259, 327 
— — y. Al, atomabsorptions-spektralphotom., Storung 
durch Alkalimetalle 257, 160 


— —y. Al, K, Cr u. Sn, aktivierungsanalyt. (neutronen-), 


routinemaBig 256, 72 
— — v. Alkalimetallen, flammenphotomet., Anwend. 
v. Suspensionen 251, 276 
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— —v. As-, Au-, Co-, Cs-, Ga-, Ge-, Hg-, Mo-, Os-, Re-, 
Sb-, Sc-, Se-, Te- u. Zn-Spuren, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-)-y-spektrom., nach Gruppentrenn. 256, 230 

— — v. Au, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 258, 325 

— — v. Au (ppm-Bereich), atomabsorptions-spektral- 
photom. 259, 153 

— — v. Au-Spuren, réntgenspektrog., oder neutronen- 
aktivierungsanalyt., nach Anreicher. mit Ionenaus- 
tauscherpapier 255, 407 

— — v. B-Spuren, Schnellmeth. 251, 264 

— — v. Ba u. Sr (simultan), aktivierungsanalyt. (neu- 
tronen-) 256, 381 

— — v. Be, gas-chromatog., mit ECD, nach Extr. als 
Trifluoracetylacetonat in Benzol 260, 159 

— —v.C, titr., in nichtwaBr. Medium, nach Verbrenn. 
im Hochfrequenzinduktionsofen 258, 385 

— — v. Ca in Eruptiv—, photom., mit Glyoxal-bis-(2-hy- 
droxyanil 256, 381 

— — v. Ca, Mg, Fe u. Al aus einem einzigen Aliquot, 
titr. (komplexom.-) 253, 206 [Or] 

— —v. Cd, Hg, Tl u. Bi, aktivierungsanalyt. (neu- 
tronen-) 253, 267 [Or] 

— — v. Cd-Spuren, atomabsorptions-spektralphotom., 
Impuls-Thermalzerstaubung 258, 72 

— — v. Co, Cu, Fe, Ga, W u. Zn, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-)-anionenaustausch-chromatog. 256, 74 

— —v.Cu-, Zn-, Ni-, Co- u. Ag-Spuren, fallungsmeth. 
mit NH, 258, 325 

— — v. Cu-Spuren in Standard—, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-), zerstérungsfrei 255, 152 

— — v. Dy, aktivierungsanalyt. (neutronen-), nach chem. 
Abtrenn. 251, 114 

— — v. Elementen (leichten-), réntgenfluorescenz- 
spektrom. (radioisotopen-) 258, 399 

— — vy. F 255, 293 

— — — 259, 326 

— — — aktivierungsanalyt. (neutronen-) 257, 384 

— — — aktivierungsanalyt. (photonen-), u. radiochem. 
Trenn. 256, 383 

— — — in Fossilien, spektralphotom. 258, 327 

— — — pyrolyt./hydrolyt.-kombin. 256, 383 

— — — spektrog. 257, 67 

— — v. Fe, réntgenradiom. 256, 383 

— — vy. Fe(II), Einflu8 v. org. Substanzen 2538, 235 

— — v. Halogenen, spektrog., Anwend. einer Impuls- 
Vakuum-Excitationsquelle 251, 277 

— —v. Hg 251, 113 

— —v. In, Cd, Y u. SH, aktivierungsanalyt. (neutro- 
nen-) 2538, 313 

— — v. Ir in Mg/Fe—, atomabsorptions-spektralphotom. 
2538, 313 . 

— — vy. isotopischer Zusammensetz., spektralanalyt. 
257, 383 

— —v.J (ppm-Mengen) 255, 156 

— —v.J, Bru. Cl in Sediment—, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-), m. H. der Szilard-Chalmers-Reaktion 
258, 327 

— — v. °K zur *°K/*°Ar-Geochronologie, y-spektrom. 
258, 312 

— —v. Li, Na u. K, flammenspektralphotom., mit 
laminar strémender Distickstoffmonoxid/Acetylen- 
Flamme 258, 325 

— —v. Li-, Rb- u. Cs-Spuren, flammenspektrom. 256, 
381 
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Gesteine, Analyse (Forts.) 

— — y. Li-Spuren, flammenphotom. 253, 227 

— — v. Mn, réntgenfluorescenzspektrom. 253, 387 

— — v. Mo, extr.-atomabsorptions-spektralphotom.- 
kombin. 260, 319 

— — — photom.-automat. 251, 114 

— — v. N (gesamt), durch Schmelzen in Inertgasatmo- 
sphare 252, 51 

— — vy. Na in ultrabasischen—, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 259, 152 

— — vy. Na- u. K-Spuren, atomabsorptions-spektral- 
photom., nach ionenaustausch-chromatog. Abtrenn. 
256, 230 

— — v. Nb, spektralphotom. u. isotopenverdinnungs- 
analyt. 254, 331 

— — v. Ni, atomabsorptions-spektralphotom. 255, 156 

— —v. Ni, Co, Cu u. Fe, papier-chromatog. 257, 305 

— — v. Ni, Cr, Co, V u. Cu, spektrog.-quantom. 258, 396 

— — y. Pt in basischen —, atomabsorptions-spektral- 
photom. 255, 156 

— — v. Pt-Metallen, papier-chromatog., nach saulen- 
chromatog. (ionenaustausch-) Anreicher. 257, 305 

— — v. Pt u. Pd, aktivierungsanalyt. (neutronen-), 
nach Schmelzanreicher. 256, 384 

— — vy. Quarz, durch Pyrosulfatschmelze u. Behandl. mit 
Kieselfluorwasserstoffsiure 252, 60 

— — v. Rb u. Sr, siulen-chromatog. (ionenaustausch-) 
an KU-1 257, 384 

— — v. Ru u. Os (ug-Mengen), spektralphotom. 253, 387 

— —v.8, vergl. Untersuch. der Verwendbark. v. 
Widerstands- u. Induktionsdfen fiir rasche Ver- 
brennungsmeth. 256, 74 

— — v. Sb in Standard—, aktivierungsanalyt. (neutro- 
nen-) 259, 240 

— —v. Seu. Au in Standard—, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-), mit Vergleichselementen als innerem 
Standard 258, 384 

— —v. Se, Cr, Mn, Fe u. Co, aktivierungsanalyt. (neu- 
tronen-) 257, 384 

— — v.Sec-, Cr-, Co-, Rb-, Cs-, Eu-, Hf- u. Th-Spuren, 
aktivierungsanalyt. (neutronen-), routinemaBig mit 
Multielementstandard 257, 230 

— — v. SE, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 256, 73 

— — — — Ge(Li)-spektrom. 260, 401 

— — v. Si, Ca, Al, Fe, K, Mg u. Ti in sauberen, ba- 
sischen u. stark basischen —, emissions-spektrom. 260, 70 

— — v. Sn, atomabsorptions-spektralphotom. 255, 78 

— — — polarog. 254, 331 

— — v. Ta, aktivierungsanalyt. (neutronen-)-y-spek- 
trom. mit Ge(Li)-Detektor 258, 73 

— — — extr.-fluorim., mit Brillantgriin u. dessen Aus- 
tausch mit Butylrhodamin S 257, 303 

— — v. Th, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 252, 50 

— — — — 259, 239 

— — v. TI, fluorim. (extr.-) 255, 293 

— — v. U, aktivierungsanalyt., mit epitherm. Neu- 
tronen 253, 385 

— — — in homogenen Oberflaichen v. geolog. Proben 
durch Auszéhlen der Spuren von Spaltprodukten 
252, 51 

— — — Methode der Kernspaltungsspuren 256, 73 

— — — photom., nach séulen-chromatog. Abtrenn. 
unter Verw. v. Silicagel 257, 161 

— — — polarog. 260, 318 


Gesteine — Getrinke 


— — — Spaltprodukt-Spurmethode 255, 153 

— — y. Wasser (gebundenem-), durch IR-Absorption 
251, 276 

— — y. Zn nach Abtrennung mit Ammoniumhydroxid 
253, 73 

— — y. Zr, ringofenmeth.-fluorim., mit Quercetin 259, 327 

— Bezugs—, Analyse durch FluBsaureaufschluB u. 
Atomabsorptions-Spektrometrie 2538, 386 

— normale u. ultrabasische, Best. v. K, Rb u. Cs, 
aktivierungsanalyt. (neutronen-) 251, 276 

— Phosphat—, Best. v. Ca, réntgenfluorescenzanalyt. 
251, 113 

— Silicat—, Analyse, atomabsorptions-spektralphotom. 
2538, 74 

— — — — nach Schmelzen 251, 118 : 

— — — spektrog., im Gleichstrombogen 251, 122 

— — Best. v. Fe, Ti, Ca, K, Si u. Al, réntgenfluores- 
cenzspektrom., unter Verwendung v. Lithiumborat- 
Glasplattchen 254, 1 [Or] - 

— — — v. Pb, atomabsorptions-spektralphotom. mit 
Langweg-Absorptionsrohren 256, 74 

— — — v. SE, aktivierungsanalyt. (neutronen-), m. H. 
der Gruppentrenn. u. Ge(Li)-Spektrometrie 256, 216 

— — — v. Th, spektrog. 251, 119 

— — —v. Th, SE u. Y, spektrog. 251, 119 

— — — v. Tl 2538, 386 

— theoret. Analyse quantitativer Réntgenemissionsdaten 
260, 71 

— Wechselwirkung zwischen — u. org. Verb. bei Extr. v. 
Tonsedimenten mit Methanol- oder Athanol-ent- 
haltenden Lésungsmittelgem. 260, 160 

Getrinke, Best. alkohol., v. Acrolein 258, 239 

— — — v. Methanol, gas-fliissig-chromatog. u. colorim. 
im Vergleich 259, 390 

— — v. p-Athoxy-phenylharnstoff in alkoholfreien Er- 
frischungs— 256, 330 

— — v. Ammoniumglycyrrhizinat in alkoholfreien —, 
gas-fliissig-chromatog., als Silyl-Ather-Ester-Deriv. des 
Aglykons 256, 403 

— — vy. Br-halt. pflanzl. Olen, Schnellmeth. 260, 80 

— — v. bromierten Pflanzenélen in alkoholfreien—, gas- 
chromatog. 256, 396 

— — — rontgenfluorescenzspektrom. oder gas-chro- 
matog. 256, 84 

— — v. Coffein u. verwandten Methylxanthinen, diinn- 
schicht-chromatog. 259, 411 

— — v. Methylsalicylat, Safrol u. verwandte Kompo- 
nenten in alkoholfreien-, gas-chromatog. 251, 406 

— — v. Natriumcyclamat, extr.-spektralphotom., mit 
Methylenblau nach chromatog. Trenn. 259, 73 

— — v. Saccharin in alkoholfreien—, gas-flissig-chro- 
matog. 257, 78 

— — v. Safrol u. verwandten Verb., gas-chromatog. 
259, 244 

— — v. Sn-Spuren, colorim., mit Gallein 256, 330 

— — v. Vitaminen B, u. E in alkoholfreien Erfrischungs— 
256, 395 

— Nachw. v. Farbstoffen in kohlensdurehalt. —, papier- 
chromatog. 256, 95 

— — v. Saccharin, Cyclamat, Dulcin u. P-4000, dinn- 
schicht-chromatog., Ringuntersuch. 251, 406 

— Probenahme aus ma&Big unter Druck stehenden ab- 


geschlossenen Systemen mit konventionellen Spritzen 
260, 44 


Getreide — Glimmer 


Getreide, Best. v. Aconitsiiure in Hafer (Avena sativa), 
colorim. 256, 238 

— — v. Begasungsmittel-Riickstiinden 257, 76 

— — — gas-chromatog. 260, 83 

— — v. Chlorpikrin, colorim. 258, 401 

— — v. 8’Cs 260, 156 

— — v. Fenthion, Disulfoton u. Phorat, gas-chromatog. 
256, 335 

— — v. Fettsauren (freien-) 257, 167 

— —v. Feuchtigkeitsgehalt, Uberpriif. versch. Meth. 
257, 237 

— — v. Hg 258, 161 

— — v. Landrin, gas-chromatog., durch Trifluoracety- 
herung 255, 311 

— — v. Malathion in Lager—, gas-fliissig-chromatog. 
254, 405 

— — v. Malathion u. einigen seiner Metabolite in ge- 
lagertem —, diinnschicht-chromatog.-colorim. 

256, 335 

— — v. Mycotoxinen 251, 154 

— —v.N, automat. 258, 240; 335 

— — v. org. Rauchermittelriickstinden 254, 401 

— — v. Pentosanen, colorim. 257, 310 

— — v. Pesticidriickstanden, gas-chromatog., Proben- 
zubereitung 257, 234 

— — v. Proteingehalt, spektralphotom., Biuret-Meth. 
259, 156 

— — v. Sterigmatocystin, extr., diinnschicht-chro- 
matog.-fluorim. 257, 399 

— — vy. Thiramum, colorim. 258, 247 

— — v. 2,3,6-Trichlor-benzoesaure in Korn u. Stroh, 
gas-chromatog., mit Elektronen-Hinfangdetektor 
252, 63 

— — v. Tryptophan in Weizen u. Mais 251, 145 

— — vy. Velsicol, dem O-Analogon u. dem Phenol- 
Hydrolyse-Produkt, gas-chromatog. 253, 176 

— — y. Vitavax, colorim. 256, 334 

— — v. Zn in Mais 251, 408 

— kombin. Nachw. v. 14C-mark. EiweiBstoffen und 
Aminosauren nach Saulen-Chromatographie an 
Sephadex 252, 147 [Or] 

— Nachw. v. Diazinon u. einigen bekannten bzw. ver- 
muteten Metaboliten u. Abbauprodukten, dinnschicht- 
chromatog. 255, 311 

— Nachw. v. Farbstoffen (synthet.-) 256, 403 

— — y. Harn in Weizenkornern 256, 397 

— — v. Mycotoxinen wie Aflatoxinen, Ochratoxinen, 
Zearalenon-Sterigmatocystin u. Patulin, extr., diinn- 
schicht-chromatog. 257, 399 

— — vy. Patulin 257, 76 

Getreideprodukte, Best. v. N, automat. 258, 240 

— — v. Ochratoxin A, spektrofluorim. 258, 240 

— — y. 2- u. 3-tert.-BHA, extr., diinnschicht-chro- 
matog.-fluorim. 256, 334 

— Frihsticks—, Best. v. BHT u. BHA, gas-fliissig- 
chromatog. 256, 95 

Getreidesirup, Best. v. Lavoglucosan, gas-chromatog. 
251, 410 

Getreidestirke, Best. v. Glucose, enzymat. 251, 410 

Gewiirze, Best. v. Sn-Spuren, colorim., mit Gallein 
256, 330 

— Differenzierung der geographischen Herkunft, Iden- 
tifizierung von Oregano, gas- u. diinnschicht-chro- 
matog. 254, 153 
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Gewiirzéle, Best. v. Dichlor-ithan, Dichlor-methan u. 
Trichlorathylen, gas-chromatog. 251, 416 

Gibberellin Ay, u. Dihydrogibberellin A,, Trenn., saulen- 
chromatog. (silberverteilungs-) auf Sephadex 260, 339 

Gibberelline, Trenn., papier-chromatog. 256, 329 

Gibbsit, Best. neben Béhmit- u. Kaolinit-Best. in Bauxit, 
IR-spektralphotom. 257, 230 

Gibbs-Reaktionsprodukte, spektralphotom. Untersuch. 
259, 148 

Gips, Analyse, differentialscanning-calorim., differential- 
thermoanalyt. u. thermogravim. 258, 228 

Gitaloxin, Nachw. neben Strospesid-, Verodoxin-, Gito- 
xin- u. Digitoxin-Nachw., diinnschicht-chromatog. 
259, 397 

Gitogenin, Best. neben Digitogenin-Best. in Digitalis 
purpurea-Samen, gas-flissig-chromatog. 256, 409 

— — neben Diosgenin- u. Tigogenin-Best. in Bockshorn- 
klee, diinnschicht-chromatog.-photom. 259, 283 [Or] 

Gitoxin, Best. in biolog. Material 259, 92 

— — neben Digitoxin-Best., dinnschicht-chromatog.- 
colorim. 253, 85 

— Nachw. neben Digoxin- u. Digitoxin-Nachw., gas- 
chromatog., als Trimethylsilylderiv., Rolle v. In- 
duktionszwischenkraften 254, 160 

— — neben Strospesid-, Verodoxin-, Gitaloxin- u. Digi- 
toxin-Nachw. diinnschicht-chromatog. 259, 397 

Glas, Aktivierungsanalyse 254, 132 

— Analyse, Aktivierung mit therm. Neutronen, radio- 
chem. Gruppentrenn., automat. Solvent-Extraktions- 
Technik 2538, 389 

— — spektrog., im Gleichstrombogen 251, 122 

— Analysen- u. Kontrollmethoden 258, 75 

— Best. v. As, spektralphotom. 254, 334 

— —v. BeO, gravim. 252, 52 

— — vy. Biu. Pb, coulom. 2538, 314 

— — vy. Ca, thermom., durch Substitutionsreaktion mit 
Mg-ADTA 256, 129 [Or] 

— — vy. Eu u. Dy in Boratglasern, spektrofluorim. 
258, 313 

— — vy. Gd, spektrofluorim. 254, 334 

— — vy. Na, saiulen-chromatog. (thermodetektor-) 251, 121 

— — v. Pt-Spuren, photom., funkenquellen-massen- 
spektrom. oder réntgenfluorescenzspektrom. 256, 385 

— — y. SiO,, KMR-spektrom. (}°F-) 260, 71 

— — v. Spurenelementen, aktivierungsanalyt. (neu- 
tronen-), nach Entfernen v. Na mit Antimonpentoxid 
255, 408 

— — y. Zn in Oberflichen v. —, rontgenfluorescenz- 
spektrom. u. elektronenmikrosonde-analyt. 256, 384 

— — —thermom. Konzentrationsanalyse 259, 329 

— — v. Zr, gravim., mit p-Brom-mandelsaure 259, 320 

— Laser-Mikrospektralanalyse 255, 38 

— Metall-iiberzogenes zerbrochenes —, Best. des durch- 
schnittlichen Zerst6rungsgrades, atomabsorptions- 
spektralphotom. 260, 71 

— Silicat—, Best. v. B, titr.-amperom. 259, 68 

— — — v. K, thermom. 259, 68 

— theoret. Analyse quantitativer Réntgenemissionsdaten 
260, 71 

— Valenzbest. v. Fe 258, 389 

Gleichgewichtsmethoden, Auflésung u. Peakkapazitat bei 
der Gleichgewichts-Gradientenmethode von Trennun- 
gen 260, 382 

Glimmer, Analyse, spektrog. 257, 302 
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Globin, elektrophoret. Charakterisierung v. —ketten aus 
Hamolysaten, gereinigten Hamoglobinen u. Fraktionen, 
die aus chromatog. Trenn. der Ketten erhalten wurden 
256, 176 

Globulin, Best. aller Serumproteine einschlieBlich der 
Immunglobuline durch Simultan-Immunoelektro- 
phorese 260, 94 

— — in Serum, automat. 256, 166 

— corticisteroidbindendes, Best. in Serum, gel-chromatog. 
Extrapolierungstechnik 254, 172 

— Immun—, Best. durch radiale Immundiffusion 258, 95 

— — — in Serum neugeborener Kalber, Tribungstest 
255, 326 

— Nachw. v. monomeren IgM, elektrophoret. (disk-)/ 
Agargel-Immunodiffusionsmeth. 260, 93 

— thioxinbindendes, Best., unter Verwend. v. mit 
Dextran imprign. Aktivkohle 256, 240 

— Trenn. v. IgG u. IgM aus Rattenserum, saulen-chro- 
matog. (gel-), Vorbereitung v. Sephadex G-200 260, 328 

— Tritierung 257, 91 

Glucogene Verbindungen, Nachw., papier-chromatog., 
M4C-mark. 251, 351 

Glucopyranoside, Diinuschicht-Chromatog. v. anomeren 
Steroid-tri-O-acetyl-p-glucopyranosiduronsaure- 
methylestern, p-Glucopyranosidtetraacetaten u. 2’ - 
Acetamido-2’ -desoxy-tri-O-acetyl-p-glucopyranosiden 
256, 171 

-D-Glucopyranoside, steroidale, Diinnschicht- u. Papier- 
Chromatog. 257, 94 

-D-Glucopyranosiduronsiuren, Diinnschicht- u. Papier- 
Chromatog. v. steroidalen $-p-Glucopyranosiden, — 
u. Deriv. 257, 94 

Glucosamin, Best. 256, 167 

— Methylather, Trenn., diinnschicht- oder papier/saulen- 
chromatog. (ionenaustausch-)-kombin. 259, 407 

— Methylester, Trenn., ionenaustausch-chromatog. 

256, 167 

Glucosaminoglykan, Best. in Harn 256, 168 

— — v. 8O,?-, gas-fliissig-chromatog. 256, 155 

— Nachw. in Hautgewebe, elektrophoret. (cellulose- 
acetat-)-densitom. 256, 167 

— Trenn. v. — u. Galaktosaminoglykanen aus Horn- 
hautgewebe 255, 327 

Glucose, Best., enzymat. 255, 247 

— — enzymat.-spektralphotom., mit Glucoseoxydase 
260, 82 

— — — unter Anwend. des Jod-Stirke-Chromogens 
255, 247 

— — Glucoseoxydasemeth., Wirkung v. Sulfhydrylrea- 
gentien 2538, 161 

— — in Blut 256, 168 

— — — enzymat.-elektrochem. 251, 209 

— — — enzymat., mittels Glucoseoxydase 256, 241 

— — — GOD/POD-Meth., Screening v. Chromogenen 
252, 222 [Or] 

— — — — Verwend. des Ammoniumsaizes der 2,2’ - 
Azinodi-[3-athyl-benzthiazolinsulfonsdure-(6)] 

252, 224 [Or] 

—-——— — automat. 252, 228 [Or] 

— — — kontinuierlich automat. Glucose-Oxydase-Meth. 
258, 330 

— — — Oxydase-Meth. mit verbessertem Farbreagens 
260, 332 

— — in Fleisch 254, 150 


Globin — Glucose-6-phosphat-Dehydrogenase 


— — in Getreidestiirkehydrolysaten, enzymat. 251, 410 

— — in Harn 258, 170 

— — — polarim. 259, 174 

— — in Haut 252, 416 

— — in Marmeladen u. Fruchtsaften, enzymat./jodom.- 
kombin, 256, 87 

— — in Plasma oder Serum, automat., mit ,, Vickers 
Multichannel 300‘ 252, 241 [Or] 

— — in Plasma u. anderen Kérperflissigkeiten, auto- 
matis. o-Toluidinmeth. 256, 168 

— — in Serum, automatis. oder manuelles modifiz. o- 
Toluidinsystem 260, 95 

— — in Serum nach Gabe von Alkohol u. Glycin 251, 351 

— — in Serum u. Plasma, AutoAnalysator-Meth. 
260, 95 

— — — automatis., unter Anwendung v. Fe(II)-Pyri- 
dylbenzodiazepin-2-onen 260, 95 

— — in Wirsten (rohen-) zur Ermittlung v. Magermilch- 
pulver, enzymat.-UV-spektralphotom. 256, 400 

— — neben Acetacetat-Best. in Blut (capillarem-) 
253, 402 _ 

— — neben Athanol-, Na- u. K-Best. in Plasma, auto- 
mat. kontinuierl. 256, 241 

— — neben Fructose-Best. in Kartoffelextr. 258, 239 

— — — in Sirup, gas-chromatog. 268, 241 

— — — spektropolarim. 254, 77 

— — neben Fructose- u. Sorbit-Best., papier-chro- 
matog.-remissionsspektralphotom. 256, 168 

— — neben Maltose, enzymat. 2538, 329 

— — neben Xylose-Best. (simultan) in Serum, photom. 
256, 168 

— — polarog., mit Glucoseoxydase 257, 327 

— — radiom., durch enzymat. Markier. mit y-*?P- 
Adenosintriphosphat 255, 247 

— — titr., mit N-Bromsuccinimid 258, 158 

— — titr. (komplexom.-), mit Fehling’scher Losung u. 
ADTA 258, 37 [Or] 

— 4C-mark. enzymat. Reinheitsbest. mit Hexokinase als 
phosphorylierendem Agens 258, 61 

— Charakterisierung u. quantit. Analyse v. — zur Ver- 
wendung in der klinischen Analyse 260, 171 

— Reaktionsprodukte, mit S-halt. Aminosdiuren, Iden- 
tifiz. v. Mercaptanen, Sulfiden u. Carbonylen 258, 246 

— 2,3,4,6-Tetra-O-methyl—, Trenn. v. 1,3,4,6-Tetra-O- 
methylfructofuranose, chromatog. 255, 305 

D-Glucose, 2-Acetamido-1-(f’ -L-aspartamido)-1,2- 
dideoxy-f- —, Isolierung aus Harn, chromatog. 
2538, 405 

— — neben Alkylathern im Gem., gas-chromatog. 
251, 392 

— Mono-O-methyl—, Trenn., gas-chromatog., als Tri- 
fluoracetylderivate 258, 369 

Glucose-Anomere, Best., polarog., nach Oxydat. mit 
B-pD-Glucoseoxydase 258, 255 

Glucose-1,6-diphosphat, Best. neben ADP-, ATP-, 2,3- 
Diphosphoglycerat- u. Lactat-Best. in Erythrocyten 
256, 245 

Glucose-6-phosphatase, Aktivitatsbest. in der Leber, 
radiom. 2538, 336 

— automat. Mess. 255, 95 

Glucose-6-phosphat-Dehydrogenase, Best. in Erythro- 
cyten, fluorim.-automatis. 256, 251 

— Nachw., elektrophoret. (Celluloseacetat-) mit fluorim. 
Auswert. 253, 336 
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Glucose-6-phosphat-1-L-Myoinosit-1-phosphat-cyclase, 
Best., colorim., durch Erfassung v. Ionositmono- 
phosphaten 257, 254 

Glucosesirup, Analyse u. Charakterisierung, gel-chro- 
matog. 256, 87 

— Best. v. Cu- u. Fe-Spuren, photom. 258, 241 

Glucoseumsatz, Anteil der Glykolyse u. des Pentose- 
phosphat-Weges am — in normalen u. in Glucose-6- 
phosphat-Dehydrogenase-Mangel-Erythrocyten 
252, 210 [Or] 

Glucoside, Aryl-8-p— u. B-p-Thio—, Nachw. diinn- 
schicht-chromatog. 255, 143 

— Methyl—, gas-flissig-chromatog. Trenn. 255, 143 

— — Nachw., dinnschicht-chromatog. 259, 379 

Glucosinolate, Nachw. in Pflanzen, diinnschicht-chro- 
matog., Losungsmittelsysteme 255, 333 

Glucuronid, p-Aminophenyl— Deriv., Best. in Harn, 
sdulen-chromatog. (ionenaustausch-)-colorim. 

256, 244 

-Glucuronidase, Best. in Geweben u. Serum, fluorim. 
256, 248 

Glucoronide, Best. in Harn, siulen-chromatog. 257, 175 

— 17-Ketosteroid—, Analyse, gas-chromatog. 255, 91 

Glucuronidfraktionen, der menschl. Galle, Nachw. v. 
C,,0, u. C,,0,-Steroiden 253, 332 

Glucuronsaure, Best. neben Glucuronlacton-Best. u. 
Umwandlung von Glucuronsaure zu Glucuronlacton, 
welche durch stark saure Kationenharze katalysiert 
wird, fluorim. 260, 314 

— neben 4-0-Methyl-p-glucuronsaure- u. Galakturon- 
saure-Best. in Polysacchariden, gas-chromatog. 

258, 387 

— 4-O-Methyl—, Best. neben Glucuronsadure- u. Galak- 
turonsaurebest. (simultan) in Polysacchariden. gas- 
chromatog. 258, 387 

Glucuronsaurelacton, Best. neben Glucuronsaure-Best. u. 
Umwandlung von Glucuronsaure zu Glucuronlacton, 
welche durch stark saure Kationenharze katalysiert 
wird, fluorim. 260, 314 

Glutathimid, Best. 257, 170 

— — in Blut 251, 345 

— — in Blut u. Harn, gas-chromatog. 255, 254 

— — in Plasma 255, 329 

— — neben Barbituraten-Best. in Serum, diinnschicht- 
chromatog. 259, 164 

Glutamat, Mononatrium—, Best. in Lebensmitteln 
2538, 391 

— — — — Gemeinschaftsuntersuch. 254, 152 

— — — — papier-chromatog. 257, 240 

Glutamat-Decarboxylase, Best., spektralphotom. 256, 248 

Glutamat-Dehydrogenase, Aktivitaitsbest., halbmikro 
253, 336 


Glutamat-Oxalessigsiure-Transaminase, Best. in Serum u. 


Gewebe 254, 255 

Glutamin, Best. in biolog. Gewebe, enzymat.-fluorim. 
259, 80 

— — in Geweberohextr., enzymat.-spektralphotom. 
258, 408 

— — neben Asparagin-Best. (simultan) in biolog. Ma- 
terial. spektralphotom. 258, 168 

— y-Methylen—, Best. neben y-Methylenglutaminsaure- 
Best., in ErdnuBextr., siulen-chromatog. (ionenaus- 
tausch-) 255, 324 

Glutaminase, Best., radiom, 257, 332 
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Glutaminsiure, Best., gas-chromatog. 255, 256 

— — in Fleischerzeugnissen 2538, 395 

— — in Lebensmitteln, elektrophoret. (diinnschicht-) 
254, 152 

— — — extr., papier-elektrophoret. 254, 152 

— — neben puL-Valin- u. pL-Alanin-Best. 258, 245 

— — titr., mit Natriumammoniumhydrogenphosphat 
252, 69 

— y-Methylen—, Best. neben y-Methylenglutamin-Best. 
in ErdnuBextr., siulen-chromatog. (ionenaustausch-) 
255, 324 

Glutaminsiure/Brenztraubensaiuretransaminase, Kon- 
trollserum fiir die UV-spektralphotom. Priifung 
255, 252 

Glutaminsiuredecarboxylase, Best., titr., pH-Stat- 
Apparatur 259, 90 

Glutaminsiure/Oxalessigsiuretransaminase, Best., colo- 
rim. 255, 252 

— Kontrollserum fiir die UV-spektralphotom. Prifung 
255, 252 

Glutaminsynthetase, Best., radiom. 257, 332 

eN-(y-L-Glutaminyl)-L-Lysin, Nachw. in nativen 
Wollkeratinen 257, 401 

y-Glutamyl-Transpeptidase, Best. in Serum, Cerebro- 
spinalflissigkeit oder Gewebeextr., colorim. 259, 90 

— in Serum, Routinemeth. 254, 255 

— — photom. (kinet.-) 258, 94 

Glutarsiure, 2-Oxo—, Best., photom., mit diazotiertem 
Sulfamethizol 258, 386 

Glutathion, analyt. Untersuch. zum Polymorphismus v. — 
2538, 247 

— Aufhebung des Reduktionsstromes v. Sauerstoff an der 
platinierten Platinelektrode durch Cystein u. — 
255, 86 

— Deriv., Trenn. v. — u. Cysteinderiv., siulen-chro- 
matog., auf Dowex I/Sephadex-gem. Saulen 259, 404 

— Nachw. neben freien Aminosauren in Erythrocyten 
259, 170 

— oxyd., Best. mit Thiophenol 253, 404 

— oxyd. oder reduz., Best., enzymat. (ng-Mengen) 
253, 327 

— reduz., Best. in Erythrocyten, automatis. verbess. 
Meth. 260, 175 

Glutathionperoxydase, Aktivitatsbest. in Erythrocyten, 
Siebtest 258, 413 

Glutathionreduktase, Best. in Erythrocyten 255, 252 

Gluten, Best. v. N, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
259, 245 

Glyceride, Analyse v. komplexen —gemischen als Trager- 
substanzen fir Pomaden u. Zapfchen 256, 143 

— Best. in Serum u. Plasma, nephelom. 255, 327 

— — vy. Mono- u. Diglyceridgehalt in Industrie-Brat- 
fetten 254, 149 

— 1,2- u. 1,3-Di—, Best., KMR-spektrom. 256, 326 

— gesitt., Best. in Fetten (natiirl.-), oxydat. 254, 148 

— Grenzen der Perjodat/Permanganat-Oxydation zur 
Best. v. —: Nichtquantit. Oxydat. u. Hydrolyse v. 
Azelao— 253, 167 

— Kusum-Ol—, Analyse, chromatog. 251, 287 

— Mono- u. Di—, Best. in Back- u. Kochfett, gas- 
flussig-chromatog. 257, 311 

— Mono-, Di- u. Tri—, Best. in Plasma u. Gewebe, 
dinnschicht-chromatog.-spektralphotom. 259, 172 

— — — in Sojaél-Modellmisch. 255, 306 
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Glyceride, Best. (Forts.) 

— — Nachw., diinnschicht-chromatog., Ubersicht 255, 169 

— — Trenn., gas-chromatog. 256, 414 

— Mono— hoherer Fettsauren, chromatog. Trenn. nach 
Kettenlinge u. Doppelbind. 251, 142 

— Tri—, Best. in Fetten u. Olen, massenspektrom. 
255, 305 

— — — in Leberpunktaten, diinnschicht-chromatog. 
259, 407 

— — — in Plasma, automat.-fluorim. 256, 169 

— — — in Serum 256, 169 

— — — — colorim. oder fluorim. 259, 407 

— — — — fluorim. 257, 327 

— — — — photom. oder fluorim., nach Extr. mit Iso- 
propylalkohol 257, 92 

— — — neben Fettsiuren-, Sterinen-, Cholesterylester- u. 
Phosphatidylcholin-Best. (simultan) in Gewebeextr., 
dinnschicht-chromatog.-fluorim. 260, 332 

— — Isolier. aus Kokosdl, gas-chromatog. 257, 238 

— — Nachw. in Kapok6l 254, 149 

— — in KokosnuBol 256, 399 

— — Radio-Gas-Chromatog. v. natiirlichen intakten — 
257, 248 

— — stereospez. Analyse, semimikro 251, 395 

— — Untersuch. der Zusammensetz. in Schweineschmalz, 
differential-thermoanalyt. 254, 148 

Glycerin, Analyse, Best. des Mong-Wertes an Stelle des 
org. Riickstandes 252, 56 

— Best. in Lebensmitteln, gas flissig-chromatog. 257, 311 

— — in Plasma, fluorim. 257, 325 

— — in Serum, enzymat.-photom. 256, 241 

— — in Tabak, gas-chromatog. 2538, 236 

— — in tier. Fettgeweben, gas-chromatog. 251, 334 

— — in Zahnpasta, gas-chromatog. 251, 144 

— — industrielle Verfahren, gemeinsame internationale 
Untersuchung im Rahmen der I.8.0. u. statistische 
Auswertung der Ergebnisse 259, 69 

— — IUPAC-Variante der Malaprade-Meth. 256, 326 

— — neben Glykole-Best. in Anwesenh. v. H,O, gas- 
chromatog. 256, 236 

— — neben Oligoglycerinen, diinnschicht-chromatog.- 
polarog. 2538, 60 

— — neben Propandiol-(1,2)- u. Triglykol-Best. in Tabak, 
gas-chromatog. 257, 77 

— — neben Propandiol-(1,2)- u. Triglykol-Best. in Ta- 
bak, gas-chromatog. 259, 158 

— — titr., durch Oxydat. mit Blei(IV)-acetat 252, 56 

— — titr. (redox-), mit Ammoniumhexanitratocerat(IV) 
258, 368 [Or] 

— Chlorhydrine, Best., polarog. 255, 164 

— Dialkyl-, Alkylacyl- u. Diacyl-Deriv. Gas-Chromatog. 
251, 396 

— HerstellungsprozeBprodukte, Best. v. Epichlorhydrin, 
IR-spektralphotom. 259, 379 

— Nitroderiv., Best. in Treibmitteln (gealterten Zwei- 
komponenten-), gas-chromatog. 255, 169 

Glyceriniither, Alkyl-«—, Analyse als Alkoxyacetaldehyde 
254, 166 

D-Glycerinaldehyd, Best. neben Dihydroxyaceton-Best., 
enzymat. 253, 329 

Glycerine, Poly—, Nachw., diinnschicht-chromatog. 
2538, 60 

Glycerin-o-methoxyphenylither, Best. in Arzneimitteln, 
gas-chromatog. 256, 144 


Glyceride — Glykol 


Glycerin-nitrate, Analyse, diinnschicht-chromatog. 
255, 398 

Gycerinphosphatide, Best. v. P, diinnschicht-chromatog. 
253, 89 

Glycerintrinitrat, Best. in pharmazeut. Formulierungen, 
photom., mit o-Nitroanilin u. Azulen 251, 157 

— Best. in Tabletten, colorim., nach chromatog. Isolier, 
256, 408 

— — polarog., in nichtwaBr. Medium 2538, 157 

— Herstellungsprodukte, Analyse, gas-chromatog. 
255, 169 

Glycerin-trioleat, Identifizierung v. nichtfliichtigen Verb. 
nach thermaler Oxydation 260, 82 

Glycerophosphat, Best. in Serum, colorim. 258, 324 

Glycerylither, ungesatt., Isolierung u. reduktive Ozonolyse 
251, 210 

Glycin, Best. neben Phenol-Best. im binaren Gem., titr.- 
thermom. 259, 298 

— — spektralphotom., mit 2,4,6-Frichlor-s-triazin 
251, 208 

— gas-chromatog./massenspektrom. Untersuch. der 
TMS-Derivate 256, 161 

Glycyl-Dipeptide, Trenn., Aminosdure-Analysator-Meth. 
259, 81 

Glycyrrhizinat, Ammonium—, Best. in Lebensmitteln, 
nichtalkohol. Getranken u. Tabak, gas-flissig-chro- 
matog., als Silyl-Ather-Ester-Deriv. des Aglykons 
256, 403 

Glycyrrhizinsaiure, Best., spektralphotom., als Eisen(III)- 
Glycyrrhetin- Hydroxamsaurekompl. 259, 166 

Glykane, Glucosamino— u. Galaktosamino—, Trenn. 
255, 327 

Glykodiazin, s. Glymidinum natricum 

Glykogen, Best., enzymat. (mikro) 255, 247 

— — in biolog. Gewebe, enzymat.-spektralphotom. 
257, 411 

— — — modifiz. Jodmeth. 251, 352 

— — in Fleisch 254, 150 

— — in Lebensmitteln, enzymat. 252, 234 [Or] 

— — radiom., durch enzymat. Markier. mit y-3?P- 
Adenosintriphosphat 255, 247 

— Extr. u. Best. aus Rattenharn 251, 209 

— u. verwandte Verb., enzymat. Best. der Kettenlangen- 
einheit 259, 57 

Glykogene, enzymat. Best. der durchschnittl. Ketten- 
lange v. — 258, 415 

Glykol, Best. in Formaldehyd-Athandiol-Polymeren, 
gas-chromatog. 251, 172 [Or] 

— —neben Athanol in biolog. Material, gas-chromatog. 
252, 413 

— — titr., durch Oxyd. mit Blei(IV)-acetat 252, 56 

— — titr. (redox-), mit Ammoniumhexanitratocerat(IV) 
258, 368 [Or] 

— — v. Acetaldehyd-, Di- u. Tri— u. 2-Methyl-1,3- 
dioxolan-Spuren in techn. —, gas-chromatog. 259, 69 

— Deriv., Best. KMR-spektrom., durch Reakt. mit 
Hexafluoraceton 251, 68 

— 3-Methoxy-4-hydroxyphenyl—, Best., gas-chromatog. 
256, 159 

— — — in Cerebrospinalfliissigk., gas-fliissig-chro- 
matog. 258, 166 

— — — in Harn, gas-chromatog., als Vanillinmethoxim- 
trimethylsilylderiv. 257, 325 

— — — — spektralphotom. 259, 172 


Glykol — Gold 


— Polyderivate, Analyse, gas-chromatog. 251, 79 

— Trenn. v. Diglykol u. Methanol, gas-flissig-chromatog. 
253, 160 

Glykolither, Gas-Chromatog. 251, 73 

Glykol-ithylidenither, Best. in Glykol (techn.-), gas-chro- 
matog. 259, 69 

Glykole, Best., gas-fliissig-chromatog. 254, 76 

— — neben Glycerin-Best. in Anwesenh. v. H,O, gas- 
chromatog. 256, 236 

— gas-chromatog. Charakterisierung v. Polyathylengly- 
kol u. Athylenglykolderivaten durch Aquivalent- 
Polymerisationsgrade u. Inkrementkonstanten der 
Aquivalent-Kettenlangen 252, 59 

— massenspektrom. Analyse langkettiger Mono- u. Di- 
Ester 255, 163 

— Polyathylen u. -propylen —, Nachw., diinnschicht- 
chromatog. 252, 410 

— Reakt. mit m-Chlor-perbenzoesiure 255, 140 

— vic., Best., photom. (mikro) 256, 366 

— s. auch Diole 

Glykolipide, Best. in Milzgewebe 260, 176 

— Nachw., diinnschicht-chromatog., Ubersicht 255, 169 

— — in Erythrocyten versch. Saéugetiere diinnschicht- 
chromatog. 260, 411 f 

— — in Fettgewebe v. Tieren, diinnschicht-chromatog. 
256, 169 

— pflanzl., dinnschicht-chromatog. Trenn. u. quantit. 
Best. ihrer Fettsiurezusammensetzung 254, 173 

Glykolprodukte, korrosionsgeschitzte, Best. v. Benztria- 
zol u. Na-Mercaptobenzthiazol 251, 141 

Glykolsiure, Best., colorim., EinfluB v. Athanol 251, 393 

— Dithiodi—, Best. in Kaltwellenlosungen, titr, 256, 82 

— Thio—, Best., titr., mit Phenothiazin 256, 60 

— — — fluorim., mit 2’,7’-Bis(acetoxymercuri)-fluores- 
cein 255, 397 

Glykolyse, Zwischenstufen, Anionenaustauscher-Chro- 
matog. v. — 255, 326 

Glykolytische Aktivitaét, Best. unter besonderem Bezug 
auf Mikroorganismen 252, 72 

Glykopeptide, Analyse, automat. kontinuierl. 257, 91 

— — mit Technicon-Auto-Analyzer, kontinuierl. 254, 173 

— Isolierung u. Analyse v. — aus polymorphen Varianten 
v. saurem «,-Glykoproteid des Menschenplasmas 
2538, 405 

a,-Glykoproteid, Isolierung u. Analyse v. Glykopeptiden 
aus polymorphen Varianten v. saurem — des Men- 
schenplasmas 2538, 405 

Glykoproteide, Analyse, automat. kontinuierl. 257, 91 

— — mit Technicon-Auto-Analyzer, kontinuierl. 254, 173 

— Best. der Aminozucker im AnschluB an Saulen- 
Chromatog. mit Kationenaustauschern 255, 246 

— — elektrophoret., mit klarer Celluloseacetatfolie 254, 173 

— — in Blut 251, 350 

— — neben Gangliosiden- u. Mucopolysacchariden-Best. 
in Gehirngewebe 260, 410 

— — y. Aminozuckern u. Neutralzuckern, gas-chro- 
matog. 259, 406 

— — y. Hexosaminen, automat. 2538, 329 

— — y. D-Mannose, D-Glucose, D-Galaktose u. L-Fucose 
aus sauren Hydrolysaten v. —, enzymat. 254, 173 

— — y. neutralen Zuckern, automat. 254, 78 

— — — beschleunigtes System 260, 410 

— Elektrophorese mit spezieller Beriicksichtigung der 
Perjodsiure-Schiff-Farbung 257, 91 
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— Trenn., elektrophoret. (acrylamidgel-) 258, 328 

Glykosaminoglykane, anion., Fraktionierung durch 
Ionenaustausch-Chromatog. 251, 339 

— Best. v. Uronsiure, automat. 2538, 329 

— s. auch Mucopolysaccharide 

Glykosaminoglykansaccharid, u. Glykosid-Gemische, 
Trenn., gel-chromatog. 254, 174 

Glykosidase, Aktivitatsbest. in Polyacrylamidgelen 
253, 94 

— Phenyl—, Best., spektralphotom., mit 4-Amino- 
antipyrin-Reagens 259, 91 

Glykoside, Benzaldehydcyanhydrin—, Gas-Flissig- 
Chromatog. 253, 409 

— Best. in Strophanthussamen 256, 409 

— Cardenolid—, Best. v. Digitoxin u. Gitoxin in Gem., 
dinnschicht-chromatog.-colorim. 258, 85 

— — butenolidrinspezif. quant. Papier- u. Diinnschicht- 
chromatog. (Digitoxin) mit 2,4,2’,4’-Tetranitro- 
diphenyl 2538, 85 

— — Nachw., diinnschicht-chromatog. 2538, 85 

— — Trenn. v. Digoxin-, Digitoxin- u. Gitoxin-Tri- 
methylsilylestern, gas-chromatog., Rolle v. Induk- 
tionszwischenkraften 254, 160 

— cyanhalt., Best. in Grasern (Sudan-), elektrochem. 
259, 70 

— — — — potentiom., mit ionenselektiver Elektrode 
259, 156 

— Digitalis purpurea—, Best. v. Verodoxin, diinn- 
schicht-chromatog.-fluorim. 259, 397 

— Flavonol—, Nachw. in Erbsengewebe, diinnschicht- 
chromatog. 253, 64 

— Herz—, Massenspektrometrie 254, 249 

— — Nachw. in biolog. Material 251, 346 

— Methyl—, trifluoracetylierte, gas-chromatog. Unter- 
such. 254, 395 

— Nachw. neben Aglykonen-Nachw. in Pflanzen- 
material, dinnschicht-chromatog.-elektrophoret. 
255, 414 

— — v. Zuckern, diinnschicht-chromatog. 260, 314 

— Senfél—, Nachw., gas-chromatog., als Trimethy]- 
silylderiv. 259, 255 

— Strophantus—, Best., diinnschicht-chromatog.-spek- 
tralphotom. 259, 398 

Glykosphingolipide, Best. in Harn 256, 169 

— vy. molaren Mengen — u. Ceramiden, spektralphotom., 
durch Hydrolyse u. Reakt. mit Trinitrobenzolsulfon- 
sdure 259, 171 

Glymidinum natricum, u. demethyliertes bzw. carboxy- 
liertes Metabolit, Best. in Harn u. Plasma, spektro- 
fluorim. 256, 416 

Glyoxal, Best., chromatog. 251, 73 

— — spektralphotom., mit 3-Methyl-2-benzothiazolinon- 
hydrazon 251, 73 

— Methyl—, Best. in Gewebe, radiom., iiber ein 
Doppelisotopenderivat 260, 408 

Glyoxalase, Best. in Zellextr. v. Rattenleber-Homoge- 
naten, spektralphotom. 259, 90 

Glyoxalatderivate, Unterscheidungsanalysen 255, 243 

Glyoxim, Athylmethyl—, Lésungs-Chemie 254, 67 

Glyoxylsiure, Best., spektralphotom. 257, 325 

—u. Athylester, Best., photom. 255, 398 

Gold, Analyse, Kuppelierungsmeth., kritische Bewertung 
259, 323 
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Gold (Forts.) 

— Best., atomabsorptions-spektralphotom. (extr.-) 256, 215 

— — — nach Schmelzanreicher. 255, 53 

— — atomabsorptions- u. atomfluorescenz-spektrom., 
mit unverschlossenem Atomreservoir 259, 303 

— — atomfluorescenzspektrom., in vorgemischten 
Flammen 256, 46 

— — colorim., mit Thiocaprolactam 255, 227 

— — — nach chromatog. Trenn. 257, 145 

— — extr., -atomabsorptions-spektralphotom. 261, 311 

— — extr.-fluorim., mit p-Dimethylaminobenzyliden- 
rhodanin 256, 302 

— — — mit Kristallviolett u. Butylrhodamin § 257, 355 

— — extr.-photom., als Hydrogen-tetrabromo-bis-(Pyri- 
din-N-Oxid)aurat(III) 258, 296 

— — — ais Tetrabutylammoniumtetrachloroaurat(IIT) 
254, 54 

— — — mit Brillantgriin 255, 61 

— — fallungsanalyt. durch Vervielfach. 252, 25 

— — gravim., mit *'Cr-mark. Reineckesalz 256, 214 

— — — mit trans-Dichloro-bis-(athylendiamin)-kobalt 
(III)-chlorid 251, 312 

— — in Au-Badern, Schnellmethoden 257, 161 

— — in Au/Ag-Leg. u. anod. Schlimmen, die auch Se, Te 
u. Sb enthalten, extr.-photom., mit Chrompyrazol I 
in Toluol 255, 227 

— — in Barren u. Lésungen 256, 303 

— — in Cu-Anodenschlamm. spektrog., mit gesteuerter 
Bogenlichtanregung 257, 231 

— — in Cu-Elektrolysenschlamm, titr. 259, 153 

— — in Cu (Roh-), photom. (extr.-) 258, 69 

— — in Cyanidlos., spektralphotom., mit Malachitgriin 
251, 47 

— — in Erzen, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 251, 115 

— — — atomabsorptions-spektralphotom., nach Extr. 
als Thioharnstoffkompl. mit Trialkylammonium- 
chlorid in Diisobutylketon 260, 159 

— — — extr.-atomabsorptions-spektralphotom. 258, 395 

— — — flammenphotom., nach Extr. in Gegenw. v. 
emulgierenden Riickstanden 2538, 383 

— — — radioisotopen-réntgenanalyt. 256, 380 

— — — saulen-chromatog. (kationenaustausch-) 2538, 383 

— — in Erz- u. Gesteinsproben, réntgenspektrog. oder 
neutronenaktivierungsanalyt., nach Spurenanreicher. 
mit Ionenaustauscherpapier 255, 407 

— — in Ga (hochreinem-), aktivierungsanalyt., mit 
Vorbehandlung 2538, 225; 377 

— — in GaAs, aktivierungsanalyt., auf Isotopenver- 
diinnungsprinzip beruhend 257, 232 

— — in GaAs, Ga u. As, spektrochem. 2538, 68 

— — in galvan. Lés., atomabsorptions-spektralphotom. 
254, 336 

— — in Ge, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 255, 149 

— — in Gesteinen, Erzen, bergbaulichen u. metallur- 
gischen Proben, atomabsorptions-spektralphotom. 
259, 153 

— — in Gesteinen, Erzen, Wasser u. Pflanzen, akti- 
vierungsanalyt. (neutronen-) 258, 325 

— — in Hg (Reinst-), Spurenanreicher. durch partielles 
Lésen der Matrix 257, 28 [Or] 

— — in Leg., papier-chromatog.-planim., nach ano- 
discher Auflés. 255, 148 

— — in Lotabfallen (Sn/Pb-), aktivierungsanalyt. 
258, 71 


Gold — Gold(IIT) 


— in Pb-Konzentraten, spektralphotom., mit Nitron 
258, 330 

— in Pflanzenflissigkeiten u. Elektrolyten, atom- 
absorptions-spektralphotom. 253, 316 

— in Vergoldungsbadern, atomabsorptions-spektral- 
photom. 256, 235 

— in Wasser (natiirl.-), atomabsorptions-spektral- 
photom. 258, 305 

— in Wasser (SiB),- aktivierungsanalyt. (neutronen-), 
nach Vorkonzentrierung 259, 238 

— neben Ag-Best. in Elektrolyten u. technolog. Lés., 
atomabsorptions-spektralphotom. 257, 68 

— neben Br-, Mn-, Na-, Ta- u. W-Best. (simultan), in 
Textilgewebe, aktivierungsanalyt. (neutronen-), 
mittels Ge/Li-Detektor 259, 71 

— neben Fe-Best. in Misch., aktivierungsanalyt. 
(neutronen-)-y-spektrom. 257, 161 

— neben Hg- u. Cu-Best. in Sn, Mehl u. Blut, 
aktivierungsanalyt., subst6chiom. Gruppenabtrennung 
der Diithyldithiocarbamidate 256, 215 

— neben Pt in Erzen u. Silicaten, colorim., nach 
Extr. mit langkettigen Aminen 257, 145 

— neben Pt- u. Pd-Best., siulen-chromatog. (um- 
kehrphasenverteilungs-) 256, 302 

— — spektrochem. 257, 203 

— — in Silberreguli aus Versuchsschmelzen, atom- 
absorptions-spektralphotom. 258, 231 

— neben Pt-, Pd-, Rh- u. Ru-Best. in Gegenw. v. 
Nichtedelmetallen, atomabsorptions-spektralphotom., 
Beseitigung v. Interferenzen 260, 309 

— neben Ru-, Os- u. Ir-Best. in Pt, aktivierungs- 
analyt. (neutronen-) 251, 200 

— neben Sc-Best. in Meteoriten, Tektiten u. Standard- 
gesteinen, aktivierungsanalyt. (neutronen-), 

mit Vergleichselementen als innerem Standard 

253, 384 

— neben Se- u. Te-Best. in ihrem Gem. extr., -spek- 
tralphotom. 251, 267 

— photom., mit Anthranilsdure 251, 311 

— — mit 2,2’-Dipyridyl-a-glyoxim 259, 45 

— — mit Isonicotinsaéurehydrazid 258, 296 

— — mit Michlers-Thio-Keton 251, 311 

— UV-spektralphotom., mit morpholin-N-dithio- 
carbonsaurem Morpholinium 2538, 210 

—v. Ag-, Al-, Bi-, Cd-, Co-, Cu-, Fe-, Mn-, Ni-, Pb- u. 
Zn-Spuren, colorim., nach extr. Abtrenn. 256, 375 

— v. Pd- u. Pt-Spuren, extr., -photom. 258, 319 
Extr. mit Diathyldithiocarbamidaten, Untersuch. 
durch extr. radiom. Titration 2538, 297 

Nachw. neben Pd-, Pt- u. Rh-(Ir) Nachw., diinn- 
schicht-chromatog., durch Komplexb. 257, 224 
radiochem. Abtrenn. durch Amalgamaustausch 256, 46 
Reakt. mit 4,4’ -Dipyridyldihydrochlorid, chem. 
mikroskop. Untersuch. 252, 40 


— — mit 1,5-Naphthyridin, mikroskop. Untersuch. 


257, 60 
spektrale Linienintensitét, Verdampfung u. Verdamp- 


fungsverhalten in Graphitpulver durch Bogenent- 
ladung 251, 121 


Gold(II), Best., colorim., mit 3-Methylvanillidinisoxa- 


zolon-5 255, 389 


— — extr.-photom., mit 5-Mercapto-3-(naphthyl-2)-1, 


3,4-thiadiazolthion-2 258, 48 


— — — mit Victoriablau 4 R 258, 374 


Gold(III) — Grignard-Reaktionen 


— — gravim. oder titr. 258, 145 

— — in Pb- u. Cu-Konzentraten, gravim., mit Nitron 
258, 304 

— —neben Ag- u. Ru(III)-Best., diinnschicht-chromatog.- 
ringofencolorim. 255, 228 

-- — neben Pt-Metallen, spektralphotom., mit Chrom- 
pyrazol I 259, 303 

— — neben Se(IV)- u. Te(IV)-Best., diinnschicht- 
chromatog. (ionenaustausch-) 257, 352 

— — nephelom., mit Di-2-thienylketoxim 254, 369 

— — spektralphotom., als 5-(p-Athoxyanilin)-5,6-dihy- 
drouracil-Chelat 252, 26 

— — titr., -amperom., mit Dimercaptothiopyron 257, 56 

— — titr., mit 8-Mercapto-chinolin gegen Farbindi- 
catoren 258, 211 

— — titr.,-potentiom. 256, 215 

— Extr. als Innerkompl. mit 8-Mercapto-chinolin 257, 49 

— — aus HCl oder versch. Misch. v. HCl u. anderen 
Mineralsaduren in Isobutylmethylketon 256, 302 | 

— — mit Tributylphosphat (verdiinntem-) 258, 48 

— Kompl. mit Diathyl- oder Hexamethylendithiocar- 
bamat 257, 358 

— — mit Dithizon, extr.-photom. Untersuch. 257, 358 

— Nachw. neben Se(IV)-, Te(IV)-, Pt(FV)- u. Pd(ID)- 
Nachw., dinnschicht-chromatog., als Diathyldithio- 
carbamidat-Kompl. 254, 210 

— Trenn. v. Fe(III), siulen-chromatog., mit TBP an 
Silicagel 258, 297 

— — v. Fe(III), Ga(IIl), Sb(V) u. TI(IIT), als Rhodamin 
B-Chlorokompl., diinnschicht-chromatog. 260, 303 

Goldbader, Best. v. Au, Schnellmethoden 257, 161 

Goldchloridchlorwasserstofisiure, Adsorption auf versch. 
Austauscherpapieren aus org. Lésungsmitteln 255, 389 

Goldlegierungen, Best. v. Au in Au/Ag-Leg., extr.- 
photom. 255, 227 

Goldlésungen, Stabilitat 257, 145 

Gossypol, Best., gas-fliissig-chromatog. 256, 391 

— hexamethyl- u. trimethylsilylather, Massenspektro- 
metrie 255, 403 

Gradientanalyse, hochauflésendes System fir die — 
256, 212 

—s. auch Zentrifugationsverfahren 

Gradientenelutionstechnik, Computerlosung fur eine 
Multikammergradiententrennung mit ungleichen 
Querschnitten u. variablen FlieBgeschwindigkeiten 
253, 296 : 

— einfacher Gradientenbereiter zur Anwendung mit 
zonalen Rotoren 253, 296 

— pH-Kontrolle bei der Ionenaustausch-Chromatog. 
255, 373 

Gradientenmischer, u. seine Anwendung bei kleinen 
Polyacrylamidgel-Saulen 255, 375 

Gramicidin J, Trenn. v. Polymyxin B u. E, diinnschicht- 
chromatog. 257, 319 

Granit, Best. v. In u. Sn, aktivierungsanalyt. (neutronen-), 
mittels unterstéchiom. Substitution 2538, 313 

Grapefruitéle, Best. v. Aldehyd (Gesamt-) in kalt ge- 
preBtem — spektralphotom. 258, 238 

Grapefruitsaft, Best. v. Ascorbinsiure, automat. 257, 309 

Graphit, Best. v. B in — fir nukleare Zwecke, spektrog. 
260, 320 

— — vy. Cd, Ag, Tl, Hg u. Bi, atomfluorescenz-spektrom., 
Empfindlichkeitssteigerung m. H. impulsiver selek- 
tiver Verdampfung in Argonatmosphire 260, 159 
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— — v. Cl, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 257, 67 

— — v. Co, Mo, Sm, Eu, La, Sc, Re, Cu, As, W, Na, Mn, 
u. Cr, aktivierungsanalyt. (neutronen-)-y-spektrom. 
258, 75 

— v. SE, spektrog. 259, 66 

— — v. Verunreinigungen in — fir nukleare Zwecke, 
aktivierungsanalyt. 254, 331 

— thermische Analyse unter Verwend. der Partialdruck- 
Massenspektrometrie 257, 212 

— thermische Desorption u. Oxydat., partialdruck- 
massenspektrom. Untersuch. 256, 385 

Graphitpulver, Best. v. Cd-Spuren, atomfluorescenz- 
spektrom. 257, 305 

— — v. Spurenelementen, spektrog., atomfluorescenz- u. 
atomabsorptions-spektrom. 257, 306 

Gras, Best. v. Accothion, seinem Sauerstoffanalogon u. 
seiner Kresolverb., extr., gas-chromatog. 253, 173 

— — v. cyanogenen Glykosiden in Sudan— 259, 70; 156 

— — v. Fenthion, Disulfoton u. Phorat, gas-chromatog. 
256, 335 

— — v. Lutein nach Sonnenreifung bzw. Gefriertrock- 
nung 251, 132 

— — v. Picloram in Weide—, gas-chromatog. 255, 414 

— Nachw. v. Zuckern in Pollen einiger Graser, diinn- 
schicht-chromatog. 261, 351 

Grassoden, Best. v. Sr u. Ca 257, 398 

Gravimetrie, Ausarbeitung u. Verdffentlichung neuer 
Analysenmeth. 256, 294 

— Best. v. Ag mit p-Phenylen-di-(1-tetrazolin-5-thion) 
251, 46 

— — v. Ag u. Au, durch Vervielfach. 252, 25 

— — vy. Al mit Di-n-butylphosphorsaure 253, 137 

— — v. Au mit trans-Dichloro-bis-(athylendiamin)- 
kobalt(II1)-chlorid 251, 312 

— — v. BeO in Glas u. Metalloxiden 252, 52 

— — y. Cd mit rhodanilatahnl. Verb. 258, 144 

— — — mit Thiocaprolactam 251, 282 

— — v. Cu mit Monothioharnstoffphthalsdure 254, 212 

— — — neben Zn, Ni(IL) u. Mn(II) durch Fallung als 
Kupferanthranilat 254, 361 [Or] 

— — v. Ge als Verb. mit Phenolsduren u. Org. Basen 
251, 320 

— — v. Hg(II) mit N-Allylthioharnstoff 252, 28 

— — — mit 2-Aminobenzthiazol 255, 390 

— — v. Hg(II) u. Bi(III) mit p-Mercaptoacetamido- 
phenetidin 251, 314 

— — v. Nb u. Ta neben anderen Ionen mit N-Acetyl- 
salicyloyl-N-phenylhydroxylamin 254, 311 

— — v. Nb u. Ta (gesamt) in hitzebestindigen Legierun- 
gen, mit Tetraphenylarsonium-chlorid 251, 196 

— — v. Ni (halbmikro) 254, 315 

— —v. Ni mit Thenoyltrifluoraceton u. entweder 
Pyridin oder Picolin 252, 399 

— — v. Re in hydrometallurg. Produkten mit Nitron 
251, 203 

— Membranfilter als veraschbares Filterpapier 260, 44 

— Technik zur PrazisionsmaBanalyse 254, 138 

— Wagemeth. fiir nichtflichtige, luft- u. wasser- 
empfindliche Substanzen 258, 46 

Grenzflaichenaktive Stoffe, s. Tenside 

Grignard-Reagentien, differentialspektrophotometrische 
Best. der Konzentration 253, 294 

Grignard-Reaktionen, aus der Arzneimittelindustrie, 
optimale Parameter 256, 324 
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Griseofulvin, Best. in Serum, diinnschicht-chromatog.- 
spektrofluorim. 259, 414 

Griinspan, Best. auf Messing, elektronenbeugungsanalyt. 
256, 200 [Or] 

GS-13005[0,0-Dimethyl-S-2-methyloxy-1,3,4-thiodiazol-5- 
(4H)-onyl-4-methyldithiophosphat(4)], u. Stoff- 
wechselprodukte, Best. in Eidotter u. Gefliigelfutter, 
gas-chromatog.-flammenphotom. 256, 334 

Guaiphenesin, Best. in Arzneimitteln, colorim. 257, 83 

Guajakolglycerylither, s. Mephenesin 

Guanethidin, Best., gravim., mit Prikolonséure 257, 172 

— — in Harn, saiulen-chromatog., an Carboxymethy]- 
cellulose 251, 343 

— — titr. 256, 408 

— Nachw. in Tabletten, diinnschicht-chromatog. 

256, 408 

Guanidine, Best., colorim., mit dem Nitroprussiat- 

reagens 251, 285 

— — — nach dem Verf. v. Janovsky 251, 72 

— — luminescenzmeth. 260, 398 

— — neben Aminosduren-Best. (simultan) 256, 163 

— — routinemaBig 259, 315 


H 


Haare, Best. v. Cr, spektrochem. 258, 162 

— — v. Hg, atomabsorptions-spektralphotom., nach 
Verbrenn. u. Sammeln auf Au-iiberzogener Filter- 
platte 259, 320 

— — automat., atomabsorptions-spektralphotom. 
259, 320 

— — v. Hg, Cu, Zn, Verbrenn. i.d. Sauerstoffbombe 
251, 333 

— — y. Spurenelementen, aktivierungsanalyt. 256, 240 

— — — aktivierungsanalyt. (neutronen-)-y-spektrom. 
257, 85 

— — — — 259, 40 

— — — aktivierungsanalyt. (protronen-), elastische 
Streuungstechnik 259, 34 

— — atomabsorptions-spektralphotom. 2538, 241 

— — v. Zn u. Ca sowie halbquantit. Best. v. S in einem 
mensch]. Haar, rontgenfluorescenzspektrom. 254, 265 

— menschl., Analyse, massenspektrom., mit Funkenquelle 
2538, 413 

— — Best. v. As, aktivierungsanalyt. 2538, 401 

Haarfirbemittel, Nachw. v. aromat. Aminen u. Phenol- 
verb., diinnschicht-chromatog. 251, 144 

— — v. Oxydationsfarbstoffen u. ihren Zwischenpro- 
dukten, diinnschicht-chromatog. 258, 321 

Haarspray, Best. v. Methanol 257, 167 

HADTE (Hydroxyiithylendiamintetraessigsiure), Best. in 
Waschmitteln 2538, 240 

Himatoporphyrin(IX), Kompl. mit Fe(III), polarog. 
Verh. 2538, 334 

Hiimoglobin, Best. 253, 250 

— — der O,-Sattigung an kleinen Proben 253, 410 

— — in ErdnuBpflanzenknéllchen, spektralphotom. 
257, 233 

— — in Fetus (menschl.-) 256, 175 

— — in Plasma, automat. 255, 249 

— — in Serum 2538, 93 


Griseofulvin — Hafnium 


— N,N’-substituierte, Best., titr.,-amperom., mit Na- 
triumtetraphenylborat 256, 390 ' 

Guanidinhydrochlorid, UV-Brechungsindices waBr. Los. 
259, 315 

Guaninribonucleotide, Best., enzymat. Vervielfachungs- 
technik 254, 253 

Guanosin, 7-Methyl—, Best. neben Adenosin-N°-Iso- 
pentenylderiv.-Best., saulen-chromatog. (kationen- 
austausch-) 259, 415 

— N,-Methyl— u. N,-Dimethyl—, Nachw. in Harn, 
siulen- u. papier-chromatog. 253, 93 

Guanosintriphosphat, Best., enzymat. 257, 413 

— — neben ATP-Best. in biolog. Material, spektral- 
photom. 255, 92 

Guanyleyclase, Best. in tier. Geweben 254, 254 

Guggenheimsche Exponentialmethode, fir ungleiche 
Zeitintervalle 252, 390 

Gummi, Materialprifnormen (Deutscher Normenaus- 
schuB) 260, 293 [L] 

Guo-8,5’-P, Proteinbindungs-Analyse 259, 256 

Gurken, Best. v. Banol-Riickstanden, gas-chromatog., 
nach Hydrolyse u. Chloracetylierung 257, 403 


— — vy. Fe(mikro), Standardisierung v. Hb 253, 410 

— — vy. normalen u. abnormalen menschl. —typen 
durch Chromatog. an CM-Sephadex 251, 340 

— Elektrophorese v. Capillarblut 254, 251 

— gas-chromatog. Best. v. einigen Maleinimiden, die bei 
der Oxydation v. — u. Chlorophyll a entstehen 
253, 334 

— Plasma—, Best., spektralphotom. (differenz-) 259, 85 

Hiamoglobin A, Best., elektrophoret. (gel-), mit Cellu- 
loseacetatstreifen 257, 330 

Hiamoglobine, elektrophoret. Charakterisierung v. 
Globinketten aus Himolysaten, gereinigten — u. 
Fraktionen, die aus chromatog. Trenn. der Ketten 
erhalten wurden 256, 176 

— Isolierung, elektrophoret. (disk-), Veraénderung der 
Proben nach Bestrahlen mit Fluorescenzlicht 256, 176 

— menschl., Trenn., elektrophoret. (diinnschicht-gel) 
2538, 334 

— Miniatur-Saulen-Chromatog. 255, 375 

Hamopexin, Best. 256, 176 

Him-Verbindungen, Best. v. Fe 256, 155 

Hafer, Best. v. Aconitsdure in Avena sativa, colorim. 
256, 238 

— — v. Ochratoxin A, spektrofluorim. 258, 240 

Haferprodukte, Best. v. Rest-Lipaseaktivitat 258, 167 

Hafnium, Best., chem.-spektrog., unter Verwend. v. 
Drei-Phasen-Extraktionssystemen 258, 378 

— — in Al/Si-Leg., aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
254, 281 [Or] 

— — in Erzen u. Mineralien, chem.-spektrog. 257, 304 

— — in Ru/Hf-Leg., titr. (komplexom.-) 257, 383 

— — in Sc, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 254, 322 

— — in Zr, spektrom. (,,spark-in-spray“‘-) 257, 159 

— — in Zr-Leg., réntgenfluorescenzspektrom. 251, 271 


— — in Zr u. seinen Leg., rontgenfluorescenzanalyt. 
253, 69 


Hafnium — Halogene 


— — in ZrO,, réntgenfluorescenzanalyt. 251, 320 

— — neben Co-, Cu u. W-Best. in Zr u. Zr-Leg., 
rontgenfluorescenzspektrom. 256, 377 

— — neben Ta-Best. in Silicaten, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 251, 119 

— — neben Zr-Best. aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
256, 219 

— — — fluorim., mit Quercetin 2538, 298 

— — — in Nb-Leg., ionenaustausch-chromatog. 251, 271 

— — — in Zr/Hf-Leg., spektralanalyt. 256, 377 

— — — in Zr-Mineralien, y-spektrom. 251, 120 

— — — Methodeniibersicht 252, 396 

— — — UV-spektralphotom. 2538, 147 

— — neben Zr- u. Ti-Best. in Gem., massenspektrom. 
Stromintegrationsmeth. 252, 396 

— — photom., als Molybdatohafnat 258, 53 

— — — mit Pikramin-epsilon 257, 215 

— — — Redukt. der Hafniummolybdan-Heteropoly- 
sdure mit versch. Reduktionsmitteln 255, 233 

— — spektralphotom., als reduz. Molybdato-sulfato- 
hafniumsdure 254, 60 

— — — mit Molybdatophosphorsaure 254, 60 

— — — mit Trihydroxyfluoronen 258, 313 

— — y. Ti-Spuren, spektralphotom., mit Diantipyryl- 
methan 2538, 311 

— Extr. aus alkohol.-schwefelsauren Lés. mit Tributyl- 
phosphat 259, 307 

— — 1-Phenyl-3-methyl-4-acylpyrazolonen-5 258, 148 

— — mit Tri-n-butylphosphat 258, 377 

— Kompl. mit Anthranil-N,N-diessigsiure, UV-spektral- 
photom. Untersuch. 2538, 147 

— Konzentrierung mit einigen org. indifferenten Mit- 
fallungsmitteln 264, 224 

— Nachw. 255, 391 

— Trenn. v. Sc, saulen-chromatog. (anionenaustausch-) 
259, 307 

— — y. Zr, mit chelatbildendem Austauscherharz auf 
der Basis 1,8-Dihydroxynaphthalin-O,O-diessigsiure 
251, 320 

— — — siulen-chromatog., durch Adsorption an Sili- 
cagel aus salzsauren Lésungen 255, 391 

— — — siulen-chromatog. (kationenaustausch-), in 
ameisensaurem Medium 257, 364 

Hafniumchlorid, Niob-, Tantal- u. Zirkoniumchlorid- 
Gem., Analyse, gas-chromatog. 2538, 148 

Hafniumoxid, Best. v. Zr, rontgenfluorescenzanalyt. 
251, 320 

Hafniumthiocyanate, Extr. mit Acetophenon aus Salz- 
sdurelés. 258, 54 

Halbleiter, Ag-halt., Analyse, polarog. 257, 382 

— Analyse, massenspektrom. (funkenquellen-) 252, 404 

— — von Filmen massenspektrog., Schicht-Schicht- 
Meth., Lésung nach der Tiefe 256, 385 

— — von ternaren u. quaterniren Verbindungen mit 
Elektronenmikrosonde 2538, 388 

— Best. v. Al, polarog. (indirekt-), nach komplexom. 
Verdrangungsreaktion 257, 159 

— — vy. Bi(III) in Bi/Sb/Se/J-Halbleiterkristallen 
spektralphotom., als Jodwismutat/Methylgriin/ 
Kompl. 257, 299 

— — vy. 0, N u. O in Halbleiter-Silicium, aktivierungs- 
analyt., mit geladenen Teilchen 258, 70 

— —v. In in Pb/Te-, Ga/Sb-, Ga/Sb/Te- u. Ga/V-Leg., 
polarog. (wechselstrom-) 257, 299 
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— — v. Mn in GaAs-, GaP- u. GaAsP—, aktivierungs- 
analyt. (neutronen-) 258, 230 

— — v. Ni u. In in Pb/In/Ni-Leg., coulom.-titr., nach 
elektrolyt. Abscheid. v. Pb 257, 299 

— — v. O, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 257, 66 

— — v. Sb, extr.-photom., mit 1,4-Dimethyl-1,2,4- 
triazolinium-(3-azo-4)-N,N-diaithylanilin 257, 298 

— — — — mit DTAD 255, 290 

— — v. Se in — vy. Typ A!!! BY, polarog. (vektor-) 258, 76 

— — v. Spurenelementen, massenspektrom. (funkenionen- 
quellen-), spezielle Probleme 260, 401 

— — v. Spurenverunreinigungen in Halbleitersilicium 
aktivierungsanalyt. (neutronen-) 257, 298 

— — v. Te in Sb/Ga—, atomabsorptions-spektral- 
photom. 257, 159 

— — v. Te(IV), spektralphotom. als Bromotellurat/ 
Viktoria Blau 4R-Kompl. 257, 300 

— — v. Zn, polarog. (invers-) 259, 323 

— — v. Zn, In u. Ni, coulom.-titr. 258, 215 

— Silicium-, Arsenid-, Gallium- u. Germaniumhalb- 
leiterfolien, Analyse, massenspektrom. 251, 281 


— Spektralanalyse, Eichproben 255, 287 


— Spurenanalyse, Extr. in Polyathylenpulverflaschen 
256, 385 

— Verbindungen vom A,B,-Typ, Best. v. Ag, spektrog. 
253, 67 

— Yb- u. Ge-halt., Best. v. TI(II1) mit Natriumperjodat 
2538, 388 

— (Breckpot, Clippeleir, Devlies) 251, 112 [L] 

Halfgeleiders, De interactie tussen centimetergolven en — 
(Si, Ge) (Breckpot, Clippeleir, Devlies) 261, 112 [L] 

Hall-Effekt, Instrumentierung u. Anwendung 258, 139 

Halluzinogene, Best. in biolog. Material, gas-chromatog./ 
massenspektom. 259, 210 

Halogencarbonsiuren, Nachw. diinnschicht-chromatog. 
254, 44 

Halogene, Best., flammenphotom., durch therm. An- 
regung ihrer Indiumsalze in kihlen Flammen 254, 382 

— — in Fe- u. Sn-Organoverb., titr.,-potentiom. 253, 58 

— — in Gesteinen, spektrog., Anwend. einer Impuls- 
Vakuum-Excitationsquelle 251, 277 

— — in Gesteinen (Sediment-), aktivierungsanalyt. 
(neutronen-), m. H. der Szilard-Chalmers-Reaktion 
258, 327 

— — in Metallorganoverb., titr.,-potentiom., nach 
Schmelzen mit Natriumperoxid 256, 365 

— — in org. fliissig. u. fliicht. Verb., Ammoniak-Meth. 
258, 78 

— — in org. Verb., automatis. 253, 180 [Or] 

— — — halbautomat. 254, 389 

— — — mit modifiz. Verbrennungsbombe 251, 65 

— — neben §, Alkali- u. Erdalkalimetallen, gravim. 
(jod-) 260, 310 

— — — optische Integrations-Meth. 253, 154 

— — in pharmazeut. Produkten, mit ionenselekt. Mem- 
branelektroden 255, 170 

— — in Regenwasser, aktivierungsanalyt. (photonen-) 
2538, 223 

— — neben C- u. H-Best. (simultan) in org. Verb., 
Bleidioxid als Absorptionsmittel 255, 138 

— — neben C-, H- u. Ge-Best. in Ge-Organoverb. 
(simultan) 258, 153 

— — neben Hg-Best. in anorg. u. org. Verb. (mikro) 
255, 138 
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Halogene, Best. (Forts.) 

— — neben N-Best. in org. Verb. 257, 370 

— — neben S-Best. in org. Verb. 258, 61 

— — neben Se-Best. (simultan) in org. Se-Verb., titr. 
(argentom.-) 260, 390 

— — titr. (argentom.-) mit natriumselektiver Glas- 
elektrode in nichtwaBr. Lés. 254, 313 

— — vy. vier — nebeneinander, titr., -potentiom., mit 
gemischtem Titranten 254, 381 

— binar oder tert. assoziierte, Best. in org. Verb. 258, 61 

— Kompl. mit Pt(II) u. Pt(IV), polarog. Verhalten 
254, 316 

— sensitive Elektrode aus Silberhalogenid u. thermo- 
plastischem Polymer 2538, 291 

Halogenhydride, Gas-Chromatographie einiger reaktiver 
Gase auf graphitiertem Ru8 260, 307 

Halogenide, Alkylierung u. Gas-Chromatographie waB- 
riger Loésungen anorg. — 255, 60 

— Best., gas-chromatog. 256, 51 

— — inorg. Verb., titr. (argentom.-), mit natriumselek- 
tiver Glaselektrode in nichtwaBr. Lésung 254, 313 

— — in Polystyrol, coulom., nach Lésen in Butanon(2) 
251, 130 

— — in Wasser (Meer-), titr., -potentiom. 256, 373 

— — mit ion-selektiven Elektroden 251, 326 

— — titr. (fallungs-)-pH-metr. 260, 300 

— — titr.-MHz, mit Quecksilber(II)-acetat 258, 356 [Or] 

— —v. Cl, Br- u. J~- im Gen,,. titr.,-potentiom. 254, 63 

— Selektrode, eine universelle ionenselektive Festkérper- 
elektrode 257, 143 

— TI_-, Best. v. 8, photom. 255, 289 

— Trenn., chromatog. 251, 326 

— — v. stabilen Komplexen durch reduktive Subli- 
mation 251, 98 [Or] 

— Unterscheid. durch eine trockne Meth. 257, 151 

— Verhalten gegen Chloramin-T in der qualitat. Analyse 
258, 128 [Or] 

Halogenkohlenwasserstoffe, aliphat. u. aromat., Best. v. 
Kohlenstoffgeriisten, gas-chromatog., Zink-Staub- 
Meth. 259, 378 

— Best. v. Wasser, gas-chromatog. 257, 391 

Halogenorganoverbindungen, Best. in Luft u. Koksgas, 
gas-chromatog., coulom. Detektor 255, 286 

— — in pharmazeut. Spezialitaten, [R-spektralphotom. 
251, 155 

— — titr. (argentom.-), mit natriumselektiver Glas- 
elektrode in nichtwaBr. Lés. 254, 313 

— — v. Cu. H, Verwend. v. Quarz 256, 321 

— — v. Clu. Br, titr. (jodom.-) 257, 345 [Or] 

— — v. Wasser m. H. lichtempfindlicher Platten u. 
Bestrahl. mit UV-Licht 254, 86 

— C,- u. C,—, Trenn., gas-chromatog. 254, 70 

— Flammenchemoluminescenz nach Anregung mit 
Wasserstoff-Luft-Flamme 2651, 68 

— Zersetzung durch Lichtbestrahlung 258, 159 

Halogenverbindungen, Anzeige mit dem Alkaliflammen- 
ionisations-Detektor 252, 386 

Haloperidol, Best. in Plasma, gas-chromatog. 256, 415 

— — in Plasma u. Gewebe, gas-chromatog. 259, 410 

Halothane, Best. in Blut, gas-chromatog., mit ECD 
260, 413 

Haptoglobin, Best. in Serum, Immunodiffusionsmeth. 
(radiale-) 255, 326 

Harn, Analyse, gas-chromatog. 252, 66 


Halogene — Harn 


— — Vielfachtechniken 259, 402 
— Best. v. Abate, gas-chromatog. 259, 93 
— — y. Actinoiden, extr., mit zweizihnigem phosphor- 


organischem Extraktionsmittel 258, 400 

— y. Adrenalin u. Arterenol, fluorim., teilautomat. 
252, 98 [Or] 

— y. Adrenalin, Arterenol u. Dopamindinnschicht- 
chromatog.-fluorescenz-spektralphotom. 259, 84 
—v. ADTE 255, 321 

— y. Athanol, gas-chromatog. 255, 242 

— — gas-chromatog. Kopfraumanalyse 259, 169 

— — gas-chromatog., routinemaBig 254, 165 

— vy. Ag, titr., (ascorbim.-) 254, 163 

— y. Aldadien nach therapeut. Dosen v. Spirono- 
lacton, gas-chromatog. 257, 175 

— y. Aminen (prim.-), gas-chromatog., mit Elektronen- 
einfangdetektor, Vergl. einiger Derivate 255, 87 

— vy. 6-Aminolaivulinséure, siulen-chromatog. (ionen- 
austausch-) 2638, 327 

— v. 4-Aminophenol 257, 93 
— v. p-Aminophenyl-glucuronid-Deriv., sdéulen- 
chromatog. (ionenaustausch-)-colorim, 256, 244 

— vy. Aminosaurearylamidase 255, 251 

— vy. Aminosduren, dimnschicht-chromatog.-densi- 
tom., auf Cellulose-Schichten 257, 174 

— — ionenaustausch-chromatog. 256, 242 

— — papier-chromatog., zweidimensional 258, 403 
— v. Aminosauren (Protein-), gas-fliissig-chromatog. 
257, 174 

— v.«-Aminosduren 253, 245 

— vy. x-Aminostickstoff, colorim., mit Ninhydrin 
259, 169 

— — photom. 258, 164 

— v. x«-Amino-Stickstoff u. Ammoniak 258, 243 
—v. Amitriptylin, gas-chromatog. 256, 253 

— vy. 3’,5’-AMP (cycl.-), enzymat. 252, 77 

— v. Amphetaminen, gas-chromatog., als Trifluor- 
acetylderiv. 257, 255 

— v. Amphetamin, Methamphetamin u. ihre Deriv., 
gas-chromatog., mit FID 256, 254 

—v. Ampicillin, spektralphotom. 259, 175 

— v. x«-Amylaseaktivitaten 258, 412 

— v. Arylaminen ohne Stérung durch Indican 260, 173 
— v. Be, gas-chromatog. 254, 163 

— — gas-chromatog. (chelat-), Optimierung bei be- 
grenzter Kinwaage 259, 257 [Or] 

— v. Be-Spuren in — v. Menschen u. Ratten, gas- 
chromatog. 258, 323 

— v. Br, flammenphotom. 258, 325 

— v. bromhalt. Medikamenten, réntgenfluorescenz- 
spektrom. 251, 223 

— v. Bufexamac u. seinem Stoffwechselprodukt, gas- 
flissig-chromatog. 257, 415 

— v. C-Gehalt 253, 400 

—v. Ca 252, 411 

— v. Carboxymethylcellulose 251, 352 

— v. Catecholamin- u. Serotoninmetaboliten, dimn- 
schicht-chromatog.-fluorim. 260, 334 

— v. CB 1954, spektralphotom. 257, 93 

—v. Cl, halbautomat. 258, 163 

— v. Chlordiazepoxid, polarog. 260, 406 

— v. Coffein 258, 331 

— v. Corticosteroiden, dinnschicht-chromatog.- 
photom. 256, 172 


Harn 


-— — v. At- u. A1:4-Corticosteroiden, UV-spektral- 
photom. 259, 174 

— — v. Cortisol, fluorim., mit dem Spekol, Vorteile der 
Best. der 11-Hydroxycorticosteroide gegeniiber der 
Best. der ketogenen Steroide u. freien Porter-Silber- 
Chromogene 259, 96 

— — — fluorim., Vergl. mit der modifiz. Porter-Silber- 
Meth. fiir 17-OHCS 256, 172 

— — — Gerdes/Staib-Meth. 259, 83 

— — v. Cortisol u. Corticosteron (simultan), fluorim. 
256, 172 

— — v. Cortisol u. 20-Dihydrocortisol, fluorim. 257, 329 

— — v. Cr, colorim., mit Diphenylcarbazon, Vergl. mit 
der Isotopentechn. 252, 43 

— — v. #8’Cs 259, 168 

— — v. Cu, atomabsorpions-spektralphotom. 259, 399 

— — — photom., mit Bathocuproinreagens 257, 322 

— — — spektralphotom., mit N,N,N’,N’-Tetraathyl- 
thiouram-Disulfid 257, 85 

— — v. Cu-Spuren, spektralphotom., mit 1,5-Dipheny]- 
carbohydrazid 2538, 241 

— — vy. Cyclohexylamin, gas-chromatog. 257, 409 

— — v. 2,4-D, polarog. (indirekt-) 255, 96 

— — v. 2,4-D u. Dicamba (simultan), gas-chromatog. 
253, 416 

— —v. DDT u. Metaboliten einschl. DDA, gas-chro- 
matog. 258, 256 

— — v. Desoxycytidin 2538, 411 

— — v. Diaphenylsulfon u. seinen Acetylderivaten, 
fluorim. 259, 92 

— — v. Dibenz-(b,f)-azepinen bei toxikolog. Dringlichk. 
257, 334 

— — y. 2,8-Dihydroxyadenin, séulen-chromatog.-spek- 
tralphotom. 259, 86 

— — v. 3,4-Dihydroxy- u. 3-Methoxy-4-hydroxy- 
phenylessigsaure bei mit L-3,4-Dihydroxyphenylalanin 
behandeltem Parkinsonismus, gas-chromatog. 259, 79 

— — v. DOPA, fluorim. 259, 173 

— —y. DOPA u. Metaboliten in — v. Parkinson-Pa- 
tienten 260, 412 

— — vy. Dopamin, fluorim. 256, 254 

— — vy. Doxepinhydrochlorid, gas-flissig-chromatog. 
260, 333 

— — v. Erbon u. zwei Metaboliten in Schafs—, gas-chro- 
matog. 255, 96 

— — v. F, aktivierungsanalyt. (photo-) 252, 67 

— — — automat. 251, 205 

— — — elektrodenionenspezif. 2538, 325 

— — — — 257, 323 

— — — — 258, 163 

— — — gas-chromatog. 252, 143 [Or] 

— — — mit Fluoridelektrode 255, 242 


— — vy. Fe, automat. ,,Zak-Epstein-Mikrometh.‘‘ 256, 156 


— —v. Feu. Transferin 259, 400 

— — vy. Fenfluramin u. Norfenfluramin, gas-flissig- 
chromatog. 2538, 331 

— — y. Fettsauren (freien-) colorim. 255, 320 

— — vy. Folsidure, fluorim. 252, 73 

— — vy. Galaktose, enzymat., unter Verwend. eines ver- 
allgemeinerten Substrat-Oxydase-terniren Konjugat- 
systems 255, 326 

— — yv. Glucose 258, 170 

— — — automat., mit einem waBrigen o-Toluidin- 
Essigsiure-Reagens 260, 411 
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— — — polarim. 259, 174 

— — v. Glucuroniden u. konjugierten Sulfaten, saiulen- 
chromatog. 257, 175 

— — v. Glucuroniden u. Sulfaten v. Androgenen nach 
sdulen-chromatog. Trenn. an Florisil u. Amberlite 
252, 287 [Or] 

— — v. Glykosphingolipiden 256, 169 

— — v. Glymidinum natricum u. der beiden Metabolite, 
spektrofluorim. 256, 416 

— — v. Harnsaure, colorim., mit Uricase-Katalase- 
System 259, 402 

— — — coulom.-titr. 254, 166 

— — — enzymat. 257, 409 

— — v. Harnstoff, colorim. 257, 324 

— — — colorim., mit Dimethylglyoxim 256, 156 

— — — dinnschicht-chromatog.-densitom. 260, 91 

— — — mit harnstoffspezif. Elektrode 255, 87; 174 

— —v. Hg 252, 66 

— — — atomabsorptions-spektralphotom., automat. 
256, 412 

— — — atomabsorptions-spektralphotom., flammenlos 
257, 308 

— — — automat. 260, 328 

— — — automat., atomabsorptions-spektralphotom. 
259, 320 

— — v. Hg (ppm), extr., atomfluorescenzspektrom. 
2538, 400 

— — v. Hg-Spuren, photom., oder aktivierungsanalyt. 
255, 14 [Or] 

— — — — nach elektrolyt. Anreicher. 256, 123 [Or] 

— — v. Hippursiure, gas-fliissig-chromatog. 257, 243 

— —v. Hippursdure in Ratten—, diinnschicht-chro- 
matog. 256, 244 

— — v. Homovanillinsaure, fluorim. 253, 402 

— — v. Hormonen 258, 409 

— — v. Hydroxyamobarbital, gas-chromatog. 254, 245 

— — vy. 4-Hydroxy-chinolin-carbonsaure-(2), phospho- 
rim. 2538, 246 

— — vy. 17-Hydroxycorticosteroiden, Natriummeta- 
perjodat-Meth. 256, 172 

— — y. 5-Hydroxyindolessigsdure, automatis. flissig- 
chromatog.-fluorim. Meth. 260, 96 

— — — fluorim. 254, 244 

— — — v. Schafen 257, 325 

— — vy. 4-Hydroxy-3-methoxymandelsaure, halbauto- 
mat. 256, 158 

— — v. 3-Hydroxy-4-methoxy-mandelsaure u. 4-Hy- 
droxy-3-methoxy-mandelsaure tiber ihre Derivate 
Tsovanillin u. Vanillin nach Perjodatoxydation 
254, 243 

— — y. 4-Hydroxy-3-methoxymandelsaure u. p-Hy- 
droxyphenylmilchsaure, gas-chromatog., als Tri- 
methylsilylderiv. 255, 89 

— — y. 4-Hydroxy-3-methoxy-phenylessigsdure, gas- 
chromatog. 255, 89 

— — v. p-Hydroxy-phenylmilchsiure, gas-chromatog. 
251, 206 

— — v. Hydroxyprolin 253, 246 

— — — AutoAnalyzer-Meth. 257, 90 

— — — in —hydrolysaten 255, 245 

— — v. Hypnotika, gas-chromatog. 255, 254 

— — vy. Hypoxanthin u. Xanthin, enzymat.-differential- 
spektralphotom. 251, 340 

— — v. Ibogain. UV-spektralphotom. 259, 411 
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Harn, Best. (Forts.) 

— — v. Imidazolen in — v. Patienten mit Histidinimie 
u. Gesunden, automat. 260, 412 

— — vy. Isoindolinderivaten, polarog. 253, 91 

— — v. Isoniazid, spektralphotom. 259, 411 

— — v. J, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 2538, 401 

— — — aktivierungsanalyt. (neutronen-)-siulen-chro- 
matog., an spezif. jodiniertem Harz 260, 173 

— — — (proteingebundenem-) ultramikro 253, 243 

— —v.J u. Br, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
258, 163 

— — vy. Ketonen, spektralphotom. 256, 157 

— — v. 17-Ketosteroidsulfaten, hydrolyt., colorim. u. 
gas-chromatog. im Vergl. 257, 93 

— — y. Kinin-Niveau, radioimmunolog., unter Verwend. 
eines Tyrosin-Analogons v. Bradykinin 260, 410 

— — v. Koproporphyrin 254, 250 

— — v. Kreatin 254, 172 

— — vy. Kreatinin, spektrocolorim., Sicherstellung der 
Probe auf Filterpapier 260, 92 

— — v. Lactulose, gas-fliissig-chromatog. 252, 72 

— — v. Mandelsaure 251, 347 

— — — fluorim. 256, 158 

— — vy. Medazepam, Diazepam u. ihre Stoffwechsel- 
produkte, gas-flissig-chromatog., mit Elektronen- 
einfangdetektor 255, 329 

— — v. Menthol, gas-chromatog. 252, 140 [Or] 

— — vy. Metanephrin u. Normetanephrin, saéulen-chro- 
matog.-fluorim. 255, 90 

— — v. Methaqualonhydrochlorid, UV-spektralphotom. 
2538, 95 

— — v. 3-Methoxy-4-hydroxy-phenylglykol, gas-chro- 
matog., als Vanillinmethoximtrimethylsilylather 
257, 325 

— — vy. 3-Methoxy-4-hydroxyphenylglykol (Gesamt-), 
spektralphotom. 254, 174 

— — vy. 3-O-Methyl-adrenalin u. 3-O-Methyl-arterenol, 
gas-chromatog. 257, 335 

— — v. Methylmalonsaure sowie der spezifischen Akti- 
vitat 251, 206 

— — v. Mg, titr. (komplexom.-), mit ADTA 257, 241 

— — v. Mg-Spuren, AutoAnalyzer-Meth. mit Farb- 
stofflos. v. Mann u. Yoe 257, 322 

— — v. Mg u. Ca, atomabsorptions-spektralphotom. 
251, 333 

— — v. Morphin, gas-chromatog. 251, 345 

— — v. Morphin u. Chinin, fluorim., halbautomat. 
257, 416 

— — vy. Mucopolysaccharidose 256, 168 

— — v. Na, Anpassung der Meth. nach Noyons 254, 163 

— —v. Na, K u. Ca, flammenphotom. 256, 151 

— — v. Na, K, Cl, CO, u. Harnstoff nebeneinander 
251, 332 

— — v. Neuraminyl-Oligosacchariden, gas-chromatog. 
2538, 330 

— — v. NH;, Adaptierung der Logsdon-Meth. in der 
N-Methodologie des Technicon AutoAnalyzers 
256, 156 

— — — Praservierung 257, 87 

— — v. Ni, atomabsorptions-spektralphotom. 257, 89 

— — v. Nicotin, gas-chromatog. 258, 165 

— — Vv. Nitrimidazin, u. Stoffwechselprodukte, gas- 
fliissig-chromatog. 257, 415 

— — v. p-Nitrophenol, gas-chromatog. 259, 93 


Harn 


— — v. NO, 257, 322 
_ — y. Norethandrolone-Metaboliten, gas-chromatog./ 


massenspektrom. 260, 88 

— y. Oestetrol, gas-chromatog./massenspektrom.- 
kombin. 258, 172 

— v. Oestriol. automatis. 256, 173 

— — in Schwangeren-, diinnschicht-chromatog.- 
fluorim. als 1-Athoxy-4-(dichlor-s-triazinyl)-naphthalin- 
Deriv. 259, 83 

— — diinnschicht-chromatog.-remissions-spektral- 
photom. 257, 251 

— — — fluorim., nach chromatog. Trenn. 254, 248 


_— — — gas-chromatog., Auswertung in zwei versch. 


Laboratorien 260, 338 

— — — gas-chromatog., mit einer einzigen Extrak- 
tionsmeth., Vergleich mit einer alkal. Reinigungsmeth. 
u. Untersuchungen tiber Stérung durch Arzneimittel 
259, 96 

— vy. Oestriol u. Oesterol in Schwangerschafts—, 
gas-fliissig-chromatog. 257,251 ~ 

— y. Ostriol u. Pregnanolon in — v. Schwangeren 
253, 250 

— y. Ostriol, Pregnandiol u. Pregnanolon, gas-fliissig- 
chromatog. 253, 92 

— vy. Oestrogenen, fluorim., automat. 251, 338 

— v. Uestrogenen (Gesamt-) 257, 94; 413 

-—— —:in Schwangeren— 256, 172 

— — — photom., nach enzymat. Hydrolyse u. Gel- 
Filtration 254, 248 

— v. Oestron, Oestradiol-178 u. Oestriol, siulen- 
chromatog. (gel-)-fluorim. 259, 176 

— v. Oxalsaure, gas-chromatog. 256, 158 

— yv. Oxo- u. Hydroxysteroiden, gas-chromatog. 

260, 407 

— v. Oxosteroiden in Neugeborenen—, gas-chromatog. 
als O-Benzyloxime 259, 175 

— v. 17-Oxosteroiden u. 17-oxogenen Steroiden auf 
Dichlormethan-Basis 260, 337 

— v. Oxypurinen u. Allopurinol-Metaboliten, séulen- 
chromatog. (kationenaustausch-) 254, 246 

—v. P, spektralphotom. 260, 172 

— v. P-org. Pesticid-Stoffwechsel- u. Hydrolyse- 
produkten 255, 255 

— v. Padutinesteraseaktivitat, Isotopenmeth. 259, 95 
— v. Paracetamol, gas-fliissig-chromatog. 260, 332 

— v. Pb, atomabsorptions-spektralphotom. 258, 

242; 400 

— — — nach Mitfall. mit Th 258, 324 

— — sdulen-chromatog. (ionenaustausch-)/atomabsorp- 
tions-spektralphotom.-kombin. 260, 329 

— — spektralphotom., zur Korrektur der atomabsorp- 
tions-spektralphotom. Meth. 256, 153 

— v. Pentachlorphenol 258, 254 

— v. Pepsinogen 251, 221 

— — immunchem., Meth. nach Laurell 252, 79 

— v. Pethidin(e)-Spuren, fluorim. 258, 95 

— v. pharmaz. krampflésenden Praparaten, gas-chro- 
matog. 258, 415 

— v. Phenacetin u. Paracetamol, gas-flissig-chro- 
matog. 260, 413 

— v. Phenolen (freien-), colorim., mit modifiz. Diazo- 
reaktionen 256, 159 

— v. phenol. Steroiden, extr.,-colorim. 251, 338 

— v. Phenol u. p-Kresol, gas-chromatog. 254, 256 


Harn 


— — v. f-Phenylathylamin, diinnschicht-chromatog. 
258, 414 

— — v. phenylathanolaminhaltigen Medikamenten, 
UV-spektralphotom. 255, 254 

— — v. Phenylalanin abstammenden unkonjugierten 
org. Sduren 256, 159 

— — v. Phenylalanin-Metaboliten bei Phenylketonurie, 
gas-chromatog. 259, 80 

— — v. Phenylbutazon, gas-chromatog. 256, 416 

— — v. Phenytoin u. Phenobarbital (simultan) 257, 334 

— — v. Phosphonomycin, chromatog. u. ahnl. Techniken 
(mikro) 255, 90 

— — v. Porphyrinen, diinnschicht-chromatog.-spek- 
tralphotom., als Methylester nach Umwandl. in Zn- u. 
Cu-Chelate 259, 415 

— — — spektralphotom. 259, 85 

— — v. Pregnan-17,21-diol-20-onen 258, 172 

— — v. Pregnandiol 253, 92 

— — — dinnschicht-chromatog.-spektralphotom. , 
255, 249 

— — — gas-chromatog. 251, 215 

— — v. Pregnandiol u. Pregnantriol, gas-chromatog. 
254, 248 

— — — in einer Probe 252, 322 [Or] * 

— — vy. Pregnanolon in Schwangeren—, gas-chromatog. 
251, 215 

— — vy. Protein, automat. 259, 255 

— — — polarog. (wechselstrom-) 259, 171 

— — v. Proteinen (Bence-Jones-), immunodiffusions- 
oder elektroimmunodiffusionsmeth. 259, 82 

— — vy. Pu, radiochem., durch Ionenaustausch 260, 65 

— — v. Purinen in — v. Kindern mit Lesch-Nyhan- 
Syndrom, diinnschicht-chromatog. 257, 95 

— — v. Purinen, Pyrimidinen u. Pyrazolpyrimidinen, 
hochspannungs-dinnschicht-elektrophoret. u. -chro- 
matog. 251, 216 


— — v. Pyridin-dicarbonsaure-(2,3), gas-flissig-chromatog. 


252, 413 
— — v. Riboflavin, diinnschicht-chromatog.-fluorim.- 
densitom., nach sdulen-chromatog. -Isolier. 258, 171 
— — v. Sauren, gas-chromatog./massenspektrom. 
260, 173 


— — vy. Sdureausscheidungen, (patholog.-), gas-chromatog. 


256, 157 

— — vy. Sduren des Krebs-Cyclus 251, 205 

— — vy. Se 256, 152. 

— — vy. Scopolaminbutylbromid u. Scopolaminbutyl- 
tannat. atomabsorptions-spektralphotom. 259, 93 

— — y. Serotonin-O-Konjugaten, fluorim. 255, 243 

— — v. Sotalol, spektrofluorim. 260, 87 

— — v. Spurenelementen, aktivierungsanalyt. 256, 240 

— — — atomabsorptions-spektralphotom., flammenlose 
Atomisierung 252, 111 [Or] 

— — v. Starke, enzymat. 254, 401 

— — y. Steroiden, Extraktionsmeth. 256, 170 

— — — gas-chromatog. (capillar-) 256, 171 

— — — gas-chromatog. (capillar-)/massenspektrom. 
kombin. 256, 171 

— — — in — v. menschl. Neugeborenen, gas-chromatog. 
254, 248 

— — y. Steroidhormonen, gas-chromatog., mit FID u. 
ECD 259, 175 

— — y. Steroidmono- u. -disulfaten, gas-chromatog. 
256, 244 
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— — v. Thiamazolen in — v. Ratten, diinnschicht- u. 
gas-chromatog. Meth. 255, 329 

— — v. Testosteron, gas-chromatog. 256, 173 

— — — kompetitive Proteinbindungstechnik 256, 173 

— — v. Th, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 256, 152 

— — v. Thiamin-Metaboliten in Ratten-, gas-chromatog./ 
massenspektrom. 257, 176 

— — v. Tl, colorim., mit Brillantgriin 258, 324 

— — — flammenspektralphotom. bzw. atomabsorptions- 
spektralphotom. 258, 323 

— — — titr. (redox-), -fluorim. 256, 270 

— — v. Trichlorathanol, gas-chromatog. 2538, 414 

— — v. 2,4,5-Trichlorphenoxyessigsaéure u. ihres Pro- 
pylenglykolbutylatheresters, gas-chromatog. 255, 254 

— — v. U. polarog. 251, 333 

— — v. U-Spuren, radiom., nach Filtration durch Ionen- 
austausch-Papier 256, 152 

— — v. Urat, ternires Konjugatsystem 254, 166 

— — v. Urobilin u. Porphyrin III, fluorim. 258, 173 

. Vanillylmandelsaure, gas-chromatog. 2538, 332 

. Xanthurensaure, photom. 260, 413 

. D-Xylose, colorim., oder photom. 251, 209 

. Zn, atomabsorptions-spektralphotom. 258, 323 

— — v. Zuckern, papier-chromatog., Probenvorberei- 
tung 260, 95 

— Extraktionstechniken fir Narcotica, Barbiturate u. 
Stimulantien des Zentralnervensystems bei Drogen- 
miBbrauch 260, 335 

— Fraktionierung, saulen-chromatog. (gel-) 256, 150 

— Isolierung v. 2-Acetamido-1-(6’ -L-aspartamido)-1,2- 
dideoxy-f-D-glucose, chromatog. 253, 405 

— — vy. Aminen 256, 279 [Or] 

— konjug. Oestrogene, Trenn., sdulen-chromatog., an 
Sephadex-Saulen, I. Optimierung der Bedingungen. 
IL. Sequenztrennung 254, 248 

— Metabolit v. Perazin, Nachw. als ein Piperazin-2,5- 
dion-Deriv. 254, 245 

— Nachw. in Weizenk6érnern 256, 397 

— — v. Alkaloiden, IR-spektrog. 254, 249 

— — y. Aminosauren, diinnschicht-chromatog. 253, 245 

— — — papier-chromatog. 259, 403 

— — — papier-chromatog., durch stufenweises Anfarben 
mit Toluidinblau 258, 410 

— — v. Amphetamin u. Morphin, papier-chromatog. 
(umkehrphasen-), bei erhéhter Temperatur 253, 94 

— — v. Amphetaminen u. Narcotica, diinnschicht- 
chromatog. 251, 345 

— — v. Analgetica (narkot.-), nach Verabreich. v. 
therapeutischen Dosen 256, 252 

— — y. Barbituraten, Amphetaminen u. Narcotica, 
extr./diinnschicht-/gas-chromatog. kombin. 260, 336 

— — y. Chlorcholinchlorid in Ratten—, elektrophoret. 
(papier-) 259, 93 

— — v. Cyclohexylamin beim Arzneimittelstudium, 
diinnschicht-chromatog. 256, 244 

— — v. Dieldrinmetaboliten in Ratten— 2538, 255 

— — vy. 6,8-Dihydroxypurin nach Behandlung mit 
Allopurinol 258, 414 

— — v. N,-Dimethylguanosin, 1-Methylinosin u. N,- 
Methylguanosin, séulen- u. papier-chromatog. 

2538, 93 

— — y. N-(1,1-Dimethylpropinyl)-3,5-dichlorbenzamid- 
Metaboliten in Ratten- u. Rinder — 259, 94 

— — v. Diuretica, dinnschicht-chromatog. 255, 314 


| 
| 
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Harn, Nachw. (Forts.) 

— — y. Drogen, diimnschicht-chromatog. 260, 336 

— — v. flichtigen Metaboliten, gas-chromatog. u. mas- 
senspektrom. 259, 212 

— — yv. Giftstoffen, Drogen u. Metaboliten der gericht- 
lichen Toxikologie, gas-chromatog. System 260, 336 

— — v. 2 Indolmelanogenen, diinnschicht-chromatog. 
254, 250 

— — vy. Kohlenhydraten, gas-chromatog., nach anionen- 
austausch-chromatog. Isolier. 257, 92 

— — v. Methaqualonhydrochlorid, diinnschicht-chro- 
matog. 253, 95 

— — v. Methylmalonsiure, diinnschicht-chromatog. 
255, 243 

— — vy. Narcetica, Barbituraten, Amphetaminen, 
Tranquilizern u. Psychomimetics 251, 223 

— — — Dole-Technik 255, 330 

— — y. 17-Oxo- u. 17-oxogenen Steroiden, gas-chro- 
matog. 260, 414 

— — v. Pharmaka, diinnschicht-chromatog. 256, 256 

— — vy. Pharmaka (mi8brauchlichl. verwendeten-), 
fluorim., diinnschicht- u. gas-fliissig-chromatog. 257, 175 

— —v. N-halt. Pharmaka, gas-chromatog., mit N-FID 
256, 415 

— — v. Phenmetrazinhydrochlorid, papier-chromatog. 
2538, 254 

— — v. phenol. Aminen, extr., -papier-chromatog. 
256, 159 

— — — papier-chromatog. 260, 331 

— — v. phenol. u. indol. Carbonsauren, papier-chro- 
matog. 258, 165 

— — v. Phenylathylamin, diinnschicht-chromatog. 
255, 243 

— — v. Polamidon-Stoffwechselprodukten 257, 415 

— — vy. Polamidon u. Morphin, extr.,/diimnschicht-/gas- 
chromatog.-kombin 260, 336 

— — v. Proteinen, elektrophoret. (disk-) 258, 95 

— — v. Tl mit Rhodamin B 258, 324 

— — v. Transuranen im pCi-Bereich 255, 256 

— — v. Tryptophanmetaboliten mit Indolstruktur, gas- 
chromatog./massenspektrom. 259, 213 

— — v. Tylosin in — v. Kihen, diinnschicht-chromatog. 
260, 334 

— — v. Zuckern, papier-chromatog. 260, 331 

— Trenn. v. Proteinen, chromatog. (gel-) 252, 71 

— — v. Proteinen (Bence-Jones-), isoelektr. 258, 89 

— — v. UV-absorbierenden Verb., siulen-chromatog. 
(hochdruckflissig-) 255, 85 

— Untersuch. v. Enzymen, Gelfiltration 2538, 335 

Harnsiure, Best., enzymat.-fluorim. 257, 325 

— — in Serum, adsorptions-chromatog. 256, 159 

— — — enzymat. Farbtest mit Technicon-AutoAna- 
lyzer-Meth. 257, 130 [Or] 

— — — spektralphotom., alkal. Phosphorwolframat- 
meth. 259, 172 

— — in Serum u. Harn, colorim., mit Uricase-Katalase- 
System 259, 402 

— — — coulom.-titr. 254, 166 

— — — enzymat. 257, 409 

— — in Serum, Liquor oder Harn, enzymat.-spektral- 
photom. 254, 166 

— Metabolite bezogen zur Phenylketonurie, Best., gas- 
chromatog. 254, 165 

— Xanthin-Gem., Best., titr. (bromom.-) 254, 399 


Harn — Harze 


Harnstoff, Analyse, Analysator-Meth. mit kontinuierl. 
Strémung, Kurvengeneration 260, 328 

— Best., automat. 256, 156 

— — colorim. (mikro) 255, 141 

— — in Blut u. Harn, mit harnstoffspezifischer Elek- 
trode 255, 87; 174 

— — in Blut, Serum u. Plasma, photom. 258, 164 

— — in Harn, diinnschicht-chromatog.-densitom. 260, 91 

— — in Harn u. Blut, colorim., mit Dimethylglyoxim 
256, 156 

— — in Plasma, automatis. Thiosemicarbazid-Diacetyl- 
monoxim-Meth. 253, 244 

— — in Plasma oder Serum, automat., mit ,, Vickers 
Multichannel 300% 252, 241 [Or] 

— — in Serum, Plasma u. Harn, colorim. 257, 324 

— — in Wasser, konduktom., nach Zersetzung mit 
Urease 259, 62 

— — in Wasser (natiirl-), spektralphotom., mit Hypo- 
chlorit u. Phenol 258, 309 ‘ 

— — v. Citrullin-Best. (simultan), unter Verwend. v. 
Diacetylmonoxim 255, 245 

— Nachw. in Weizenkérnern 259, 386 

— thermische Zersetzungsprodukte, Best. v. Ammelid, 
Ammelin u. Melamin, UV-spektralphotom. 260, 164 

— UV-Brechungsindices waBr. Lés. 259, 315 

Harnstoffderivate, Adsorptions-Chromatog. auf Biogel- 
Saulen 255, 400 

— Athylenthio—, Best. in Lebensmitteln, gas- oder 
diinnschicht-chromatog. 256, 404 

— N-2,4-Dichlorphenyl- u. N-4-Chlorphenyl-N’ -methy]l- 
methoxy- —, Best., diinnschicht-chromatog.- 
photom. 259, 161 

— Dimethyl—, Nachw., diinnschicht-chromatog., 
Farbreagens 253, 318 

— N-Methoxy-N-methyl-N’-phenyl—, Best. 256, 194[Or] 

— Nachw., diinnschicht-chromatog. 251, 158 

— Phenyl-, Nachw. in Wasser (Oberflachen-), diinn- 
schicht-chromatog. 257, 64 

— substituierte Herbicide u. Metabolite Nachw. in 
Pflanzenextrakten 252, 62 

— Thio—, Best., colorim., mit 3-Chlor-1,2-naphtho- 
chinon 258, 85 

— — — in Dicyandiamid 255, 409 

— — — in org. Lésungsmitteln, fluorim., mit mer- 
curiertem Fluorescein 255, 141 

— — — neben Thiocyanat-Best. in Gem., titr., durch 
Reakt. mit AgNO, 260, 370 [Or] 

— — — potentiom. oder titr.-potentiom., mit sulfid- 
spezif. Membranelektrode 260, 153 

— — — spektralphotom. 259, 56 

— — — titr., mit Phenothiazin(3) 256, 60 

— — — titr.-potentiom. 258, 331 

— — — titr. (redox-), mit N-Chloracetamid 257, 348 [Or] 

— — Trenn. isomerer —, Thiazole u. Thiazoline, diinn- 
schicht-chromatog. 260, 60 

— Thio— u. Phenylthio—, Best., katalyt.-photom., mit 
Jod-Azid-Reaktion 257, 372 

Harnstoftherbicide, u. Metabolite, Best., gas-chromatog. 
254, 239 

Harnstoff-Verbindungen, Mikroanalyse durch automat. 
Flissigkeits-Chromatographie mit einer therm. De- 
tektionsmeth. 254, 75 


Harze, Best. v. Epoxygruppen, titr. oder titr.-potentiom., 
in Dioxan/Eisessig 258, 80 


Harze — Hexamethylentetramin 


— — v. Pb u. Sn, polarog. (wechselstrom-) 251, 274 

— Epoxy—, Best. des Hirtegrades, Verbesserung der 
Meth. 255, 130 [Or] 

— Epoxy— v. Typ Epichlorhydrin/Bisphenol A, Best. 
des Hartungsgrades 258, 279 [Or] 

— Epoxy— u. Phenol—, Best. v. OH-Gruppen, colorim., 
mit 2,4-Dinitrobenzolsulfochlorid u. Piperazin 257, 394 

— Furfurylalkohol—, gel-chromatog. Untersuch. 256, 391 

— Inden-Cumaron—, Differential-Thermo- u. thermo- 
gravim. Analyse 257, 163 

— Polyamid—, therm. Spaltprodukte, Ermittl. 252, 60 

— Polyester—, Best. v. Benzoylperoxid, polarog. 
253, 234 

Haschisch, Nachw. in Zigaretten u. Zigarettenstummeln 
257, 165 

— Nachw. u. Bewert. 252, 80 

HB 419, physikal.-chem. u. analyt. Untersuch. 254, 244 

HCH(1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexan), «-Isomeres, 
Best. in Kakaobohnen, gas-flissig-chromatog./ 
massenspektrom.-kombin. 259, 252 

— B-Isomeres, Best. in trockenen Hexachlorcyclohexan- 
mischungen aus der Chlorier. v. Benzol 251, 139 

— y-Isomeres, Best. in Milch, gas-chromatog., nach 
Dampfdestillation 256, 402 # 

— — — in techn. Produkten u. Praparaten, gas-chro- 
matog. 260, 166 

— — — neben DDT-Best. in dligen Holzschutzmitteln, 
dinnschicht-chromatog.-densitom. 259, 161 

— a-, B-, y- u. 6-Isomere, Best. in Froschschenkel, gas- 
fliissig-chromatog./massenspektrom-kombin. 259, 252 

— Isomerengem. Best. v. «, B-, y- u. d-Isomeren 258, 87 

Hefe, Best. v. Dimethylpolysiloxan, IR-spektralphotom. 
256, 331 

Heizgase, Analyse v. Nebenkomponenten, gas-chro- 
matog. 256, 66 

Heiz6l, Best. v. Metallen u. Porphyrinen, polarog. u. 
spektralphotom. 255, 162 

— — v. Zn u. V, atomabsorptions-spektralphotom., 
Atomisierung im Kohlenstoffstab 260, 162 

Helium, Best. in Gasen (natiirl.-), mit Lecksuchgerat 
255, 146 

— — in Gasgemischen, Apparatur 255, 404 

— — in Ne, spektrophotoelektr. 255, 66 

— — neben H,-Best. in kompl. Gasgem., gas-chromatog. 
259, 237 

— —y. Neu. Ar, atomabsorptions-spektralphotom. 
Verwendung eines alternierenden elektromagne- 
tischen Feldes zur Lichtmodulierung in elektroden- 
losen Réhren 253, 304 

— Nachw. von *He neben Ne- u. H,-Nachw. in *He, gas- 
chromatog., mit Porapak Q-Saule bei tiefen Tempe- 
raturen 260, 302 

— Reinheitskontrolle v. hochreinem —, gas-chromatog. 
255, 65 

Hemicellulose, Best. neben Cellulose-Best. in Pflanzen- 
gewebe, gas-chromatog. 260, 164 

Heptachlor, Best., enzymat.-fluorim. 251, 55 

— — fluorim. 258, 238 

— — in pflanzl. u. tier. Proben, diinnschicht-chromatog. 
(kanal-) - gas-chromatog. 254, 240 

— — neben Heptachlorepoxid-, cis-Chlordan-, trans- 
Chlordan-, Dieldrin- u. Endrin-Best. in Futtermitteln, 
gas-chromatog. 256, 79 

— Metabolite, Extr. u. Identifiz. 260, 77 
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— Nachw., gas-chromatog. 254, 240 

Heptachlorepoxid, Best. in Bodenproben, polarog. 
(oszillo-) 259, 160 

— — neben Heptachlor-, cis-Chlordan-, trans-Chlordan-, 
Dieldrin- u. Endrin-Best. in Futtermitteln, gas-chro- 
matog. 256, 79 

— Nachw., gas-chromatog. 254, 240 

n-Heptan, Best. v. Spurenverunreinigungen, gas-chro- 
matog. 260, 152 

Herbicide, s. Pesticide 

Heringe, isoelektr. Elektrophorese v. Aminosdiuren 
257, 311 

Heroin, s. Diacetylmorphin 

Heterocyclen, Alkyl- u. Halogensubstit. N- u. S —, Gas- 
Chromatog. m. H. v. Silicon- u. Benton-Silicon- 
Phasen 255, 402 

Heteropolymolybdinséuren, P-, As-, Si- u. Ge—, Eigen- 
schaften u. analyt. Verwend. 257, 142 

Heteropolysiuren, 5. Mitteil. 251, 95 [Or] 

— Untersuchungen itiber — 2538, 217 

Hexachlorbenzol, Best. in Futtermitteln 257, 401 

— — in pflanzl. u. tier. Proben, diinnschicht-chromatog. 
(kanal-)-gas-chromatog. 254, 240 

Hexachlorbicyclo-[2.2.1]-hepten-Derivate, Persistenz- 
untersuchung 259, 25 [Or] 

Hexachlorophen, Best. in Blut u. Harn, extr., gas-chro- 
matog. 251, 224 

— — in landwirtschaftl.Proben, gas-chromatog. 256, 79 

— — neben Dichlorophen-Best. in ihrem Gem., diinn- 
schicht-chromatog.-spektralphotom. 255, 314 

— — neben Dichlorophen- u. Bithionol-Best. in kosmet. 
Produkten, gas-chromatog. 260, 79 

— Deriv., Athyl- oder Methyl—, Best. in pflanzl. u. 
tier. Geweben u. Wasserproben, gas-chromatog., mit 
ECD, Fehler durch die analyt. Reagentien 260, 324 

Hexacyanoferrat(II), Best., coulom.-titr., mit Octacyano- 
molybdat(V) 2538, 231 

— — titr.,-amperom., mit Hexamminkobalt(III)-tricar- 
bonatokobaltat-Lés. 257, 291 

— — titr.,-amperom.(bi-), mit Bleitetraacetatlos. 257, 297 

— — titr. (redox-), mit Dichromat gegen Tripheny]l- 
methanfarbstoffe 254, 110 [Or] 

— polarog. Oxydat. in Gegenw. v. Asparagin, Lysin u. 
Arginin 255, 237 

Hexacyanoferrat(II), Best., titr.,-amperom.(bi-), mit 
Hg(I)-Perchlorat 257, 140 

Hexadecan, s. Cetan 

Hexadecyltrimethylammoniumbromid, s. Cetrimonium- 
bromid 

Hexadien-(1,5), s. Diallyl 

Hexafluoroarsenat, Best., titr. (phasen-), substéchiom. 
251, 21 [Or] 

Hexahydro-1,3,5-trinitro-s-triazin, Best., spektralpho- 
tom. (halbmikro) 252, 64 

Hexametapol (Hexamethyl-phosphotriamid), Aufbewah- 
rungskontrolle, polarog. 257, 290 

Hexamethylendiamin, Analyse, gas-fliissig-chromatog. 
255, 398 

— Best. 252, 42 

— — polarog. (indirekt-), in waBr. Lés. 257, 71 

Hexamethylendiisocyanat, Best. in Polyurethan(=PUR)- 
Anstrichmitteln 257, 119 [Or] 

Hexamethylentetramin, Best. in Lebensmitteln, colorim. 
253, 397 
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Hexamminkobalt(II1)-perchlorat, Nachweismeth., die auf 
der Freisetzung v. NH, aus — beruhen 253, 294 

Hexan, Best. in Olsamenmehl, extr., mit Dimethyl- 
formamid 254, 149 

— — II. Verfliichtigungsmeth. 258, 318 

Hexapropymatum, Nachw., gas-chromatog. 256, 408 

Hexatrien-1,3,5, «- u- B-Octachlor—, polarog. Verh. 
257, 71 

Hexonsiuren, Racemate der Butyl-(2)-, 3-Methyl- 
butyl(2)- u. 3,8-Dimethylbutyl(2)— Ester, Trenn., 
gas-chromatog. 256, 367 

Hexosamine, Best., fluorim., mit Pyridoxal u. Zinkionen 
257, 376 

— — in Glykoproteiden, automat. 253, 329 

— DNP-Deriv., Extr. aus wir. Lésungen durch Ad- 
sorption auf neutralem Polystyrolharz 256, 413 

— Dimnschicht-Chromatog. auf Kupfer-impragnierten 
Schichten 258, 235 

— enthaltende Polysaccharide, Best., automat., spek- 
tralphotom. NaOCl-Amylose-KJ-Meth. 260, 173 

— Nachw., diinnschicht-chromatog., als N-2,4-Dinitro- 
phenylderivate mit quantit. Auswert. 256, 167 

Hexuronsiuren, Elektrophorese 255, 327 

Hickorynufblitter, Analyse, atomabsorptions-spektral- 
photom. 260, 322 

Himachalinmonochlorid, Rontgenstrahlanalyse 251, 78 

Himbeer-Anthocyanine, Trenn., siulen-chromatog., an 
Polyvinylpyrrolidon-Saulen 257, 169 

Hindered-Settling-Verfahren, TeilchengroBenbest. v. 
anorg. Oxidsalz-Niederschlagen, Vergl. mit NaBsieb- 
u. Colter-Counter-Verf. 256, 140 

Hippursaéure, Best. in Harn, gas-flissig-chromatog. 
257, 243 

— — in Harn v. Ratten, diinnschicht-chromatog. 256, 244 

— — neben Hssig-, Propion- u. Buttersdure-Best. in 
Blut, Plasma u. Cerebrospinalflissigk. 256, 158 

— — titr. (mikro) 253, 246 

— — — 264,77 

— — titr., mit Zinkchlorid (mikro) 256, 60 

— — titr., -potentiom., mit mikrokosmischem Salz 
257, 154 

Histamin, Best, fluorim., Stabilisierung des o-Phthal- 
aldehyd-Reagenses 251, 339 

— — in Blut u. Gewebe, fluorim. 257, 409 

— — in Geweben u. Korperflissigkeiten, fluorim. 
252, 94 [Or] 

— — in Wein, gelelektrophoret.-fluorim. 254, 146 

— Fluorescenzléschung des o-Phthalaldehyd-Konden- 
sationsproduktes im HinfluB v. Halogenen 259, 82 

Histidase, Best., elektrophoret. (disk-), auf Polyacryl- 
amidgelen 256, 249 

— Nachw., elektrophoret. (polyacrylamidgel-), Anfarb- 
meth. 257, 333 

Histidin, Best., fluorim. 258, 327 

— — in biolog. Flissigk., enzymat.-spektralphotom., mit 
L-Histidin-Ammoniumlyase 257, 245 

— — in Serum, fluorim., mit o-Phthaldialdehyd 256, 242 

— — neben Carnosin-, Anserin-, Ornithin-, Lysin-, 
Homocarnosin-, 1-Methylhistidin- u. 3-Methy]- 
hystidin-Best. in Muskelextr., Analyzer-Meth. 259, 405 

— Kompl. mit Cu(II) u. anderen Aminosauren im bi- 
naren Gem., Papierelektrophorese 256, 414 

— im-Dinitrophenyl—, Chemie u. Nachw. 259, 254 


Hexamminkobalt(III)-perchlorat — Hyaluronidase 


— 1-Methyl— u. 3-Methyl—, Best. neben Histidin-, 
Carnosin-, Anserin-, Ornithin-, Lysin- u. Homo- 
carnosin-Best. in Muskelextr., Analyzer-Meth. 

259, 405 

— Nachw. in biolog. Flissigk. 261, 217 

Histone, Best., fluorim. 257, 90 

— chromatog. (ausschluB-) u. gelelektrophoret. Verhalten 
im Verhaltnis zu ihren Molekulargewichten 255, 95 

— Elektrophorese v. adsorbiertem — 259, 255 

— Nachw., elektrophoret. (polyacrylamid-gel-) 257, 411 

— — in Rattenleber, elektrophoret. (ionenaustausch- 
gel-), auf Acrylsdure enthaltendem Polyacrylamid-Gel 
259, 405 

HMG-CoA-Reduktase, diinnschicht-chromatog. Best. 
fir — u. Mevalonsdure 255, 252 

Hochfrequenz-Titrationen, s. Titrimetrie, MHz 

Hochspannungs-Elektrophorese, s. Elektrophero- 
graphie, Papier 

Holmium, Best., aktivierungsanalyt. (photonen-) 256, 217 

— — in silicat. Mineralien, atomabsorptions-spektral- 
photom. 256, 382 

— — in W-Bronze, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
259, 239 

— — spektralphotom., mit Tiron 256, 217 

Holz, Best. v. Cu, Cr u. As in konserv. Weichhélzern, 
extr., photom. 252, 408 

— — y. Dinatriumoctaborat in konserv. Weichhélzern, 
photom. 252, 408 

— — v. Hg, atomabsorptions-spektralphotom., nach 
Verbrenn. u. Sammeln auf Au-tiberzogener Filter- 
platte 259, 320 

— — v. Pentachlorphenol, spektralphotom. 256, 394 

— praserviertes Rot—, Best. v. Fluoriden 251, 134 

Holzschutzmittel, Best. v, DDT u. y-HCH in dligen —, 
dunnschicht-chromatog.-densitom. 259, 161 

— Chrom(III)-Verbindungen als Fixierungsprodukte, 

5. Mitteil. 252, 367 [Or] 

Homatropin, Best., colorim., mit Tetrabromphenol- 
phthaleinathylester 259, 76 

Homoserin, Best., als Lacton 256, 163 

Homoserin-Dehydratase, Best. in Rattenleber, colorim., 
unter Anwendung v. Kupferionen 260, 420 

Homovanillinsiure, s. Phenylessigsiure, 4-Hydroxy-3- 
methoxy- 

Hopfen, Massenspektrometrie v. —substanzen 256, 86 

— Nachw. v. Apigenin, Apigenin-7-glucosid u. Quercetin-7- 
glucosid, papier-chromatog. 257, 163 

— — v. Quercitrin, papier-chromatog. 257, 398 

Hopfenwachse, Analyse 254, 236 

Hordein, u. seine Fraktionen, Nachw., elektrophoret. 
(disc-) 255, 176 

Hormone, Analyse 259, 221 

— Best. in biolog. Flissigkeiten 2538, 409 

— Gestagen—, Best., spektralphotom., als 3,5-Diene 
254, 119 [Or] 

— Peptid—, Quso G 32-Extraktion v. mark. — 254, 249 

— Steroid—, Analyse durch hochauflésende Flissig- 
keits-Chromatographie 254, 247 

Human-Chorion-Gonadotropin, Best., halbquantit. 
Mikrometh. 255, 255 

Huminsiuren, Best. v. Chinoidgruppen, titr.,-amperom. 
(bi-) 255, 413 

Hyaluronidase, Best. in Kulturen v. blassen Trepotemen 
251, 343 


Hyaluronidasepriparate — Hydrocinnamaldehyd-Molekularion 


Hyaluronidasepriparate, Best. v. Ribonuclease- u. Des- 
oxyribonucleaseaktivitét 256, 251 

Hyaluronsiure, Best. im MikromaBstab 254, 167 

— — in Pleuraflissigkeit bei Mesotheliom, elektro- 
phoret. (gel-) u. siulen-chromatog. 259, 79 

Hydantoin, Aminosiurederivate, Chromatog. an Ionen- 
austauscherharzen 251, 348 

— 1-(4’-Chlorphenyl)-3-methyl— u. 1-(3’,4’-Dichlor- 
phenyl)-3-methyl—, Massenspektren 259, 57 

— Derivate, Best., gas-chromatog. (submikro) 251, 157 

— — in pharmazeut. Praparaten, gas-chromatog. 
254, 157 

— — Nachw., diinnschicht-chromatog. 251, 158 

— — in Plasma u. Harn, diinnschicht-chromatog. 252, 80 

— Diphenyl—, Best. in Blut, gas-chromatog. 258, 249 

— — — in Plasma u. Geweben 256, 253 

— — — neben Primidone-Best. (simultan) in Serum, 
gas-chromatog. 256, 253 

— 5,5-Diphenyl— u. 5-(p-Hydroxy-phenyl-)5-phenyl—, 
Best. in Blut, gas-chromatog. 253, 249 

— 1-Methyl—, Nachw. neben 3-Methyl-Hydantoinsaure- 
Nachw. als méglichen Zwischenstufen des mikro- 
biellen Abbaus v. Kreatin u. Kreatinin, papier-chro- 
matog. 255, 307 i 

Hydantoinsiure, 3-Methyl—, Nachw. neben 1-Methy]- 
hydantoin-Nachw. als méglichen Zwischenstufen des 
mikrobiellen Abbaus v. Kreatin u. Kreatinin, papier- 
chromatog. 255, 307 

— 3-Methyl-5-(4’-chlorphenyl)— u. 3-Methy]-5-(3’,4’- 
dichlorphenyl—, Massenspektren 259, 57 

Hydraulische Fliissigkeiten, Best. v. Al, Fe, Cu u. Cr, 
atomabsorptions-spektralphotom. 258, 76 

Hydrazide, Best. coulom.-titr. 251, 403 

— — spektralphotom., mit 3,5-Dinitrosalicylsaure 
258, 93 

— Nachw., Tipfelanalyt. 2538, 163 

Hydrazin, Best., colorim., mit Phosphomolybdowolfram- 
sdure 256, 323 

— — gasom. 251, 80 

— — neben 1,1-Dimethyl-hydrazin-Best. im bin. Gem., 
titr. (Saure/Base-), Isocyanat-Meth. 253, 160 

— — neben Methylhydrazin-Best. in waBr. Losung, gas- 
chromatog., als Pyrazole 259, 314 

— — neben Methylhydrazin- bzw. 1,1-Dimethylhydrazin- 
Best. in ihrem Gemisch, gas-chromatog. (reaktions- 
kolonnen-) 257, 166 

— — — titr. 254, 72 

— — photom., mit Pyridylpyridiniumdichlorid 
258, 102 [Or] 

— — titr. (redox-),-amperom., mit Hexamminkobalt- 
(II1)-tricarbonatkobaltat-Lés. 257, 291 

— 2,4-Dichlorphenyl— u. o- u. p-Nitrophenyl—, Best., 
titr. (oxydim-.), mit Chrom(VI) 256, 59 

— Elektrooxydation an Quecksilber-, Silber- u. Gold- 
elektroden in alkal. Lés. 251, 70 

— f-Hydroxyathyl—, Best. neben Synthesenebenpro- 
dukten, KMR-spektrom. 258, 62 

— Methyl—, Best. neben Hydrazin-Best. in waBr. Lés., 
gas-chromatog., als Pyrazole 259, 314 

Hydrazine, Alkyl- u. Acyl—, Best. 255, 400 

— Best., gas-chromatog. (submikro) 251, 157 

— — gasom. (mikro), durch Oxydat. mit anorg. Oxyda- 
tionsmitteln in alkal. Medium 255, 364 [Or] 

— — polarog. 251, 321 
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— — spektralphotom., mit 3,5-Dinitrosalicylsdure 
258, 93 

— — titr.-amperom. 259, 58 

— — titr. (oxydim.-),-potentiom., mit Lés. des Co(III) 
in Essigsdure 255, 410 

— — titr. (redox-)-potentiom., mit N-Chloracetamid 
258, 366 [Or] 

— isomere disubstituierte, [R-spektroskop. Unterscheid. 
als Salze 257, 153 

— pharmazeut., Analytik 256, 408 

Hydrazingruppe, Best., gasom. (mikro-), durch Oxydat. 
mit einigen anorg. Oxydationsmitteln in saurem 
Medium 257, 153 

— Nachw., tiipfelanalyt. 251, 400 

Hydrazinsulfat, Best., titr. 257, 373 

— — titr. (oxydim.-), mit Chrom(VI) 256, 59 

Hydrazone, 2,4-Dinitrophenyl— einiger carbocycl. 
Carbonylverbindungen, Nachw., diinnschicht-chro- 
matog., auf Silicagelschicht 254, 398 

— substit., als analyt. Reagentien 257, 142 

— — Aryl—, massenspektrom. Untersuch. 257, 379 

Hydride, Wasserstoffisotopenanalyse, spektrog. 258, 302 

Hydrierapparatur, automat. 252, 392 

Hydrierungsverfahren, automatis. Registrierung v. MeB- 
daten bei der Best. v. Doppelbindungen 255, 409 

— Best. v. Mehrfachbindungen durch analyt. Hy- 
drierung u. Druckmessung am Nullpunkt 254, 391 

— Mikro- u. Ultramikroanalysen mit Druck-Nullpunkt- 
Best. u. Coulometrie 258, 43 

Hydrierungswarmen, v. Monoolefinen, Messung, mikro- 
calorim. 258, 295 

Hydrochinon, Analyse 253, 162 

— Best., diinnschicht-chronopotentiom. 253, 370 

— — spektralphotom., mit frisch reduz. Cr(III) u. 
ADTA 251, 42 

— — titr.,-amperom., mit Hexamminkobalt(III)- 
tricarbonatokobaltat-Lés. 257, 291 

— — titr.,-amperom. (bi-) oder -potentiom., mit Blei- 
tetraacetat 257, 378 

— — titr. (redox-), mit Ceratlés. gegen Tripheny]l- 
methanfarbstoffe 258, 32 [Or] 

— — — mit Dichromat gegen Triphenylmethanfarb- 
stoffe 254, 110 [Or] 

— Bromierung 251, 371 [Or] 

— Cl-Derivate, Trenn., diinnschicht- oder papier-chro- 
matog. 260, 154 

— diimnschicht-chromatog. Reinheitsprifung 258, 159 

— MaBlésungen, Best. des Faktors mit Kaliumdichro- 
mat als Standard 253, 294 

— Nachw. mit 4-Nitrophenylacetonitril 2538, 64 

— — neben Brenzcatechin-, Resorcin-, Pyrogallol- u. 
Phloroglucin-Nachw., diinnschicht-chromatog. 
257, 227 

— polarog. Verhalten v. p-Chinon. — u. Chinhydron 
255, 145 

Hydrochlorothiazid, Best. neben Benzthiazide- u. Hydro- 
flumethiazid-Best. in Pharmaka, séulen-chromatog. 
(verteilungs-)-extr.-UV-spektralphotom. 258, 93 

— — neben Chlorothiazid- u. Methyldopa-Best. in 
ihrem Gem., siulen-chromatog. (ionenaustausch-)- 
UV-spektralphotom. 260, 87 

Hydrocinnamaldehyd-Molekularion, massenspektrom. 
Untersuchung des Wasserstoffaustausches im — 256, 62 
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Hydrocortison, Best. in Milch, colorim. 254, 152 

— — neben Corticosteron-Best. in Plasma 253, 250 

— 9x-fluorierte Homologe, Nachw., diinnschicht-chro- 
matog., an unlésl. Polyvinyl-pyrrolidon 255, 172 

Hydroflumethiazid, Best. neben Benzthiazide- u. Hydro- 
chlorothiazid-Best. in Pharmaka, siulen-chromatog. 
(verteilungs-extr.-UV-spektralphotom. 258, 93 

Hydrogencarbonat, Best., CHN-Analysator-Meth. 260, 46 

— in Cerebrospinalflissigkeit, Plasma oder Serum, titr.,- 
elektrom. 256, 153 

— — in Plasma u. Serum, automat., mit ,, Vickers 
Multichannel 300° 252, 241 [Or] 

— — in Wasser neben Anionen anderer schwacher 
Sduren 253, 27 [Or] 

Hydrogenolytische Verfahren, Mikro- u. Ultramikroana- 
lysen mit Druck-Nullpunkt-Best. u. Coulometrie 
258, 43 

Hydrolasen, Aktivitatsbest. in Polyacrylamidgelen 
2538, 94 

— Nachw. barbituratinduzierter — m. H. v. *H- 
mark.Steroiden als Indicatoren 257, 332 

Hydroperoxid, Alkyl—, Polarog. in waBr. Lés. 257, 225 

— Cumol—, Best., intermittierend amperom. 251, 78 

— Linolséure—, Trenn., gas-chromatog., als Trimethyl- 
silylester v. Methylhydroxystearaten 259, 379 

— Nachw. 251, 398 

Hydroxamsiure, p-Butoxyphenylacetat—, u. Stoff- 
wechselprodukt, Best. in Plasma u. Harn, gas- 
flissig-chromatog. 257, 415 

— 4C-mark. «-Ketosdiuren mit verzweigten Ketten u. —, 
die von den korrespondierenden, enzymatisch ge- 
bildeten Acyl-CoA-Verbindungen abgeleitet sind, 
Trenn., dinnschicht-chromatog. 260, 312 

— Zimt- u. 2-Furo—, Chelatbildung 254, 52 

Hydroxid, Best. neben Al-Best. in Natriumaluminat, 
spektralphotom., halbautomat. 252, 405 

— — neben Ca-Best. (simultan) in war. NaCl-Lés., 
titr. (acidim.-) - potentiom. 251, 299 [Or] 

— — neben O,-, O,-- u. H,O-Nachw. bei gleichzeitiger 
Gegenwart in einem ionischen Lésungsmittel, volt- 
amm. 260, 161 

Hydroxyatrazin, Extr. aus Boden 251, 139 

4-Hydroxybenzoesiure, Best. neben Catechin, Proto- 
catechusdure, Chinon, Gentisinsiure, Phenol, Pyro- 
gallol u. Gallussiure in Gemischen 252, 73 

— Identifiz. u. quant. Best. v. — u. ihren Estern durch 
Umkehrphasen-Dinnschicht-Chromatog. 258, 371 

4-Hydroxybenzoesaureester, Best. in Lebensmitteln, 
colorim. 2538, 397 

(+)-1-Hydroxy-2-butylamide, v. D- u. L-Lyserg- u. 
Isolysergsaure, diastereomere, Trenn., dinnschicht- 
chromatog. 254, 161 

5-Hydroxy-chinolin, photoluminescenzanalyt. Unter- 
suchung der Einfliisse des umgebenden Mediums auf 
die Fluorescenz v.— 254, 51 

8-Hydroxy-chinolin, Best., titr.,-chemoluminescenz 
258, 213 

— Derivate, Best., radiom., mit einer durch *°Ca- mar- 
kierten Calciumchlorid-Lés. 256, 329 

— — 5-Halogen—, Metallkomplexierende Eigenschaften 
u. KMR-Spektren 258, 45 

— — 4-subst. 1,2-Dimethyl-4-hydroxydeca—, massen- 
spektrom. Konfigurationsbest. 258, 372 


Hydrocortison — Hyoscyamin 


— photoluminescenzanalyt. Untersuch. der Einfliisse des 
umgebenden Mediums auf die Fluorescenz v. — 254, 51 

4-Hydroxy-chinolin-carbonsiure-(2), Best. in Harn, 
phosphorim. 2538, 246 

o-Hydroxydiphenyl, Nachw. in Citrusfriichten 254, 154 

3-Hydroxyglutaminsiure, Diastereoisomere, Trenn., 
ionenaustausch-chromatog. 253, 60 

5-Hydroxyindolessigsiiure, Best. neben Arterenol-, 
Dopamin- u. Serotonin-Best. in einem einzigen Mause- 
hirn, extr., fluorim. 2538, 332 

Hydroxylamin, Best., titr. (redox-), -amperom., mit 
Hexamminkobalt(II1)-tricarbonatokobaltat-Lés. 
257, 291 

— Best., Verbesserung der Nitrit-Diazofarbstoff-Methode 
259, 388 

— Deriv., Aroyl—, als analyt. Reagentien, Best. v. 
Dissoziationskonstanten 260, 382 

— — Best., polarog. 251, 321 

— — Identifiz., massenspektrom. 254, 79 

— Reakt. mit Mn(III) 254, 382 = 

Hydroxylaminsulfat, Best. v. Ammoniumionen, IR- 
spektroskop. 2651, 279 

Hydroxylgruppen, Best., colorim. 253, 156 

— — in Epoxidharzen 251, 128 

— — in Fettsduren u. Fettalkoholen, photom. 260, 405 

— — in org. Naturstoffen, KMR-spektrom.(9F-) 255, 95 

— — in Phenolen mit niedrigem Molekulargewicht u. in 
Polymeren, colorim., mit 2,4-Dinitrobenzolsulfo- 
chlorid u. Piperazin 257, 394 

— — titr., Ubersicht 258, 61 

— Nachw., Tipfelmeth. 251, 66 

— phenol., Best. in Antioxydantien u. Konservierungs- 
stoffen, gas-chromatog., Silylierung 259, 212 

— — — in Kohle, titr.,-thermom. 254, 227 

— — — spektralphotom., mit Titan(IV)-chlorid 258, 65 

— — Nachw. in niedermolekularen Phenolen u. Poly- 
meren, mit Dinitrobenzolsulfochloriden 256, 367 

Hydroxylysin, Best. v. *C-mark. — in Collagen u. ver- 
wandten Materialien 253, 326 

Hydroxylzahl, Best in oxydierten Wachsen 259, 162 

Hydroxymalonsiure, s. Tartronsiure 

Hydroxyprolin, Best. in Fleischerzeugnissen 253, 395 

— — in Fleisch u. Fleischwaren 251, 411 

— — in Harn 258, 246 

— — Ubertragung des Verfahrens v. Bergman u. Loxley 
auf den AutoAnalyzer u. seine Verwend. zur Best. im 
Plasma v. Hiihnern 252, 415 

Hydroxypropylgruppe, Best. in Starkeathern, spektral- 
photom. 251, 410 

a-Hydroxysiuren, Nachw. u. quant. Erfass. mit einem 
Reagens aus Cer(IV)-Ammoniumnitrat 251, 73 

5-Hydroxytryptamin, s. Serotonin 

Hydroxyverbindungen, Analyse u. Strukturaufklarung, 
KMR-spektrom.(}°F-), Vergl. als Trifluoracetyl- u. 
Hexafluoracetonderivate 255, 91 

— Best. in Milchlipiden, als Brenztraubensdureester 
2,6-dinitrophenylhydrazon-Deriv. 256, 91 

— u. ihre Deriv., Identifiz., gas-chromatog., Retentions- 
daten 255, 140 

Hyoscyamin, Best. neben Atropin-Best., papier-chro- 
matog. 257, 173 

— — neben Atropinsulfat-, Methenamin-, Methylen- 
blau-, Phenylsalicylat- u. Benzoesiure-Best. in Arz- 
neimisch., chromatog.-spektralphotom. 257, 173 


Hyoscyamin — Imperatorin 


— — neben Scopolamin-Best., diinnschicht-chromatog.- 
densitom. 254, 416 

Hypnotika, Best. in Blut u. Harn, gas-chromatog. 
255, 254 

— diimnschicht-chromatog. 251, 284 

Hypobromit, Best. neben Bromit-Best., chronopotentiom., 
bzw. polarog. mit amperom. Indikation 251, 58 

— — neben Bromit-, Bromat- u. Bromid-Best., titr. 
(arsenitom.-),-potentiom. Verwend. v. OsO, 254, 226 

— — titr., automat., mit Kaliumhexacyanoferrat(II)- 
Standardlés. 255, 275 [Or] 

— — titr., -potentiom., mit Hisen(II)-salz in Diphos- 
phatmedium 251, 326 

Hypochlorit, Best., coulom.-titr. 254, 313 

— — in Bleichbadern, kontinuierl. enthalpim. 251, 282 


Ibogain, Best. in Harn, Blut oder Gewebe, UV-spektral- 
photom. 259, 411 

— Nachw. in biolog. Material, diinnschicht-chromatog. 
259, 411 

IFK, s. IPC 

Imenit, Analyse, titr., Riicktitration v. ADTA mit 
Quecksilber(II) 255, 78 

— Best. v. Al u. Ti, titr. (komplexom.-) 255, 153 

— — v. Nb, Zr, Mn, Cr, V u. Ca, réntgenfluorescenz- 
analyt. 251, 120 

— — v. V, spektralphotom. 255, 154 

Imidan(0,0-Dimethyl-S-phthalimidomethylphosphor- 
dithioat), Best. in Tauchflissigkeiten u. Sprays fir 
Tiere, spektralphotom., im UV, IR u. Sichtbaren 
253, 176 

— — in Vieh-Emulsionsbadern, Extr.- u. [R-spektro- 
skop. Verf. 257, 166 

Imidazole, Best. in Harn u. Serum v. Patienten mit 
Histidinimie u. Gesunden, automat. 260, 412 

— Dialkyl-triazeno—, Best., titr., nichtwaBr. 256, 147 

— N-unsubstit. u. N-substit. Nitro—, Trenn. u. gleich- 
zeitige Best. 258, 237 

— Nachw., diinnschicht-chromatog., mit Co(II) 254, 299 

— — in biolog. Flissigk. 251, 217 

Imidazolidinon-(2)-Derivate, Textilveredlungs—, gas- 
fliissig-chromatog. Untersuch. 255, 414 

Imidazolin, 1-(2-Aminoathyl])-2-n-pentyl-2- — u. 1-[2- 
[(2-Aminoathyl)aminoathyl]-2-n-pentyl-2- —, Best., 
titr.-MHz 258, 398 

Imide, Best., gas-chromatog. (submikro) 251, 157 

— Nachw., diinnschicht-chromatog., Verbesser. der Jod- 
Stairke-Meth. 256, 325 

Imidoxime, Best., titr., -potentiom., mit Kaliumdi- 
telluratocuprat(III) 254, 82 

Imin-Chelatbildner, Photochem. Titration v. — 255, 224 

Iminodibenzyle, Best., colorim. 259, 165 

Iminosiuren, Best. neben Aminosauren-Best., automat., 
verbessertes Verfahren 260, 330 

— — — in mehreren Proben mit einem einzigen analyt. 
System, automat. 260, 91 

— Nachw., papier-chromatog. 2538, 403 

Imipramin, Best., colorim. 259, 165 

— — in Gewebe u. Korperflissigkeit., colorim. 256, 253 
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— — neben ClO,--, ClO,-- u. Cl--Best., titr.,-potentiom., 
Verwend. des Katalysators OsO, 254, 64 

— — neben Cr(V]), titr., -amperom. 257, 220 

— — titr.,-automat., mit Kaliumhexacyanoferrat(II)- 
Standardlés. 255, 275 [Or] 

— Nachw. neben Cl0,--, Cl0,-- u. Cl0,--Nachw., 
papier- oder dinnschicht-chromatog. 260, 55 

Hypophosphit, Best. in Vernickelungsbadern, titr., 
potentiom. 252, 405 

— — neben Phosphit-Best. in ihren Gem., titr. (vana- 
dim-),-potentiom. 251, 54 

Hypoxanthin, Best. in Harn u. Plasma, enzymat.- 
differentialspektralphotom. 251, 340 

— — in Knorpel u. Knochenmark, diimnschicht-chro- 
matog.-reflexionsspektrom. 255, 91 


— u. tricycl. Derivate, Trenn., gas-chromatog. 260, 87 

Immunochemische Verfahren, Best. v. Kunitz-Soja- 
bohnen-Trypsin-Inhibitor 255, 95 

— — v. Pepsinogen in Magensaft u. Harn, Meth. nach 
Laurell 252, 79 

Immunodiffusionsverfahren, Doppellinear—, Best. v. 
Proteinen 254, 170 

— radiales, Wechselmeth. unter Verwendung v. Mikro- 
mengen Antisera 254, 162 

Immunoelektrophorese, Analyse v. Cytochrom ¢ 258, 251 

— Best. v. B-Lipoproteiden 258, 405 

— — v. Proteinen in Serum. routinemaB. 257, 326 

— Disk—, Best. der Zahl antigener Komponenten 
kompl. Gemische (Seren, Gewebeextr., Hormone, 
Enzyme) 257, 174 

— Identifiz. spezif. Niederschlagslinien in quantit. 
kompl. Mustern, immunchem. 256, 165 

— — kombin. mit Elektrofokussierung 254, 162 

— Simultan—, Best. v. Serumproteinen einschl. der 
Immunglobuline 260, 94 

— Verbesserung einer kommerziellen Apparatur 256, 142 

Immunoglobulin G, Best. in Cerebrospinalflissigkeit., 
immunodiffusionsmeth. 258, 169 

— Unterfraktionierung, siulen-chromatog., an Hydroxyl- 
apatit-Saule 256, 166 

Immuoglobuline, Best., Immunodiffusions-Meth. 258, 95 

Immuno-y-Globuline G, v. Kaninchen, Trenn., séulen- 
chromatog., an CM-Agarose-Gel 254, 162 

Immunoglobulinwerte, Best. in Serum neugeborener 
Kalber, Triibungstest 255, 326 

Immunokomplexe, Trenn. u. Analyse v. lésl. — mittels 
Raten-Zonenzentrifugierung 256, 165 

Immunologisch aktive Fragmente, Trenn., Membran- 
Verteilungs-Chromatog. 253, 412 

Immunologische Verfahren, Radio, Best. v. Placenta- 
lactogen in Serum 252, 271 [Or] 

Immunopricipitationstechnik, Best. v. Ferritin u. Ferri- 
tineisen in biolog. Gewebe 257, 89 

IMO 2000(8-Phenyl-imidazolidin-4-on), Best., colorim., 
mit p-Dimethylaminocinnamaldehyd 254, 410 

Imperatorin, Best. neben Xanthotoxin- u. Bergapten- 
Best. in Ammi majus-Frichten u. Formulierungen, 
diinnschicht-chromatog.-spektralphotom. 256, 148 
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Impfstoffe, Best. v. Al, mit Stilbazo 251, 283 

Impulsfluorimetrie, Best. v. DNS- u. Proteingehalt 
(simultan) in Tumorzellen 252, 328 [Or] 

Indanole, diinnschicht-chromatog. Verhalten einiger 
substituierter — auf mit einfachen Amiden imprag- 
nierten Celluloseschichten 255, 145 

Inden, Best. neben Cumarin-Best. in Luft, spektral- 
photom. 251, 189 

Inden-Cumaron-Harze, Differential-Thermo- u. thermo- 
gravim. Analyse 257, 163 

Indicatoren, acidobas., 2,4-Bis-(4-nitrobenzazo)-resorcin-6- 
sulfonsdure 254, 141 

— — Eigenschaften des Calcon-m-nitroanilids 251, 388 

— — Metall/Pyridin-2-aldehyd-2’-pyridylhydrazon- 
Komplexe als visuelle — I. Indicatorkonstante, 
Farbwechsel u. Titrationen, I]. Extraktive End- 
punktstitration u. pH-Bereiche der Extraktion 
2538, 141 

— — 1-(2’-Nitrobenzol)-2-acetylhydrazin 258, 375 

— — «-(Phenylazo)-4-nitrobenzyleyanid 254, 141 

— — Phthalsiure-2-nitro-phenyl-hydrazid 258, 375 

— — Verhalten in Misch. aus Wasser u. Dioxan 251, 388 

— Erichromschwarz als Adsorptions— 252, 37 

— Farbwechsel bei chem. — Farbspezifikationen u. ihre 
Genauigk. 257, 143 

— 2-Hydroxy-1-(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphtylazo)-3- 
naphthoesaure u. Hydroxynaphtholblau fir die Best. 
v. Ca mit ADTA 252, 394 

— lonenassoziierung zwischen — u. indifferenten 
Elektrolyten 259, 42 

— metallochrome, Sulfonaphtholazoaminokresole zur 
Best. der Wasserharte 251i, 264 

— — Q-(2-Thiazolylazo)-4-chlorphenol-Komplexe 255, 62 

— metallfluorescente, fluorim. Untersuch. 254, 304 

— — N-Carboxyalkylderivate v. Naphthylaminsulfon- 
sduren 251, 265 

— — zur chelatom. Titrat. 251, 388 

— — — 2653, 138 

— Redox, fir Titrationen in stark sauren Medien 
2538, 141 

— — radioakt. Kryptonat v. Silber bei Fallungstitrat. 
258, 141 

— — theoret. Wirkungsweise 258, 375 

— — Triphenylmethanfarbstoffe bei Titr. mit Dichromat 
254, 110 [Or] 

— — — fir jodom. Titr. 258, 128 [Or] 

— — — zur cerim. Best. v. Ti(II), Cr(II) u. Cu(I) 

254, 128 [Or] 

— Resorcylsauren zur direkten Titration von Fe(III) mit 
ADTA 252, 38 

Indium, Best., aktivierungsanalyt. (photonen-) 254, 380 

— — extr.-spektralphotom., mit Brenzcatechinviolett 
258, 377 

— — — mit 5,7-Dibrom-8-hydroxy-chinolin 257, 211 

— — — mit Rhodamin B u. einigen seiner Alkylester 
256, 49 

— — gravim. oder titr., als Perjodat 257, 363 

— — in Ag-halt. Halbleiterleg., polarog. 257, 382 

— — in Cu-, Zn- u. Pb-Produkten, Extr. mit Alkyl- 
phosphorsauren 251, 194 

— — in Gesteinen, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
258, 313 

— — in Granit u. Ga, aktivierungsanalyt. (neutronen-), 
mittels unterstéchiom. Substitution 258, 313 


Impfstoffe — Indium 


— — in Halbleiterlegierungen, polarog. (wechselstrom-) 


257, 299 


— — in Halbleiterlegierungen u. kosmischen Partikeln, 


coulom.-titr. 258, 215 

— in homogenen Mischungen, polarog. 258, 52 

— in Laugen (Betriebs-) der chlorierenden Réstung, 
atomabsorptions-spektralphotom. 258, 232 

— in Leg., spektralphotom., mit versch. bas. org. 
Farbstoffen 258, 320 

— in natirl. Proben, fluorim., unter Anwend. v. 
Rhodaminfarbstoffen 253, 385 

— in Pb/In/Ni-Legierung, coulom.-titr., nach elektrolyt. 
Abscheid. v. Pb 257, 299 

— in Regenwasser, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
255, 68 

— in Ti, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 255, 290 
— in Wasser (See-), aktivierungsanalyt. (neutronen-), 
nach Anreicher. durch chelatisierenden Ionenaustausch 
2538, 306 

— in Zn- u. Pb-Erzen, Mitfallung u. Diathylather- 
extr. 261, 277 

— luminescenzspektrom. 264, 221 

— neben Ag- u. Cd-Best. (simultan) in ternadren Leg., 
coulom.-titr. 259, 63 

— neben Cd-Best. in Ag-Targets-Lésungen, fallungs- 
analyt.-gravim. 259, 324 

— neben Cd u. Sn, spektralphotom., mit Brenzcate- 
chinviolett 257, 53 

— neben Cd- u. Zn-Spurenbest. in Pb, polarog. 
(invers-) 256, 228 

— neben Co-, Fe- u. Cd-Spurenbest. in elektrolyt. 
Lésungen v. Zinksulfat, aktivierungsanalyt. (neu- 
tronen-) 251, 61 

— neben Ga-, Co-, Cr-, Pb- u. V-Best. in Kohlen- 
asche, spektrog. 256, 77 

— neben Tl(I)- bzw. Ga(III)-Best., titr. 260, 53 

— — titr., -amperom., mit Thiooxin 256, 219 

— photom. (mikro) 255, 391 

— polarog., in monoathanolaminhaltiger Lésung 
252, 376 [Or] 

— spektralphotom., mit Gallion 258, 148 

— — mit Kaempferol 259, 48 

— — mit Stilbazo 254, 221 

— spektrofluorim., mit 2,2’-Pyridylbenzimidazol 251, 52 
— spektrog., nach Mitfall. an basischen Farbstoffen 
2538, 215 

— titr. 256, 309 

— titr. (komplexom.-), mit ADTA gegen Eisen-N- 
benzoyl-phenylhydroxylamin 254, 221 

— — mit ADTA im UberschuB u. dessen Verviel- 
fachung durch Bleijodat 255, 223 

— v. Metallspuren, Anreicher. durch Extr. der Ma- 
krokomponente mit Alkylphosphorsduren 251, 266 
— v. Ni, spektralphotom., mit TAN 258, 78 

— v. Sb(III)-Spuren, polarog. 258, 225 

— v. Tl, extr.-photom., mit Methylenblau oder 
Methylengriin 256, 376 

—v. V(V), durch eine kinet. Meth. m. H. v. Nerolin- 
saure 2538, 68 

Extr. als Chlorkompl. in Gegenw. v. Fe(III) oder Ga 
im UberschuB 256, 215 


— — aus waBrigen halogenid- u. thiocyanathalt. Lés. 


durch Lés. v. fliissigen Anionenaustauschern in org. 
Lésungsmitteln 256, 218 


Indium — Infusionslésungen 


— — mit 5,7-Dibrom-8-hydroxychinolin 258, 310 

— — mit Tri-n-butylphosphat 254, 374 

— — — 257, 211 

— Interaktion mit 2-Brom-4,5-dihydroxy-benzol-(1-azo- 
1’)-benzol-4’ -sulfonsiure (Na-Salz), spektralphotom. 
Untersuch. 257, 47 

— Kompl. mit Alizarinrot 8, Extr. als 1,3-Dipheny]l- 
guanidiniumsalz 257, 148 

— — mit Brenzcatechinviolett, spektralphotom. Unter- 
such. 257, 211 

— — mit 1-(4-Carboxy-2-thiazolylazo)-2-naphthol, 
spektralphotom. Untersuch. 257, 363 

— — mit PAN bzw. mit PAR, Extr. u. spektralphotom. 
Untersuch. 260, 147 

— — mit 4-(2-Thiazolylazo)-resorcin, spektralphotom. 
Untersuch. 254, 220 

— Nachw. neben Al-, Ti-, Fe- u. Ga-Nachw., diinn- 
schicht-chromatog., auf Cellulose 257, 348 [Or] 

— — neben Cu-, Pb-, Ag-, Mg-, Cd-, Sn- u. Zn-Nachw., 
diinnschicht-chromatog., auf Cellulose 257, 347 [Or] 

— — neben Ga-, Fe-, Al u. Ti-Nachw., diinnschicht- 
chromatog. 251, 319 

— — neben Ga-, TI(III)-, Zn- u. Cd-Nachw., diinn- 
schicht-chromatog., als Diathyldithiocarbamidat- 
Kompl. 254, 211 

— polarog. Verhalten 258, 52 

— radiochem. Trenn. v. Cd im binaren Gem. u. v. Sn u. 
Te im ternaren Gem. durch Extr.-Chromatog. im 
System Amberlite LA-2/HCl 257, 212 

— Sorption aus org. Lésungsmittel/Saure-Gem. an 
Ionenaustauscherharzen u. chromatog. Papier 258, 212 

— spektralphotom. Untersuch. einiger R-Salzderivate 
als Reagentien 251, 319 

— Trenn. v. Al u. Ga, siulen-chromatog. (anionenaus- 
tausch-), m. H. v. Milchséiure 255, 289 

— — v. Ga, extr. u. sdulen-chromatog. (verteilungs-), 
mit Tri-(2-athylhexyl)-phosphat u. Di-(2-athylhexyl)- 
phenylphosphat als stationare Phasen 260, 305 

— — v. Ga u. Al, ionenaustausch-chromatog., in 
Dimethylsulfoxid-Lés. 253, 44 

— — v. Ga u. TI, siulen-chromatog. 255, 57 

— — v. Zn, siulen-chromatog. (extr.-), im Brom- 
wasserstoff/Tributylphosphat-System 259, 306 

Indium-111, Abtrenn. des im Zyklotron produzierten 
— v. einer Silbermatrix 256, 308 

Indium-113m, Trenn. v. 11°Sn, séulen-chromatog., an 
ZrO,- oder ZrO,-Hydrat im Vergl. 256, 309 

Indium(II1), Best. neben Cd im 1000-fachen UberschuB, 
titr.-KMR-spektrom. 260, 130 

— — neben Ga(III)-Best. neben Al(III), spektralphotom., 
nach extr. Trenn. aus waBr. Hallidmedien mit Adogen- 
364 in Toluol 254, 309 

— — spektralphotom., mit Pyronin G 256, 218 

— — titr., -spektropolarim., mit D-(—)-1,2-Propylen- 
diamintetraessigsdure 254, 217 

— Kationenaustauscherverh. in schwefelsauren, waBr. 
org. Lés. 257, 362 

— Kompl. mit Brompyrogallolrot, spektralphotom. 
Untersuch. 254, 217 

— Nachw. neben Al-, Ga(III)- u. Tl-Nachw., papier- 
chromatog. 256, 305 

— Reduktion u. Best. v. ultrakleinen Konzentrationen 
an einer Hg-Elektrode 254, 373 

Indiumacetat, Best., titr.,-potentiom., nichtwiBr. 258, 146 
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Indiumantimonid, Best. v. Beimengungen in — hoher 
Reinh., spektrochem., durch Extr. mit Di-(2-athyl- 
hexyl)-phosphorsadure 255, 289 

— —v.8, polarog. 258, 379 

Indiumerze, Best. v. Tl, extr.-photom., mit Methylen- 
blau oder Methylengriin 256, 376 

Indiumhalogenide, Extr. in org. Lésungsmittel, relative 
Wirkungsgrade versch. org. Lésungsmittel 257, 211 

— — theoret. Annaher. der Verteil. v. solvatierten 
Tonenpaaren 257, 211 

Indiumhydroxyacetat, Best. neben Thalliumacetat-Best., 
titr. 259, 306 

Indiumlegierungen, Best. v. In, Sb, Au, Ga, Ni, Sn u. Bi, 
aktivierungsanalyt. (neutronen-) 258, 320 

Indol, Deriv., Extr. aus waBr. Lésung durch Adsorption 
auf neutralem Polystyrolharz 260, 334 

— — u. Brenzcatechinamine, Trenn., diinnschicht- 
chromatog. 260, 334 

— Metaboliten, Best. in Harn, gas-chromatog. 252, 73 

Indolalkylamine, diinnschicht-chromatog. Best. v. 
Bufotenin u. 5-Methoxy-N:N-dimethyltryptamin mit 
o-Phthalaldehyd 258, 390 

Indolamine, Chromatog. v. Stoffwechselprodukten biog. 
Amine u. verwandten Verb. 2538, 401 

— Nachw., diinnschicht-chromatog.-mikrospektro- 
fluorim., auf Silicagelschicht nach Kondensation mit 
Formaldehyd 255, 332 

Indol-3-carbonsiuren, Hydroxy—, Trenn., diinnschicht- 
chromatog. 255, 402 

Indole, 1-Alkyl—, Best. in Tabakrauch v. Zigaretten 
252, 61 

— Charakterisierung, diinnschicht-chromatog. (auto- 
transfer-)/massenspektrom. kombin. 263, 91 

— Chromatographie natiirlich vorkommender — an 
Cellulosediinnschichten u. Sephadexsaulen 255, 403 

— Dinnschicht-Elektrophorese 2538, 402 

— 5-Hydroxy—, Best. elektrophoret. (diinnschicht-) 
256, 92 

— Identifiz. u. Isolierung, massenspektrom., als Poly- 
nitrofluorenon-Kompl. 256, 64 

— Nachw., papier-chromatog., unter Verwend. eines 
Referenzsystems 255, 96 

— — zerstérungsfrei durch Elektronenacceptoren 251, 79 

— Trenn., diinnschicht-chromatog. 251, 80 

— Trenn. natirl. vorkommender — in saure, basische, 
amphotere u. neutrale Fraktionen durch Ionenaus- 
tauscher-Chromatographie 254, 84 

Indolessigsiure, Best., papier- sowie diinnschicht-chro- 
matog. 257, 380 

— 5-Hydroxy—, Best. in Rattenhirn, fluorim. 256, 174 

Indolin, N-subst. Nitroiso—deriv., qualit. u. physik.- 
chem. Untersuch. 251, 405 

Indolmelanogene, Nachw. in Harn, diinnschicht-chro- 
matog. 254, 250 

Indolsiuren, Deriv., Trenn., gas-chromatog., mit OV-101 
flissiger Phase 256, 329 

Indolyl-8-essigsiiure, Best., colorim., nach Gordon- 
Weber, hemmender EinfluB v. Nitrit auf die Farb- 
entwicklung 251, 80 

— Dinnschicht-Chromatog. 251, 80 

— 5-Hydroxy—, Best. in Harn u. Cerebrospinalflissig- 
keit, fluorim. 254, 244 

Infusionslésungen, Nachw. v. Aminosauren, papier- u. 
diinnschicht-chromatog. 254, 409 
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Injektionslésungen, Best. v. x-Tocopherol in éligen—, 
spektralphotom. 251, 286 

— Identifizierungssystem auf Grund der Spektral- 
charakteristik. II. Das Klassifizierungssystem. IIT. Die 
Bearbeitung der Information fiir das Klassifizierungs- 
system 251, 283 

Inosin, Best. in Knorpel u. Knochenmark, diinnschicht- 
chromatog.-reflexionsspektrom. 255, 91 

— 1-Methyl—, Nachw. in Harn, saulen- u. papier- 
chromatog. 253, 93 

Inosinmonophosphat, Trenn. v. AMP, CMP, GMP u. 
UMP, saiulen-chromatog. (ionenaustausch-) 260, 339 

Inosinsiiure, Best. in Fleischextrakten u. Fertigsuppen- 
Erzeugnissen, diinnschicht-chromatog.-remissions- 
spektralphotom. 259, 73 

— — in Muskelgewebe, siiulen-chromatog.-spektral- 
photom. 259, 247 

Inosit, Trimethylsilylather u. Acetatester, gas-chro- 
matog./massenspektrom. Untersuch. 256, 168 

Inosit-Polyphesphate, Gel-Chromatog. v. — u. des Hamo- 
globin-Inositol-Pentaphosphat-Komplexes v. Vogeln 
254, 250 

Inososen, Best., titr., mit Somogyi Reagens 259, 236 

Insekten, Best. v. Dursban 254, 405 

Insidon, s. Opipramoldihydrochlorid 

Instrumentation, Advances in analytical chemistry and 
—, Band 9 (Winefordner) 259, 389 [L] 

— Analyse v. Digital- u. Analog-Systemen u. Kompo- 
nenten 258, 217 

— Anwendung des Hall-Effektes 258, 139 

— Apparat fiir Membranfilter als veraschbares Filter- 
papier fir die quantit. Analyse 260, 44 

— Apparatur zur Untersuch. v. Léslichkeiten nicht- 
fluchtiger, luft- u. wasserempfindlicher Feststoffe im 
kleinen MaBstab 259, 40 

— automat. System fiir fundamentale Charakteri- 
sierung chemischer Reaktionen 258, 46 

— automat. wirkende Pipettenapparatur fiir schnelle 
Flissigkeitsabgaben 259, 301 

— Digitalpotentiostat 260, 142 

— Eluatensammler fir analyt. Gas-Chromatographen 
260, 45 

— Gasometer, bidirektional-registrierendes mit einem 
Fihler im festen Zustand 260, 142 

— Gerat zum Unterteilen fester Substanzen, die nicht- 
fluchtig, luft- u. wasserempfindlich sind 259, 43 

— in der Massenspektrometrie org. Verb., ESR-Spektro- 
skopie, Fluorescenz- u. Phosphorescenz-Spektroskopie 
u. Emissions-Spektralanalyse 258, 129 

— Konstruktion u. Eichung eines Gerates zur absoluten 
Messung der Gesamtluminescenz bei niedrigen Inten- 
sitaten 260, 45 

— Peak-Verzerrung, Analyse v. sich iberlappenden 
Kurven 258, 139 

— Permeationsréhren u. ihre Arbeitscharakteristika 
260, 42 

— Rotameter-Typ StroémungsgeschwindigkeitsmeBgeriit 
zur kontinuierlichen Registrierung unter Verwendung 
eines photoelektr. Transducers 258, 218 

— System zum kontinuierlichen Pumpen v. Lésungs- 
mitteln bei niedrigen DurchfluBgeschwindigkeiten 
259, 43 

— Untersuch. einiger galvan. Zellen 259, 43 


Injektionslésungen — Ionenaustausch 


Instrumentelle Analytik, Datenverarbeitung in der — 
259, 220 

— Méglichkeiten des Einsatzes v. EDV-Anlagen in der — 
256, 14 [Or] 

Insulin, Best. neben Metallionen (versch. bivalente-), 
titr. 251, 217 

— — radioimmunolog., laboratoriumsmaBiger Einsatz v. 
dextranumhiillter Holzkohle 254, 409 

— —vy.J in jodiertem —, aktivierungsanalyt. (neu- 
tronen-) 257, 247 

— — y. Zn, atomabsorptions-spektralphotom. 251, 160 

— Handels-Typen, papier-chromatog. Untersuch. 

254, 159 

— immunreaktive Substanzen, elektrophoret. Charak- 
terisierung an Polyacrylamidgel 258, 160 

Interferometrie, analytische — (Nebe) 255, 136 [L] 

— hologr., Best. der Brechungsindices v. stark alkal. 
Lésungen 258, 331 

— Laser—, Probleme 258, 209 

— mit Fourier Transform-Spektrometer, Probenahme u. 
Auswert. 254, 294 

—u. Rechensysteme 259, 225 

Intrinsic-Faktor, Best., Aktivkohle-Methode mit Mem- 
branfiltration 259, 409 

Inulin, Best., spektralphotom., mit Resorcin 254, 175 

— 3§H-mark., szintillations(flissig-)-zahlmeth. 260, 411 

— §H- oder 4C-mark., Nachw. u. Entfernung v. nieder- 
molekularen Fragmenten, Gelfiltration 254, 395 

Invertase, Aktivitaét des mensch]. Dinndarms, saulen- 
chromatog. Untersuch. 251, 220 

— Chromatog. an DEAE-Cellulose 251, 220 

Invertzucker, Best. in Orangensaft 256, 395 

— — in Saccharose u. Zuckersirup, turbidim. 251, 410 

Ionen, anorg., Best. in Textilfasern, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 251, 134 

— — Extrakt. mit Di-n-butylearbamoylphosphonat aus 
salzsauren Los. 255, 387 

— — Sorption aus org. Lésungsmittel/Saure-Gem. an 
Ionenaustauscherharzen u. chromatog. Papier. II. Cd 
u. In 258, 212 

— — Trenn., elektropherog. (papier-) 257, 353 

— Best., titr. (redox-), mit Ag(III) 254, 304 

— Gemischtligandkomplex—, Trenn., ionophoret. (gegen- 
strom-), kontinuierl. 257, 97 [Or] 

— Konzentrationsbest. mit ionensensitiven Elektroden 
unter Verwendung komplexierender Hilfsreaktionen 
251, 1 [Or] 

— Paarkomplexe, Gas-Chromatog. 251, 157 

— Trenn., diinnschicht-chromatog., an Proteinschichten 
256, 293 

— — dinnschicht-chromatog. (ionenaustausch-), mit 
fliiss. Anionenaustauschern u. Eluier. mit H,SO, 
258, 36 

— —— — u. HF-halt. Elutionsmittel 258, 36 

— — durch Schaum 254, 133 

— — hochspannungselektrophoret. 251, 384 

Ionenaktivitit, Ermittlung, fiir nicht assoziierte Chloride 
bei hoher Ionenstarke 252, 389 

— modifiz. Debye-Hickel-Gleichung zur Berechnung v. 
Aktivititskoeffizienten m. H. der in Elektrolytlés. 
gemessenen — 255, 48 

— Untersuch. in reinen NaCl-Lés. 255, 384 

Ionenaustausch, Anionen-, Gleichgewichte in alkal. 
Medien 254, 294 


Jonenaustausch — IR-Spektren 


— in geschmolzenen Salzen, IV. Eigenschaften v. 
kristallinem Zirkoniumphosphat in NaNO,/KNO,- 
Schmelzen bei 450°C 254, 294 

— an introduction to — (Paterson) 255, 136 [L] 

Tonenaustauscher, Anionenaustauscher der Viny]l- 
pyridinreihe, Sorption v. Kationen im Einflu8 der 
Lésungszusammensetzung 258, 294 

— — lipophile, aus chlorhydroxypropyliertem Sephadex 
u. Cellulose, Herstellung 259, 370 

— — mit quaternéren Ammoniumgruppen, Zersetzungs- 
reaktionen in alkal. u. oxydierenden Medien 258, 131 

— — Sorptionsgleichgewicht v. Kationen an auf Basis v. 
Polyathylenpolyaminen synthetisierten — 256, 208 

— — Untersuch. v. komplexbildenden — 256, 138 

— anorg., Ionen-Sieb-Higenschaften in geschmolzenen 
Lésungsmitteln 260, 300 

— — Zeolithe als Mikrostandards 260, 37 

— — Zirkoniumtellurat 256, 289 

— aus Styrol-Divinylbenzol-Acrylsiure-Terpolymeren 
hergestellte Harze, [R-spektroskop. Untersuch. 

257, 75 

— Best. v. Aminogruppen (prim., sek. u. tert.-) in An — 
254, 234 

— — v. Wasser in —harzen 254, 234 * 

— — — titr., nach Karl Fischer, u. Meth. durch 
Trocknung 251, 130 

— chelatbildende Harze auf 1,8-Dihydroxynaphthalin- 
O,O-diessigsaure — Basis zur Abtrenn. des Zr v. Hf 
u. a. Elementen 251, 320 

— Eigenschaften groBsporiger Harze, Gleichgewicht u. 
Kinetik des Austausches v. Jonen in Wasser/Lésungs- 
mittel-Gem. 258, 294 

— halbkontinuierl. amperom. Untersuchung der Kinetik 
am — 258, 131 

— handelstibl. Harze, Siebverfahren, automat., unter 
entionisiertem Wasserstrom 259, 293 

— Kationenaustauscher CM-Sephadex, Derivate mit 
starker Quellfahigkeit in nichtwaBrigen polaren 
Lésungsmitteln 258, 211 

— — komplexbildende Cellulose mit «(f)-Alanin-N,N- 
diessigsiiure-Ankergruppen 259, 118 [Or] 

— — makroreticulare Harze, Best..der Porositaét im 
hydratisierten Zustand durch KMR-Spektrometrie 
259, 293 

— KMR-Studien itiber —, II. Additivitat der Gegenionen- 
effekte 255, 42 

— 1H-KMR-Studien tiber Systeme v. binéren waBrigen 
Lésungsmitteln u. Dowex 50 W 255, 42 

— komplexbildender—, mit Dioximgruppe 257, 280 

— kristalline unlésliche saure Salze vierwertiger Metalle. 
X. Fasriges Thoriumphosphat 254, 40 

— makroretikulare chelatbildende — 256, 208 

— NaBgewichte v. —harzperlen durch Zentrifugieren 
258, 131 

— nitrierte Polyaminharze, fir Alkali- u. Erdalkali- 
metalle 251, 380 

— perlférmige Mikrostandards, Entwicklung u. 
Charakterisierung 2538, 52 

— Oxide u. Hydro-Oxide 259, 370 

— Salicylaldoximderivate als selektive flissige — 

257, 281 

— Sorptionsverhalten v. einigen Kationenaustauschern 
auf Polystyrolbasis in wiBrigem Dioxan bzw. Di- 
methylsulfoxid 251, 380 
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— Struktur u. Eigenschaften v. Zinkhexacyanoferrat- 
Analogen 255, 373 

— Untersuch., KMR-spektrom. 252, 384 

— Untersuch. der Wasserbewegung von Ionenaus- 
tauscherharzsystemen, durch kernmagnet. Doppel- 
resonanz 252, 385 

— Verhalten v. Kat— Ammonium-12-molybdato- 
phosphat. I. Trennung v. Rb, Tl u. Cs 254, 53 

— Zinn(IV)-hexacyanoferrat(II), Synthese, Verhalten u. 
Zusammensetzung 259, 370 

— (Dorfner) 255, 369 [L] 

Ionenaustauschercapillaren, Sorption u. Desorption des 
Chloro-Eisenkomplexes am Capillartyp eines stark 
basischen Anionenaustauschers 257, 37 

Tonenaustauschermembranen, fliissige An—, Abhangigkeit 
des Selektivitatsfaktors v. der Konzentration an 
organischem Salz 260, 37 

— Transportmechanismus v. Gegenionenspuren 251, 380 

Tonenaustauscherperlen, als geeichte mikroskopische 
Radioaktivitatsquellen 255, 50 

Tonenaustauscherprozesse, Ermittlung der Kinetik m. H. 
v. KMR-Messungen 255, 42 

Ionencyclotron-Resonanzspektroskopie, Ionenanalysator- 
zelle mit Falle fiir positive [onen fiir die — 256, 44 

Ionen-Meter, eine neue Gruppe v. MeBgeraten fiir die 
direkt-potentiometrische Konzentrationsbestimmung 
256, 45 

Ionenpaarbildung, papier-elektrophoret. Untersuchung, 
VII. Einflu8 der IonengréBe auf die Ionenpaar- 
Bildung 260, 149 

Tonium, s. Thorium-230 

Ionophorese, Apparatur zur kontinuierlichen Durch- 
fluB — 254, 142 

— Vektor-Schema 268, 359 [Or] 

— Zonenformen bei der — 256, 293 

Ionophorese, Gegenstrom, in der Aktivierungsanalyse 
258, 130 

— kontinuierl. Trenn. sehr ahnlicher Gemischtligand- 
komplexionen 257, 97 [Or] 

— Trenn., Pu(IV) v. Am(III), kontinuierl. 255, 391 

— — v. Radionukliden 258, 329 

TIopanoicum, Best. v. J, rontgenfluorescenzspektrom. 
(radioisotopen-) 258, 405 

IPC(sopropyl-N-phenylcarbamat), Best. in Blut, 
spektralphotom. 258, 255 

— — in Ernteprodukten, photom. 258, 398 

— Best., titr.,-amperom. 255, 201 [Or] 

Ipecacuanha, Best. v. Alkaloiden(gesamt) u. Cephaelin 
256, 149 

Ipecacuanhawurzel, Best. v. Emetin u. Cephaelin 254, 416 

Ipronidazol, Best. in Futtermitteln, gas-chromatog. 
257, 400 

— — in Lebensmitteln, gas-fliissig-chromatog. 256, 96 

IR-Mikrospektrometer, mit Verwendung des Helium- 
rickstoBes zur Bestimmung des Effluats bei der 
Capillar-Gas-Chromatographie 260, 383 

IR-Reflexions-Spektralphotometrie, s. Reflexions- 
Spektralphotometrie, IR 

IR-Spektralphotometer, Perkin-Elmer Modell 421, digitale 
MeBwerterfassung 254, 279 [Or] 

IR-Spektren, Computer-System zur Sichtung v. Loch- 
karten 258, 51 

— Emission, laserinduzierte, v. 36 aliphat. u. aromat. 
Verb. 260, 35 
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IR-Spektren (Forts.) 
— IR-vapour spectra (Welti) 255, 369 [L] 
— of inorganic and coordination compounds (Nakamoto) 
255, 136 [L] 
— v. Steroiden 254, 177 [Or] 
— (Steele) 258, 289 [L] 
IR-Spektrometer, Hilger-Watts H-1200, Ausgabe digi- 
taler Daten 258, 34 
— verbunden mit gas-chromatog. Diinnschichtcapillar- 
oder gepackten Siulen zur Schnellregistrier. v. 
eluierten Fraktionen 257, 357 
IR-Spektrometrie, Abschitzung der TG-Stufen v. therm. 
Zersetzungen, bei denen zwei Gase entstehen 254, 47 
— Analyse v. Kresolisomeren u. tert. Butylphenol- 
Isomeren 251, 127 
_— — v. org. Verb., Ubersichtsbericht 254, 293 
— auswechselbare, mit Polyathylen fixierte Zelle fir das 
Gebiet des fernen IR 255, 386 
— automat. Probenwechsler 254, 141 
— Best. v. P. in SiCl, u. GeCl, 253, 79 
— — v. Piperazinringen in Athylenaminen, Poly- 
athylenaminen 252, 60 
— derivative, u. ihre Anwend. zur Analyse nicht 
getrennter Banden 253, 284 
— Emission, laserinduzierte, quantit. Untersuchungen 
mit Kivetten mit langem Lichtweg 260, 34 
— Emissionsspektren org. Komponenten ausgelést durch 
Laser Strahlung 251, 376 
— Herstellungskontrolle v. 4 A-Molekularsieben 256, 43 
— Interferometrie u. Rechensysteme 259, 225 
— KBr.,,Pupillen’’-Technik zur Analyse v. 1 ug-Proben 
in einer mit einem normalen 13 mm-PreBwerkzeug 
angefertigten KBr-Tablette 255, 371 
— kombin. mit Diinnschicht- u. Papier-Chromatog. im 
Mikrogramm-Bereich 252, 387 
— — mit Gas-Chromatographie, Analyse v. atherischen 
Olen u. Essenzen mit dem Extrocell-System 
252, 145 [Or] 
— — — Fraktionssammler mit kleinem Kihler 255, 380 
— — — unter Verwend. einer DurchfluBzelle fir 
Flissigkeiten II. 252, 385 
— — mit Thermogravimetrie, Nachw. v. NH, u. H,O 
aus therm. Zersetzungsreakt., kontinuierl. 258, 137 
— — mit Thermogravimetrie/Gas-Chromatographie, 
Analyse v. org. Gem. 260, 46 
— Kontaminations-Kontrolle in der Mikroanalyse 
257, 37 
— kontinuierliche Aufnahme v. unbestindigen Pro- 
dukten der Gas-Festkérper-Reaktionen in K Br- 
Tabletten 258, 209 
— Mikromethoden, Vergleichsuntersuchung 255, 371 
— Ringgehaltsabhangigkeit der spezif. Extinktions- 
koeffizienten der C=C-Valenzschwingungsbande bei 
1610 cm 254, 131 
— Strukturgruppenanalyse fiir héhersiedende KW- 
Stoffgemische u. Mineralélanteile in Verb. mit KMR- 
Spektroskopie u. Elementaranalyse 255, 177 [Or] 
— Technik inerter Gasmatrices 259, 291 
— Theory and practice of infrared spectroscopy. 2. Aufl. 
XIV. (Alpert, Keiser, Syzmanski) 257, 194 [L] 
— Transfertechnik fir diinnschicht-chromatog. getrennte 
Mikrogrammengen 255, 383 
— Untersuch. v. Adenosintriphosphat/Metall-Kompl. 
255, 92 
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— — y. Flissigkeiten unter erhdhtem Druck, Zelle 
259, 291 

— — v. org. Verb. 256, 288 

— — y. sehr verdiinnten Lésungen u. Gasen im nahen 
IR unter Verwendung eines Zusatzes zum Cary 
14-Spektrometer 260, 383 

— VorsichtsmaBnahmen bei der Untersuchung v. festen 
Proben am Beispiel des Silberacetats 253, 130 

— (Hediger) 258, 269 [L] 

— (Maas) 258, 369 [L] 

IR-Technik, Mikromethode 258, 43 

Iridium, Best., atomabsorptions-spektralphotom. 253, 222 

— — — m.H. einer Lachgas/Acetylen-Flamme’ 258, 20 
[Or] 

— — coulom.-titr., oder titr. 252, 399 

— — fluorim. 251, 62 

— — in Meteoriten, aktivierungsanalyt. (neutronen-)- 

y-y-koinzidenzspektrom. 253, 72 

— — in Mg/Fe-Gesteinen, atomabsorptions-spektral- 
photom. 258, 313 * 

— — in Pt-Metallen-Gem., papier-chromatog.-kinet.- 
photom. 258, 230 

— — katalym., m. H. des Systems Ce(IV)-As(III)- 
Ferroin-Cl- 255, 394 

— — kinet., tiber die Oxydat. v. Diphenylamin mit 
Cer(IV)-sulfat 257, 62 

— — neben Os-, Ru- u. Au-Best. in Pt, aktivierungs- 
analyt. (neutronen-) 251, 200 

— — neben Pd- u. Pt-Best. im ternaren Gem., fallungs- 
analyt. 258, 231 

— — neben Rh-Best., coulom. 259, 147 

— — neben Rh-, Pd- u. Pt-Best., atomabsorptions- 
spektralphotom. 251, 101 [Or] 

— — spektralphotom., mit N,N’-Di-(2-naphthyl)-p- 
phenylendiamin 256, 56 

— Trenn. v. Rh, fallungsanalyt., mit NaBH, 259, 53 

— UV-spektralphotom. Verhalten als Chlorkomplex 
260, 369 [Or] 

Tridium(II1), Best., extr.-photom., als Assoziat des 
Bromostannat(II)-Mischkompl. mit org. Basen 257, 62 

Tridium(IV), Best. neben Os(IV)- u. Pt(IV)-Best., 
spektralphotom., mit Oximidobenzotetronsaure 
254, 388 

— — spektralphotom., mit 8-Hydroxychinolin-N-oxid 
253, 151 

Isatin, Thiosemicarbazon, Best., titr.,-potentiom. 256, 327 

Isoamylalkohol, Best. v. Isoamylchlorid-Spuren in waBr. 
Lés. v. — 251, 125 

Isoamylchlorid, Best. in waBr. Isoamylalkohollés. 
251, 125 

Isoascorbinsiure, Best. neben L-Ascorbinsiure-Best., 
polarog. 258, 169 

Isobutanol, Best. neben Butanol-Best. in ihrem Gem., 
durch Oxydat. mit Cer(III)-perchlorat (mikro) 
256, 365 

Isochinolin, 1- u. 3-Cyan— Derivate, Kompl. mit Fe(II), 
Cu(I) u. Co(II), spektralphotom. Untersuch. 258, 140 

— Tetrahydro—, Vorlaufer, Identifiz. in Trichocereus 
cuzcoensis u. Marginatocereus marginatus, gas- 
chromatog./massenfragmentog. 260, 169 

Isocyanat, Best. in aromat. Verb., colorim. 258, 235 

— — in Polymeren neben reaktiven Halogeniden, titr. 
258, 148 

Isocyanate, aromat., Best., in Luft, Feldmeth. 251, 189 


Isocyanate — Isotopenverdiinnungsanalyse 


— Toluylendi—(freie monomere-) u. Hexamethylendi—, 
Best. in PUR-Anstrichstoffen 257, 119 [Or] 

Isocyanatgruppen, radiochem. Best. restlicher — in 
léslichen Polyurethanen 254, 233 

Isocyanidbildung, Priifschema v. Geruchsnachweis- 
reaktionen mit — 257, 141 

Isodesmosin, Best. in Elastinhydrolysaten 257, 247 

Isoenzyme, alkal. Phosphatase —, Trenn., elektrophoret. 
(disc-) 255, 336 

— Lactat-Dehydrogenase—, Nachw., elektrophoret. 
(disk-), TemperatureinfluB 256, 240 

Isoflavone, Nachw. neben Cuméstrol-Nachw. in ihrem 
Gem., diinnschicht-chromatog. 259, 59 

— — neben Sojabohnenisoflavonen- u. -isoflavonglyko- 
siden-Nachw., diinnschicht-chromatog. 259, 72 

— Sojabohnen—, Nachw. neben ihren Isoflavonglyko- 
siden- u. anderen Isoflavonen- Nachw., diinnschicht- 
chromatog. 259, 72 

Isoflavon-Glykoside, Sojabohnen—, Nachw. neben ihren 
Isoflavonen- u. anderen Isoflavonen-Nachw., diinn- 
schicht-chromatog. 259, 72 

Isoindolin, 5-Amino—sulfat, Nachw. u. Best., diinn- 
schicht-chromatog., photom. u. UV-spektralphotom. 
256, 408 

— Arylsulfonylharnstoffindoline Best., titr. 258, 251 

— Best. in Harn, polarog. 258, 91 

— Derivate, qualit. u. phys.-chem. Untersuchungen an 
Isoindolin-Arylsulfonylharnstoff-Verbind. u. Iso- 
indolin-Nitroharnstoff 259, 395 

Isoleucin, Trenn. v. Leucin, diinnschicht-chromatog. 
258, 410 

Isolysergsiure, Trenn. v. diastereoisomeren (-+-)-1- 
Hydroxy-2-butylamiden der p- u. L- —, diinn- 
schicht-chromatog. 264, 161 

Isolysergsiureamid, Isolier. u. Identifiz. in Argyreia 
nervosa 255, 319 

Isomaltase, Aktivitat des mensch]. Dinndarms. saulen- 
chromatog. Untersuch. 251, 220 

Isomethadon, Metabolite, Best. in Leberhomogenat, gas- 
chromatog. 259, 175 

Isomytal, s. Amobarbital 

Isoniazid, s. Isonicotinsiurehydrazid 

Isonicotinoylhydrazone, analyt. Anwend., 1. Mitt. Ein 
neues selektives Reagens fiir Quecksilber 252, 27 

Isonicotinsiure, Best. kleiner Mengen m. H. v. Ionen- 
austauscherpapier 251, 403 

— Nicotinsaure/Dipicolinsiure-Gem., Trenn, elektro- 
phoret.(papier-) 255, 411 

Isonicotinsiurehydrazid, Best., colorim. 253, 331 

— — fluorim. 259, 75 

— — in Blut, spektralphotom., mit 2,4,6-Trinitro- 
benzolsulfonséure 256, 252 

— — in Harn, spektralphotom., mit TNBS 259, 411 

— — in Pharmaka, titr.(vanadatom.-), gegen Redox- 
indicatoren 256, 380 [Or] 

— — in Serum u. Plasma, spektralphotom. 259, 411 

— kleiner Mengen m. H. v. Ionenaustauscherpapier 
251, 403 

— — titr.-potentiom. 259, 396 

— Nachw., Tiipfelanalyt. 2538, 163 

— Untersuch. der Saiure-Base-Eigenschaften, spektral- 
photom. 256, 369 

— u. Abbauprodukte, Best. in Leichenmaterial, polarog. 
u. photom. 255, 254 
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Isonitrosoacetanilide, analyt. Anwend. XIV. Darstellung, 
Kigenschaften u. Reaktionsfahigkeit v. 4-Chlor-2- 
methoxyisonitrosoacetanilid 256, 212 

Isonitroso-acetophenon, Brucinderiv., polarog. (wechsel- 
strom-) Verh. 256, 327 

— substituierte, polarog. (wechselstrom-) Verh. 256, 327 

Isonitrosogruppen, Best., gasvolum. 253, 367 

— — — 257, 152 

Isophoron, Best. in Luft, colorim., Feldmeth. 252, 400 

Isophthalsiiure, Best. in Polyestern (ungesatt.-), polarog. 
259, 332 

— — in Terephthalsaure 254, 397 

— — — UV-spektralphotom. (0,1—5°/,) 255, 410 

— 4,6-Dimethoxy—, Best. neben 2.4- u. 2,6-Dimethoxy- 
benzoesaure-Best., UV-spektralphotom. 254, 36 [Or] 

Isopren, Best. in Luft(Atem-) v. Menschen, gas-chro- 
matog.-massenspektrom. 255, 242 

— — y. Beimengungen (Mikro-), gas-chromatog.-massen- 
spektrom. 254, 232 

— — v. Carbonylverb., polarog., als Hydrazone 255, 413 

— Synthese-Reaktionsgem., Analyse, gas-chromatog. 
251, 125 

Isoprenalin, Best. in Pharmaka 256, 146 

Isoprenoidnucleoside, Best. in t-Ribonucleinsdure, gas- 
chromatog. 257, 413 

Isopropanol, Best., coulom.-titr. 257, 372 

— — in Olsamenmehl u. Kernmehl, gas-chromatog. 

256, 398 

— — v. Wasser in Mikroliterproben, triibungspunkt- 
analyt. 256, 78 

— elektrochem. Verh. an Platinelektroden 257, 153 

2-Isopropyl-naphthalin, Oxydationsprodukte, Best., 
polarog. 256, 236 

Isosafrol, Nachw. in Getranken(alkoholfreien-), gas- 
chromatog. 261, 406 

Isotachophorese, Berechnung u. Messung v. Konzen- 
trationen 258, 374 

— elektrophoret. Analyse in Capillaren 255, 384 

— Gegenstrom 260, 137 

— Trenn., radioaktive Isotope 260, 131 

— —v. Aminosiuren 256, 412 

— Versuche mit Elektrolytgegenstrom 255, 384 

Isothiocyanate, Best. in Schwarzsenfsamen, durch die 
mittels Thioharnstoffe induzierte Jod-Azid-Reaktion 
251, 132 

— gas-chromatog. Untersuchungen 251, 74 

— org., u. 3-substit. Rhodanine, Trenn., gas-chromatog. 
260, 313 

Isothipendylhydrochlorid, Nachw. 254, 410 

Isotope, Spektralanalyse 257, 383 

— Trenn., siulen-chromatog. (ionenaustausch-) 259, 232 

Isotopenanalyse, v. mit weichen 6-Strahlern (14C, *H, *S) 
markierten org. Verb. 255, 138 

Isotopenaustauschverfahren, Trenn., Hg u. Zn v. 
Begleitionen mit Quecksilber(II)- u. Zinksulfid 
256, 289 

Isotopenverdiinnungsanalyse, Best. v. Ado-3’,5’-P 
259, 216 

— — v. Cd in biolog. Proben 253, 242 

— — vy. Cu-Spuren in Zn, substéchiom., durch adsorptive 
Probenahme 254, 324 

— — vy. Cyanocobalamin in Serum 253, 90 

— — v. F-, substéchiom. 252, 36 

— — v. Fe (pg), massenspektrom. Auswert. 252, 377 [Or] 
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Isotopenverdiinnungsanalyse, Best. (Forts.) 

— —y.J.nach anod. Abscheid. an Ag 257. 221 

— — vy. O in Fluoriden v. Y, Sr u. Ca 253, 79 

— — — in fluorierten org. Verb. 258, 55 

— — v. Pb-, Cu-, Cd-, Ag-, Tl- u. Sn-Spuren in Zn, 
massenspektrom. 252, 47 

— — y. Th in Uranerzen, mit massenspektrom. Auswert. 
257, 18 [Or] 

— im Mikro- u. Submikrobereich durch Doppelmar- 
kierung u. Fallungsreaktionen auf Papier 254, 39 

— kombin. mit Aktivierungsanalyse (Neutronen-), Best. 
v. Cu 259, 41 

— — mit Gas-Fliissig-Chromatographie zur Cholesterin- 
bestimmung 260, 337 

— — mit Massenspektrom. (Funkenquellen-), Best. v. 
Ag, Cu, Mo u. Ni in Stahl (FluB-) 252, 403 

— optimale Genauigkeit 258, 131 
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Jod, Adsorption in Ru&schwarz, Best., Gerait 255, 80 

— Best., aktivierungsanalyt. (photo-), mit Cs als innerem 
Standard 257, 221 

— — atomabsorptions-spektralphotom., in einer 
Graphitktivette 254, 226 

— — automat., Apparatur 254, 64 

— Best. durch enzymatis. Reakt. mit Invertase 251, 319 

— — gas-chromatog. 268, 151 

— — — flammenphotom. Detektor 258, 257 [Or] 

— — in Algen, polarog. 254, 91 

— — in Arzneimitteln, radiom. 251, 155 

— — in biolog. Flissigkeiten, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-)-séulen-chromatog., an spezif. jodiniertem 
Harz 260, 173 

— — in Gesteinen (ppm-Mengen) 255, 156 

— — in Gewebe v. Rattenleber, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-)-szintillations-zihlmeth. 259, 401 

— — in Harn, aktivierungsanalyt.(neutronen-) 2538, 401 

— — — v. proteingebundenem —(ultramikro) 258, 243 

— — in Insulin (jodiertem-), aktivierungsanalyt. (neu- 
tronen-) 257, 247 

— — in Jopanoicum, réntgenfluorescenzspektrom. 
(radioisotopen-) 258, 405 

— — in Milch, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 256, 89 

— — in Milch v. Mensch u. Rind u. in Kolostrum nach 
Extrakt. mit Butanol 256, 155 

— — in org. Verb., ammonolyt. 254, 69 

— — — elektronenspezif. 258, 243 

— — — (schwerfliicht.-) im Mikrobereich 258, 155 

— — — titr., halbautomat. 259, 54 

— — — Weiterentwickl. der Jodatmeth. im Dezimilli- 
grammbereich 256, 323 

— — im Pharmaka 257, 405 

— — — rontgenfluorescenzanalyt., mit y-Strahlenanreg. 
257, 316 

— — in Réntgenkontrastmitteln, automat. 253, 355 [Or] 

— — in Schilddrisen, aktivierungsanalyt., mit epither- 
malen Neutronen 255, 86 

— — in Schilddriisenhormonen (mikro) 252, 267 [Or] 

— — in Se, elektrodenionenselektiv 258, 321 

— — — photom. (indirekt-) 258, 263 [Or] 


Isotopenverdiimnungsanalyse — Jod 


— Radio—, automatis. unterstéchiom., Zwei-Detek- 
torsystem 2538, 286 

__ — Best. v. W in Mo-halt. Materialien, mit Toluol- 
3,4-dithiol 253, 229 

— substéchiom. Meth. 258, 130 

— — Konzentrierung durch Extr. u. Chromatog. 259, 293 

— Theorie zur substéchiom. Trenn. v. Elementen 256, 137 

— Uherblick zur neueren Entwickl. in der Substéchio- 
metrie 256, 296 

Isovaleriansaure, Best. in Eiern (nicht ausbritbar ange- 
fallenen) 251, 412 

Isoxazol, Photoelektronenspektrum 254, 93 

Itaconsiure, potentiom. Best. der Dissoziationskonstan- 
ten 256, 60 

Iterationsverfahren, Bewertung v. MeBergebnissen aus 
verschiedenen Laboratorien bei unterschiedlicher 
Anzahl v. Einzelmessungen 254, 51 


— — in Serum, Cerat-Arsenit-Meth. 252, 68 

— — in SerumeiweiBniederschlag (alkal. veraschtem-) 
256, 155 

— — in Silicatgesteinen, katalyt.-photom. 257, 304 

— — in Te u. anderen Materialien, photom. (Spuren) 
251, 196 

— — in Te-Verb., aktivierungsanalyt. (neutronen-), 
m. H. eines Ge(Li)-Detektors 252, 404 

— — in Thyroidhormonen, aktivierungsanalyt. (neutro- 
nen-) 259, 84 

— — in Wasser (Meer-), spektralphotom., verbesserte 
Sugawara-Meth. 259, 321 

— — in Wasser (See-), Sugawara-Meth. 253, 308 

— — isotopenverdiinnungsanalyt. 257, 221 

— — katalyt., mit N,N’-Di(f-hydroxypropyl)-o-phenylen- 
diamin 257, 221 

— — neben Br-Best. in Harn u. Pflanzen, aktivierungs- 
analyt. (neutronen-) 258, 163 

— — neben Br- u. Cl-Best. in Se (hochreinem-), akti- 

' vierungsanalyt. (neutronen-) 251, 271 

— — neben C-, H- u. Br-Best. (mikro), durch Adsorption 
an Kieselgel 258, 153 

— — neben Cl- u. Br-Best. flammenphotom., durch 
therm. Anreg. ihrer Indiumsalze in kiihlen Flammen 
254, 382 

— — — in org. Verb., Reduktionsmeth. 251, 65 

— — — mit Sauerstoff-Flasche (mikro) 261, 65 

— — neben J~-Best. (simultan), titr.,-potentiom. 252, 37 

— — titr.,-amperom.(bi-), mit Hg(I)-perchlorat 257, 140 

— — titr.,-biamperom., mit Platin/Graphit-Elektroden- 
system 258, 123 [Or] 

— — titr.,-radiom., mit Thiosulfat unter Zusatz v. 
radioakt. Kryptonat 257, 57 

— Elektrooxydation an Platinmoor in Essigsaure- 
anhydrid-Lés. 260, 149 

— — in essigsaurer Lésung, Einflu8 der Adsorption v. 
Elektrolyseprodukten auf die voltamm. Grenzstréme 
260, 149 

— Jodid-Komplexbildungskonstanten in Wasser/ 
Acetonitril- u. Wasser/Athanol-Gemischen. Solvations- 
koeffizienten des Anions J,- 254, 64 


Jod — Jodmonochlorid 


— katalyt. Wirk. auf das System Ce(IV)/arsenige Saure, 
Optimierung der Reaktionsbedingungen, modifiz. 
Sandell-Kolthoff-Reakt. 255, 70 

— Kompl. mit aromat. Diaminen, Zusammensetz. u. 
Struktur 256, 327 

— Mitfall. an Metallhydroxyden, Einflu8 versch. 
Faktoren 257, 221 

— proteingeb., Best. in Serum. Zersetz. im Sauerstoff- 
kolben 254, 165 

— — — in Serum u. Plasma 257, 88 

— Radioisotopen-Réntgenfluorescenzkontrolle v. — in 
Pharmaka, Anwendung der Ross-Filter 256, 406 

Jod-125, Zahl. der y-Strahlung unter Verwend. eines 
metallangereicherten fliissigen Szintillators 257, 221 

Jod-131, Best. in Kernreaktorkihlsystemen (niedrige 
Konzentrationen 256, 75 

— — in Luft 255, 285 

— — neben *H- u. 4C-Best., szintillations(flissig-)-meth. 
256, 300 ‘ 

— — neben 47K-Best. 255, 79 

Jodalkyle, Best., titr.-potentiom., mit Quecksilber- oder 
Silbernitrat 259, 314 

— gas-chromatog. Verhalten 258, 384 

Jodaminosiuren, Best. 252, 267 [Or] 

— — in Serum nach Radiojodgabe, séulen-chromatog. 
252, 260 [Or] 

— — photom. (mikro) 254, 414 

— Charakterisierung auch ihrer Derivate durch Diinn- 
schicht-Chromatog. 261, 349 

— Gas-Flissig-Chromatog. 251, 208 

— Thyreoglobulin—, Best. nach Behandl. mit Pronase 
u. Leucylaminopeptidase 255, 325 

— thyroidale, Trenn., siulen-chromatog. (Sephadex 
LH-20-) 254, 170 

Jodat, Best., coulom.-titr., mit Druckinderungsanzeige 
eines elektron. Leitfahigkeitsmanometers 258, 143 

— — elektrom. 251, 58 

— — neben JO,--Best. (simultan) u. JCl-Best., titr.- 
potentiom., mit Arsenit u. OsO,-Katalysator 259, 311 

— — radiom., mit !*1J-mark. Reagentien 260, 43 

— — titr. (fallungs-)-pH-metr. 260, 300 

— Trenn. v. J~, papier-chromatog., mit Tri-n-butyl- 
orthophosphat 258, 297 

Jod-Azid-Reaktion, Cystein induziert, titr. Untersuch. 
255, 398 

Jodbenzol, 1*J-Markierungsmeth. 259, 230 

Jodid, Ag—membranelektroden, Selektivitat 256, 142 

— Best., atomabsorptions-spektralphotom., unter Ver- 
wend. einer Cadmium-Hohlkatodenlampe 254, 382 

— — colorim. 251, 327 

— — coulom.-titr. (fallungs-), in geschmolzenem 
Ammoniumsulfamat 260, 49 

— — elektrom. 251, 58 

— — extr. radiochem. titr. (12—2000 ng) 255, 61 

— — extr.,-spektralphotom., mit Neutralrot 257, 150 

— — — — 259, 145 

— — fluorim. 251, 327 

— — — mit 2’,7’-Bis(acetoxymercuri)-fluorescein 
255, 397 

— — in Anwesenheit v. Komplexbildnern 258, 301 

— — in Lebensmitteln u. Pflanzen, elektrodenionen- 
selektiv 260, 79 

— — in Wasser (natiirl.-), titr. (argentom.-). -amperom., 
unter Verwend. einer Graphitindicatorelektrode 255, 69 
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— — kinet., durch Oxydat. v. Kadion mit Kaliumper- 
sulfat 255, 237 

— — neben Br--u. Cl--Best., titr., -potentiom. 2538, 150 

— — neben Cl--Best. im Gem., titr. (argentom.-) 
259, 145 

— — neben Cl-- u. Br--Best., titr., -potentiom. 254, 63 

— — neben Cl-- u. Br--Best. im binéren oder ternaren 
Gem. bei bestimmten Mengenverhiltnissen. titr., 
-potentiom., mit Quecksilber(II)-nitrat 257, 220 

— — neben Cl--, Br-- u. F--Best., titr., -potentiom., mit 
gemischten Titranten 254, 381 

— — neben J-Best. (simultan), titr., -potentiom. 252, 37 

— — neben Jodaminosauren-Best., diinnschicht-chro- 
matog. 257, 242 

— — neben Os-Best., durch katalys. Reakt. zwischen 
Cer(IV) u. As(III) 258, 222 

— — papier-chromatog., an mit schwerldésl. Silberverb. 
impragn. Filterpapier 253, 219 

— photom. (extr.-), mit Kristallviolett 254, 368 

— — polarog. m. H. der Reduktionsstufe von Mono- 
jodessigsaure 252, 398 

— —radiom. 251, 327 

— — spektralphotom., mit Nilblau A 254, 382 

— — spektralphotom. (Spuren) 255, 61 

— — titr., gegen Erichromschwarz 252, 37 

— — — katalym., Anwend. einer Indicatorreaktion vom 
Landolt-Typ 252, 25 

— — — mit N-Bromsuccinimid (mikro) 252, 37 

— — — mit Quecksilber(II)-athylendiamintetraacetat 
gegen Quecksilber-Methylthymolblau als Indicator 
251, 327 

— — — — mit den Mischliganden-Komplexen als Indi- 
catoren 256, 53 

— — — nach 24facher Verstirkung 255, 237 

— — titr.-MHz, mit Quecksilber(II)-acetat 258, 356 [Or] 

— — titr., -potentiom., mit BaSO,-impragn. Pergament- 
papier-Membran als Indicatorelektrode 257, 57 

— — — mit Quecksilber(II)-nitrat 257, 220 

— — — nichtwaBr. mit Jodbenzoldichlorid 258, 217 

— — titr.(redox-),-amperom., mit Hexamminkobalt(III)- 
tricarbonatkobaltat-Lés. 257, 291 

— Cu(I)—, Pb(II)—, Tl(l)—, Ag—, Hg(1)—, Hg(Il)— 
u. Bi—, Best., titr. (redox-), mit JCl im UberschuB 
256, 296 

— elektrochem. Oxydation an Platinelektroden im 
eutektischen Gem. v. Kalium- u. Natriumnitrat 
256, 53 

— Nachw. in aromat. Aminosauren, diinnschicht-chro- 
matog., auf Zweischichtenplatten 258, 411 

— — neben Cl-- u. Br--Nachw., mit nachfolgender 
Natriumschmelze 256, 52 

— — — Trockenmeth. 257, 151 

— Radio—, Best. in org. 1°1J-mark. Verb., diinnschicht- 
chromatog. 254, 313 

— selekt. Flissigelektrode 255, 52 

— Trenn. v. JO,~, papier-chromatog., mit Tri-n- 
butylorthophosphat 268, 297 

Jodmonochlorid, als oxydim. Reagens zur Best. einiger 
wasserunléslicher Jodide, Sulfide, Xanthogenate, 
Dithiocarbamate u. einiger schwer oxydierbarer 
Reduktionsmittel 256, 296 

— Best. neben JO,-- u. simultaner JO,~- Best., titr.- 
potentiom., mit Arsenit 259, 311 
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Jodochlorhydroxyquin, Best. in Cremen, Einspritzmitteln, 
Lotionen u. Salben, IR-spektralphotom. 251, 156 

Jodoniumverbindungen, Untersuch. iiber die analyt. 
Chemie v. —, Best. v. Diphenyljodoniumkation 
255, 393 

2-Jod-thiophen, Photoelektronenspektrum 254, 93 


K 


Kiampferol, s. 3,5,7,4 -Tetrahydroxy-flavon 

Kise, Best. v. Aflatoxin B,, diinnschicht-chromatog.- 
spektralphotom. 256, 406 

—— — y. Aflatoxinen, diimnschicht-chromatog.-fluorim. 
257, 315 

— — v. Borsaure, photom., mit Dianthrimid 2538, 396 

— — v. Ca, titr. 259, 250 

— — vy. Chlordan 256, 336 

— — v. DDE, gas-fliissig-chromatog./massenspektrom.- 
kombin. 259, 252 

— — v. Essig-, Propion- u. Buttersdiure in waBr. Extr. 
v. —, gas-chromatog. 258, 169 

— — v. Feuchtigk., gas-chromatog, bzw. Karl Fischer- 
titr. 257, 239 

— — v. fliichtigen Stoffen gas-chromatog./massen- 
spektrom. kombin. 256, 332 

— — — gas-fliissig-chromatog. 256, 332 

— — v. H,0, Vergl. der Destillations- u. der Karl 
Fischer-Meth. 251, 146 

— — v. Lysin(verwertbarem-) in Schmelz—, mit Reaktiv- 
stoff Remazolbrillantblau R 256, 401 

— — vy. Salz 254, 151 

— — — titr. Gemeinschaftsuntersuchung mit QUANTAB- 
Chlorid-Titrator 259, 248 

— — v. Sorbinsaéure, colorim. 259, 250 

— — v. Sorbinsaéure in Cheddar—, gas-chromatog. 
258, 243 

— — v. Sorbinsaure, Benzoesaure u. p- Hydroxy-benzoe- 
sdureestern, spektralphotom. 256, 94 

— Nachw. v. Farbstoffen (wasserlésl. synthet.-) 255, 310 

Kasefett, Best. v. org. Cl-Pesticiden, gas-chromatog.- 
mikrocoulom. 260, 405 

Kiasemolke, Best. v. Milchsaiure u. Bernsteinsaure, gas- 
chromatog. 258, 238 

Kaffee, Best. v. Coffein, diinnschicht-chromatog.-re- 
missionsspektralphotom. 258, 244 

— — v. Dichlormethan in coffeinfreiem griinem—, gas- 
chromatog. 258, 247 

— —v. Pyrazin 257, 82 

Kaffeebohnen, Best. v. Coffein in gerésteten—, diinn- 
schicht-chromatog. 256, 93 

— grine, Nachw. v. Aflatoxin B,, Gemeinschafts- 
untersuch. an einer Meth. 254, 155 

Kaffeesiiure, Deriv., Best. in Pflanzen, gaschromatog., 
mittels Elektroneneinfangdetektor 256, 391 

— s. auch 3,4-Dihydroxyzimtsiure 

Kakao, Best. v. Br, flammenspektroskop. 257, 313 

— — v. Pyrazin 257, 82 

— — v. Theobromin u. Theophyllin, extr., spektral- 
photom. 251, 147 

Kakaobohnen, Best. v. Aflatoxinen 259, 251 

— — v. Cl-Pesticiden, extr., gas-chromatog. 258, 174 


Jodochlorhydroxyquin — Kalium 


Jodzahl, Best. in Fetten, titr., mit 4,7-Dichlorchinolin- 
bromid-perbromid 255, 132 [Or] 

Joghurt, Nachw. v. Gelatinezusatz, elektrophoret. 
(polyacrylamidgel-) 256, 91 ‘ 

Jojobadl, Best. v, Fettsiuren-Wachsestern, Fettsauren 
u. Alkoholen, gas-chromatog. 258, 88 


— — v.a-HCH, gas-flissig-chromatog./massenspektrom.- 
kombin. 259, 252 

— —v. Phosphatiden 255, 309 

Kakaobutterél, Best. v. Fettsdurenzusammensetzung, 
gas-chromatog., mittels Fraktionierung mit Harnstoff 
256, 402 

Kakao-PreSkuchen, Dispersionsmeth, zur Analyse 
leichter Schmutzteilchen 259, 251 

Kakaoprodukte, Best. des pH-Wertes, elektrom. 256, 93 

— —v. Fett 256, 93 

— — — Differential-Dichte-Technik 258, 397 

— — y. Zuckern, gas-fliissig- sowie diinnschicht-chro- 
matog. 259, 393 

Kalium, Best. in anorg. u. org. Verb. potentiom. (direkt-) 
260, 47 

— — in Milch, flammenphotom. 255, 303 

— — in org. Salzen, titr.,-turbidim., in athanol. Medium 
257, 48 

— — in Pflanzenblattgewebe 255, 300 

— — in pharmazeut. Produkten, atomabsorptions- 
spektralphotom. 255, 313 

— — in Phosphatiden, atomabsorptions-spektralphotom. 
253, 90 

— — in Plasma, titr., -kHz 254, 163 

— — in Plasma u. Serum. automat., mit ,, Vickers 
Multichannel 300° 252, 241 [Or] 

— — in Pu(VI)-Salzen, ionenaustausch-chromatog., 
Tetraphenylboratmeth. 256, 233 

— — in,,Ringer-Lésungen“‘, atomabsorptions-spektral- 
photom. 259, 164 

— — in Serum, elektrodenselektiv (fliissigmembran-) 
257, 85 

— — — potentiom. (direkt-), mit flissiger Ionen- 
austauscher-Elektrode 256, 151 

— — — Qualititskontrolle m. H. des tag]. Mittelwertes 
257, 321 

— — in Silicaten, atomabsorptions-spektralphotom. 
255, 154 

— — in silicat. Gesteinen, réntgenfluorescenzspektrom., 
AufschluBverf. 254, 1 [Or] 

— — in Silicatglasern, thermom. 259, 68 

— — in Ti0,, polarog. 256, 76 

— — in W-Bronzen, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
259, 239 

— — neben Athanol-, Glucose- u. Na- Best. in Plasma, 
automat. kontinuierl. 256, 241 

— — neben Al-, Cr- u. Sn-Best. in Gesteinen, akti- 
vierungsanalyt. (neutronen-) routinemaBig 256, 72 

— — neben Ca-Best. in Ton, Boden u. Gesteinen, 
rontgenfluorescenzspektrom. (radioisotopen.-) 258, 399 

— — neben Ca-, Cu-, Mg-, Mn- u. Zn-Best. (simultan) 
in Bodenextr., atomfluorescenz-spektrom./flammen- 


Kalium — Kalkstein 


photom. mit Mehrkanal-Atomfluorescenzspektrometer 
260, 75 

— — neben Fe-, Ca- u. Al-Best. in Bentonit, atom- 
absorptions-spektralphotom. 256, 72 

— — neben Mg-, Al-, Si-, P-, S- u. Ca-Best. in Pflanzen 
und Faeces, réntgenfluorescenzspektrom. 255, 86 

— — neben Na-Best. in Bier, flammenphotom. 256, 86 

— — — in Blut, Plasma u. Serum, potentiom. (direkt-) 
259, 168 

— — — in Erythrocyten, flammenphotom. 259, 399 


— — —in Erythrocyten u. Gesamtblut, flammenphotom. 


2538, 322 

— — — in Futtermitteln, atomabsorptions-spektral- 
photom. u. flammen-emissionsspektralphotom. im 
Vergl. 257, 399 

— — neben Na- u. Ca-Best. in Harn, flammenphotom. 
256, 151 

— — neben Na-, Ca- u. Mg-Best. in biolog. Material, 
atomabsorptions-spektralphotom. nach Veraschung 
durch elektr. aktivierten Sauerstoff 259, 77 

—--—--- u. flammenemissions-spektralphotom., 
Aspekte der Methodik u. der Instrumentation 259, 77 

— — neben Na-, Ca-, Mg- u. Cl--Best. in biolog. Proben, 
flammenspektralphotom. (ultramikro) 259, 168 

— — neben Na-, Ca-, Mg-, Cu- u. Fe-Best. in Milch, 
atomabsorptions-spektralphotom. 259, 391 

— — neben Na- u. Li-Best. in Gesteinen, flammen- 
spektralphotom., mit laminar strémender Distick- 
stoffmonoxid/Acetylen-Flamme 258, 325 

— — — titr., -amperom., mit Cu-Indicatorelektrode in 
Isopropanol 258, 219 

— — neben Rb-Best. in Gegenw. v. Na in kleinen 
Mengen in Caesiumdichromat, flammenphotom. 
254, 335 

— — neben Rb- u. Cs-Best. in Gesteinen (ultrabasischen 
u. normalen-), aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
251, 276 

— — neben Si-, Cl-, P-, Ca- u. Al-Best. in biolog. 
Material, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 257, 87 

— — neben Th u. U, radiogravim. 255, 154 

— — neben U- u. Th-Best. in Basalten versch. Gebiete 
der Kuril-Inseln u. des Klein-Kaukasus, y-spektrom. 
258, 73 

— — spektralphotom. (indirekt-) oder atomabsorptions- 
spektralphotom. 255, 389 

— — spektropolarim. .2538, 209 

— — titr. 258, 303 

— — — mit Tetraphenyloborat im UberschuB 258, 47 

— — titr., -amperom., oder indirekt voltamm., mit 


Tetraphenyloborat unter Verwend. einer Silicongummi- 


Graphitelektrode 257, 7 [Or] 

— — titr.-chemoluminescenz 260, 114 [Or] 

— — titr.-potentiom. 258, 303 

— — — mit Tetraphenyloborat 257, 12 [Or] 

— — titr.-thermom., mit Tetraphenyloborat 258, 144 

— — v. nichtaustauschbarem — in Béden unter Ver- 
wendung eines Kationenaustauschharzes 255, 299 

— Messung in Nierenschnitten mit der Mikrosonde 
260, 89 

— Nachw. neben Na-, Ca- u. Mg-Nachw. in Ton u. 
Tonprodukten, chromatog. Meth. 251, 115 

— selektive Elektrode, mit Valinomycin als flissiger 
Membran ausgestattete, Funktionsmechanismus 
258, 135 
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— spezif. Festelektrode 255, 386 

— Trenn. v. Na, séulen- oder papier-chromatog. 
(ionenaustausch-), auf Cellulosephosphat 255, 389 

— Verwend. v. LiBO,-FluBmittel zur K/Ar-Datierung 
2538, 312 

Kalium-40, Best. zur Kalium-40/Argon-40-Geochro- 
nologie, y-spektrom. 258, 312 

Kalium-42, Best. neben !*J-Best. 255, 79 

— Eliminierung v. —aktivitaten bei der Aktivierungs- 
analyse durch Isotopenaustausch 256, 136 

Kaliumaluminiumoxalat, thermogravim. u. differential- 
thermoanalyt. Untersuch. 251, 66 

Kaliumbromat, Best. in Brot, titr. 258, 244 

Kaliumbromid, Best. v. Mg, photom., mit Thymol- 
phthalexon 258, 221 

Kaliumchlorat, Best. v. ClO,-, Extr. mit Tetrabutyl- 
phosphoniumchlorid u. Austausch durch Hisen(IIJ)- 
thiocyanat-Anion 255, 160 

— — — IR-spektrosk. 255, 160 

— — — spektralphotom., mit Brillantgriin 259, 377 

Kaliumchlorid, Best. v. Co-Spuren, spektralphotom. 
258, 390 

— — v. Spurenverunreinigungen in —pulver u. 
—einkristallen 256, 76 

— Standard-chem. Potentialmessungen in Wasser u. 
Gemischen v. Wasser mit Athanol, Dioxan u. Aceton 
260, 299 

Kaliumferrat(VI), Best., voltamm. 258, 59 

Kaliumhydrogenfluorid, Best. v. Si, photom., 
Standardadditionsmeth. 269, 152 

Kaliumhydroxid, Best. v. Brechungsindices m. H. der 
holograph. Interferometrie 258, 331 

— — v. Zn-Spuren, voltamm., auf einem am Silber- 
kontakt hangenden Quecksilbertropfen 257, 389 

Kaliumjodid, Best. in pharmazeut. Produkten, titr., mit 
N-Bromsuccinimid 252, 37 

— — neben J-Best. (simultan) in Jodtinktur, titr., 
potentiom. 252, 37 

— — titr. (jodatom.-) 252, 398 

— — — Verbesserung der Methode durch Chloridzugabe 
254, 313 

— — titr., potentiom., mit KJO, nach der Jod-Cyanid- 
Meth. 252, 37 

Kaliumoxid, Best. in Diingemitteln, automat., gemein- 
same Untersuch. 255, 414 

—-—-—-—— 259, 156 

— — — titr., modifiz. Tetraphenyloborat-Meth. 261, 131 

Kaliumsalze, Best. v. Na, siulen-chromatog. (thermo- 
detektor-) 251, 121 

Kaliumsulfat, Best., IR-spektralphotom. 257, 146 

— — vy. Bi, colorim. (indirekt-) 255, 296 

— — vy. Co-Spuren, spektralphotom. 263, 390 

Kaliumtetrahydroxotetracyanowolframat(IV), Best., 
titr., -potentiom. 252, 35 

Kaliumthiocarbonat, als Reagens in der Ringofen- 
technik 252, 24 

Kaliumtitanyloxalat, thermogravim. u. differential- 
thermoanalyt. Untersuch. 251, 66 

Kalkstein, Analyse, atomabsorptions-spektralphotom. 
255, 77 

— Best. v. Al, photom., mit Aluminon 259, 329 

— — y. Ca, thermom., durch Substitutionsreaktion mit 
Mg-ADTA 256, 129 [Or] 

— — vy. Cau. Mg, titr. (chelatom.-) 253, 383 
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Kalkstein, Best. (Forts.) 

— — vy. Fe,0,, SiO, u. Al,O3, emissions-spektralphotom. 
260, 71 

Kalkstickstoff, Best. v. N 257, 397 

Kallikrein, Isolierung, chromatog. (affinitats-) 259, 224 

Kallikreinesterase, Best. in Harn, radiom. 269, 95 

Kalorimetrie, Best. v. F~ 258, 150 

Kamillenbliiten, dinnschicht-chromatog. Untersuch. 
256, 148 

Kammer-Mefverfahren, Ionisations—, Funkenkammer—, 
Nebel— u. Blasen—, (Allkofer) 260, 373 [L] 

Kanamycinsulfat, Best., gas-fliissig-chromatog. 255, 172 

Kaolin NF, Identifiz., rontgenbeugungsanalyt. 260, 86 

Kaolinit, Best. neben Bohmit- u. Gibbsit-Best. in Bauxit, 
IR-spektralphotom. 257, 230 

Kapok6l, Untersuch. tiber — 254, 149 

Karathan, Best. des gesamten aktiven Anteils v. techn. 
—, gas-chromatog. 254, 94 

Karotten, Nachw. v. Carotinoiden in —extr., siulen- 
chromatog., kontinuierl. DurchfluBtrenn. 257, 168 

Kartoffeln, Best. der Glykoalkaloide Solanin u. De- 
missin in Blattern geziichteter u. wilder —, extr., 
polarog. 2538, 85 

— — v. B, spektralphotom. 255, 303 

— — v. Glucose u. Fructose (simultan) in —extr. 
258, 239 

— — v. Mono- u. Oligosacchariden, gas-chromatog. 
251, 409 

— — v. Naphthalinessigsiure, UV-spektralphotom. 
254, 147 

— — v. schwefl. Saure 251, 149 

— — v. Sn-org. Verb., voltamm. (invers-) 260, 268 [Or] 

— — vy. Temik u. seinen Oxydationsprodukten, gas- 
chromatog. 258, 335 

— — v. Zn 251, 408 

— gekochte, Best. v. Glutaminsaure, extr., elektro- 
phoret. (papier-) 254, 152 

— Nachw. v. S-Methylmethionin 257, 79 

Kartoffelpiireepulver, Best. v. Magermilchpulver, enzy- 
mat. 259, 390 

Katalase, Best. in Boden, polarog. 258, 82 

— — in Gewebeextr. 256, 250 

Katalysatoren, Aciditatsbest. v. festen— 256, 234 

— Best. v. Fe, Zn u. Cr 259, 154 

— — v. Metallen, die sich beim katalyt. Crackverf. auf 
Aluminiumsilicat abgelagert haben, spektrog. 256, 234 

— — v. Ni, durch Carbonylierung 257, 388 

— — — in Ni-Chromoxid—, magnet. Wagung 256, 234 

— — v. U in — der Gasindustrie, atomabsorptions- 
spektralphotom. 259, 383 

— — v. V, in — der Ammoniaksynthese, atom- 
absorptions-spektralphotom. 259, 329 

— Hydrierungs—, Spurenanalyse, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 256, 387 

— Ziegler-Natta— Systeme, Best. v. Ti u. Al, titr. 
(komplexom.-), mit ADTA 254, 335 

Katalytische Reaktionsverfahren, aktiviert durch 
Komplexbild., IV. mit 2,2’-Bipyridyl zur Best. v. Ag 
uber die Oxyd. v. Sulfanilsiure mit Persulfat 254, 54 

— Anwend. v. Decarboxylierungsreaktionen 252, 394 

— Auswert., chronom.-kinet. Messungen durch Be- 
nutzung programmierbarer elektronischer Tisch- 
rechenmaschinen 256, 25 [Or] 

— Best. v. Ag 252, 25 


Kalkstein — Kationen 


— — (mikro) itber die Oxyd. v. Tropaolin O durch 
Kaliumpersulfat in Anwesenh. v. «, «-Dipyridyl 

251, 46 

— y. Ce(IV), chemoluminescenzanalyt. 251, 316 

— y. Mn tber Oxydat. v. Alizarin S mit H,O, 251, 59 
— y. Mn(II) als o-Phenanthrolin- kompl. tiber die 
Oxydat. v. Indigocarmin mit H,O,, spektralphotom. 
254, 383 

— v. Pb(II) iiber die Oxydat. v. Azofarbstoffen bzw. 
Pyrogallolrot, spektralphotom. 254, 310 

— v. Ru iiber die Oxydat. v. Benzidin mit H,O, 
256, 223 

— vy. Ru(III) ttber die Oxydat. v. o-Dianisidin mit 
Perjodat 256, 223 

— y. Se(IV) aber die Oxydat. v. Phenylhydrazin-p- 
sulfonsdiure mit 1-Naphthylamin, spektralphotom. 
254, 379 

— y. V-Spuren, Bromat/Ascorbinsaure-Reaktion 
255, 233 

— y. V iitber die Oxydat. v. J- mit BrO,~ in saurem 
Medium, colorim.-photoelektr., autom. 251, 323 

— vy. V(V) iiber die Oxydat. v. Bordeaux B mit Bro- 
mat 251, 55 

Decarboxylierung v. Oxalessigsiure mit Phosphat- 
estern als Aktivatoren 254, 302 

enzymat., Best. v. Be u. Zn durch Hemmung der 
alkal. Kalb-Intestinalphosphatase 258, 211 

— — v. Hg u. Ag, fluorim. 254, 307 

— — vy. Zn u. Ca durch Aktivierung des Apoenzyms 
der alkal. Phosphatase aus Kalberdarm, photom. 
254, 308 

— in der Spurenanalyse. II. Best. v. Cyanid, Sulfid u. 
Jod mit Invertase 251, 319 

kinet. Differenzmeth. zur Auswert. 259, 330 

— kinet. Untersuch. der durch Vanadium(V) katalys. 
Oxydation v. Bordeaux B mit Bromat 251, 41 
theoret. u. experimentelle Faktoren, die die 
Genauigkeit analyt. Geschwindigkeitsmessungen 
beeinflussen 258, 137 

Wirkung v. J auf das System Ce(IV)/arsenige Saiure, 
modifiz. Sandell-Kolthoff-Reakt. 255, 70 


Kathepsin D, Best.,.Fluorescein-Haimoglobin als Sub- 


strat 256, 250 


Kationen, Austauschverhalten einiger Elemente in 


ameisensaurer Lésung 257, i138 

— in Medien aus Bromwasserstoffsaure u. org. 
Lésungsmitteln 251, 380 

Best., automat. 259, 76 

— enthalpiom., durch komplexbildende Substi- 
tutionsreaktionen 254, 34 [Or] 

— papier-chromatog., nach der Peakmeth. auf mit 
schwerlésl. Diaithyldithiocarbamaten impragn. 
Papier 255, 219 

capillaraktive, Adsorption an platinierten Platin- 
elektroden, tracermeth. Untersuch. 258, 138 


— der Gruppe I u. II, qualitat. Analyse mit Thioharn- 


stoff 255, 50 
der III. analyt. Klasse, Trenn., Fe v. Ni, Co, Mn, 
Cru. Zn, siulen-chromatog. (anionenaustausch-) 254, 385 


— der Ubergangsmetalle, EinfluB v. Ionenzusammensetz. 


v. Anionenaustauschern der Vinylpyridinreihe auf die 
Sorption der — 257, 162 


— einwert., Best., titr. (fallungs-)-calorim., mit 


Tetraphenyloborat 259, 301 


Kationen — Kernbrennstoffe 


— Extr. mit N,N-Dibutyldiithylcarbamylphosphonat 
aus salpetersaurem Medium 258, 281 [Or] 

— H,8-Gruppe, Best., coulom.-titr., nach Fall. mit 
SH-Gruppe enthaltender org. Verb. 260, 152 

— Identifiz. an Dowex W X 12-Harz, thermodifferen- 
tialanalyt. 258, 47 

— Kompl. mit Ascorbinsaure, polarog. Verhalten 
254, 305 

— — mit Thiocyanat, Ubersichtsbericht 254, 304 

— Nachw., papier-chromatog., mit Quecksilber- 
Fluorescein 257, 290 

— org., spezif. Plastikelektroden 255, 52 

— Organo-P-, As-, Sb-, S-, Se-, Te- u. Sn(IV)- (Onium) 
—, analyt. Anwend. 2538, 140 

— qualitative Analyse v. 20 gangigen— 252, 393 

— Spurenbestimmung, indirekt photom. u. atomabsorp- 
tions-spektrom., Komplex- Austauschreaktion 
257, 265 [Or] 

— Trenn. auf einem Filterpapierstreifen 253, 47 

— — dtnnschicht-chromatog., als Diaithyl-dithio- 
carbamidat-Chelate 254, 348 [Or] 

— — — auf Cellulose 257, 347 [Or]; 348 [Or] 

— — — auf kommerziell vorbeschichteten Blaittern 
255, 387 % 

— — — neue modifiz. Sorbentien 260, 298 

— — dinnschicht-chromatog. (ionenaustausch-), an 
anion. bzw. kation. Harzschichten 259, 229 

— — diunnschicht-chromatog. (umkehrphasen-extr.-), 
auf mit Tri-n-alkylamin u. -arsinoxid impragn. 
Silicagelschichten 258, 374 

— — elektrophoret. (papier-) 260, 380 

— — sdulen-chromatog. (ionenaustausch-), an komplex- 
bildender Cellulose mit «(f)-Alanin-N,N-diessigsaure- 
Ankergruppen 259, 118 [Or] 

— — — an Anionenaustauschern der Vinylpyridin- 
Reihe, Sorptionsgeschwindigk. 258, 35 

— — — am Kationenaustauscher Bio-Rad AG 50 W-X8 
in Salzsaure/Aceton, Verteilungskoeffizienten 258, 35 

— — — inessigsauren Losungen 260, 143 

— — — Sorption aus Komplexan-Medium im starker 
sauren Medium 254, 307 

— Trennungsgang durch Lésungsmittelextraktion 251, 43 

— zweiwert., selektive Elektroden, Ansprechen auf das 
Cyclohexylammonium-lIon 264, 300 

Kautschuk, Athylen-Propylen—, Raman-Untersuchungen 
uber die Kristallinitaét 258, 199 [Or] 

— Best. der extrahierbaren Substanzen, Reihenunter- 
suchungen 264, 237 

— — der Polymerenzusammensetzung v. —vulkanisaten 
254, 237 

— — v. Cu u. Mn, atomabsorptions-spektralphotom. 
256, 239 

— — v. N,N’-Diphenyl-p-phenylendiamin u. Dipheny]- 
chinondiimin in synthet. —, titr., -potentiom., nicht- 
waiBr. 256, 237 

— Herstellungskontrolle des Polymerisationsvorganges 
durch automat. ProzeB-Chromatog. 257, 393 

— Materialpriifnormen (Deutscher Normenausschu8) 
260, 293 [L] 

Kautschuk-Latex, Best. v. Pentachlorphenol, diinn- 
schicht-chromatog. 251, 134 

Kautschukvulkanisate, Analyse. KMR-spektrom. 258, 82 

— Best. v. 4C, °H u. 8, szintillations(flissig-)-zihlmeth. 
259, 71 
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— — v. Zn, atomabsorptions-spektralphotom., nach 
Extr. mit Athylacetoacetat 259, 158 

— Identifiz. v. Antioxydantien 260, 76 

Kawain, Best. neben Methysticin- u. Yangonin- Best. 
in Rhizoma Kawa-Kawa, diinnschicht-chromatog.- 
spektralphotom. 257, 320 

Kawa-Lactone, Best. in Piper methysticum Forster 
256, 149 

Kephalin, Best. in Lebensmittelprodukten, Farbreak- 
tionen 251, 405 

Keramisches Material, Aktivierungsanalyse 254, 132 

— Analyse, Genauigkeit der Best. 254, 330 

— Best. v. Al, titr., mit DCTA 252, 405 

— —v. Al u. Ti, titr. (komplexom.-) 255, 153 

— — v. Alkalimetallen, flammenphotom. 259, 383 

— — v. F, réntgenfluorescenz-spektrom. 255, 161 

— — v. Metallen, spektrog. halbquant., mit Laser- 
Mikrosonde 259, 292 

— — v. Zr in Glas—, gravim., mit p-Brom-mandelsaure 
259, 320 

— Magnet—, Best. v. Co, aktivierungsanalyt. (neutro- 
nen-) 258, 331 

— Metall-iiberzogenes zerbrochenes—, Best. des durch- 
schnittlichen Zerstorungsgrades, atomabsorptions- 
spektralphotom. 260, 71 

Keratansulfate, gas-chromatog. Identifiz. v. neutralen 
Zuckern in — versch. Herk. 252, 416 

— Nachw. neben Chondroitinsulfaten A, B u. C, diinn- 
schicht-chromatog. 259, 414 

Kernbrennstoffabbrinde, Best. v. Nd-Isotopen in U- 
Spaltprodukt-Lés., saulen-chromatog. (ionenaustausch-) 
-isotopenverdiinnungsanalyt.-massenspektrom. 

256, 75 

Kernbrennstoffe, Analyse mit Hilfe radiativen Neutronen- 
einfangs, zerstorungsfrei 254, 57 

— Best. der Verteilung von Amorphanteilen in Pyro- 
kohlenstoff-Hillschichten m. H. der Kaltoxydation 
255, 97 [Or] 

— — des Abbrandes v. — durch massenspektrom. Mess. 
der stabilen Neodymisotope. I. Berechnung des Ab- 
brandes auf Basis der Neodymisotope 257, 386 

— — — II. Experimentelles Verfahren zur Isolierung u. 
Messung der stabilen Neodymisotope 257, 386 

— — v. Alin U—, spektralphotom., mit 8-Hydroxy- 
chinolin nach Extr. mit N-Benzoyl-N-pheny]l- 
hydroxylamin 2538, 376 

— — — titr. (komplexom-.), -potentiom., mit Fluorid 
251, 201 

— — v. B, isotopenverdiinnungsanalyt. 258, 332 

— — vy. Mo in UO,/Si0,-Glaskeramik, polarog, 255, 159 

— — vy. Pu(IV) u. HNO, (simultan), m. H. v. Dichte- 
Leitfaihigkeitsmessungen 255, 159 

— — vy. SE in U-, réntgenfluorescenzspektrom. 259, 329 

— — y. U, siulen-chromatog. (anionenaustausch-) 252, 29 

— — — — spektralphotom. 256, 307 

— — y. U-Gehalt u. der UO,-Stéchiometrie in ThO,/ 
UO,- — 258, 29 [Or] 

— —v. U u. Pu in Lésungen v. —, réntgenspektrom. 
2538, 377 

— — v. Uu. Th in ThO,-U0,—, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-)-y-spektrom., mit Ge(Li)-Detektor 
259, 265 [Or] 

— — v. Xe, isotopenverdiinnungsanalyt.-massenspek- 
trom. 260, 402 
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Kernbrennstoffe (Forts.) 

— Elektronenstrahlmikroanalyse v. bestrahltem — 
253, 377 

— Extr. v. RuO, aus bestrahltem U— 255, 159 

— hochgebrannte keramische —, Analyse, mit Elek- 
tronenstrahl-Mikrosonde 255, 79 

— thoriumhalt., Trenn., MoF, v. UF, an Natriumfluorid 
im Rahmen der trockenen Wiederaufarbeitung 255, 159 

— zerstorungsfreie Best. des Ausbrennens v. — durch 
Messung der y-Strahlung v. Spaltprodukten in be- 
strahltem U,0, 258, 332 

Kernmagnetische Relaxationsanalyse, Anwend. in der 
analyt. Chemie 2538, 286 

Kernmagnetische Resonanz, Nuclear-magnetic-resonance 
data of sulfur compounds (Chamberlain, Reed) 

260, 375 [L] 

Kernmehl, Best. v. Isopropanol, gas-chromatog. 256, 398 

Kernreaktoren, Bestrahlungstechnik an Forschungs- 
reaktoren (Marth) 255, 136 [L] 

Kernreaktorkiihlfliissigkeiten, Best. v. Co-Spuren, kinet.- 
spektralphotom. 259, 155 

— — v. }3!J in niedrigen Konzentrationen 256, 75 

— v. Radionukliden, y-spektrom. 258, 316 

— Identifizierung v. Polyphenylen (hydrierten-), gas- 
chromatog. 258, 333 

— org., Best. v. Cl-Spuren, titr.,-potentiom. 255, 236 

Kernspaltgase, eingeschlossen in bestrahlten Brennstoff- 
behaltern, Best. 251, 190 

Kernspaltprodukte, Best. in U,O, (bestrahltem-), 
2y-spektrom. 258, 332 

— — v. Ag, photom., nach Extr. mit Tributylphosphat 
258, 145 

— — vy. 48Nd in Spalterden, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 255, 158 

— — v. %5U— 256, 75 

— Extr. in Mn(NO,), - 6 H,O- u. CaCl, - 6 H,O-Tri-n- 
butylphosphat-Systemen 259, 297 

— — mit N,N-Dibutylathylcarbamylphosphonat aus 
salpetersaurem Medium 258, 281 [Or] 

— — v. Np(V) u. einigen — mit einer Mischung v. 
Tributyl-phosphat mit Alkylammonium-Nitraten 
260, 52 

— Identifizierung unbekannter Linien in einem 
y-Spektrum 256, 137 

— Isolier. v. Zr-*°Nb, extr., mit Di-(n-octyl)-phos- 
phorsaure u. die Ermittl. der absoluten Zr-Aktivitat 
zur Best. des Prozentgehaltes des Kernbrennstoff- 
abbrandes 257, 54 

— selekt. Abtrenn. einzelner Nuklide aus einem Gem. 
langlebiger U—, ringofenmeth. 257, 210 

— Trenn., Ba v. U—, als Chromat in ADTA-Lés. 

2538, 211 

— — Be v. SE— u. 3-wertigen Actiniden 259, 47 

— — Ce v. U—, Lésungen, extr., mit Di-n-octylphosphor- 
sdure 253, 213 

— — saulen-chromatog. (extr.-) 259, 240 

— — — Verteilungskoefizienten 257, 196 

— Trenn. v. Ce, extr. 255, 390 

— — v. Mo, extr. 253, 76 

— — v. *Mo 260, 320 

— — v. Mutter/Tochter-Paaren, siulen-chromatog. 
(extr.-) 260, 52 

— — v. 47Pm, séulen-chromatog., Verdrangungsmeth. 
260, 51 


Kernbrennstoffe — Ketone 


— —v. Ru 260, 57 

— — y. Sr u. Sr 258, 35 [Or] 

— — vy. U(IV) u. U(VI), siulen-chromatog. (extr.-) 
258, 332 

— — vy. UO,*+, siulenchromatog. (ionenaustausch-) auf 
Vionit CS-2-Harz 251, 202 

— U—, Identifiz. u. Best. nach Ablés. der Metallober- 
flichen 251, 269 

— Verfliichtig. v. — aus festem UF, 257, 386 

Kerosin, Best. in Benzin, gas-chromatog. 258, 333 

— — in Abwasser, photom. 257, 381 

Ketazon, Best., diinnschicht-chromatog.-UV-spektral- 
photom. 257, 83 

Keten, Best. in Gasgemischen, UV-spektralphotom., im 
langwell. Bereich 252, 43 

— — neben Methylketen-Best., gas-chromatog. 258, 64 

— Methyl-, Best. neben Keten-Best., gas-chromatog. 
258, 64 

8-Ketobuttersiure, s. Acetessigsiure 

3-Ketoglucose, Best. (mikro) 254, 175 

a-Ketoglutarsiure, Best., gas-chromatog. 254, 394 

— — photom., mit diazotierter Sulfanilsiure 254, 77 

Ketohexosen, Best., titr., mit Goldchlorid als Oxydans 
252, 69 

Ketone, aliphat., Best., polarog., als Girard T-Hydrazon- 
derivate 253, 59 

— — €,-C, u. C,, sowie alicycl. C;- C, —, diinnschicht- 
chromatog. Trenn. der 2,4-Dinitrophenylhydrazone an 
Silicagel 251, 71 

— C,-O,,.—, Trenn., gas-chromatog., als 2,4-Dinitro- 
phenylhydrazone 258, 234 

— — Fragmentierung im Massenspektrometer: detaillierte 
Studie des Nonan-4-on durch kinet. Ionenenergie- 
Spektroskopie 259, 313 

— aromat., Best., polarog., in 3 M Essigsdure 260, 154 

— — Nachw., diinnschicht-chromatog. Spektren 258, 158 

— Best., gas-chromatog./massenspektrom.-kombin., 
Feldionisierung 257, 350 

— — in Abwasser, gas-chromatog. 257, 296 

— — in Blut, Cerebrospinalflissigkeit. u. Harn, spektral- 
photom. 256, 157 

— — in Blut u. Milch, spektralphotom. 258, 256 

— — in Phenol, titr., potentiom. 252, 57 

— — spektralphotom., als 2,4-Dinitrophenylhydrazone 
mit der Reakt. v. Janovsky 258, 64 

— — v. Kohlenwasserstoffgeriisten, gas-chromatog., 
Zink-Staub-Meth. 259, 378 

— — v. Wasser m. H. lichtempfindlicher Platten u. 
Bestrahlung mit UV-Licht 254, 86 

— Cyclo—, Nachw., diinnschicht-chromatog., als 2,4- 
DNPH-Deriv. 258, 160 

— B-Di—, Best. des Hauptenolgehaltes v. schnell 
tautomerisierten — 254, 76 

— «-Hydroxy—, Analyse, gas-chromatog. 254, 147 

— n-Methyl—, Best. in Milch (steril. konz.-) 258, 396 

— Nachw. 258, 156 

— Thiophenkern-enthaltende makrocycl. isomere—, 
Trenn., gas-chromatog. (circular-), auf iblichen ge- 
fillten Kolonnen 259, 333 

— Trenn., sdulen-chromatog., (ionenaustausch-) Uber- 
sichtsbericht 258, 132 

— «, B-ungesitt., elektrochem. Redukt. 258, 64 


— ungesatt. mehrkernige aromat., polarog. Untersuch. 
254, 81 


Ketone — Knochen 


— vicin. Di—, Best. in Bier 254, 400 

— — — in Wein (WeiB-), gas-chromatog. 258, 165 

— Wasserstoffaustausch auf einer Porapak Q-Kolonne 
fir gas-chromatog. Trenn. 251, 71 

Ketopheny!butazon, s. Ketazon 

3-Ketosaccharose, Best. (mikro) 254, 175 

Ketosiuren, Nachw. in biolog. Flissigkeiten, diimnschicht- 
chromatog., als 2,4-Dinitrophenylhydrazone, zwei- 
dimensional 251, 347 

a-Ketosaiuren, Nachw. u. quant. Erfass. mit einem 
Reagens aus Cer(IV)-ammoniumnitrat 251, 73 

Ketosen, Best., luminescenzanalyt. 260, 398 

2-Ketosen, Best. mit Perjodat 256, 61 

3-Ketosen, Best., polarog. 260, 96 

Khellin, Best. neben Visnagin-Best. in pharmazeut. 
Zubereitungen v. Ammi visnaga, Friichten u. Ex- 
trakten, diinnschicht-chromatog.-spektralphotom. 
257, 320 

Kieselsiiure, Analyse, atomabsorptions-spektrom. 
251, 117 

— Best., titr.,-potentiom., Verwend. einer Titanelektrode 
253, 147 

— chromatog. Verhalten auf Sephadex-Saulen 254, 59 

@-Kieselsiure, Best. neben «- u. y-Kieselsiuren, spektral- 
photom. 258, 53 

— Reakt. mit Gelatine u. Polyoxyathylen 257, 306 

Kieselsdureadsorbentien, Effekt v. Strukturverinderungen 
des Vorbehandlungsreagens auf die Adsorption durch 
modifiz. — 254, 40 

— Variable in der Darstellung modifiz. — 254, 40 

Kinetische Analyse, automat., digitaler pH-Stat 258, 143 

— Best. v, Ag (mikro), Anwend. v. Tropaolin O 251, 46 

— — v. Mn durch katalyt. Oxydat. von Alizarin S mit 
H,O, 251, 59 

— Computer-Programm zur Berechnung v. Geschwindig- 
keitskonstanten 259, 136 

— Differenzmethode unter Verwendung katalysierter 
Reaktionen 259, 330 

— Gerat zur kontinuierlichen halbautomatischen 
Messung der Reaktionsgeschwindigkeit 254, 137 

— nicht-enzymat., im klin. Laboratorium 269, 217 

— pseudo-dreidimensionale Darstellung v. Reaktions- 
geschwindigkeitsdaten, Computer-Programm 
FORTRAN 260, 139 

— Techn. zur kontinuierl. Verfolg. v. hydrolyt. Enzym- 
raktionen 252, 194 [Or] 

— Umlaufzelle zur Untersuchung schneller Reaktionen 
260, 384 

— Untersuchung der nichtkatalisierten u. der durch 
Vanadium(V) katalysierten Oxydation v. Bordeaux B 
mit Bromat 251, 41 

Kinin-Niveau, Best. in Harn, radioimmunolog., unter 
Verwendung eines Tyrosin-Analogons v. Bradykinin 
260, 410 

Kirschen, Best. v. 2-Chlorathylphosphonsaure, gas-chro- 
matog. 257, 79 

— — vy. Phosphorsiure, mit dem HP-Detektor 254, 154 

Klebemittel, Best. v. Athanol, gas-chromatog. 256, 394 

— — v. Lésungsmittelresten in -Streifen, gas-chromatog., 
durch periodische Eingabe 255, 408 

— Dextrin—, IR-spektralphotom. Untersuch. 259, 389 

Klee, Best. v. Lutein nach Sonnenreifung bzw. Gefrier- 
trocknung 251, 132 

— — v. Toxaphen-Riickstanden 2538, 236 
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Klinische Analyse, Analysatoren, Terminologie u. Klassi- 
fikation 259, 399 

— automat. Systeme zur parallelen Ausfiihrung 260, 139 

— Best. des Wassergehaltes im Organismus 253, 398; 399 

— — v. Blutgas, Qualitatskontrolle 258, 96 

— — v. Na u. K in Erythrocyten 259, 399 

— — v. Spurenelementen, Ubersichtsbericht 260, 170 

— — v. Steroiden in Harn, gas-chromatog. 260, 407 

— Charakterisierung u. quantit. Analyse v. D-Glucose 
zur Verwendung in der — 260, 171 

— Chromatogramm-Spektralphotometrie 257, 251 

— Datenverarbeitung 259, 214 

— Disk-Elektrophorese als neue Trennmethode 258, 95 

— elektronisch gesteuerte Anlage fiir die Flissigkeits- 
Saulen-Chromatographie (Niederdruck- u. Hochdruck- 
Bereich) 259, 218 

— Erfahrungen mit einem neuen Chromogen fiir die 
Blutzuckerbest. nach der GOD/POD-Meth. unter 
Verwend. eines automatischen Analysiergerates 
252, 228 [Or] 

— Gas-Chromatographie, Grundlagen, Ubersicht 
255, 336 

— Identifiz. gefahrlicher Arzneimittel m. H. der Massen- 
spektrometrie mit chem. Ionisation durch Isobutan 
260, 337 

— kinet. nicht-enzymat. Verfahren 259, 217 

— Labor-Informationssystem im Universitatskranken- 
haus Eppendorf 259, 219 

— Maschinen, Automaten u. Analysatoren 258, 95 

— mit kontinuierlicher Stromung, Kurvenregeneration 
260, 328 

— Prazisions-Messungen 259, 253 

— Qualitatskontrolle 256, 150 

— — im Enzymlabor 252, 344 [Or] 

— — mit Hilfe des taglichen Mittelwertes 257, 321 

— Radioimmunobestimmung von Digitoxinkonzen- 
tration im Serum 260, 334 

— Ubersichtsbericht 259, 76 

KMR-Geriite, mit superlativen Solenoiden, Korrektur 
der Gesamtsuszeptibilitaét 252, 384 

— PAT-20 v. Varian 256, 297 

KMR-Messungen, Eichung eines Methanol-Thermometers 
fir — bei tiefen Temperaturen 252, 392 

KMR-Spektren, Analysis of NMR spectra (Hoffmann, 
Forsén, Gestblom) 260, 373 [L] 

— v. 5-Halogen-8-hydroxychinolin 258, 45 

— v. org. Peroxiden 251, 67 

— Wide-Line— einiger gesattigter u. ungesattigter 
langkettiger Fettsiuren 260, 153 

KMR-Spektrometrie, s. Spektrometrie, KMR 

KMR-Spektrometrische Indikationsmethoden, s. Titri- 
metrie, KMR 

Knochen, Best. der Ablagerung u. Verteilung v. radio- 
aktivem Ca, autoradiographisch 255, 320 

— — v. Ca, Cl, Mg u. Na (simultan) in Ratten—, 
aktivierungsanalyt. (neutronen-) 259, 400 

— — vy. F-, elektrodenionenspezif. 258, 163 

— — v. Mg, atomabsorptions-spektralphotom. 255, 241 

— — v. Pb, aktivierungsanalyt. (y-photonen-) 260, 171 

— — y. Pu, radiochem., durch Ionenaustausch 260, 65 

— — vy. Sr, atomabsorptions-spektralphotom., in Lach- 
gas/Acetylen-Flamme 255, 79 

— — — roéntgenfluorescenzspektrog. 257, 241 

— — v. Sr 259, 168 
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Knochen, Best., v. °°Sr (Forts.) 

— — — fallungsanalyt., EinfluB8 einiger Faktoren u. 
deren experimentelle Bewert. 259, 254 

— — v. U, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 260, 407 

— —v. Yu. Pb, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 258, 147 

— Nachw. v. Metallen, diinnschicht-chromatog. (ring-), 
halbquantit. 260, 393 

Knochenmark, Best. v. Fe, histochem. u. aktivierungs- 
analyt. (neutronen-) 257, 323 

Knorpel, Analyse v. Polysacchariden u. Protein, automat. 
257, 91 

Kobalt, Best., atomabsorptions-spektralphotom. 260, 399 

— — — Matrixeffekte 258, 100 [Or] 

— — dinnschicht-chromatog., als Chelatverb. mit 
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol 254, 334 

_ — — dimnschicht-chromatog.-reflexions-spektral- 
photom., als TAR-Kompl. 258, 152 

— — extr.-photom., mit Nitroso R-Salz 268, 152 

— — — mit Oximodo-benzotetronsiure 254, 314 

— — — mit TAR oder TAN 258, 54 

— — fluorim. 261, 61 

— — in Al/Si-Leg., aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
254, 281 [Or] 

— — in Bi, spektrog., nach Fest/Flissig-Extr. 255, 406 

— — in biolog. ul-Proben, atomabsorptions-spektral- 
photom., ,,Spike-Height“-Verf. 256, 151 

— — in Cu- u. Ni-Verb., in KCl, K,SO, u. Wasser, 
spektralphotom., mit heterocycl. Hydroxyazoverb. 
(Spuren) 2538, 390 

— — in Hisenerzen, photom. 258, 387 

— — in Erzen u. Schlacken, photom. oder titr. 
(chelatom.-), mit Sulfarsazen 255, 294 

— — in Fe u. Stahl, extr.-spektralphotom., mit 
2-Nitroso-5-dimethyl-aminophenol 260, 318 

— — in GaAs, Ga u. As, spektrochem. 2538, 68 

— — in GaSb, Ga u. Sb, spektrochem. 2538, 68 

— — in galvan. Lés., atomabsorptions-spektralphotom. 
254, 336 

— — in Gesteinen, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
257, 384 

— — — fallungsmeth.-photom. 258, 325 

— — in Kobalt(III)-Kompl., atomabsorptions-spektral- 
photom. 256, 54 

— — in Legierungen, photom., mit 2-(2-Pyridylazo)-5- 
diathylamino-phenol, dessen Brom- u. Dibromderivat 
im Pyridinring u. deren Thiazolylanaloge 251, 198 

— — in Luftablagerungen u. -niederschlagen, aktivierungs- 
analyt. (neutronen-) 255, 404 

— — in Magnetkeramik, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
258, 331 

— — in Meeresnahrung, atomabsorptions-spektral- 
photom. 251, 145 

— — in Metallfluoridverb. des Typs Me(I)Me(II)F, 
255, 353 [Or] 

— — in Nb, Ta, Mo u. W, (hochreinem-), atom- 
absorptions-spektralphotom., nach extr. Abtrenn. 
253, 311 

— — in Ni, photom., als ternarer Komplex: Kobalt- 
diantipyrilmethan-thiocyanat 251, 276 

— — in Ni (hochreinem-), photom,. 255, 76 

— — in Ni-Salzen, polarog. (film-), nach extr. 
Anreicherung 256, 233 

— — in Ni-Salzen u. Ni durch substéchiometrisches 
Maskieren, photom., mit PAN 257, 388 


Knochen — Kobalt 


— — in Organometallverb. (submikro) 254, 389 
— — in Pd (zur Herstell. v. Radioisotopen dienendem-), 


aktivierungsanalyt. (neutronen-) 257, 302 

— in Pd- u. Ni-Katalysatoren, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 256, 387 

— in Pflanzen, spektralphotom., nach Extr. mit 
2-Nitroso-1-naphthol 254, 91 

— in Pflanzen- u. tier. Gewebe, atomabsorptions- 
spektralphotom., nach CHCl,-Extr. 257, 163 

— in pharmazeut. Produkten, atomabsorptions- 
spektralphotom. 255, 313 

— in Reaktorkiihlwasser, kinet.-spektralphotom. 
259, 155 

— in Silicaten, atomabsorptions-spektralphotom. 
255, 77 

— in Stahl, papier-chromatog., mit Hilfe v. ®°Co 
2538, 382 

— — photom. 258, 227 

— in Stahl (FluB-), massenspektrom. 252, 403 

— in Stahl u. Leg., spektralphotom. 265, 151 

— in Stahl (niedrig- u. hochleg.-), flammenphotom. 
257, 383 

— in Stahl, Ni-Salzen u. Ni- photom., mit Phosphor- 
molybdansaure 257, 230 

— in Ti, polarog. (oszillo-) 256, 71 

— in Wasser (Meer-), spektralphotom. 254, 321 

— in Wasser (Mineral-), photom., nach kationen- 
austauschchromatog. Abtrenn. 257, 296 

—in Y,O, (hochreinem-), spektrom. (emissions-) 
255, 103 [Or] 

— kinet., mit Brompyrogallolrot 257, 222 

— kinet.-spektralphotom., mit Tropaolin O 256, 55 
— neben Al-, Cr-, Cu-, Mn-, Mo-, Ni-, Sn- u. V-Best. 
in Ti-Leg., atomabsorptions-spektralphotom. 260, 67 
— neben Cd-, Fe- u. In-Spuren-Best. in elektrolyt. 
Lésungen v. Zinksulfat, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 251, 61 

— neben Cr-, Fe-, Mn-, u. Ni-Best. in Ag, atom- 
absorptions-spektralphotom. 255, 72 

— neben Cr-, Mn-, Ni u. Ca-Best. in Ni-Leg. u. 
-Mineralien, atomabsorptions-spektralphotom. 

256, 379 

— neben Cu-Best. in Cu/Co-Leg., gravim., mit 
2-Hydroxy-5-methylpropionphenonoxim 256, 226 

— neben Cu-, Fe-, Ga-, W- u. Zn- Best. in Gesteinen, 
aktivierungsanalyt. (neutronen-)-anionenaustausch- 
chromatog. 256, 74 

— neben Cu- oder Ni-Best., titr., konduktom. 

252, 375 [Or] 

— neben Cu- u. Ni-Best. in Al u. Al/U-Leg., colorim. 
260, 309 

— neben Fe- u. Mn-Spurenbest. in belg. Mineral- 
wassern, polarog. (oszillo-) 258, 316 

— neben Fe- u. Ni-Best. in Leg. (Kovar- u. ahnlichen 
Einschmelz-), extr., titr. 254, 127 [Or] 

— — in magnet. diinnen Uberziigen, spektralphotom., 
als 8-Mercaptochinolinate 256, 230 

— — saulen-chromatog. (anionenaustausch-), titr. 
(komplexom.-) 252, 39 

— neben Fe-, Ni-, Mn- u. Cr-Best. in W u. Mo, 
atomabsorptions-spektralphotom. 259, 337 [Or] 

— neben Fe-, Ni-, Mn-, Cr- u. Zn-Best., sdulen- 
chromatog. (anionenaustausch-) 254, 385 


Kobalt — Kobalt(II) 


— — neben Ga-, Fe(III)- u. Cu-Spurenbest. in Gegenw. 
v. versch. Chloriden im groBen UberschuB, saulen- 
chromatog. (extr.-), aus Rhodanidlés. in Tri-n- 
butylphosphat 257, 362 

— — neben Ga-, In-, Cr-, Pb- u. V- Best. in Kohlen- 
asche, spektrog. 256, 77 

— — neben Hf-, Cu- u. W-Best. in Zr u. Zr-Leg., 
réntgenfluorescenzspektrom. 256, 377 

— — neben Ni-Best., gravim. oder titr., als Isochinolin- 
thiocyanat-Kompl. 256, 360 [Or] 

— — — in Eisenmeteoriten, polarog. 255, 76 

— — — in Stahl, atomfluorescenz-spektralphotom., in 
getrennter Luft/Acetylen-Flamme mit elektrodenloser 
Zweielement-Entladungslampe 259, 327 

— — neben Ni im UberschuB, radiochem. 258, 76 

— — neben Ni-, Cr-, V- u. Cu-Best. in Gesteinen, 
spektrog.-quantom. 258, 396 

— — neben Ni- u. Cu-Best., spektralphotom., mit 
Chinoxalin-2,3-dithiol 255, 238 . 

— — neben Ni- u. Fe-Best., polarog. (oszillo-) 257, 59 

— — neben Ni-, Fe- u. Cu-Best. in Sulfiderzen u. Ge- 
steinen, papier-chromatog. 257, 305 

— — neben Ni-, Pb- u. Cu-Best. in Silicaten, atomab- 
sorptions-spektralphotom., mit Hilfe der Absorptions- 
rohr-Technik 251, 119 

— — neben Ni-, Zn- u. Mn-Spurenbest. in Cd, polarog. 
(wechselstrom-), nach elektrolyt. Abscheid. des Cd 
256, 69 

— — neben Se-Best., aktivierungsanalyt., im on-stream 
Betrieb 258, 59 

— — neben Sm- oder Pr-Best. in Co/Sm- oder Co/Pr- 
Leg., spektrog. 260, 400 

— — polarog., in Natriumazidlés. 254, 362 [Or] 

— — — Konzentratometer 251, 204 

— — — Polystyrolsulfonate als stabile Unterdriicker der 
Maxima 252, 398 

— — spektralphotom. 257, 368 

— — — im System Aceton/Salzsiure 254, 227 

— — — mit ADTP 256, 54 

— — — mit Azonol A 256, 42 

— — — mit Benzamidoxim 251, 60 

— — — mit Benzil-mono-(2-pyridyl)-hydrazon 257, 368 

— — — mit 2,6-Diamino-3,2’-azopyridin 251, 330 

— — — mit 2,2’-Dichinolylketoxim 258, 152 

— — — mit Furildioxim 2538, 151 

— — — mit Gluconséure 258, 353 [Or] 

— — — mit 3-Hydroxy-1,3-diphenyltriazin 254, 140 

— — — mit N-Methylanabasin-o’-azodiaminopyridin 
252, 40 

— — — mit 3-Methylglyoxim 254, 314 

— — — mit Pikraminazodiaminopyridin 261, 275 

— — — mit 2,2’-Pyridilmonoxim 252, 40 

— — — nach Extr. mit Zinkdiaéthyldithiocarbamidat 
251, 60 

— — titr.-amperom., mit Chinoxalin-2-carbonséure im 
UberschuB 258, 107 [Or] 

— — titr. (komplexom.-), oder spektralphotom., mit 
Sulfarsazen 257, 47 

— — — mit ADTA im UberschuB u. dessen Verviel- 
fachung durch Bleijodat 255, 223 

— — titr., konduktom. 252, 375 [Or] 

— — UV-spektralphotom., mit Triithylentetramin 257, 223 

— — vy. Cd(0,003°/,), extr., -photom. mit Dithizon 
251, 199 
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— v. Cu (0,001°/,), Selektierung mit Polydthylen- 
imin-Cellulose 255, 406 

— v. Fe, extr.-photom., als Tris-(dibenzylsulfoxid)- 
Hisen(II1)-rhodanid 255, 407 

— v. Ni-Spuren, atomabsorptions-spektralphotom. 
251, 199 

—v.8-Spuren 258, 71 

— v. Ti, atomabsorptions-spektralphotom. 255, 59 
—v. Zn, Fe u. Pb in hochreinem — 255, 152 
Extr. als Chlorokompl. in Gegenw. v. Fe(III) oder Ga 
in UberschuB 256, 215 

— mit einigen Nitrosoverb. 257, 151 

Kompl., °7Co-mark., Mé68bauer-Emissions-Spektren 
260, 309 


— Kompl. mit Chinolinazo R, spektralphotom. Unter- 


such. 257, 59 


— — mit Chromazurol 8, spektralphotom. Untersuch. 


251, 60 


— — mit Nitroso R-Salz, Konzentrier. mit indifferenten 


org. Mitfallungsmitteln 257, 368 


— — mit Pyrazolon-[5-azo-1(-2-hydroxynaphthalin) ]-4- 


carbonsaure, spektralphotom. Untersuch. 260, 397 


— — mit 1-Pyrrolidincarbodithioat, spektralphotom. 


Ermittl. der Bildungs- u. Extraktionskonstanten 259, 39 


— — mit 4-(2-Thiazolylazo)-resorcin, spektralphotom. 


Untersuch. 252, 39 


— — mit Thio-Violursaure, spektralphotom. Untersuch. 


252, 39 


— — mit Triphenylphosphin sowie Triphenylphosphin- 


oxid, polarog. Untersuch. 258, 382 


— Konzentrieren an Aluminiumoxid in Gegenw. v. 


H,0, 257, 59 


— polarog. Verhalten in Monoathanolamin-Lés. 257, 146 
— Spurenanreicher. durch Ausfallen als Hexaminokobalt- 


(III)-hexanitritocobaltat(III) 2638, 151 


— — in Meerwasser durch Flissig-Extr. u. Ringofen 


255, 146 


— Trenn., elektrolyt., aus waBriger Tripolyphosphat- 


Lés. 252, 378 [Or] 


— — v. Fe-Isotopengem., siulen-chromatog. (extr.-) 


256, 77 


— — vy. Ni, extr., mit Pyridin u. Onanthsdure 259, 312 
— —v. Niu. Zn, extr., mit Dithizon 253, 297 
— Verlust v. Ce, —, Mn, Pa, Ru u. Zn wahrend der 


trockenen Veraschung biolog. Materials 253, 322 


— voltamm. (invers-) Verhalten in Rhodanidlésungen an 


einer stationaéren Quecksilbermikroelektrode 260, 150 


— Zerfallsprodukte der Inhibitorwechselwirk. mit 


Thioharnstoff, Analyse 258, 293 


Kobalt-60, Best. in Wasser, flissigszintillations-zihlmeth. 


255, 70 


— Trenn. v. ®°Sr u. ®Sr 2538, 35 [Or] 
Kobalt(II), Adsorption v. —, Cs* u. Ce** aus waBrigen 


Sdurelésungen an urspriinglichem Magnetit 260, 47 


— Best., extr.-photom., bzw. gravim., mit Thiodibenzoy]l- 


methan 254, 66 


— — extr.-spektralphotom., mit PAR 260, 57 
— — extr.-UV-spektralphotom., als Athylxanthatkompl. 


in Tetrachlorkohlenstoff 259, 145 


— — gravim., mit Thenoyltrifluoraceton u. B- oder y- 


Picolin 256, 319 


— — in Ni(II)-Lés., spektralphotom. (Spuren) 254, 385 
— — neben Co(III)-Best., extr., atomabsorptions- 


spektralphotom. oder photom. 251, 60 
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Kobalt(11), Best. (Forts.) 

— — neben Ni in Pharmaka, extr.-spektralphotom., als 
Kobalt(III)-acetylacetonat 256, 143 

— — neben Ni(II)- u. Cu(II)-Best., siulen-chromatog. 
(ionenaustausch-) Trenn. mit Lésungsmittel- 
gemischen 257,223 

— — neben Ni u. Zn im Uberschuf gravim., titr.- 

MHz oder titr.-amperom., mit Anilid der Thio- 
glykolsdure 257, 368 

— — polarog. (oszillo-) 255, 148 

— — spektralphotom., als synergistischer Kompl. mit 
Thenoyltrifluoraceton 251, 60, 330 

— — — aus der Eigenfarbe seiner waBr. Lés., Addi- 
tionsmeth. 256, 110 [Or] 

— — — durch Lésungsmittelextr. mit 4-(2-Pyridylazo)- 
resorcin/quaterniren Ammoniumsalzen/Polyamino- 
carboxylsdure-Systemen 253, 301 

— — — mit 4-[(5-Chlor-2-pyridyl)azo]-1,3-diamino- 
benzol 259, 312 

— — — mit Kaliumbenzolsulfonyldithiocarbamidat 
253, 36 [Or] 

— — — mit Metidan 258, 382 

— — — mit p-Tolylamidoxim 259, 312 

— — titr., als Thiocyanatkompl. 258, 145 

— — titr. (fallungs-)-radiom. 260, 401 

— — titr. (komplexom.-), mit ADTA gegen PAP als 
visueller Indicator 259, 288 [Or] 

— — — gegen Succinimid 258, 37 [Or] 

— Chelathydrat mit 8-Hydroxychinolin, therm. Dehy- 
dratis. 255, 47 

— dipyridylkompl.. kinet. Daten der Oxydation mit 
Kupfer(II)- u. Eisen(III)- perchloraten in wasser- 
freiem Acetonitril 254, 314 

— Extr. als Kompl. mit Thenoyltrifluoraceton 257, 59 

— — in Anwesenh. v. Aminen mit n-Enanthsaure in 
CHCl, bzw. Isobutylalkohol 257, 354 

— — mit Pyridinderiv. im Eutektikum LiNO,/KNO, 
257, 356 

— — neben Ni(II)-Extr., mit 2-Thenoyltrifluoraceton u. 
Pyridinbasen in Gem. 254, 385 

— Kationenaustauschverhalten an Dowex 50 WX 12 
255, 62 

— Komplex mit Athylendiaminen (N-monosubstit.-), u. 
Halogenid, Thiocyanat oder Sulfat als Anion, thermo- 
gravim. u. differentialthermoanalyt. Untersuch. 

259, 146 

— — mit 2-Benzoylpyridin-2-pyrydilhydrazon, spektral- 
photom. Untersuch. 254, 52 

— — mit Bithionol, Fenticlor sowie Hexachlorophen, 
Stabilitatskonstanten 254, 140 

— — mit 1- u. 3-Cyanisochinolin- u. substit. 2-Cyan- 
pyridinderivaten, spektralphotom. Untersuch. 258, 140 

— — mit 2-Nitroso-1-naphthol u. Cl- als Anion in einer 
96:4 Benzol/Athanol-Lés. 259, 146 

— — mit NTA u. Cycloleucin 258, 145 

— — mit Pyridin-2-aldehyd-2-chinolylhydrazon, extr.- 
photom. Untersuch. 259, 300 

— — Sorption v. Hydrolyseprodukten an Silicagel 
254, 315 

— Nachw. neben Fe(III)- u. Ni(II)-Nachw., mikrosk. 
255, 238 

— — neben Ni(II)-Nachw. als Komplexmisch. mit 
Trifluoracetylaceton oder Dimethylformamid, gas- 
chromatog. 257, 368 


Kobalt(II) — Korperflissigkeiten 


— — neben Ni(II)-, Cr(V1I) u. U(VI)-Nachw., diinn- 
schicht-chromatog., als Diathyldithiocarbamidat- 
Komplexe 264, 210 

— — Tipfeltest mit Oximidobenzotetronsdure 265, 393 

— polarog. Maxima, Dimpfung durch die Gegenw. 
versch. anderer Jonen 256, 55 

— Trenn. v. Ni(II), siulen-chromatog. (kationenaustausch-) 
mit Oxalat-halt. Eluierungsmittel 253, 220 

— Verteilung v. —, Eu(III) u. Y in Alkalinitratschmel- 
zen mit neutralen Organophosphorverb. im HinfluB 
der Temperatur 259, 135 

Kobalt(I), Ammin-Kompl,, Trenn., diinnschicht- 
chromatog. 2538, 301 

— Best. in Kobaltoxiden, reflexionsspektrom. (diffus) 
257, 307 

— — neben Co(II)-Best., extr., atomabsorptions-spek- 
tralphotom. oder photom. 251, 60 

— — titr. (fallungs-)-radiom. 260, 401 

— Extr. als Kompl. mit Thenoyltrifluoraceton 257, 59 

— Komplexe, Analyse 253,220 ~ 

— — Best. v. Co, atomabsorptions-spektralphotom. 
256, 54 

— — KMR-Untersuch. zur Konformationsanalyse der 
D-(1)-Propylendiamin-Chelatringe v. diamagne- 
tischen — 264, 386 

— — mit Athylendiamin-N,N’-diacetat u. einigen Anio- 
nen als zusitzlichem Ligand, Darstellung u. Nachw. 
260, 397 

— [S-(+)-c«-alanitat],, A-fac(N)- u. J-mer(N)-Isomere, 
Trenn., diinnschicht-chromatog. 264, 315 

Kobalt(11)-chlorid, Wechselwirkung mit 2-Nitroso-1- 
naphthol in einer 96:4 Benzol/Athanol-Lés. 259, 146 

Kobaltlegierungen, Best. v. C, Cr, Ni, Ta u. Nb(simultan) 
in hochwarmfesten, kompliziert aufgebauten — mit 
einer Faserstruktur, die durch orientiertes Kristall- 
wachstum erzeugt wurde, UV-spektrom. (vakuum-) 
258, 394 

— — v. Co, Sm u. Pr in Co/Sm- u. Co/Pr-Leg., spektrog. 
260, 400 

— — v. Pb, atomabsorptions-spektralphotom. 260, 399 

Kobalt-Mangan-Lauge, Analyse, atomabsorptions-spek- 
tralphotom. 255, 161 

Kobaltoxide, Best. v. Co(II1), reflexionsspektrom. 
(diffus) 257, 307 

Kobaltsalze, Best. v. Cu-Spuren, atomabsorptions- 
spektralphotom. 258, 315 

Kobalt(II)-salze, diinnschicht-chromatog. Auflésung 
racem. Trisithylendiamin-Kobalt(III)-Komplexe auf 
Silicagel 256, 319 

Kobalt(I1)-sulfat, Nachw. v. Pd, diinnschicht-chromatog., 
an modifiz. Cellulose 260, 309 

Korperfliissigkeiten, Analyse, automat., computerge- 
steuertes Mehrkanalsystem 258, 95 

— — v. Zuckern u. Zuckerderivaten aus nicht dialysier- 
baren Substanzen, gas-chromatog. 256, 168 

— Best. v. Cu 258, 242 

— — v. Fettsauren (fliicht. bis zu C,-), gas-chromatog. 
257, 89 

— — v. Hyaluronsiure in Pleurapunktat v. Patienten 
mit Mesotheliom, elektrophoret. (gel-) u. sdiulen- 
chromatog. 259, 79 

— — v. Imipramin(e), colorim. 256, 253 


— — v. J (mit Butanol extrahierbarem-) in Kolostrum u. 
Milch 256, 155 


Korperfliissigkeiten — Kohlenmonoxid 


— — v. Kreatin, Kreatinphosphat u. Kreatinin, siulen- 
chromatog. (kationenaustausch-) 252, 159 [Or] 

— — v. Penicillinen, Ampicillin u. Cloxacillin, diinn- 
schicht-chromatog. 257, 176 

— — v. Spurenelementen, Ubersichtsbericht 260, 170 

— — v. Steroidhormonen, gas-chromatog.-massen- 
spektrom. komb. 252, 294 [Or] 

Kohl, Best. v. Spurenelementen in biolog. Standard v. 
Griin—, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 258, 166 

Kohle, Best. v. As, spektralanalyt. 257, 389 

— — v. Ge, polarog. (derivations-) 258, 76 

— — v. Hg, atomabsorptions-spektralphotom., nach 
Verbrenn. u. Sammeln auf Au-iiberzogener Filter- 
platte 259, 320 

— — — automat., atomabsorptions-spektralphotom. 
259, 320 ‘ 

— — v. phenol. Hydroxylgruppen, titr.-thermom. 
254, 227 

— —v.U 282, 52 

— Stein—, Best. v. Ge 256, 235 

Kohlenasche, Analyse, atomabsorptions-spektralphotom., 
nach Schmelzen 251, 118 

— Best. v. Ga, In, Co, Cr, Pb u. V, spektrog. 256, 77 

— — v. Ge, photom., mit Phenylfluoron, Maskier. v. 
Sn u. Ti 257, 68 

— synth., Best. v. Co-, Cr-, Ga-, In-, Pb u. V-Spuren, 
spektrog., mit Aluminiumelektroden 252, 52 

Kohlendioxid, Absorption in Monoathandaminlosungen 
260, 305 

— Ar/COCI,-Gem., Trenn., chromatog. (temperatur- 
programmiert) 255, 404 

— Best. in Blut, Qualitaétskontrolle 258, 96 

— — in Blut u. Plasma mit Hilfe eines Cediometers, 
Theorie u. experimentelle Bestatigung 2538, 241 

— — in medizin. Gasgemisch., gas-chromatog. 257, 229 

— — in Serum, automatis., als Siebtest fiir Storungen des 
Saure/Base-Verhaltnisses 265, 240 

— — in Wasser, titr., potentiom. 257, 63 

— — in Wasser (Meer-), Extraktionsmeth. 255, 68 

— — in Wein 251, 407 

— — — enzymat. 259, 390 

— — in Wein, Perlwein u. Schaumwein 256, 85 

— — in Wein (Still- u. Schaum-) 2538, 392 

— — in Zeolithen (getemperten CaA-), massenspektrom. 
2538, 388 

— — konduktom. 259, 48 

— — neben Co- u. CH,-Best. in H-halt. Gasgemischen, 
gas-chromatog. 259, 60 

— — neben Co-, H,-, Ar- (oder O,-), Nj-, CH,-, C,H,- u. 
teilweise C,H,-Best. in Generatorgas, gas-chromatog. 
251, 262 

— — neben CO-, H,-, CH,-, N,- u. O,- Best. im Gem., 
gas-chromatog. 261, 263 

— — neben CO-, H,-, O,- u. CH,-Best. in Wasser, 
gas-chromatog. 251, 263 

— — neben CO-, H,0-, CH,0H-, HCHO-, HCOOH- u. 
Luft-Best., in Abgasen der Formaldehydfabrikation, 
gas-chromatog. 260, 157 

— — neben CO-, O,-, CH,-, C.H,-, C.H,- u. N,-Spuren- 
best. in ihren Gem., gas-chromatog. 256, 66 

— — neben CO-, SO,-, COS-, O,- u. N,-Best. in 
Hochofengasen, gas-chromatog. 258, 315 

— — neben COS-, H,S- CS,- u. SO,-Best. gas-chromatog. 
(isotherm-) 258, 315 
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— — neben H,-, N,-, O,- u. CH,-Best. in ihren Gem., 
gas-chromatog. 257, 294 

— — neben H,S-, SO,-, COS- u. CS,-Best. in Gasgem., 
absorptiom., titr. 258, 67 

— — neben N,-Best. in reinem Sauerstoff, massen- 
spektrom. 260, 157 

— — neben O,-, N,-, NO-, CO- u. N,O-Best., gas- 
chromatog., mit 0,5 nm-Molekularsieb-Saulen 259, 319 

— — neben SO,-, CH,-, CO-, COS- u. CS,-Best. in Luft, 
IR-spektrom. 259, 318 

— — Uberblick iiber nichtgravim. Meth. 255, 64 

— manom. Mess. kombin. mit 4C-Szintillationszahlung 
258, 408 

— Trenn. v. CO, gas-chromatog., neue Saulenfill. 
257, 157 

Kohlendioxid-14C, Absorption, Gelatinekapseln als 
verfiigbare Behalter 255, 373 

— Best. in biolog. Proben, Sammelvorrichtung fiir den 
Schnellverbrennungsapparat zur Flissigszintil- 
lationszahl. 264, 145 

— — in Luft (Atem-), Szintillations (Flissigkeits-)- 
Zahlverf. 256, 153 

— Flissig-Szintillationszahlung in einem Toluol/Triton 
X-100-System 260, 418 

— Radiorespirometer mit hoher Auflésung zur 
kontinuierlichen Best. der Atmungs— 288, 253 

— Szintillationszihlung aus ,,in vitro“‘-Systemen 253, 399 

Kohlendisulfid, Best., gas-chromatog., mit FID 257, 226 

— — neben H,S-, SO,- u. COS-Best. im Gem., 
gas-chromatog., mit EC-1-Detektion 258, 40 

— — neben H,S-, SO,-, COS- u. CO,-Best. in Gasgem., 
absorptiom., titr. 268, 67 

— — — gas-chromatog. (isotherm-) 258, 315 

Kohlenhydrate, Best., diinnschicht-chromatog.-densitom. 
(transmissions-), Reagentien zur Sichtbarmach. 
254, 395 

— Best., EinfluB v. Metallen 255, 87 

— — fluorim. 254, 77 

— — in Muskelgewebe des Kaninchenskelets, enzymat. 
257, 248 

— EinfluB v. Borat auf die Absorption v. — in 
Mischung mit dem Phenol-Schwefelsaure-Reagens 
254, 77 

— Identifizierung in Harn, gas-chromatog., nach 
anionenaustausch-chromatog. Isolier. 257, 92 

— lésl., Best. in Wasser (See-), chromatog. (ver- 
teilungs-), nach vorangehender Aussalzung mittels 
Tonenaustausch-Membranelektrodialyse 255, 70 

— trifluoracetylierte, gas-chromatog. Untersuch. 254, 395 

Kohlenhydrat-Proteide, Nachw. in Serum, elektrophoret. 
(disc-) 255, 324 

Kohlenhydrat-Racemate, Trenn., gas-chromatog. 256, 367 

Kohlenhydrierungsprodukte, Best. v. H u. C, gas-chro- 
matog. 260, 321 

Kohlenmonoxid, Best. in Blut, gas-chromatog. 257, 87 

— — in Blut (geronnenem Leichen-) 259, 78 

— — in Blut u. Gewebe 252, 411 

— — in Luft 255, 64 

— — — 256, 369 

— — — automatis. Meth. 256, 65 

— — — colorim. manuelle Meth. 257, 293 

— — — gas-chromatog., Frontalanalyse 252, 42 

— — — IR-spektralphotom. 257, 294 

— — — (Spuren) 260, 274 [Or] 
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Kohlenmonoxid, Best. (Forts.) 

— — in Metall-Carbonyl-Komplexen 2538, 76; 147 

— — in Tabakrauch 254, 238 

— — neben CH,- u. CO,-Best. in H-halt. Gesamt- 
mischungen, gas-chromatog. 259, 60 

— — neben CO,-, H,-, Ar- (oder O,-), No-, CH,-, Cp.H,- u. 
teilweise C,H,-Best. in Generatorgas, gas-chromatog. 
251, 262 

— — neben CO,-, H,-, CH,-, No- u. O-Best. im Gem., 
gas-chromatog. 251, 263 

— — neben CO,-, H,-, O- u. CH,-Best. in Wasser, 
gas-chromatog. 251, 263 

— — neben CO,-, H,O-, CH,OH-, HCHO-, HCOOH- u. 
Luft-Best. in Abgasen der Formaldehydfabrikation, 
gas-chromatog. 260, 157 

— — neben CO,-, SO,-, COS-, O.- u. N,-Best. in 
Hochofengasen, gas-chromatog. 258, 315 

— — neben O,-, CH,-, CO,-, C.H,-, C,H,- u. N,-Spuren- 
best. in ihren Gem., gas-chromatog. 256, 66 

— — neben O,-, N,- u. CH,-Spurenbest. in Propen, 
gas-chromatog., nach Frontalanreicher. 258, 316 

— — neben O,-, N,-, NO-, N,O- u. CO,-Best. gas- 
chromatog., mit 0,5 nm-Molekularsieb-Saulen 259, 319 

— — neben SO,-, CH,-, CO,-, COS- u. CS,-Best. in Luft 
IR-spektrom. 259, 318 

— — neben SO,- u. H,S-Best., titr., -konduktom., mit 
ADTA in Dimethylformamid 254, 58 

— — photom., mit Silber-Natrium-Sulfamidbenzoat, 
molarer Extinktionskoeffizient des Silbersols 255, 
35 [Or] 

— — Uberblick tiber nichtgravim. Meth. 255, 64 

— Stickstoff-Mischungen, Analyse, massenspektrom. 
256, 66 

— Trenn. v. CO,, gas-chromat., neue Sadulenfill. 257, 157 

Kohlenoxidsulfid, Best. neben CO-, CO,-, SO,-, O,- u. 
N,-Best. in Hochofengasen, gas-chromatog. 258, 315 

— — neben H,S- u. SO,-Best. in Luft, gas-chromatog., 
mit Argon-Ionisationsdetektor mit ®*Ni-Quelle 
254, 378 

— — neben SO,-, CH,-, CO,-, CO- u. CS,-Best. in Luft, 
IR-spektrom. 259, 318 

— — neben SO,-, H,S- u. CS,-Best. im Gem., gas- 
chromatog., mit EC-1-Detektion 258, 40 

— — neben SO,-, H,S-, CS,- u. CO,-Best. in Gasgem., 
absorptiom., titr. 258, 67 

Kohlensaureanhydrase, Best. in Erythrocyten bei 
Gesundheit u. Krankheit 256, 248 

Kohlensiurederivate, N-halt., Best., iiber saure Verseifung 
253, 160 

Kohlenstoff, Best., aktivierungsanalyt. 258, 226 

— — — 259, 293 

— — — (protonen-) 260, 158 

— — — (y-Strahlen-) 258, 35 

— — auf metall. Oberflachen, mit Deuteronen u. 
Tritonen schwacher Energie 254, 323 

— — des C/N-Verhialtnisses u. der 12C u. 1°C-Isotopen- 
haufigkeit in biolog. Substanzen, aktivierungsanalyt. 
(protonen-)-y-spektrom. 260, 90 

— — in Abwasser u. Abfallen der Industrie 258, 224 

— — in Alkali u. Erdalkalimetallen, aktivierungsanalyt. 
(y-), Probenreinigung v. Oberflachenverunreinigungen 
260, 158 

— — in biolog. Material aus Respirationsversuchen 
253, 400 


Kohlenmonoxid — Kohlenstoff 


— — in Gesteinen, Meteoriten u. metallurgischen 


Proben, titr., in nichtwaBr. Medium nach Verbrenn. 
im Hochfrequenzinduktionsofen 2538, 385 

— in Metallen (einigen reinen-), aktivierungsanalyt. 
(y-photonen-) 256, 68 

— in Metallen (hochreinen-), aktivierungsanalyt. 
(photonen-) 252, 401 

in Metallen (hochschmelzenden-) im Bereich v. 
1—100 ppm 255, 150 

— in metall. Folien u. Filmen, gas-chromatog. 257, 68 
— in metall. Proben, Plastik ungeeignetes Ver- 
packungsmaterial 252, 380 [Or] 

— in Na mit oxydierendem sauren Zusatz 253, 66 

— in Nb u. Ta, oxydat. Schmelzen im Vakuum 

257, 299 

— in org. N-halt. Verb., Stickstoffdioxid-Bild. bei der 
katalyt. Verbrenn. 254, 68 

— in org. S- u. Halogenverb., Verwend. v. Quarz 

256, 321 

— in org. Sb-, Cl-, P- u. N-enthaltenden Verb. 

256, 321 

— in org. Verb., automat., 10—20 ug-Mengen 260, 59 
— — coulom.-titr. 257, 370 

— — Verbrenn. im Stickstoffstrom 253, 97 [Or] 

— — Verbrenn. u. Wagen v. CO, 2538, 54 

— in Schiefer v. Gesamt— u. org. —, mit Hoch- 
frequenz-Verbrennungs-Schmelzofen 253, 386 

— in Si, aktivierungsanalyt. (deuteronen-) 259, 97 [Or] 
— — — (y-photonen-) 257, 382 

— — — (y-photonen-, deuteronen-, *He- u. «-Teil- 
chen-) 259, 64 

— — Problematik analyt. Untersuch. im ppm-Bereich 
259, 105 [Or] 

— — Verbrennungsanalyt., Fehlerquellen u. ihre 
Vermeidung 259, 101 [Or] 

— in Stahl, aktivierungsanalyt. (protonen-) 255, 74 
— — coulom.-titr., in teilweise waBr. Los. 256, 378 
— — rontgenspektrom., durch Protonenanregung 
253, 72 

— — spektrog., mit Niederspannungs-StoBentladung 
253, 226 

— — thermoelektr. 253, 70 

— — titr., mit waBr. Titrationsmittel 259, 65 

— in Steroiden (Spuren) 252, 74 

— in Triterpenoiden (mikro) 251, 389 

— in Wasser (See-), v. geléstem org. —, automat. 
255, 70 

— in Wasser u. Abwasser, IR-Analyzer-Meth. 258, 317 
— neben Cr-, Ni-, Ta- u. Nb-Best. in Co- oder Ni- 
Leg. mit einer Faserstruktur, die durch orientiertes 
Kristallwachstum erzeugt wurde, UV-spektrom. 
(vakuum-) 258, 394 

— neben H-Best., Absorptionssystem 2538, 366 

— — in org. Verbind., Faktoren, die die katalyt. 
Verbrennungswirksamkeit des durch thermische 
Zersetzung des Kobalt(II)-oxalats gewonnenen 
Kobalt(II, IIT)-oxids beeinflussen 256, 364 

— — gravim., automatis. 258, 366 

— — in Kohlenhydrierungsprodukten, gas-chromatog. 
260, 321 

— —inorg. F-, P- u. Si-halt. Verb. 260, 59 

— — in org. Verb. 254, 388 

— — — gas-chromatog. 251, 63 

— — — gravim. 260, 310 


Kohlenstoff — Kohlenwasserstoffe 


— — — — gravim. (mikro) 251, 63 

—---- Versuche zur Automatisierung 260, 398 

— — — — halbautomat. Blitzverbrennungsapparatur, 
Zerbrechen v. Verbrennungsrohren 259, 377 

— — — — mit einem modifiz. Coleman-Stickstoff- 
Analyzer 251, 389 

— — neben H- u. Cl- oder Br-Best. (simultan) in org. 
Verb., gravim. 256, 321 

— — neben H-, Ge- u. Halogen-Best. in Ge-Organverb. 
(simultan) 253, 153 

— — neben H- u. Halogen-Best. (mikro), in hoch- 
chlorierten oder bromierten org. Verb. 253, 153 

— — neben H- u. Halogenen- oder S-Best. (simultan) 
in org. Verb., Bleidioxid als Absorptionsmittel 
255, 138 

— —neben H.-, J-, Br- oder H- u. S-Best. (mikro), 
durch Adsorption an Kieselgel 2538, 153 

— — neben H- u. N-Best., automat., statist. Durch- 
leucht. v. Analysenfehlern eines Analysators mit 
Differential-Thermo-Konduktometer 2538, 366 

— — — in org. Verb., on-line-Datenauswertungssystem 
fir einen CHN-Analysator 260, 310 

— — — — Walisch-Technicon-Analysator-Meth. 260, 390 

— — neben H- u. N-Best. (mikro), autamat., ver- 
besserte Verbrennungsanordnung u. Handhabungs- 
techm. 251, 389 

— — neben H- u. N-Best. (simultan) in org. Verb., 
automat., Gemeinschaftsuntersuch. mit 2 Analy- 
satoren 259, 378 

— — neben H., N-, S- u. O-Best. (mikro) in org. Verb., 
Analysator 251, 389 

— — neben N-Best. in Carbonitriden, elektronen- 
makrosondenanalyt. 258, 396 

— — — in Stahl u. biolog. Material, aktivierungsanalyt. 
(deuteronen-)-szintillationsspektrom. 257, 230 

— — neben N- u. O-Best. in Halbleitersilicium, 
aktivierungsanalyt., mit geladenen Teilchen 258, 70 

— — neben O in groBem Gehalt, aktivierungsanalyt. 
(deuteronen-) 257, 230 

— — neben S-Best. in Bodenextrakten durch trockene 
Verbrennung unter Verwend. eines Hochtemperatur- 
Induktions-Ofens 256, 237 

— — — in Stahl, Schnellmeth. 256, 230 

— — — in Stahl u. Roheisen, Hochfrequenz-Ver- 
brennungsverf. 251, 274 

— — verschiedener — formen in Stahl 253, 381 

— Glas—, Best. v. Spurenelementen, spektrog., atom- 
absorptions- u. atomfluorescenz-spektrom. 257, 306 

— Identifiz. u. Best. v. Mikromengen 254, 222 

— Isotope, Trenn. v. S-Isotopen, gas-chromatog. 257, 212 

— org. geb., Best. in Abgasen (feuchten-) 258, 391 

— — — in Phosphorsiure u. Phosphatgesteinen, titr. 
255, 80 

— — — neben CSB-Wert- u. N-Best. (simultan) in 
Abwasser 253, 309 

— org. u. Carbonat—, Best. in Sedimenten (SiBwasser-), 
Mikroverbrennungsverfahren 256, 382 

— Pyro—, Bildung aus Methan, massenspektrom. 
Untersuchung der Gaszusammensetzung 260, 220 [Or] 

— — Verteilung v. Si in Si-enthaltenden—proben 258, 329 

— thermische Analyse unter Verwend. der Partialdruck- 
Massenspektrometrie 257, 212 

— thermische Desorption u. Oxydat., partialdruck- 
massenspektrom. Untersuch. 256, 385 
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— Werte versch. Eisen- u. Stahl-Standardproben, 
Untersuch. 251, 197 

Kohlenstoff-12, Best. der — u. 1°C-Isotopenhaufigkeit 
u. des N/C-Verhaltnisses in biolog. Substanzen, 
aktivierungsanalyt. (protonen-)-y-spektrom. 260, 90 

Kohlenstoff-13, Best. der — u. !2C-Isotopenhaufigkeit 
u. des N/C-Verhaltnisses in biolog. Substanzen, 
aktivierungsanalyt. (protonen-)-y-spektrom. 260, 90 

— — in org. gasform., fliissig. u. festen Verb., in 
Carbonaten u. Bicarbonaten in Wassern, massen- 
spektrom. 258, 232 

— — IR-spektrom. 254, 222 

Kohlenstoff-14, Best. in biolog.Material, mittels 
Flissigkeitsszintillation nach Verbrenn. 251, 333 

— — — modifiz. Schéniger-Verbrenn., Szintillations- 
zahl. einer Suspension v. mit 14C-mark. CaCO, 
252, 412 

— — — Sauerstoffflaschenanordnung 258, 96 

— — in Kautschukvulkanisaten, szintillations(flissig-)- 
zahlmeth. 259, 71 

— — in Korperfliissigkeiten u. biolog. Gewebe, Verbrenn. 
in der O-Flasche 258, 153 

— — in Luft oder biolog. Material als 4CO, 256, 153 

— — in org. Verb. (mikro) 255, 138 

— — in org. Verb., Verbrenn. im Stickstoffstrom 
2538, 97 [Or] 

— — nach Verbrenn. im O-Kolben, Fehlerquellen 
2538, 123 [Or] 

— — neben *H-Best. auf Dinnschicht-Chromatogrammen, 
szintillations-spektrom. 254, 45 

— — neben °H- u. 1*!J-Best., szintillations(flissig-)- 
meth. 256, 300 

— Dreikanal-Flissig-Szintillationszahler zur automat. 
Léschkorrektur v. — u. 9H 257, 196 

— mark. Materialien, Bearbeitungs- u. Zahltechnik in 
Polyacrylamidgelen 260, 392 

— — Veraschung (Nass-) u. Szintillationsmessung 
256, 152 

— — Zahltechnik in Kieselgel-Diinnschichtfraktionen 
260, 391 

— Szintillations(Flissig-)-Zahlung auf festen 
Tragern 259, 86 

— — auf Filterpapier 259, 226 

— Trenn. v. Radiometallen aus biolog. Proben 254, 162 

— u./oder *H-mark. Proben, Szintillationszahlung 
(Fliissig-), Vergl. der MeBgenauigk. u. Anwend. auf 
die Sauerstoff-Kolben-Verbrennung 255, 337 

— Zahlung in Acrylamidgelen unter Verwendung eines 
nichtwaBr. Szintillationssystems 2538, 241 

— — neben ?H-Zahlung in Acrylamidgelen 258, 131 

Kohlenteer, Stein—, Standardisierung u. Qualitatsiber- 
priifung des Roh— USP, gas-chromatog. 257, 390 

Kohlenwasserstoffe, Abtrennung u. quant. Best. 254, 230 

— aliphat., Abtrenn. durch Harnstoffaddukt-Bildung 
255, 395 

— — aromat. u. alicycl., Trenn., gas-chromatog., 
Einflu8 der Temperatur auf die relative Polaritat v. 
stationdren flissigen Phasen 254, 228 

— — aromat. ein- u. mehrkernige Trenn., gas-chro- 
matog., mit Wasserdampf als Tragergas 258, 77 

— — Best. in Alkoholen (aliphat.-), gas-chromatog., 
nach séiulen-chromatog. Isolierung 256, 389 

— — — in Gasdélen, durch Adsorption an Molekular- 
sieben 252, 406 
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Kohlenwasserstoffe, aliphat., Best. (Forts.) 

— — — in Gesteinsextrakt, gas-chromatog. nach sadulen- 
chromatog. Trenn. auf Sephadex LH 20 255, 156 

— — — in Wachs (mikrokristallinem-), Molekularsieb- 
Technik 258, 154 

— — — v. Spurenverunreinigungen, gas-chromatog. 
260, 152 

— — — v. ungesitt. Verb. mit mark. Brom 254, 86 

— — 0,—C,—, Identifiz., gas-chromatog. (pyrolyse-) 
258, 155 

— — C,—C,,—, Analyse, gas-chromatog. 254, 85 

— — gesitt. geradkettige, Best. in Erddlfraktionen 
(schweren-), durch Adduktbildung mit Harnstoff 
256, 78 

— — gesitt. Isomere, Trenn., gas-chromatog., Einflu8 
der stationiren Phase auf die Retentionsindices 254, 390 

“— — gesitt. normale u. verzweigte, Best. in Benzin, 
gas-chromatog. 257, 70 

— — gesitt. verzweigte. Identifiz. in Schiefer 
(Green-River-)-Fraktionen, gas-capillar-chromatog./ 
massenspektrom.-kombin. 259, 67 

— — gesitt. u. alicycl. C, -C,—, gas-chromatog. lineare 
Retentionsindices 260, 152 

— — gesitt. u. aromat., Best. in Erdélfraktionen, 
massenspektrom. 259, 331 

— — — Nachw. in Mineralélen, gel-chromatog., an 
Vinylacetatgel 255, 408 

— — gesatt. u. ungesatt., Trenn., gas-chromatog., mit 
VCl,, MnCl, u. CoCl, als Packungsmaterial 259, 372 

— — gesatt. u. ungesatt. C;—-C,—, Trenn., gas-chromatog. 
2538, 156 

— — gesdtt. u. ungesdtt. u. aromat., Trenn., gas- 
chromatog., mit Saulen mit waBrigen Losungen 
komplexbildender Metallionen als stationaren 
Phasen 255, 140 

— — gesatt. u. ungesattigte niedrigere, Edelgase u. 
Permanentgase im Gem., Trenn., gas-chromatog. 
254, 318 

— — (,—C,)— im Gem., Trenn. u. Identifiz., gas-chro- 
matog., in offener Saule 255, 80 

— — gesdtt., ungesdtt. olefin. u. aromat., Best. in 
Benzin, gas-chromatog. (doppelsdule-) 259, 155 

— — gesatt., ungesdtt. Olefin. u. aromat. im Gem., 
Best., gas-chromatog., mit FID 260, 73 

— — Trenn., gas-chromatog., Berechnung v. Retentions- 
indices aufgrund ihrer Molekilstruktur 258, 40 

— — u. aromat., Best. in Erdél, elutions-chromatog., 
fest/fliissig 254, 228 

— — — v. Wasser m. H. lichtempfindlicher Platten u. 
Bestrahlung mit UV-Licht 254, 86 

— — gas-chromatog. Verhalten an Carbowax 400, 
Interpretation v. Daten 254, 134 

— — u. aromat. Cs—C.)—, Identifiz. in Luft(Stadt-), 
gas-fliissig-chromatog. (capillarsaéulen-)/massen- 
spektrom. 260,315 — 

— — u. aromat. feste Laser-induz. Abbauprodukte, 
Best., gas-flissig-chromatog. 258, 233 

— — — Trenn. mittels Durchschnitt durch flissige 
Membranen 258, 233 

— — ungesdtt. Best., enthalpim. 259, 314 

— — — Lokalis. v. Doppel-/Dreifachbindungen sowie 
«-Hydroxy-konjugierten Dienen 251, 67 

— — — Mess. v. Hydrierungswarmen, mikrocalorim. 
2538, 295 


Kohlenwasserstoffe 


— — ungesitt. olefin. C,—C,)—, gas-chromatog. Untersuch. 


der Adsorption an graphitiertem RuB 259, 147 


— — ungesitt., olefin., diolefin. u. alicycl., Trenn., 


gas-chromatog., spezif. Wechselwirk. u. ster. Effekte 
auf interlamelaren Komplexen v. Beidellit-Typus 
254, 70 

— ungesatt. u. alicycl. ungesatt. mit einer Doppel- 
bindung, Trenn., gas-chromatog., mit stationaren 
Phasen, die Rhodium-Koordinationsverbindungen 
enthalten 260, 152 

Analyse der chem. Zusammensetzung fester Erdél— 
durch Elektronenanlagerungs-Massenspektrographie 
mit negativen Ionen 254, 85 

— gas-chromatog., mit Doppelsiule 255, 139 
aromat., colorim., mit Formaldehyd-Schwefelsaure- 
reagens 256, 58 

— — in Abwasser, gas-chromatog. 257, 296 

— — in Luftproben 258, 303; 304 

— —neben Anthracen, fluorim., nach Durchfihrung 
der Diels-Alder-Reakt. 255, 399 ~ 

— — v. Pyridin, spektralphotom., mit p-Phenylen- 
diamin 254, 86 

— Charakteris. in Petrolatum 257, 390 

— isomere C,—C,,—, Trenn., gas-chromatog. 

251, 108 [Or] 

— mehrkern., Best. in Luftstaub, dinnschicht-/ 
gas-chromatog. kombin. 255, 285 

— — — kontinuierl. 255, 285; 286 

— — methylierte, Best. v. Isomeren, KMR-spektrom. 
259, 316 

— — Oxydation in Trifluoressigsaure 256, 294 

— N- u. O- —, Best. in Erdélfraktionen 850—1000° F 
2538, 315 

— Nachw., diinnschicht-chromatog., auf mikro- 
kristallinen Nylon-Polytetrafluorathylen-Schichten, 
durch 77° K-Luminescenz 256, 326 

— — dinnschicht-chromatog. Spektren 258, 158 

— — in Luftproben, diinnschicht-chromatog. 253, 303 
— niedere, Best. in Wasser, gas-chromatog. 254, 321 
— polycycl., Best., gas-chromatog. 259, 148 


—-—--—-— mit Fluorescenzdetektor 260, 135 


— — — in Abgasen v. Kokereidfen, gas-chromatog.- 
UV-spektrom. kombin. 258, 372 

— — — in Lebensmitteln u. Luft, siulen-chro- 
matog. (gradientenelutions-) - UV-spektralphotom. 
260, 62 

— — — in Luft, diinnschicht-chromatog.-massen- 
spektrom. 2538, 65 


—---—--— extr. Ultraschallmeth. im Vergl. mit 


klassischem Soxhlet-Verfahren 257, 157 

— — — in Luftstaub aus Stadt u. anderen Atmo- 
spharen, semiquantit. 260, 64 

— — — in Luftstaub u. Abgasen v. Kraftfahrzeugen, 
gas-chromatog. (capillar-) 259, 213 

— — — in Olen u. Fetten (erhitzten-) 258, 394 

— — — in RaucherkammerruB, -teer, Rauchkonden- 
saten u. gerducherten Fleischwaren, diinnschicht- 
chromatog.-spektrofluorim. 258, 168 

— — — in RuBproben, gas-chromatog. 254, 228 

— — — in Zigarettenrauch, gas-chromatog. 258, 237 
— — dinnschicht-chromatog. Reinig. v. — aus der 
Atmosphire 257, 229 

— — gas-chromatog. Verhalten auf modifiz. Alu- 
miniumoxid als stationdrer Phase 260, 133 
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— — — Nachw. in Carcinomgewebe des Menschen — gas-chromatog. Einspritzsystem fiir leichte, in einem 
257, 326 Indiumrohr eingeschlossene — 259, 55 

Se Luft 254, 318 — gas-chromatog.-massenspektrom. Analyse v. Paraffin- 

— — — — in Luft aus der Nihe eines Gaswerkes, u. Naphthen —, die dieselben Retentionszeiten auf- 
diinnschicht-chromatog. 255, 146 weisen 253, 232 

— — — — in Vaselin 257, 406 — gasformige, Best. v. S, photom., nach Reakt. mit 

— — — — in Wasser (Oberflachen- u. Grund-), diinn- Raney-Nickel 257, 370 
schicht-chromatog., an Silufol-Fertigfolien UV 254 — gesitt., Best. v. aliphat. Methylengruppen, IR- 
260, 66 spektrom. 256, 365 

— — — Teer —, Nachw., papier-chromatog. 251, 124 — gesatt. tricycl., gas-chromatog. Verhalten, Beziehung 

— — — Trenn., dimnschicht-chromatog. 252, 43 zwischen Retentionsindices u. der stereochemischen 

— — — — saulen-, papier-, diinnschicht- u. gas- Struktur 254, 395 
chromatog. Verf. 256, 329 — gesatt. u. ungesdtt. C,—C, —, Analyse, gas-chromatog. 

— — Sdulen-chromatog. (gradientelutions-adsorptions-) 256, 365 
255, 399 — halogen., Best., gas-chromatog. 254, 44 

— — Spezifitat der Adsorption u. Chromatographie — hochsiedende, Best. der Fliichtigk. durch Flammen- 
einiger — 256, 61 ionisationsdetektor 253, 233 

— — Trenn., dinnschicht-chromatog., auf impragn. — Identifiz., gas-chromatog. (pyrolyse-) 258, 156 
Schichten 254, 396 / — — in Gas-Chromatogrammen 254, 28 [Or] 

— — — gas-flissig-chromatog. 258, 78 — — v. verschiedenen Klassen, gas-chromatog. 

— — ungesatt., Trenn., sdulen-chromatog., an mit (prazisions-) 254, 390 
AgNO,-impragn. Kieselstiure, Nitrierung in Gegenw. — kompl. Gem., Analyse, massenspektrom., Computer- 
v. CCl, 255, 399 Meth. 252, 53 

— aromat. u. nichtaromat. flissige, Best. v. H, ,,Fackel- — Nachw., Farbtest mit Dinitroarylsulfonsiuren nach 
Analysator‘‘ 258, 153 Epoxidierung mit Perbenzoesiure 257, 371 

— Best. des Vorliegens u. des Ausmafes einer Mar- — — in Lanolin, gas-chromatog./massenspektrom. 
kierung in — durch selektive Uberwachung der 256, 143 
optischen Emission v. Gasentladungen 254, 303 — Naphthalin—, Best. v. —mit Bestandteilen v. 

— — der Zusammensetz. in Erdélfraktionen bis 185°C Athylenabkémmlingen in brennbaren Gasen 256, 68 
2538, 315 — niedere — u. anorg. Gase im Gem., Analyse, gas- 

— — in Erdolfraktionen, gas-chromatog./massen- chromatog., Trennsiulenkombination 259, 237 
spektrom. kombin. 254, 228 — Nitrosylchlorid-Reaktionsgase, Analyse, gas-chromatog. 

— — in Erdolschiefer, laserpyrolyt.-gas-chromatog. 256, 58 
258, 328 — radioakt., Best. in Lebensmitteln als Bestrahlungs- 

— — in n-Nonan- u. n-Decan-Dehydrocyclisierungs- nachw. 256, 402 
produkten, gas-chromatog. 255, 165 — spektrosk. Untersuch. im Radiofrequenz-Plasma 

— — v. H,S-Mikromengen als Methylenblau 255, 66 258, 155 

— — v.8, coulom.-titr., nach oxydat. Pyrolyse 255, 81 — Stamm-—, Best. in aliphat. u. aromat. Halogenderiv., 

— Best. v. S, coulom.-titr., Oxydations- u. Reduktions- Alkoholen u. Ketonen aller Klassen, gas-chromatog., 
meth. 252, 53 Zink-Staub-Reduktionsmeth. 259, 378 

— Beziehungen zwischen Molvolumen u. Struktur bei — Strukturgruppenanalyse fiir héhersiedende — Gem. 
20°C 254, 390 u. Mineraldlanteile, beruhend auf IR-, KMR-Spektro- 

— C,—C,—, Nachw. in Essigsiure-Radiolyseprodukten, skopie u. Elementaranalyse 255, 177 [Or] 
chromatog. 257, 229 — Terpen—, Analyse v. Mono—, diinnschicht-chro- 

— C,—C,-gesatt. u. ungesdtt., Cl-Derivate, Best., mit matog., mit TINO,/SiO,-Platten 255, 145 
Chromato-Massenspektrometer ,,Chromass-2“‘ 252, 54 — Trenn. v. 8, siulen-chromatog. 253, 149 

— C,—C;—, Best. in Luft, gas-chromatog. 256, 224 —u. Alkylhalogenide, Best., siulen-chromatog. 

— — Trenn., gas-chromatog., an modifiz. Aluminium- (fliissig/fest-) mit Fluorescenzindicatoren 255, 409 
oxid in Abhangigkeit. der stationaren Phase 257, 390 — ungesitt. Best., gas-fliissig-chromatog., molekulare 

— C,—C,—, gas-chromatog. Best. v. Verteilungskoeffi- Umlagerung auf Adsorptionssiulen 257, 152 
zienten in Solarél] 259, 36 — — — radiochem., mit Quecksilber(II)-acetat u. 

— C,—C,—, gesitt. KMR-Spektrometrie mit *C, chem. 14C-Methanol 258, 155 
Verschiebungen 259, 55 — a-ungesitt. C,—C,)—, Carboxylierungsprodukte, gas- 

— C,—C,,-Isomerengemische, Trenn., gas-chromatog. chromatog. Analyse der gebildeten verzweigten 
(capillar-) 258, 315 Carbonsduren als Methylester 257, 374 

— C,—C,—, massenspektrom. Identifiz. mit Computern — ungesitt. cycl., Spezifitat der Adsorption u. Chro- 
258, 1 [Or] matog. 256, 61 

— Cy.—C,g—, Sulfochlorierungsgemische, Analyse 257, 162 — ungesitt. héhere, Trenn. v. n-Paraffinen, chromatog., 

— Cy,.—C,, — im Gem. mit C,—C,3-Alkoholen, Trenn., gas- im Flissig/Fest-System unter Verwend. v. Olefin-Agt- 
flissig-chromatog. 253, 233 Kompl. 256, 290 sa 

— C.3—C3,—, Best. in Sesbania Grandiflora(L)-Extrakten, — ungesitt., Quecksilber(II)-acetat-Additionsverb., 
gas-chromatog.-massenspektrom. 255, 244 polarog. Verh. 256, 58 

— gas-chromatog. Anomalien in der Retention auf — ungesitt. verzweigte héhersiedende, Best. der Lage 


Paraffinen 259, 55 der Doppelbindung durch Ozonisierung 256, 236 
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Kohlenwasserstoff-Liésungsmittel, Best. v. Element- 
spuren 251, 124 

Kohlenwasserstoft-Ole, Identifizierung v. Furfurol 
252, 54 

Kojisiure, Best. neben Terrein- u. Terreinsaiure-Best., 
gas-chromatog. 256, 252 

KokosnuB&, Best. v. Aflatoxinen, modifiz. Meth., Ge- 
meinschaftsuntersuch. 259, 394 

Kokosil, Isolier. v. Triglyceriden, gas-chromatog. 257, 238 

— Nachw. v. Triglyceridkomponenten 256, 399 

Koks, Best. v. As, spektralanalyt. 257, 389 

— — v. Metallen u. Porphyrinen, polarog. u. spektral- 
photom. 255, 162 

— — v. O, Unterzaucher-Meth. 256, 77 

— — v. P, Sauerstoffkolben-Meth. 260, 73 

Koksgas, Best. v. Mercaptanen, Sulfiden, Disulfiden u. 
halogenhalt. Verb., gas-chromatog., coulom. Detektor 
255, 286 

Kollagen, Best., UV-spektralphotom., als Komplex mit 
Cu 257, 91 

— — y. Aminosauren in Hydrolysaten v. —, automat., 
beschleunigtes Stufen-Gradienten-Verf. 257, 247 

— — v. Malonaldehyd, spektralphotom. 256, 157 

Kollagenpeptide, Charakterisierung, elektrophoret. 
(polyacrylamidgel-), mit Natriumdodecylsulfat- 
Zusatz 259, 81 

Komplex-Austauschverfahren, zur indirekten photom. u. 
atomabsorptions-spektrom. Best. v. Spurenelementen 
257, 265 [Or] 

Komplexbildner, Theorie u. prakt. Anwend. v. — 
(Umland) 258, 290 [L] 

Komplexbildung, Adduktbildung bei Metallchelat-Aus- 
tausch in der org. Phase 254, 215 

— der 2-Thiobarbitursaure mit Bi(III) u. Cu(II) 2538, 52 

— des N-Benzoyl-N-phenyl-hydroxylamins mit 28 
Metallen in Chloroform, polarog. Untersuch. 253, 52 

— des N,N,N’,N’-Tetra-(6-hydroxyathyl)-athylendiamins 
mit Cu(II), Ni(II) u. Zn(II), Untersuch. thermo- 
dynamischer GréBen 258, 52 

— Computerprogramm zur Best. v. Konstanten aus 
potentiom. u. spektralphotom. Mess. 256, 296 

— mit ADTA u. einigen metall. Kationen in KSCN- 
Schmelzen, UV-spektralphotom. Untersuch. 254, 66 

— mit Athylendiamin u. versch. Metallen, potentiom. 
Best. der aufeinanderfolgenden Stabilitaétskonstanten 
im Dimethylsulfoxid 254, 49 

— mit 2-Benzoylpyridin-2-pyridylhydrazon, spektral- 
photom. Untersuch. 254, 52 

— mit Bithionol, Fenticlor sowie Hexachlorophen u. 
einigen Metallen, Stabilitatskonstanten 254, 140 

— mit Thioharnstoff u. einigen Metallen zur titr. Best. 
durch Oxydat. mit Chloramin T 254, 215 

— mit Tropolonen, analyt. Anwend., Ubersicht 254, 53 

— mit Zimt- u. 2-Furohydroxamsiuren 254, 52 

— Sauredissoziationskonstanten v. 8-Chinolinselenol in 
Wasser/Dioxan-Misch., potentiom. u. spektralphotom. 
Untersuch. 256, 141 

— Substitutionsreaktionen fir die selektive enthal- 
piometrische Best. v. Kationen u. Anionen 254, 34 [Or] 

— v. Kaliumdicarboxymethyldithiocarbamat mit Schwer- 
metallionen 255, 223 

— v. 2-(2'-Thiazolylazo)-1,8-dihydroxynaphthalin-3,6- 
disulfonséurederivaten mit einigen Metallionen 
255, 223 


Kohlenwasserstoff-Lésungsmittel — Krabbenfleisch 


— v. Uranyl mit Oxalsiure, spektralphotom. Studie 
254, 372 

Komplexchemie, (Becke-Goehring, Hoffmann) 257, 136 
L 

ee Best. der Gleichgewichtskonstanten sehr 
stabiler Metall-Ligand-Komplexe, calorim. 252, 390 

— — der Zusammensetzung u. der Unbestandigkeits- 
konstanten v. — der allgemeinen Formel Meln 
255, 222 

— Chelat—, Untersuchungen zur Keimbildung aus 
Lésungen 258, 139 

— CT-Banden der Donor-Acceptor — v. 2,3-Dichlor- 
5,6-dicyano-p-benzochinon 255, 385 

— Mischligand—, analyt. Chemie der — 257, 200 

— Mitextraktion v. — versch. Elementen mit O,O’- 
Dihydroxy-azoverbindungen 2538, 373 

— Poly—, Stabilitatskonstanten, Berechnung m. H. 
eines Rechners nach der Methode der kleinsten 
Quadrate 256, 141 

— Porphyrin—, Best., fluorim., nach Entfern. des Me- 
talls mit Methansulfonsaure 2538, 250 

Komplexverbindungen, physikochem. Eigenschaften u. 
Thermodynamik neuerer — (Beck) 255, 369 [L] 

Kondensmilch, Best. v. Cholecalciferol, diinnschicht- 
chromatog.-photom. 257, 313 

Konduktometrische Indikationsverfahren, s. konduktom. 
Titrimetrie 

Konformationsanalyse, v. D-(1)-Propylendiamin-Chelat- 
ringen diamagnetischer Co(III)-, Pd(II)- u. Pt(II)- 
Kompl. 254, 386 

Kontinuierliche Variationsmethode, niitzliche Daten 
260, 351 [Or] 

Koordinationsverbindungen, analyt. Anwend., Uber- 
sichtsbericht 251, 312 

— Festkorper-Photolyse, [R-spektrosk. Untersuch. 
2538, 314 

Kopfraumanalyse, Fehlerméglichkeiten 253, 397 

Kopramehl, Best. v. Aflatoxinen, modifiz. Meth., Ge- 
meinschaftsuntersuch. 259, 394 

Koproporphyrin, Best. in Harn 254, 250 

Koral[0,0-Diithyl-0-(3-chlor-4-methyl-7-cumarinyl)- 
thiophosphat], Syntheseprodukte, Best., IR-spektrosk. 
257, 77 

Korrosionsprodukte, auf Cd-, Zn- u. Fe-Proben, Best. 
v. HCOO-, spektralphotom. 258, 85 

— Best. auf reinem Eisen, M6Bbauer-spektrom. 259, 152 

Kosmetische Praparate, Best. v. Athanol. gas-chromatog. 
251, 144 

— — v. chlor. Bis-phenolen, gas-chromatog. 260, 79 

— — v. Chlorophyll, spektralphotom. 258, 90 

— — v. Cholesterin- u. Lanolingehalt 257, 167 

— — v. Propandiol-(1,2), gas-chromatog., Gemein- 
schaftsuntersuch. 255, 416 

— — v. Retinol u. Ascorbinsaéure 256, 240 

— — v. Tetramethylthiuramdisulfid, photom. 258, 90 

— mikroskop. u. diinnschicht-chromatog. Untersuchungs- 
verfahren fiir Vitaminpriparate 256, 394 

— Nachw. v. anionischen Pigmentfarbstoffen 251, 144 

— — v. Cetrimoniumbromid u. Saccharoseoctaacetat, 
diinnschicht-chromatog. 255, 85 

— — v. Desinfektionsmitteln, dinnschicht-chromatog. 
255, 303 

Krabbenfleisch, Best. v. Mg, Mn, Fe, Cu u. Zn in Krabben, 
atomabsorptions-spektralphotom. 258, 169 


Krabbenfleisch — Kupfer 


— — v. Milch- u. Bernsteinsiure, gas-chromatog. 258, 238 

— Nachw. v. niedrig-dosierter y-Bestrahlung in ge- 
kochtem hollandischen —, disk-elektrophoret. 260, 83 

— Trockengewichtsbest. v. gefrorenem Alaska-King— 
2538, 395 

Kraftwerkskessel, Reinigungslésungen, Best. v. Chlorid, 
potentiom. (indirekt-) 254, 336 

Kreatin, Best. in Gewebsextr., siulen-chromatog. 
(kationenaustausch-) 252, 159 [Or] 

— — in Harn 254, 172 

— — spektralphotom., mit «-Naphthol-diacetyl- 
Reaktion 259, 404 

Kreatinin, Best. 256, 244 

— — in Gewebsextr., saulen-chromatog. (kationenaus- 
tausch-) 252, 159 [Or] 

— — in Harn, spektrocolorim., Sicherstellung der Probe 
auf Filterpapier 260, 92 

— — in Serum, photom. 258, 168 

— — — — (mikro) 259, 170 : 

— — in Suppen u. Suppenpulvern, saéulen-chromatog. 
(ionenaustausch-) 254, 403 

— — in Suppen u. Suppenzubereitungen, sdulen-chro- 
matog. (kationenaustausch-)- UV-spektralphotom., 
automat. Apparatur 246, 400 = 

— — neben Protein in Serum, kinet.-spektralphotom. 
259, 404 

— — uber Chromogene der Meth. nach Jaffé 2538, 327 

Kreatinkinase, Best. im MikromaBstab 264, 254 

— Serum—, Best., Signifikanz des ,, Verdiinnungs- 
effektes‘‘ 259, 92 

Kreatinphosphat, Best. in Gewebe, saulen-chromatog., 
an Dowex 2 251, 349 

— — in Gewebsextr., sdulen-chromatog. (kationenaus- 
tausch-) 252, 159 [Or] 

Kreatin-Phosphokinase, Best., fluorim. 251, 343 

Kresol, Isomere Analyse, IR-spektrosk. 251, 127 

— Best. neben 1,2,3-Xylenol-, 1,2,4-Xylenol-, 1,3,2- 
Xylenol-, 1,3,4-Xylenol-, 1,3,5-Xylenol- u. 1,4,2- 
Xylenol gas-chromatog. (capillar-) 258, 65 

— diimnschicht-chromatog. Trenn. der Konden- 
sationsprodukte v. —, Phenol (p-Benzochinon) u. 1- u. 
2-Naphthol mit 1-Phenyl-2,3-dimethyl-4-amino- 
pyrazolon-(5) 265, 144 

— — gas-chromatog. Trenn. v. —, Xylenol- u. Chlor- 
anilin-Isomeren 255, 144 

— — im Gemisch mit 1- u. 2-Naphthol, Phenol, 3,4-, 
3,5- u. 2,5-Dimethylphenol im Gem., Trenn., dinn- 
schicht-chromatog., als Kupplungsprodukte mit 
diazotiertem 4-Benzoyl-amino-2,5-diathoxyanilin 
(Echtblausalz BB) 2538, 38 [Or] 

— — — mit Phenol, 1- u. 2-Naphthol, Trenn., diinn- 
schicht-chromatog., als Kupplungsprodukte mit 
1-Phenyl-2,3-dimethyl-4-aminopyrazolon-(5) 2538, 162 

— — Nachw. in Wasser (Oberflachen- u. Grund-), 
diinnschicht-chromatog. 2538, 309 

— — — neben Phenol-, 2,5 u. 3,4-Dimethylphenol- u. 
1-Naphthol-Nachw., diinnschicht-chromatog. 256, 367 

— p-, Best. in Harn, gas-chromatog. 254, 256 

Kresolsiiuren, Best. neben Wasser- u. Chlorkohlenwasser- 
stoffen-Best. (simultan) in Hochleistungsreinigern, 
gas-chromatog. 259, 243 

Kristallisationsverfahren, Einschlu8- u. Kolonnen—, 
Vektor-Schema 258, 358 [Or] 
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Kristallkeimbildung, aus Lésungen v. Bis(1,2-cyclohep- 
tandiondioximato)-Ni(II), Bis(1,2-cycloheptandion- 
dioximato)-Pd(II), Bis(1,2-cyclohexandiondioximato)- 
Ni(II) u. Bis(1,2-cyclohexandiooximato)-Pd(II) 

2538, 139 

Krokonsaure, Untersuch. als analyt. Reagens 257, 47 

Krustazeen, Best. v. Dursban 254, 405 

— — v. Formaldehyd in Konserven destillat., -colorim. 
259, 73 

Kryobiochemische Analyse, v. Gewebe 260, 170 

Kryoskopische Indikationsverfahren, s. Titrimetrie, 
kryosk. 

Kryosorptionspumpe, zylindrische mit Hochdruck ar- 
beitende, zur Probenahme, Uberfihrung u. Mischung 
v. Gasen 254, 306 

Krypton-85, Best. in Blut, Szintillations (Flissigkeits-)- 
Zahlverf. 256, 151 

— — in Luft, flissigkeits-szintillationszihlmeth. 251, 188 

Kryptonat, radioakt. Silber—, Anwendungsméglichkeiten 
in der chem. Analyse 254, 140 

Kryptonate-85, in der chem Analyse, Ubersicht 253, 140 

— in der MaBanalyse, 9. Mitt.: Fallungstitrationen unter 
Anwend. des Silberkryptonates als Redox-Indicator 
2538, 141 

Kihlfliissigkeiten, Best. v. NaNO, in — fiir spanab- 
hebende Metallbearbeitung, titr., oder photom. 

256, 130 [Or] 

Kunststoffe, Analyse, gas-chromatog. (pyrolyse-)/ 
massenspektrom. kombin. 255, 298 

— Best. v. Monomeren-Riickstanden in Dispersionen 
260, 10 [Or] 

— Materialpriifnormen (Deutscher NormenausschuB) 
260, 293 [L] 

Kupfer, Best. aktivierungsanalyt. (neutronen-)-iso- 
topenverdiinnungsanalyt.-kombin. 259, 41 

— — — (photonen-), Meth. des nichtisotop. Zusatzes 
251, 46 

— — atomabsorptions-spektralphotom., mit flammen- 
loser Anregung in Schutzgasatmosphare 255, 39 

— — — nach Extr. mit ausgewahlten org. Lésungsmitteln 
aus wiBr. Losungen mit 8-Hydroxychinolin 259, 44 

— — — nach Extr. mit Triphenylphosphorthiotriamid 
256, 301 

— — — nach Extr., Stérung durch Komplexbildner 
255, 62 

— — — nach ionenaustausch-chromatog. Trenn. 258, 219 

— — — Stérungen durch Sauren 254, 37 

— — atomfluorescenzspektrom., mit Starkstrom- 
Hohlkathode 254, 53 

— — chronom. 255, 227 

— — diimnschicht-chromatog., als Chelatverb. mit 
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol 254, 334 

— — — reflexionsspektralphotom., als TAR-Kompl. 
258, 152 

— — elektrolyt.-elektronenstrahlanalyt. 258, 144 

— — ESR-spektrom. 254, 57 

— — extr.-photom., mit Thiobenzoylmethan 260, 48 

— — — mit Zn-Diiathyldithiocarbamat 260, 48 

— — fluorim., mit aromat. Carbonsiuren 256, 301 

— — — mit 3-Carboxy-7-hydroxycumarinkomplexen 
258, 43 

— — — mit 1,1,3-Tricyano-2-amino-1-propen (TRIAP) 
251, 46 

— — gravim., als Salicylaldiminkompl. 2656, 320 


604 


Kupfer, Best., gravim. (Forts.) 

— — — durch Fallung aus homogener Lésung mit 
Athylanthranilathydrochlorid 260, 386 

— — — mit 2-Mercaptomethylbenzimidazol 254, 67 

— — — mit Monothioharnstoffphthalsaure 254, 212 

— — — sowie titr., mit Reinecke-Salz 253, 210 

— — — spektralphotom. oder titr., mit 1-Hydroxy-2- 
pyridinthion- u. 1-Hydroxy-4-methyl-2-pyridin- 
thioreagentien 260, 385 

— — halbquant., zwischen 1 u. 70 ppm, mit Batho- 
cuproin impraign. Papier 252, 25 

— — in Al, atomabsorptions-spektralphotom. 253, 375 

— — — rontgenfluorescenzspektrom. (Spuren) 252, 402 

— — in Al-Draht, Al-Messing, Zn u. Te-Bronze, atom- 
absorptions-spektralphotom. 253, 375 

— — in Al/Si-Leg., aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
2538, 347 [Or] 

— — in Alkalien, spektralphotom., mit Phenyl-2- 
(6-methylpyridyl)ketoxim 251, 200 

— — in Alkalimetallen u. -hydroxiden, spektralphotom., 
mit 4,4’-Dihydroxy-2,2’-bichinolin 251, 193 

— — in Augenkammerwasser (menschl.-) 251, 205 

— — in Backfett u. Olen in EBwaren, spektralphotom., 
mit 2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthrolin 
256, 87 

— — in Bi, spektrog., nach Fest/Flissig-Extr. 255, 406 

— — in Bi (hochreinem-), flammenphotom. 254, 326 

— — in biolog. Gewebe, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
257, 321 

— — in biolog. 100 wl-Proben, atomabsorptions-spektral- 
photom., nach ,,Spike-Height“-Verf. 256, 151 

— — in Blut, Harn u. Zellfraktionen v. Rattengehirn, 
spektralphotom., mit N,N,N’,N’-Tetraathylthiouram- 
Disulfid 257, 85 

— — in Boden (Alkali-), atomabsorptions-spektralphotom. 
258, 399 

— — in Bodenproben/ADTA-Extrakten, atomabsorp- 
tions-spektralphotom. 255, 83 

— — in Cd (hochreinem-), spektrog. oder polarog., nach 
destill. Abtrenn. des Cd 256, 69 

— — in Cd- u. Zn-Leg., polarog. 253, 67 

— — in Cd§, spektralphotom. 253, 388 

— — in Chlorophyllaten (Na/Cu-), gravim. 258, 245 

— — in Chlorophyllin, atomabsorptions-spektralphotom. 
255, 174 

— — in Cu-Erzen, roéntgenfluorescenzspektrom., mit 
T-Zr-Quelle 257, 384 

— — in Cu-Konzentraten, aktivierungsanalyt. (neutro- 
nen-) 258, 69 

— — — rontgenspektrosk. 257, 297 

— — in Diingemitteln, atomabsorptions-spektral- 
photom. 255, 299 

— — in Hisen(II)-sulfat (Spuren) 254, 336 

— — in Erzen u. Cu-Flotationsprodukten, atomab- 
sorptions-spektralphotom. 257, 302 

— — in Fe- u. Fe/Ni-Leg. u. galvan. Badern, photom. 
253, 70 

— — in Fe- u. Stahl, aktivierungsanalyt. (14 MeV- 
neutronen-) 2538, 312 

— — in Fe, Stahl, Nichteisenmetallen u. Legierungen, 
photom. 252, 402 

— — in Fleisch u. Fleischprodukten, atomabsorptions- 
spektralphotom. 254, 150 
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— — in Futtermitteln, atomabsorptions-spektral- 
photom. 259, 157 

— — — — Gemeinschaftsuntersuch. 257, 399 

— — in Ga (hochreinem-), aktivierungsanalyt., mit 
Vorbehandlung 253, 225; 377 

— — in GaAs, colorim., mit Pb-Diathyldithiocarbamidat- 
Lés. 251, 202 

— — in GaAs, Ga u. As, spektrochem. 258, 68 

— — in GaSb, Ga u. Sb, spektrochem. 2538, 68 

— in galvan. Lés. atomabsorptions-spektralphotom. 

254, 336 

— — — spektralphotom.. mit Triithylentetramin 
259, 68 

— — in Ge, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 255, 149 

— — in Gesteinen, fallungsmeth.-photom. 258, 325 

— — in Gesteinen (Standard-), Steinmeteoriten u. 
Molybdinglanzen, aktivierungsanalyt. (neutronen-), 
zerstorungsfrei, mit hochselekt. 2-fach-y-Koinzidenz- 
anordnung unter Beriicksichtigung wichtiger Stér- 
faktoren 255, 152 S 

— — in Glucosesirup, Starke, Vitalkleber u. Weizenmehl, 
photom. 258, 241 

— — in Harn, atomabsorptions-spektralphotom. 259, 399 

— — in Hg, polarog. (Spuren) 2538, 67 

— — in Holzproben, extr., photom. 252, 408 

— — in Korperflissigkeiten bei Kupferstoffwechsel- 
krankheiten 2538, 242 

— — in Krabben 258, 169 

— — in Kupfererzen u. -konzentraten, aktivierungs- 
analyt. 251, 114 

— -— in Lebensmitteln, atomabsorptions-spektralphotom. 
257, 235 

— — in Lebensmittelzusatzstoffen 256, 93 

— — in Legierungen, fallungsanalyt., mit Thioharnstoff 
u. titr. Auswert. 256, 375 

— — — gravim., mit Acetoacetanilid 255, 72 

— — — titr. 267, 297 

— — in Legierungen u. Salzen, spektralphotom., mit 
Pyridin-2-aldehyd-1-thionaphthylhydrazon 251, 193 

— — in Leichenteilen bei Fallen v. Kupfersulfatvergift., 
spektralphotom. 251, 343 

— — in Luzerne, atomabsorptions-spektralphotom. 
260, 76 

— — in Meeresnahrung, atomabsorptions-spektral- 
photom. 251, 145 

— — in Messingoberflachen, polarog. 2538, 374 

— — in Metallen, aktivierungsanalyt. (neutronen-)-y,y- 
koinzidenzspektrometr. 251, 266 

— — — extr., fest/fliissig- im AnschluB an fliissig/ 
flissig-Verf. (Spuren) 251, 309 

— — — spektralphotom., mit Zn-Dibenzyldithiocar- 
bamat 259, 44 

— — in Metallorganoverb. (submikro) 258, 155 

— — in MnO,, Ti u. Zr, spektralphotom., mit Zn-Di-n- 
butyl- oder Zn-Athylphenyldithiocarbamat 259, 44 

— — in Molybdanoxid, colorim. (Spuren) 256, 232 

— — in Na,HSOs,, katalyt. Reaktion Hydrochinon- 
Pyridin-Wasserstoffperoxid 260, 395 

— — in Ni, polarog. (square-wave-), nach Mitfallung u. 
ADTA-Mask. 259, 66 

— — in Ni- u. Co-Salzen, atomabsorptions-spektral- 
photom. 253, 315 

— — in Nylonpolymeren, atomabsorptions-spektral- 
photom. 254, 233 
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— — in Olen (Speise- u. Salat—), atomabsorptions- 
spektralphotom., nach verkohlender Veraschung 
260, 404 

— — in org. Extrakten, atomabsorptions-spektral- 
photom. 254, 229 

— — in org. Material, atomabsorptions-spektralphotom. 
259, 399 

— — in Organometallverb., coulom.-titr., jodom. mit 
amperom. Endpunktsanzeige 260, 311 

— — in Pb (Reinst-) u. Ni sowie deren Verbindungen 
nach Anreicherung des Cu-Cuprizon-Komplexes an 
AgBr 255, 194 [Or] 

— — in Pb/Sb-Leg. u. Leg. fiir Kabelmantel, photom. 
253, 378 

— — in Pflanzen, papier-chromatog.-reflexionsspektral- 
photom. 254, 235 

— — in Pflanzenaschen (Lésungen v.-), automat. 2538, 82 

— — in Pflanzenblattgewebe 255, 300 

— — in pharmazeut. Produkten, atomabsorptions- 
spektralphotom. 255, 313 

— — in Polyathylen, réntgenfluorescenzspektrom. 
2538, 234 

— — in Proteinen, spektralphotom. (Spuren) 255, 241 

— — in Pu, spektralphotom., mit 2,9-Dimethyl]-1,10- 
phenanthrolin 255, 72 

— — in Reagentien (org.- u. anorg.-), spektralphotom., 
mit 2-(2-Hydroxy-1-naphthylazo)-2’-hydroxy-5’- 
methylazoxybenzol (Spuren) 252, 390 

— — in Roh- u. Superphosphaten, spektrog. 254, 90 

— — in Seifen (gefarbten u. stabilis.-) colorim. 254, 241 

— — in Serum, atomabsorptions-spektralphotom. 
2538, 241 

— — — (mikro) 261, 204 

— — — spektralphotom. 256, 412 

— — in Serum u. Harn, atomabsorptions-spektral- 
photom., flammenlose Atomisierung 252, 111 [Or] 

— — — photom., mit Bathocuproinreagens 257, 322 

— — — — mit 1,5-Diphenylearbohydrazid 253, 241 

— — in Silicaten, atomabsorptions-spektralphotom. 
255, 77 

— — in §n0O,, spektralphotom. 254, 333 

— — in Sn/Pb-Létleg., polarog. (kathodenstrahl-) 
2538, 378 

— — in Sojabohnendl, atomabsorptions-spektral- 
photom. 259, 246 

— — in Stahl, colorim., mit Thiocaprolactam 255, 291 

— — — photom., mit Magnezon ChS 257, 358 

— — — — mit Zink-Dibenzyldithiocarbamidat 251, 273 

— — in Stahl (FluB-), isotopenverdiinnungsanalyt.- 
massenspektrom. kombin. 252, 403 

— — in Stahl (hochleg.-) 260, 68 

— — — polarog. (extr.-), als 8-Hydroxychinolinat 255, 291 

— — in Stahl (niedrig- u. hochleg.-) flammenphotom. 
257, 383 

— — in Vergoldungsbidern, atomabsorptions-spektral- 
photom. 256, 235 

— — in Waschrohstoffen (org.-), atomabsorptions- 
spektralphotom. 255, 85 

— — in Wasser, atomabsorptions-spektralphotom., nach 
chromatog. Trenn. an Poly- (triaminophenylglyoxal)- 
Sdule 254, 212 

— — — Feldmeth. mit Diathyldithiocarbamidat 255, 405 

— — — photom., mit 3-Propyl-5-D-arabinotetrahydroxy- 
butyl-3-thiazolidinthion-(2) 260, 316 
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— — — mit 4-Pyridyl-2-azoresorcin 258, 391 

— in Wasser (Meer-), polarog. (wechselstrom.-), u. 
Best. der chem. Formen 259, 319 

— — spektralphotom., mit Chinolin-2-aldehyd-2- 
chinolylhydrazon 253, 305 

— — voltamm. (anodic-stripping-) 253, 305 

— in Y,O, (hochreinem-), spektrom. (emissions-) 
255, 103 [Or] 

— in Zn, atomfluorescenz-spektralphotom. 256, 375 
— — isotopenverdiinnungsanalyt. 254, 324 

— in Zn (hochreinem-), spektralphotom. 255, 288 

— kinet.-photom. (differenz-) 259, 330 

— neben Ag-Best. in sulfid. Erzen, extr.-radiom., 
stufenweise, mit Natriumdiathyldithiophosphat mit 
eingeschl. **P 251, 120 

—neben Ag-Best. (simultan) in Ag-Leg. u. Erzen, 
titr., -potentiom., mit Dithiooxamid 257, 145 

— — voltamm. (anodic-stripping-), in schwefelsaure- 
halt. Elektrolyten mit der Platinringscheibenelektrode 
254, 54 

— neben Al-, Co-, Cr-, Mn-, Mo-, Ni-, Sn- u. V-Best. 
in Ti-Leg., atomabsorptions-spektralphotom. 260, 67 
— neben As- u. Sb-Best. in P (reinem-), aktivierungs- 
analyt. (neutronen-) 251, 196 

— neben As-, Sb- u. La-Best. in Fe-Leg., aktivierungs- 
analyt. (neutronen-) 260, 68 

— neben Au- u. Hg-Best. in Sn, Mehl u. Blut, 
aktivierungsanalyt., substéchiom. Gruppenabtrennung 
der Diadthyldithiocarbamidate 256, 215 

— neben Bi-Best. in Pb (hochreinem-), voltamm. 
(amalgam-) 255, 150 

— neben Bi-Best. (simultan) in Pb, voltamm. 
(anodic-stripping-) 259, 152 

— neben Bi- u. Hg-Best. im terniren Gem., titr.- 
amperom. 258, 379 

— neben Ca-, Mg-, Mn-, Zn- u. K-Best. (simultan) in 
Bodenextrakten, atomfluorescenz-spektrom./flammen- 
photom. mit Mehrkanal-Atomfluorescenz-Spektro- 
meter 260, 75 

— neben Cd-Best. im binaren Gem., titr., -polarim. 
258, 139 

— — in Y, aktivierungsanalyt. (neutronen-), sub- 
stéchiom., durch Verdringungs-Extr.-Chromatog. 
256, 226 

— neben Cd-, Co-, Ni- oder Zn-Best., titr., konduk- 
tom. 252, 375 [Or] 

— neben Cd-, Ni- u. Zn-Spurenbest. in Ti, polarog. 
(oszillo-) 256, 71 

— neben Cd-, Pb- u. Zn-Best. in Wasser, polarog. 
(anodic-stripping-) 265, 286 

— neben Cd-, Zn- u. Pb-Spurenbest. in Wasser, 
extr.,- atomabsorptions-spektralphotom. 266, 372 
— neben Co-, Fe-, Ga-, W- u. Zn-Best. in Gesteinen, 
aktivierungsanalyt. (neutronen-)-anionenaustausch- 
chromatog. 256, 74 

— neben Co- u. Ni-Best. in Al u. Al/U-Leg., colorim. 
260, 309 

— — spektralphotom., mit Chinoxalin-2,3-dithiol 
255, 238 

— neben Co-, Ni- u. Pb-Best. in Silicaten, atomab- 
sorptions-spektralphotom., m. H. der Absorptions- 
rohr-Technik 251, 119 


— — neben Fe-Best. in Ag, atomabsorptions-spektral- 


photom. 255, 72 
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Kupfer, Best., neben Fe-Best. (Forts.) — — neben Pb- u. Cd-Best. (simultan) in P (hochreinem-) 


— — — in Bier, atomabsorptions-spektralphotom. polarog. 254, 331 
256, 86 — — neben Pb-, Cd- u. Zn-Spurenbest. in belg. 

— — — in Bronze, Messing u. Silumin, spektralphotom. Mineralwissern, polarog. (oscillo-) 258, 316 
255, 148 — — — voltamm. (anodic-stripping)/pulspolarog. 

— — — inorg. Verb., Reduktionsmeth. 261, 65 kombin. 257, 337 [Or] 

— — — in Sn, spektralphotom. 259, 64 — — neben Pb, Co, Ni, Zn, Mn u. TI, radiom., durch 

— — — spektralphotom. 252, 39 anorg. Ionenaustausch der Ringofen-Technik 257, 49 

— — — — mit morpholin-N-dithiocarbonsaurem — — neben Pb- u. Zn-Best. (simultan) in Ba (metall.-), 
Morpholinium 259, 45 polarog. 256, 226 

— — neben Fe in gréBeren Mengen 257, 203 — — neben Sb-, Bi- u. Ag-Best. in Pb-Geschossen v. 

— — neben Fe- u. Sb-Spurenbest. in Pb (Reinst-), Pistolen, atomabsorptions-spektralphotom. 256, 228 
spektrog., nach Ausfallen des Bleichlorids 256, 71 — — neben V- u. Mo-Best., titr.,-amperom., mit Thio- 

— — neben Fe-, Sn- u. Bi-Spurenbest. in Pb (Reinst-), oxim 257, 66 
spektrog. nach ionenaustausch-chromatog. Abtrenn. — — neben Zn-Best. (mikro), an Hand der Linien- 

~ des Pb 256, 71 luminescenzspektren v. Komplexverbindungen 252, 24 

— — neben Fe- u. Zn-Best. in biolog. Material aus einer — — neben Zn-Best. (simultan) in Pflanzen, aktivierungs- 
einzigen Einwaage ohne vorherige Trenn., polarog. analyt. (neutronen-) 251, 333 
251, 334 — — neben Zn-Spurenbest. in Cr, als Dithizonate nach 

— — neben Fe-, Zn-, Mn- u. Cd-Best. in Wein u. siiulenchromatog. Trenn. an Kaliumcarbonat 
Traubenmost, atomabsorptions-spektralphotom. 255, 151 
259, 390 — — neben Zn-, Cd- u. Pb-Best. in Wasser (Meer-), 

— — neben Ga-, Fe(III)- u. Co-Spurenbest. in Gegenw. Anreicher. mit Chitosan 259, 61 
v. versch. Chloriden im groBen UberschuB, siulen- — — neben Zn., Fe-, Ag- u. Sb-Best. in Sn/Pb-Leg., 
chromatog. (extr.-), aus Rhodanidlés. in Tri-n-bu- atomabsorptions-spektralphotom. 256, 377 
tylphosphat 257, 362 — — neben Zn(II), Ni(II) u. Mn(II), gravim., nach 

— — neben Hf-, Co- u. W-Best. in Zr u. Zr-Leg., Trenn. durch Fall. als Anthranilat aus homogener 
réntgenfluorescenzspektrom. 256, 377 Lés. 254, 361 [Or] 

— — neben Hg(II)- u. Mo-Best. im binaren resp. — — neben Zn-, Sn- u. Pb-Best. in GuB-Zinnbronze/ 
ternaren Gem., titr., -amperom. 257, 206 RotguB nach DIN 1705 u. GuB-Bleibronze/GuB- 

— — neben Hg- u. Zn-Best. in Haaren, Verbrenn. i.d. Zinn-Bleibronze nach DIN 1716, rontgenfluorescenz- 
Sauerstoffbombe 251, 333 spektrom. 258, 349 [Or] 

— — neben Mn-Best. im Gem., polarog. 258, 71 — — polarog., in Glycerinlés. 258, 220 

— — — in Kautschuk, atomabsorptions-spektral- — — spektralphotom., im System Aceton/Salzsiure 
photom. 256, 239 254, 227 

— — neben Mn-Best. (simultan) in Pflanzen, akti- — — — mit Ammonium-1-pyrrolidincarbodithioat 
vierungsanalyt. (neutronen-) 255, 83 260, 48 

— — neben Mn-, Ni-, W- u. Na-Best. in Mo, akti- — — — mit Chromazurol S u. Zephiramin 251, 310 
vierungsanalyt. (neutronen-) mittels einer einzigen — — — mit 6,7-Dimethy]-2,3-bis(2-pyridyl)-chinoxalin 
Bestrahlung 256, 72 258, 210 

— — neben Mn- u. Zn-Best. in biolog. Material, akti- — — — mit 1,5-Di-f-naphthylthiocarbazon 256, 301 
vierungsanalyt. (neutronen-), u. Chelatextr. 257, 86 — — — mit 8-Hydroxychinolin in waBr. Pyridinlés. 

— — neben Mn-, Zn- u. Cd-Spurenbest. in GaAs, 256, 301 
aktivierungsanalyt. (neutronen-)-isotopenver- — — — mit 3-Hydroxy-1,3-diphenyltriazin 254, 140 
diinnungsanalyt. 256, 76 — — — mit 5-(2’-Hydroxynaphthalin-1’-azo)-pyrazol- 

— — neben Mn., Zn- u. Na-Best. in pflanzl. Material, 4-carbonsaure 256, 214 
aktivierungsanalyt. (neutronen-) 257, 233 — — — mit 6-Methyl-picolinaldehyd-Azin 258, 220 

— — neben Na-, K-, Ca-, Mg- u. Fe-Best. in Milch, — — — mit 1-Nitroso-2-naphthol extr. in CHCl, 
atomabsorptions-spektralphotom. 259, 391 257, 203 

— — neben Ni-Eest. in Tee, atomabsorptions-spektral- — — — mit Sarcosin-Kresolrot 258, 376 
photom. 257, 307 — — — mit N-Salicylidinthiosemicarbazon 252, 393 

—--—-— 259, 250 — — — mit Selenocyanationen 259, 229 

— — neben Ni- oder Co-Best. in Ni/Cu- oder Ni/Co-Leg., — — — mit Thiothenoyltrifluoraceton 251, 45 
gravim., mit 2-Hydroxy-5-methylpropionphenonoxim — — titr., -amperom., in saurem pH-Gebiet unter 
256, 226 Anwend. v. Thioacetamid 257, 146 

— — neben Ni-, Co- u. Fe-Best. in Sulfiderzen u. — — — mit Chinoxalin-2-carbonsiure 258, 107 [Or] 
Gesteinen, papier-chromatog. 257, 305 — — — mit Natriumpikrat 254, 212 

— — neben Ni-, Cr-, Co- u. V-Best. in Gesteinen, — — titr. (komplexom.-), amperom. 255, 53 
spektrog.-quantom. 258, 396 — — — katalyt., gegen Phenolphthalein 260, 49 

— — neben Ni- u. Zn-Best., polarog. 254, 211 ; — — — mit ADTA gegen Alizarinrot S 258, 125 [Or] 

— — neben Pb-Best. in Wasser (Natur- u. Industrie-), — — — — gegen 1-(2-Chinolylazo)-2-phenanthrol 
polarog. (invers-) 257, 296 258, 125 [Or] 

— — neben Pb- oder Cd-Best. im binaéren Gem. (simul- — — — — gegen 1-(2',4’-Dinitrobenzol)-2-acetyl- 


tan), polarog., in Bernsteinsiure 259, 123 [Or] hydrazin 260, 126 [Or] 
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— — — mit ADTA im UberschuB u. dessen Verviel- 
fachung durch Bleijodat 255, 223 

— — — oder spektralphotom., mit Sulfarsazen 257, 47 

— — titr. (komplexom.-)-potentiom., mit ADTA 
gegen N-(2-Benzthiazolyl)-N’ -(4-phenylsulfonsaure)- 
C-phenylformazan 260, 49 

— — titr., konduktom. 252, 375 [Or] 

— — titr. (mercurim.-), als Kompl. mit Anilin u. Thio- 
cyanat im Uberschu8 gegen Diphenylcarbazon 
260, 140 

— — titr., -photom. 254, 212 

— — titr., -photom., mit ADTA gegen N-(2-Pyridyl)- 
N’-(4-phenylsulfonsiure)-C-phenylformazan 256, 296 

— — UV-spektralphotom., u. Untersuch. der Mitfallung 
v. — bei der Kristallisation v. Natriumchlorid 
260, 49 

— — voltamm. (differentiell oszillopolarog.-) 258, 47 

— — — durch ,,Chemical Stripping“‘ in Ammoniak u. 
Chlorid enthaltenden Medien 251, 46 

— — — mit festen Indicator-Elektroden 258, 142 

— — v. Ag-Spuren, extr., -atomabsorptions-spek- 
tralphotom. 256, 375 

— — — in Blister—, spektrophotom. 251, 266 

— — v. As-Spuren, extr.-photom. 258, 393 

— —v. Au, photom. (extr.-) 258, 69 

— — v. Au(III) in —konzentraten, gravim., mit 
Nitron 258, 304 

— — y. Cd-Spuren, polarog. (invers-) 258, 374 

— — v. Cd u. Zn, extr.-atomabsorptions-spektral- 
photom. 260, 67 

— — v. Fe, extr.-photom., mit 2,2’-Dipyridyl nach 
extr. Trenn. mit n-Capronsaure 258, 229 

— —v. H, Probenahme 255, 72 

— — vy. Hu. O, vakuumschmelzmeth., Untersuch. 
der Fehlerquellen bei Verwend. des Exkalografen 
EA-1 256, 375 

— — v. Ni in Roh—, atomabsorptions-spektralphotom. 
255, 156 

— — v. O, aktivierungsanalyt., mit *He 2538, 374 

— — — — (neutronen-) 251, 267 

— — — — (photonen-) 260, 158 

— —v. O (0,1—0,01 ppm), aktivierungsanalyt. (pho- 
tonen-) 258, 318 

— in metall. —, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
259, 238 

— — — in pulver, vakuumschmelzmeth., chem. 
Zusammensetz. des Metallbades 256, 374 

— — — massenspektrom., in Verb. mit Ionenmikro- 
sonde 254, 324 

— — v. Pb, Cd, Zn u. Mn, voltamm. (anodic-stripping-) 
259, 322 

— — v.S, spektralphotom., als Sulfonsaurederiv. des 
p-Rosanilins 259, 323 

— —v. Sb, voltamm. 257, 381 

— — v. Sb u. Bi, polarog. (film-) mit Anreicher. 256, 376 

— — yv. Se in —schlimmen des elektrolyt. Reinigungs- 
prozesses, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 260, 72 

— — y. Si in Mikro—leitungen, polarog. (wechsel- 
strom-) 256, 376 

— — v. Spurenverunreinig., spektrog. 258,318 

— Differentialpolarographie unter Verwendung v. ADTA 
251, 310 

— Elektrolyse, Untersuch. der Aciditat der kathoden- 
nahen Schicht 257, 287 
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— Extr. als Azido-Kompl. mit Tetraphenylarsonium- 
salz in Chlorbenzol 260, 303 

— — mit N-Benzoyl-N-phenylhydroxylamin in Chloro- 
form 259, 302 

— Fe-Gem., Best. v. Fe, gravim., mit n-Thiobenzoyl- 
N-phenylhydroxylamin 255, 76 

— Flotationsprodukte, Best. v. Ag, Cu u. Zn, atom- 
absorptions-spektralphotom. 257, 302 

— Kompl. mit 8-Hydroxychinolin, spektralphotom. 
Ermittl. der Bildungs- u. Extraktionskonstanten 
259, 39 

— — mit 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol, massenspektrom. 
Untersuch. 255, 53 

— — mit 2-(2-Pyridylazo)-1-naphthol u. 2-(2-Pyridylazo)- 
4-naphthol, photom. Untersuch. 256, 214 

— — 1-Pyrrolidincarbodithioat, spektralphotom. 
Ermittl. der Bildungs- u. Extraktionskonstanten 
259, 39 

— — mit Thioharnstoff, Best., titr., durch Oxydat. mit 
Chloramin T 254, 215 

— Mitfallung durch Eisenhydroxid 257, 203 

— — an Fe(OH), u. dessen Anwend. als Kollektor 259, 45 

— — an §Sn(OH), : xH,O 259, 45 

— Nachw. in Ag-Lotleg., papier-chromatog. 255, 148 

— — neben Cd-, Hg-, Zn-, Cr- u. Ni-Nachweis in Ab- 
wassern galvanischer Industriebetriebe, papier- 
chromatog. 258, 316 

— — neben Pb-, Ag-, Mg-, In-, Cd-, Sn- u. Zn-Nachw., 
dinnschicht-chromatog., auf Cellulose 257, 347 [Or] 

— — neben Pb-, Bi-, Cd-, Hg-, As-, Sb- u. Sn-Nachw., 
diinnschicht-chromatog., auf Cellulose 258, 31 [Or] 

— polarog. Verhalten in Azidlés. 254, 211 

— — in Monoathanolamin-Lés. 257, 146 

— pulverform., Best. v. Fe, extr., -titr. mit Kupferron 
251, 280 

— Spurenanreicher. in Meerwasser durch Flissig- 
Extr. u. Ringofen 255, 146 

— Thermogravimetrie v. — u. Kupferoxiden 258, 393 

— Trenn., papier- u. siulen-chromatog., mittels «- 
Hydroxyoxim 259, 139 

— —v. Alu. Ga, siulen-chromatog. (anionenaustausch-), 
m. H. v. Milchséure 255, 289 

— — v. Ni, extr., mit Pyridin u. Onanthsdure 259, 312 

— — — saulen-chromatog. (anionenaustausch-), 
Verwend. v. Ferron 256, 213 

— Zerfallsprodukte der Inhibitorwechselwirkung mit 
Thioharnstoff, Analyse 253, 293 

Kupfer-64, Spektralanalyse v. Lés. mit — 259, 155 

— Trenn. neben ®’Cu oder alleine v. Zn nach Reaktor- 
aktivierung durch spontane Abscheidung auf 
Platinschwarz 257, 65 

Kupfer-67, Trenn. neben Cu oder alleine v. Zn nach 
Reaktoraktivierung durch spontane Abscheidung auf 
Platinschwarz 257, 65 

Kupfer(I), Best., photom., mit 6-Methylpicolinaldehyd- 
azin 257, 355 

— — — mit pyridylsubst. Pyrazinderivat 251, 387 

— — — zwei neve Reagentien 253, 143 

— — titr. (cerim-), gegen Triphenylmethanfarbstoff 
254, 128 

— Cu(II)-Verhiltnis, Best. in Cu-Spuren enthaltenden 
Tonenkristallen 254, 333 

— elektrochem. Reduktion in Acetonitril, Mess. des 
Diffusionskoeffizienten 251, 309 
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— Kompl. mit Anionen (einwert.-) in Acetonitril 258, 47 

— — mit 1- u. 3-Cyanisochinolin- u. substit. 2-Cyan- 
pyridin-Deriv., spektralphotom. Untersuch. 253, 140 

— — mit Dithizon 259, 45 

Kupfer(I1), Best., amperom., ohne Anlegen einer 
auBeren EMK 258, 13 [Or] 

— — colorim., mit 2-Thiobarbiturséure 253, 52 

— — coulom.-titr. 254 305; 382 

— — extr.-spektralphotom., als ternirer Kompl. mit 
8-Hydroxychinolin-5-sulfonsaure u. Zephiramin 
260, 48 

— — — oder -atomabsorptions-spektralphotom., durch 
Schiffsche Basen 256, 45 

— — — mit Antimon-dibenzyldithiocarbamat 260, 48 

_— — — mit 2-Thenoyltrifluoraceton 259, 139 

— — fluorim., mit Thiamin 254, 53 

— — gravim., mit PDT-5 257, 49 

— — in Blut, spektralphotom. 258, 252 

— — in NH,- u. Na-Salzen, kinet.-spektralphotom. 
(Spuren) 256, 233 

— — in Phthalocyaninfarbstoffen, titr. (komplexom.-), 
nach saurer Zersetz. mit H,O, u. Uberfiithrung in den 
losl. Zustand 255, 415 

— — in Zn, Mn, Co, Ni, Cd u. Al, Selektierung mit 
Polyathylenimin-Cellulose 255, 406 

— — mit Pyridylazoaminokresol 253, 143 

— — neben Al, spektralphotom., mit Kaliumdicarboxy- 
dimethyldithiocarbamat 255, 223 

— — neben Co(II)- u. Ni(II)-Best., siulen-chromatog. 
(ionenaustausch-) Trenn. mit Losungsmittelgem. 
257, 223 

— — neben Fe(III)-Best., coulom. -titr. 257, 43 

— — — in Stahl, extr., mit n-Caprylsaure 257, 66 

— — neben Fe(III)- u. Mn(II)-Best. (simultan), titr. 
(KMR-) 258, 210 

— — neben Fe, Si, Pb u. Sn in Zn-Leg., polarog. 
(indirekt-) 254, 307 

— — neben Mn(II)-Best., ESR-spektrom. 2538, 209 

— — neben Ni(II)- u. Pd(II)-Best. in Gegenw. v. 
anderen Ionen, spektralphotom., mit 1-(o-Carboxy- 
phenyl)-3-hydroxy-3-phenyltriazen 257, 33 [Or] 

— — neben Pd(II)-Best. in Gegenw. anderer Ionen sowie 
in ternaren Gem. mit Fe, Mo u. V, spektralphotom., 
mit 1-(2-Carboxy-4-sulfonatopheny]l)-3-hydroxy-3- 
phenyltriazen 257, 145 

— — neben Zn-Best. in Blut, polarog. 258, 252 

— — neben Zn-, Cd- u. Pb(II)-Best. (simultan) in 
Wasser (Bergwerks-), voltamm. (anodic-stripping-), 
mit Rechteckwellentechnik 259, 61 

— — photom., aus der Eigenfarbe seiner waBr. Lés., 
Additionsmeth. 256, 110 [Or] 

— — — mit N-8-Chinolyl-p-toluolsulfonamid 251, 46 

— — — mit Oximidobenztetronsaure 255, 226 

— — — mit Pikramin-Epsilon 257, 203 

— — — mit Solochromazurin B. 8. (Spuren) 255, 368 [Or] 

— — — mit Thiohydroxamsiduren 256, 214 

— — — oder titr. (komplexom.-), mit bzw. gegen 
1-(2’,4’-Dinitrobenzol)2-acetylhydrazin 260, 126 [Or] 

— — polarog. (oszillo-) 255,148 . 

— — titr., als Thiocyanatkompl. 258, 145 

— — titr., -coulom. 257, 43 

— — titr.-KMR-spektrom. 258, 210 

— — titr. (komplexom.-) 255, 53 


Kupfer(I) — Kupfer(II) 


— — ultramikro 251, 310 

— titr.,-spektralphotom., nichtwaBr. 255, 221 

— UV-spektralphotom., mit Diacetylmonoxim- 
thiosemicarbazon 256, 46 

Chelathydrat mit 8-Hydroxychinolin, therm. 
Dehydratis. 255, 47 

Cu(I)-Verhaltnis, Best. in Cu-Spuren enthaltenden 
Tonenkristallen 254, 333 

elektrochem. Reduktion in Acetonitril, Mess. der 
Diffusionskoeffizienten 251, 309 

— — in 0,5 M HCl an Platin, rotierende Ringscheiben- 
Untersuch. der Unterpotential-Abscheid. 258, 143 
Extr. als Chelat mit 1-Phenyl-3-methyl-4-benzoyl- 
pyrazolon-5 257, 51 

— in Anwesenh. v. Aminen mit n-Enanthsaure in 
CHCl, resp. Isobutylalkohol 267, 354 

— mit 1,1,1,2,2,3,3- Heptafluor-7,7-dimethyl-4,6- 
octandion 259, 376 

— mit 1-Phenyl-3-methyl-4-benzoyl-pyrazolon-(5) 


257, 358 ~ 
— mit Schiff’schen Basen, radiochem. Untersuch. 
254, 53 


— mit Trioctylammoniumchlorid aus Chloridlés. 
unter Zugabe v. Fe(II)-salzen 254, 307 
Ferrocyanid-Komplexbildung 255, 53 

Kompl., mehrkernige, elektrochem. Best. v. 
Diffusionskoeffizienten 259, 302 

— mit Athan-1-hydroxy-1,1-diphosphorsaure, Best. 
der Bildungkonstanten 258, 47 

— mit alkylsubstituierten £-Diketonen, Verteilungs- 
koeffizienten im HinfluB v. Substituenten 259, 302 
— mit Anionenaustauschern auf Polyathylenpoly- 
amin-Basis 257, 48 

— mit 2-Benzoylpyridin-2-pyridylhydrazon, 
spektralphotom. Untersuch. 254, 52 

— mit Bithionol, Fenticlor sowie Hexachlorophen, 
Stabilitatskonstanten 254, 140 

— mit Eriochromrot B, Stabilitaétskonstanten 255, 53 
— mit 5-Halogen-8-chinolinen u. Aryl-hydroxy- 
carboxylsduren, Elektronenabsorptions-Spektren 
256, 45 

— mit Hexamethylendiamintetraessigsdure 256, 214 
— mit Histidin u. anderen Aminosauren im binaren 
Gem., Papierelektrophorese 256, 414 

— mit Iminodiessigséure/Aminosaure, potentiom. 
Untersuch. 259, 139 

— mit Mono-, Di- u. Triisopropanolamin, mit drei 
Aminen gebildet durch Hydroxysubstitution von 
2-Methyl-2-aminopropan und mit Athanolpropanol- 
amin, polarog. Untersuch. 258, 304 

— mit NTA u. Cycloleucin 258, 145 

— mit Pikraminazofarbstoffen, spektralphotom. 
Untersuch. der Chelatbild. 251, 45 

— mit Pyridin-2-aldehyd-2-chinolylhydrazon, extr.- 
photom. Untersuch. 259, 300 

— Sorption v. Hydrolyseprodukten an Silicagel 254, 315 
Nachw. neben Ag-, Hg(II)-, Pb(II)-, Pd(II)- Bi(III)- 
u. TI(III)-Nachw., diinnschicht-chromatog., als Di- 
athyldithiocarbamidat-Kompl. 254, 210 

— Tupfeltest mit Oximidobenzotetronsdure 255, 393 
Pyrophosphatkomplexe, polarog. Irreversibilitat 
251, 310 

Reakt. mit Phlorein u. deren elektrophile Substi- 
tution mit Konkurrenzionen 252, 25 


Kupfer(II) — Lactatdehydrogenase-Isoenzyme 


— Salicylamid-Kompl., polarog. Verhalten in alkalischen 
Medien 253, 296 

— Salicylatokomplexe, polarog. u. potentiom. Untersuch. 
251, 310 

— selektive Elektrode 255, 51 

— — 255, 226 

— Thiazolylazonaphthole als Reagentien 257, 203 

— Trenn. v. Fe(III), extr., mit Carboxyathyl-dipheny]- 
phosphinoxid in Chloroform 255, 227 

— — vy. Ni-Ionen durch Fluorid, fokussierende Chro- 
matog. 252, 25 

Kupfereinkristalle, Best. v. O, massenspektrom. 258, 374 

Kupferelektrolysenschlamm, Best. v. Se, Te, Au u. Ag, 
titr. 259, 153 

Kupfererze, Best. v. Au (10-’g-°/,), atomabsorptions- 
spektralphotom. 259, 153 

— —v. Cuu. Ag, aktivierungsanalyt. 251, 114 

— — v. Cu u. Fe, réntgenfluorescenzspektrom., mit 
T-Zr-Quelle 257, 384 

— — v. Mo in Cu/Mo-Erzen, Extr. mit Tributylphos- 
phat 255, 77 

Kupferkonzentrate, Best. v. Cu u. Ag, aktivierungs- 
analyt. 261, 114 

Kupferlegierungen, Analyse v. Cu/Cd—, Cu/Ni— u. 
Cu/Ni/Zn-Leg., titr. (chelatom.), -potentiom., 
Restmeth. mit Quecksilber(II) 2538, 224 

— Best. v. Ag-Spuren, extr., -atomabsorptions-spektral- 
photom. 256, 375 

— — v. As-Spuren, réntgenfluorescenzspektrom. 251, 267 

— — v. BeO in Cu/Be-Leg. 254, 324 

— — vy. Cd in Cu/Cd-Leg., siulen-chromatog. (ionen- 
austausch-) -titr. (chelatom.-) 257, 65 

— — v. Chromoxideinschtissen in Cu/Cr-Leg. 254, 324 

— — v. Cu, spektralphotom., mit 8-Hydroxychinolin in 
waBr. Pyridinlos. 256, 301 

— — v. Cuu. Ag in Ag/Cu-Leg., titr.-potentiom., mit 
Nitroprussid-Natrium 258, 66 

— — vy. Cu, Ni u. Co in Ni/Cu- oder Co/Cu-Leg., gravim. 
mit 2-Hydroxy-5-methylpropionphenonoxim 256, 226 


L 


Lab, Kilber—, Best. der proteolyt. Aktivitat mit 
Casein 257, 333 

Lack, Auto—, Best. v. Spurenelementen zum Vergl. v. 
Beweismaterial, aktivierungsanalyt. (neutronen-)-y- 
spektrom. 259, 40 

— Cellulosenitrat—, Nachw. v. Komponenten auf 
Zellglasfolien 251, 369 [Or] 

— Desmodur-Typen, Best. v. Toluylendiisocyanat- 
Monomeren-Gehalt, colorim. u. gas-chromatog. 
257, 119 [Or] 

— Laser-Mikrospektralanalyse 255, 38 

Lactame, héhere, Best., titr.-potentiom., in Essigséure- 
anhydrid 258, 386 

Lactat, Best. in Blut, enzymat-elektrochem. 251, 209 

— — — enzymat.-fluorim. 259, 56 

— — — photom. 258, 165 

— — in Lebensmitteln, enzymat. 252, 234 [Or] 

— — in Plasma, enzymat.-fluorim., automat. 257, 409 
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— — v. Fe, extr.-photom., mit 2,2’-Dipyridyl nach 
extr. Trenn. mit n-Capronsiure 258, 229 

— — v. Nb, photom., mit PAR 257, 66 

— — v. Nickeloxideinschliissen in Cu/Ni-Leg. 257, 158 

— — v. P, spektralphotom. 258, 376 

— — v. Sb, voltamm. 257, 381 

— — v. Se, réntgenfluorescenzspektrom. 251, 267 

— — v. Sn, M6B8bauer-spektrom. 255, 406 

— — v. Spurenverunreinig., spektrog. 258, 318 

— — v. Ti, polarog., durch CyDTA 251, 199 

— chem. Zustandsanalyse v. Sn in Cu/Sn-Leg., M6B- 
bauer-spektrom. 259, 63 

— rontgenfluorescenzspektrom. Analyse v. Cu/Al-Leg. 
258, 325 

Kupferlot, Best. v. Sn (sdurelésl. u. sdureunlésl.-), 
naBchem. 253, 374 

Kupfer(II)-nitrat, Best. v. Pb in — fir Katalysatoren, 
spektrochem. 256, 386 

Kupferoxid, Best. v. O, coulom. 254, 332 

— Thermogravimetrie v. Cu u. — 258, 393 

Kupfer(11)-perchlorat, Oxydat. v. Kobalt(II)-dipyridyl- 
kompl. mit — in wasserfreiem Acetonitril 254, 314 

Kupferpulver, Best. der Oxydationsstufe 255, 148 

Kupferstein, Best. v. Pt-Metallen, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-)-y-spektrom. 253, 75 

Kupfersulfat, Best. v. Fe, extr., -titr. mit Kupferron 
251, 280 

— — v. Ni, atomabsorptions-spektralphotom. 255, 156 

— Nachw. v. Pd, dinnschicht-chromatog., an modifiz. 
Cellulose 260, 309 

Kupfertetramminsulfat-Monohydrat, Untersuch. der 
thermischen Zersetzung durch Kombinat. v. Deriva- 
tographie u. Thermo-Gas-Titration 256, 295 

Kupferverbindungen, Best. v. Co-Spuren, spektral- 
photom. 2538, 390 

Kusum-01, Nachw. (mikro) 255, 307 

Kynurenin, 3-Hydroxy—, Best., fluorim. 255, 244 

Kynurensiure, s. 4-Hydroxy-chinolin-carbonsiure- (2) 


— — neben ADP-, ATP-, 2,3-Diphosphoglycerat- u. 
Glucose-1,6-diphosphat-Best. in Erythrocyten 256, 245 

— MC—, MeBmeth. 258, 161 

Lactatdehydrogenase, Aktivitatsbest., EinfluB v. einigen 
Faktoren auf die Ergebnisse 254, 254 

— Best. in Plasma oder Serum, automat., mit 
»,Vickers Multichannel 300“ 252, 241 [Or] 

— Coenzym u. Coenzymanalogkompl. der Rattenleber, 
Best., spektralphotom. 251, 220 

— Herkunft der — im normalen Blutserum 252, 204 [Or] 

Lactatdehydrogenase-Isoenzyme, Aktivitatsbest., elek- 
trophoret. (agar-starkegel-) 251, 220 

— Best., versch. Verf. im Vergl. 257, 254 

— Disc-Elektrophorese 255, 252 

— Isolierung 258, 175 

— Nachw., elektrophoret. (disk-), TemperatureinfluB 
256, 240 | 

— Stirkeblockelektrophorese in Phosphatpuffer 254, 254 
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Lactone, Best., gas-chromatog./massenspektrom.- 
kombin., Feldionisierung 257, 350 

— — in Fetten (tier. u. pflanzl.-) 258, 394 

— Nachw., elektrophoret. (papier-), als Hydroxamate 
258, 157 

— Uronsiure—, Diinnschicht-Chromatog. 251, 74 

y-Lactone, 2- bzw. 4-substit., gas-chromatog. Verhalten, 
Beziehung zwischen chem. Struktur u. Retentions- 
daten 259, 56 

Lactose, Best., enzymat. 255, 326 

— — in Milch 256, 401 

— kristall., Best. in Milchprodukten (spriihgetrockneten-), 
spektropolarim. 256, 401 

Lactose-Synthetase, Best., Hemmung der inter- 
ferierenden Hydrolase-Aktivitét durch Uridintri- 
phosphat 255, 94 

‘Lactulose, Best. in Harn, gas-flissig-chromatog. 252, 72 

— — spektralphotom. 258, 405 

Livoglucosan, Best. in Getreidesirupen, gas-chromatog. 
251, 410 

Lanatoside, A, B u. C, Best. in Blattern v. Digitalis 
lanata, diinnschicht-chromatog.-photom. 257, 320 

Landolt-Reaktion, zur Best. v. V 2538, 217 

Landrin(3,4,5-Trimethylphenyl-N-methylearbamat 
gemischt mit 2,3,5-Trimethylphenylisomerem), Best. 
in Korn, gas-chromatog., durch Trifluoracetylierung 
255, 311 

Lanolin, Best. in kosmet. Erzeugnissen 257, 167 

— Nachw. v. KW-Stoffen, gas-chromatog./massenspek- 
trom. 256, 143 

Lanstan(1-Chlor-2-nitropropan), Metabolit 2-Nitropro- 
panol, Best. in Baumwollsamen 254, 94 

Lanthan, Best. in LaB,, spektrog. 255, 157 

— — in SE-Oxidgem., réntgenfluorescenzanalyt. 251, 116 

— — in Stahl (niedriglegiertem-), flammenemissions- 
spektralphotom. 259, 325 

— — in Titandioxid, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
251, 202 

— — in W-Bronze, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
259, 239 

— in Yttererdmetallsalzen, photom. 260, 319 

— — neben Al, extr., -titr. (komplexom.-) 251, 278 

— — neben Ce- u. Pr-Best. in C-Stahlen, saulen- 
chromatog. (ionenaustausch-)/rontgenfluorescenz- 
analyt.-kombin. 260, 69 

— — neben Ce-, Pr-, Nd-, Sm- u. Eu- (oder Gd-) 
Best. (simultan), sdtulen-chromatog. (ionenaustausch- 
verdringungs-) 256, 48 

— — neben Cu-, As- u. Sb-Best. in Fé-Leg., akti- 
vierungsanalyt. (neutronen-) 260, 68 

— — neben Lanthaniden, fluorim., mit 1-Dicarboxy- 
methylaminomethy]-2-hydroxy-3-naphthoesiure 
255, 50 

— — neben Sc-Best., titr., -amperom., mit Kalium- 
ferrocyanid 254, 308 

— — spektralphotom., mit Chromazurol S 258, 213 

— — — mit Chromotropsaure 257, 360 

— — — mit 2-(Pyridyl-3-azo)- oder 2-(2-Carboxy- 
pyridyl-3-azo)-chromotropsaure 259, 375 

— — titr. (chelatom.-). -potentiom. 251, 41 

— — titr. (komplexom.-), amperom., mit ADTA u. 
PbO,-Elektrode als Indicator 256, 345 [Or] 

— — titr. (mikro) 257, 208 

— — v. SE, spektrochem. 259, 64 


Lactone — Lanthanide 


— Extr. mit Salzen langkettiger Amine 259, 135 

— Komplexe aus waBriger HNO,-Lés., Nachw. durch 
Schwingungsspektrenaufnahme u. elektrochem. 
Untersuch. 251, 49 

— radiochem. Trenn. v. Ce(III), extr., mit N-Benzoyl- 
N-phenylhydroxylamin 259, 231 

— Trenn. v. Ce, elektrophoret. (papier-) 258, 308 

Lanthanborid, Best. v. La, spektrog. 255, 157 

Lanthanide, Best. in Aluminiumsilicat-Zeolithen, titr., 
mit DTPA-Lés. gegen Arsenazo IIT 251, 118 

— — in Erzen, aktivierungsanalyt. (neutronen-), mit 
Ge-Li-Detektor bei der Leicht/Schwer-Lanthaniden- 
Trenn. durch Kationenaustausch 257, 231 

— — in Gestein v. Mondproben v. Apollo 12, 
aktivierungsanalyt. (neutronen-) 258, 328 

— — in Sc,0,, luminescenzspektrom. 258, 74 

— — spektralphotom., mit Chlorophosphonazo III 
256, 217 

— — — mit PAR 260, 51 

— — titr., mit 1,2-Dihydroxy-benzol-3,5-disulfonsaure 
258, 223 

— — titr. (komplexom.-), mit TTHE 254, 302 

— — v. La, Pr, Sm, Nd, Eu, Gd, Tb u. Yb, spek- 
tropolarim., mit D-(—)-1,2-Propylendiamintetra- 
essigsiure 252, 29 

— dimnschicht-chromatog. Verhalten im System 
Salzsiure/Wasser/Isopropylalkohol 258, 147 

— Extrakt. aus HCl-, HNO,- u. HC1O,-Lés. mit 
Methylenbis-(di-n-hexylphosphinoxid) bzw. -(di-2- 
aithylhexylphosphinoxid) in CCl, 251, 49 

— -— durch Tri-n-butylphosphin- u. Tri-n-octylphos- 
phinoxide 253, 298 

— Kompl. mit Arsenazo III, spektralphotom. Unter- 
such. 260, 145 

— — mit Chromotropsadure 257, 360 

— — mit DCTA u. kinet. Untersuch. der Austausch- 
reaktion mit Cu?+-Ionen 258, 223 

— — mit 1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N’,N’-tetra- 
essigsdure, elektrophoret. Untersuch. 251, 316 

— — mit HADTA, Extr. mit quaternaren Ammonium- 
salzen hohen Molekulargewichtes 260, 145 

— — mit Hydroxyathylendiamintriacetat v. Typ 
MeY,H,@-)-, Best. der Dissoziationskonstanten 
258, 308 

— — mit 1,10-Phenanthrolin u. Eosin oder Erythrosin 
257, 360 

— — Nitrat— in Aceton, spektralphotom. Untersuch. 
259, 305 

— Komplexbildungskonstanten u. Lésungsmittel- 
extraktion mit 1,1,1,2,2,3,3-Heptafluor-7,7-dimethyl- 
4,6-octandion 255, 55 

— oszillopolarog. Verhalten in Lés. v. Kaliumjodid 
255, 161 

— polarog. Verhalten, Einflu8 der Art des indifferenten 
Leitsalzes 258, 309 

— — in N,N-Dimethylacetamid 258, 146 

— Trenn., extr., mit 1,1,1,2,2,3,3-Heptafluor-7,7-di- 
methyl-4,6-octadion 259, 376 

— — fallungsanalyt., Adsorption an Eisen(III)- 
hydroxid in carbonathalt. Medium 259, 141 

— — — mit HADTA 259, 141 

— — papier-chromatog., auf runden mit Oxin als 
immobiler Phase impragn. Filterpapieren 260, 51 

— — — (ionenaustausch-) 258, 377 


Lanthanide — Lebensmittel 


— — — — ino-hydroxyisobutyrathalt. Lés. 258, 307 

Lanthanidoxide, Best. v. SE, spektrog. 258, 77 

Lanthanoxid, Best. in Gd,O, u. Y,03, photom. 260, 319 

— — in Y,0,, spektrog. 254, 308 

— v. Elementspuren, spektrog., mit direkter Ablesung 
unter Verwendung einer rotierenden Elektrode 
254, 332 

— — v. Er oder Yb, photom., mit Salicylfluoron u. 
1,10-Phenanthrolin 258, 309 

— — v. Nd-, Sm- u. Eu-Spuren, luminescenzanalyt. 
256, 384 

— — v. Pr in hochreinem —, luminescenz-meth. 257, 306 

— — v. SE, luminescenzanalyt. 259, 327 

— — — spektrochem. 259, 64 

— — v. Th-Spuren, spektralphotom. 260, 319 

Lanthionin, Best in Wolle durch selektive Desulfurierung 
mit Raney-Nickel 256, 238 

Largactil, s. Chlorpromazinhydrochlorid 

Laser, Mikrospektralanalysator, halbquantit. Best. Nios 
20 Elementen 253, 7 [Or] 

— Mikrospektralanalyse, Reproduzierbarkeit der Spek- 
trallinienintensitaten 255, 370 

— — vy. Metallen, Glasern u. Lacken ma 38 

— — v. Mineralien 255, 38 

— Q-geschaltet, Energie-Absorption in einer Al-Leg.- 
Feder 253, 302 

— Raman-Spektroskopie, Nachw. u. Identifiz. mole- 
kularer Wasserverunreinigungen 256, 225 

— — Probentechnik 254, 257 [Or] 

— — Ubersichtsbericht 258, 43 

— Spektralanalyse, Ubersichtsbericht 257, 278 

— Technik, in der Pyrolyse-Gas-Chromatog. 257, 197 

Laterite, Ni u. Fe-halt., Analyse 256, 231 

Lauroylperoxid, Best. v. Cl-, colorim. 257, 232 

Lauryl-dimethylbenzylammoniumehlorid, Best. der 
kritischen Micellen-Konzentration, titr.-spektral- 
photom., mit Eosin 259, 163 

Lavendel6l, Best. v. Campher, gas-chromatog. 254, 408 

— — — spektralpolarim. 254, 408 

Laxative, synthet., diinnschicht-chromatog. Untersuch. 
254, 411 

Lebensmittel, Athylenoxid behandelte, Riickstands- 
analyse, gas- u. dunnschicht-chromatog. 256, 404 

— Analyse, modern food analysis (Hart, Fisher) 
260, 375 [L] 

— — Ubersichtsbericht 259, 243 

— Babykost (Dosen-), Best. v. NO,~ u. NO,~ 256, 94 

— Best. v. Alkohoien (einwert. niederen-), IR-spektral- 
photom. 257, 236 

— — y. Antibiotica, elektrophoret. 259, 253 

— — v. aromat. polycycl. KW-Stoffen, saulen-chro- 
matog. (gradientenelutions-)-UV-spektralphotom. 
260, 63 

— — vy. As, spektralphotom. 257, 236 

— — v. Be-Spuren, gas-chromatog. (chelat-) 259, 257 [Or] 

— — vy. 2- u. 3-tert.- BHA, fluorim. 256, 334 

— — y. Ca in Sduglingsnahrung u. tischfertigen 
Gerichten, titr. (komplexom.-) 255, 303 

— — vy. Ca, Fe, Mg, Mn u. Zn, atomabsorptions-spek- 
tralphotom., vergl. Untersuch. der Trocken- u. NaB- 
Veraschungs-Meth. 257, 78 

— — y. Ca, Mg u. P 258, 399 

— — y. chlor. (multiple-) Pesticid-Riickstanden, gas- 
fliissig-chromatog./massenspektrom.-kombin. 259, 252 
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— — v. Chlorphenoxysauren 260, 84 

— — v. Coffein u. verwandten Methylxanthinen, 
diinnschicht-chromatog. 259, 411 

— — v. Cu, atomabsorptions-spektralphotom. 257, 235 

— — v. Cyclamat, diinnschicht-chromatog.-spektro- 
fluorim. 256, 333 

— — v. Dimethylpolysiloxan, atomabsorptions-spek- 
tralphotom. nach Tieftemperaturabtrenn. 256, 405 

— — v. Dimetridazol, UV-spektralphotom. 256, 95 

— — v. Dithiocarbamatriicksténden 256, 404 

— — — gas-chromatog. 256, 334 

— — v. Farbstoffen (wasserlésl.-) 256, 95 

— — V. fliichtigen Stoffen in rohen u. zubereiteten — 
als Indicator des Zersetzungszustandes 254, 146 

— — v. Formaldehyd 256, 83 

— — v. Hg, automat., atomabsorptions-spektral- 
photom. 259, 320 

— — v. Hg-Spuren, atomabsorptions-spektralphotom., 
flammenlos 260, 79 

— — v. Ipronidazol, gas-fliissig-chromatog. 256, 96 

— —v.J-, elektrodenionenselektiv 260, 79 

— — v. Lindan-, Methoxychlor-, DDT- u. DDE- 
Riuckstanden. gas-flissig-chromatog. 257, 314 

— — v. Maltose, Starke u. Lactat, enzymat. 252, 234 
[Or] 

— — v. Metallen, atomabsorptions-spektralphotom. 
255, 303 

— — vy. 4Mn 251, 144 

— — v. Mononatriumglutamat, papier-chromatog. 
257, 240 

— —v.N, Kjeldahl-meth., u. neutronenaktivierungs- 
analyt. im Vergleich 256, 395 

— — v. NHs, destillat. (mikro-vakuum-), Beriick- 
sichtig. der App. v. Burg u. Mook 251, 30 [Or] 

— — — neben Aminosauren u. Amiden 258, 402 

— — vy. Nitrosaminen 261, 154 

— — v. NO,- 257, 322 

— — v. org. Konservierungsstoffen, saulen-chromatog. 
(polyamidpulver-) 257, 314 

— — v. Organophosphor-Pesticidriickstanden in nicht- 
fettigen — polarog.(oszillo-) 256, 96 

— — v. Pesticiden in — mit hohem Zuckergehalt 
(fettarme), modifiz. AOAC-Meth. 255, 311 

— — v. P-Pesticiden in nichtfetten—, gas-flissig- 
chromatog. 259, 253 

— — vy. P- u./oder S-Pesticiden, gas-chromatog., mit 
Flammenphotometerdetektor 258, 248 

— — v. Polyoxyathylen-Emulgatoren 2538, 175 

— — v. Pyrrolidoncarbonsaure, gas-flissig-chromatog. 
256, 403 

— —v.S als SO,2- 258, 164 

— — vy. Saccharin, gas-chromatog. 258, 110 [Or] 

— — y. Sn-org. Verb. nach Migration aus PVC, voltamm. 
(invers-) 260, 268 [Or] 

— — v. SO, (halbquantit.) in Konserven 2651, 148 

— — vy. Sorbitanmonostearat, gas-chromatog. (reak- 
tions-) 258, 245 

— — v. Spurenelementen bei begrenzter Einwaage, 
Aufschlu8 mit Salpeterséure unter Druck in einem 
Teflongefa8 260, 207 [Or] 

— — v. Sr 258, 96 

— — y.«-Tocopherol, gas-chromatog. 259, 28 [Or] 

— — y. «-Tocopherol u. «-Tocopherolacetat 267, 313 

— — vy. Tween 60 255, 309 
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Lebensmittel, Best. (Forts.) 

— — vy. Tryptophan 256, 333 

— — v. Zn, colorim., polarog. u. atomabsorptions- 
spektralphotom. im Vergl. 259, 72 

— — v. Zuckern, siulen-chromatog. (ionenaustausch-) 
-refraktom., als Borate 259, 246 

— Bestrahlungsnachweis 256, 402 

— diat., Best. v. Cd, voltamm. (anodic-stripping-) 257, 78 

— elektropherog. Untersuchung 257, 235 

— fetthalt., Best. v. fliichtigen Carbonylverb., gas- 
chromatog., tiber ihre DNPH-Deriv. 258, 403 

— fett-, protein- u. kohlenhydrathalt., Analyse, dielektr. 
MeBverfahren 253, 391 

— fliichtige Bestandteile, gas-chromatog. Best v. Ver- 
teilungskoeffizienten in Wasser/Lipid-Systemen 

258, 164 

— halbfeste u. fettige, Best. v. Cu, atomabsorptions- 
spektralphotom. 259, 399 

— methylbromidbegaste, Best. v. Bromid-Riickstaénden 
2538, 175 

— Nachw. v. Aminen als Aromakomponenten, gas- 
chromatog. 258, 246 

— — vy. bas. Farbstoffen, diinnschicht-chromatog., auf 
Polyamidschichten 258, 404 

— — v. Farbstoffen (synthet. wasserldsl.-) 255, 310 

— — v. Konservierungsmitteln u. kiinstl. SiBstoffen, 
dinnschicht-chromatog., auf Polyamid 257, 240 

— — y. SuBstoffen, diinnschicht-chromatog. 2538, 171 

— pflanzl., Best. v. B, spektralphotom. 255, 303 

— — — v. Br--Spuren nach Begasung mit Methy]l- 
bromid 251, 149 

— — — v. Pesticiden (halogenhalt.-), diinnschicht- 
chromatog. 253, 173 

— Qualititsbeurteilung, gas-chromatog. 258, 237 

— Rickstandsanalytik der Pesticide. 1. Empfehlung 
(Stand 1.3.71) 259, 252 

— — Riuckstands-Berichte (Residue Reviews) Band 23, 
24 u. 26 (Gunther) 251, 112 [L] 

— Sorptionswarmen v. fliichtigen Stoffen an einigen 
Lésungsmittelbestandteilen 253, 171 

— tagl. Aufnahme v. —, Best. v. U, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 260, 407 

— tier., Best. v. Metallen, atomabsorptions-spektral- 
photom. 253, 285 

— Trennungsgang fiir Inhalts- u. Zusatzstoffe 259, 243 

— Uberwachung, automat. Dampfraum-Gas-Chromatog. 
254, 146 

— Zusammensetzung der —, Nahrwert-Tabellen, III. 
Lieferung (Souci, Fachmann, Kraut) 251, 35 [L] 

Lebensmittelchemie, Handbuch der — Band IV: Fette 
u. Lipoide (Acker, Bergner, Diemair, Heimann, 
Kiermeier, Schormiiller, Souci) 252, 382 [L] 

Lebensmittelfarbstoffe, Allura-Rot AC, Best., titr. oder 
spektralphotom. 256, 333 

— Best. in Fetten (pflanzl. u. tier.-), differentialcalorim. 
253, 170 

— — v. 2-Naphthol-6-sulfosaurem Na-Salz, diinnschicht- 
chromatog.-spektralphotom. 251, 150 

— — v. Se-Spuren 254, 154 

— — v. Sulfaten (losl.-) in wasserlésl. Farbzusitzen, 
turbidim. 255, 310 

— — v. Zusatzen, calorim. (differential-) 255, 310 

— Fraktionierung v. Caramel-Farbstoffen, gel- 
chromatog. 2538, 170 
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— polarog. Untersuch. v. kiinstlichen — 260, 84 

— rote, Nachw., diinnschicht-chromatog., auf Silicagel- 
Polyamid-Schichten 251, 416 

— wasserlésl., Identifiz., diinnschicht-chromatog. 254, 154 

— wasserlésl. synthet., Nachw., diinnschicht-chromatog. 
258, 245 

Lebensmittelkonservierungsstoffe, Best., gas-fliissig- 
chromatog., durch Trimethylsilylierung 255, 309 

— — vy. phenol. Hydroxylgruppen, gas-chromatog., 
Silylierung 259, 212 

— — vy. Sorbinsiure, Benzoesaure u. p-Hydroxy- 
benzoesiureestern, spektralphotom. 256, 94 

— Nachw; destillat., extr., diinnschicht-chromatog. 
251, 149 

— TAS-Verfahren 254, 154 

Lebensmittelverpackungsmaterial, Best. v. 2- u. 3-tert.- 
BHA, fluorim. 256, 334 

— Nachw. v. Lackkomponenten bei mit Cellulosenitrat 
lackierten Zellglasfolien 251, 369 [Or] 

Lebensmittelzusatzstoffe, Best. v. Cu, Zn u. Pb, Ver- 
einheitlichung der Verf. 256, 93 

— — y. Sorbitanmonostearat, gas-chromatog. (reak- 
tions-) 258, 245 

— — vy. Vitamin A-Wirksamkeit in flissigen — 257, 82 

— Identifiz., diinnschicht-chromatog. 260, 84 

Lebertran, Best. v. Cholecalciferol, dinnschicht-chro- 
matog.-photom. 267, 313 

Lecithin, Best. in Lebensmittelprodukten, Farbreaktio- 
nen 261, 405 

Leder, Best. v, Zr in gegerbten Hauten, atomabsorp- 
tions-spektralphotom. 260, 90 

Legierungen, Analyse v. Ci/Cd-, Cu/Ni- u. Cu/Ni/Zn- —, 
titr. (chelatom.-). -potentiom., Restmeth. mit Queck- 
silber(II) 258, 224 

— — v. Sb/Bi—, radiom. 251, 271 

— Berechnung der Menge u. Dimensionsverteilung von 
Teilchen in bestimmten Volumen nichtspharischer 
Formen 251, 192 

— Best. v. Ag, photom., nach Extr. mit Tributyl- 
phosphat 258, 145 

— — v. Ag, Cd u. In (simultan) in ternéren —, culom.- 
titr, 259, 63 

— — vy. Ag neben Cu, titr. (fallungs-), mit Kaliumjodid 
gegen Starke 257, 297 

— — v. Ag-Spuren neben Pb, Cu, Zn, Bi, Co u. Al, 
sdulen-chromatog. (ionenaustausch-) 258, 304 

— — v. Al in eisenhalt. oder eisenfreien —, spektral- 
photom., mit Brenzcatechinviolett 259, 64 

— — v. As-Spuren, spektralphotom., nach Extr. 255, 73 

— — v. Au, papier-chromatog.-planim., nach anodischer 
Auflés. 255, 148 

— — v. Bi, colorim., mit Thiopyrrolidon u. Thiodnantho- 
lactam 251, 322 

— — — in Sn- u. Pb-halt. —, atomabsorptions-spektral- 
photom. oder spektralphotom., nach Extr. als 
Kompl. mit Ammonium-1-pyrrolidin-dithiocarbamat 
259, 377 

— — v. Cd u. Zn, gas-chromatog. 258, 379 

— — v. Co, spektralphotom. 255, 151 

— — — — mit 2-(2-Pyridylazo)-5-diithylamino-phenol, 
dessen Brom- u. Dibromderivat im Pyridinring u. 
deren Thiazolylanaloge 251, 198 

— — v. Cu, fallungsanalyt., mit Thioharnstoff u. titr. 
Auswert. 256, 375 
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— — — gravim., mit Acetoacetanilid 255, 72 — Kontrollanalyse im Eisenhiittenlaboratorium gesteuert 
— — — in — fir Kabelmiantel, photom. 2538, 378 durch Digitalrechner 257, 1 [Or] 
— — — spektralphotom. 252, 402 — Kovar— u. ahnliche Einschmelz—, Best. v. Fe, Co 
— — — — mit Pyridin-2-aldehyd-1-thionaphthyl- u. Ni, extr., titr. 254, 127 [Or] 
hydrazon 251, 193 — Lager— nach DIN 1705 u. DIN 1716, Best. v. Cu, 
— — — titr. 257, 297 Zn, Sn u. Pb, réntgenfluorescenzspektrom. 258, 349 
— — vy. Elementspuren in gewissen hochwarmfesten—, [Or] 
massenspektrog. (funkenionen-) 257, 229 — Mehrstoff—, Best. v. Mo, W, Ta u. Nb, réntgenfluo- 
— — v. Fe-Spuren, fluorim., mit 2,6-Di-[pyridyl-(2)]- rescenzanalyt. 251, 272 
4-(p-methoxy-phenyl)-pyridin 258, 393 — ,,Nimonic“—, Best. v. Al, aktivierungsanalyt. (neu- 
— — v. In, spektralphotom., mit versch. bas. org. tronen-) 251, 275 
Farbstoffen 258, 320 — Oberflachenanalyse, voltamm. 258, 322 
— — v. La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu u. Gd, réntgenspektrom., — spektrog. Standards, Kriterien der Auswert. 256, 226 
Schmelztechnik 259, 375 — typographische, Analyse, polarog. 258, 71 
— — v. Metallen, spektrog. halbquant., mit Laser- Leim, Best. in Cu-Plattierungsbidern 260, 72 
Mikrosonde 259, 292 Leinsamen®6l, Best., titr. (komplexom-.), indirekt, mit 
— — v. Mg, photom., mit Thymolphthalexon 258, 221 Mg(II) 257, 311 
— — v. Mo, atomabsorptions-spektralphotom. 253, 381 Lepidolith, Best. v. Li, aktivierungsanalyt. 256, 213 
— — v. Nb in Hochtemperatur—, titr. nach Fallung Leuchtstoffe, Best. v. Cl u. S, aktivierungsanalyt. (neu- 
mit 4-Methyldaphnetin u. ADTA-Maskierung 5 tronen-) 257, 166 
259, 66 Leucin, Cyclo—, Best. in biolog. Flissigk. 254, 169 
— — — neben V u. W, spektralphotom., mit Tichromin — Trenn. v. Isoleucin, dinnschicht-chromatog. 258, 410 
258, 321 Leucinaminopeptidase, Aktivitatsbest. in pflanzl. Extr., 
— — — photom., mit Thichromin 255, 292 automat. 252, 237 [Or] 
— —v.Ou.N, isotopenverdiinnungsanalyt., mit Leukocyten, Best. v. alkal. Phosphatase 257, 333 
18Q- bzw. }°N-angereicherten Schmelzmitteln 258, 392 — — v. Ascorbinsaure 259, 409 
— — v. Pb u. Sn, polarog. (wechselstrom-) 251, 274 — *Se-Methionen als Markierung fiir Erythrocyten. 
— — v.58 258, 69 —u. Plattchen beim Menschen 255, 326 
— —v.S8n u. Mo, roéntgenfluorescenzanalyt., mit Fest- Levamisole, s. Tetramisole, 1-Isomeres 
detektoren nach Anregung mit y-Strahlen 259, 151 Levomepromazine, Best., chromatog.-UV-spektral- 
— — vy. Sn, Pb u. Sb, titr. (jodom.-) 254, 325 photom. 254, 158 
— —v. Ta in Hartmetallpulvermisch., spektralphotom., Levothyroxin, Best. in Serum 251, 339 
mit Nilblau 260, 290 [Or] — — photom. (mikro) 254, 414 
— — v. Ti, photom., mit Salicylfluoron 255, 291 Levoxadrolum, Best., Tubenfutter, reflexions-spektrom. 
— —y. Ti u. Zr, titr., potentiom., Restmeth. mit ADTA (ATR-) 260, 167 
durch Riicktitration mit Quecksilber(II)-nitrat in Lewis-Siéuren, Best., titr., -potentiom., nichtwaBr., mit 
urotropingepufferten Medien 252, 49 Carbonsauren 255, 385 
— —v. TI, titr., -amperom., mit Dicarbomethoxy- Librium, s. Chlordiazepoxid 
mercaptothiopyron 2538, 385 Lignane, Thuja plicata Donn —, Chromatographie 
— — v. U(IV), auch neben V(IV)-, Mn(II)-, Ce(III)- 255, 414 
u. Fe(II)-Best., titr., -potentiom. 252, 7 [Or] Lignin, Abbauprodukte v. Pflanzen, Best., gas-flissig- 
— — v. V, extr.-photom., als N-Benzoyl-N-phenylhy- chromatog. 258, 83 
droxylamin-Kompl. 258, 312 — therm. Analyse einiger Modellsubstanzen aus — 258, 
— — v. Zn, spektralphotom., mit 5-Nitrophenol-(2- 84 
azo-1’)-2'-(8-acetylhydrazin)-naphthalin 257, 65 Limonaden, Best. v. Dulcin in Kunst— 256, 85 
— — — v. Zr in Al-halt. Leg., spektralphotom. 253, 224 Limonin, Best. in Fruchtsaften, diinnschicht-chromatog. 
— Buntmetall—, Best. v. Mg, spektralphotom. 251, 266 -densitom. 256, 83 
— elektrochem. Auflés. v. Cu/Ni—, differentiale u. Lindan(y-1,2,3,4,5,6-Hexachlor-cyclohexan), Best., 
derivative Polarographie zur kontinuierl. Analyse in fluorim. 2538, 238 
einem flieBenden System 253, 375 — — in Lebensmitteln, gas-fliissig-chromatog. 257, 314 
— Fe-halt., Best. v. Cr-Spuren, gas-chromatog., mittels — — in pflanzl. u. tier. Proben, diinnschicht-chromatog. 
Elektroneneinfang-Detektor 252, 49 (kanal-)-gas-chromatog. 254, 240 
— Fe/Cr/Al—, Best. v. Ti, polarog., durch CyDTA — — polarog. 258, 238 
251, 199 Linolsiure, Kennzahlbest. in natirl. Fetten nach 
— Fe/Nb—, Best. v. W, extr., -spektralphotom., mit y-Bestrahl. 255, 307 
TPAC-Thiocyanat-Kompl. 251, 198 Linolsiurehydroperoxide, Trenn., gas-chromatog. als 
— galvan. gewonnene, Best. v. Fe, Cr u. Ni, titr, bzw. Trimethylsilylester v. Methylhydroxystearaten 
gravim. 256. 378 259, 379 
— GuB—, Best. v. Carbiden des Typs M,C, u. MC, Linuron[8-(8,4-Dichlor-pheny])-1-methoxy-1-methyi- 
réntgenmikroanalyt., mit Elektronenstrahlsonde harnstoff], Best., titr., -amperom. 255, 201 [Or] 
255, 407 Liothyronin, Best., photom. (mikro) 254, 414 
— Halbleiter—, Best. v. Zn, coulom.-titr. 251, 268 Lipase, Aktivitatsbest. (Rest-) in Haferprodukten 
— hitzebestindige, Best. v. Nb u. Ta, gravim., mit 2538, 167 


Tetraphenylarsonium-chlorid 251, 196 — — in Milch 251, 145 
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— Best., fluorim. 251, 222 

— — in Festal, automat. 259, 363 [Or] 

— — in Serum 261, 221 

— — spektralphotom., durch Freisetzen v. Acetaldehyd 
aus Vinyloleat 257, 255 

— — — unter Anwend. v. micellar geléstem Substrat 
256, 250 

— Lipoproteid—, Best. der durch Heparin ausgelésten — 
in Menschenplasma 256, 250 

— Pankreas—, Substratspezifitat der menschl.— 
252, 198 [Or] 

— Postheparin—, Aktivitatsbest. in Serum 252, 198 [Or] 

Lipide, Analyse auf dem Gebiet der —, Papier-Chromatog. 
I. 258, 159 

— — chromatog., Ubersichtsbericht 253, 89 

— — dinnschicht-chromatog. 256, 239 

— — — Ubersicht 255, 169 

— — gas-chromatog. 256. 239; 414 

— automat. Extr. u. Diinnschicht-Chromatog. mit 
programmiertem FlieBsystem 257, 327 

— Best. 251, 210 

— — automat. 259, 76 

— — chromatog., halbautomat. 255, 328 

— — der Jodzahl v. Serum-Geamt— 256, 150 

— — durch Léschung der Flissigszintillation 251, 335 

— — in Blut, diinnschicht- u. siulen-chromatog. an 
TEAE-Cellulose 257, 412 

— — in Blut u. Leber v. Schweinen, gas-chromatog. 
255, 88 

— — in Fischmeh] (halbmikro) 2538, 248 

— — in Plasma, diimnschicht- u. siulen-chromatog., 
an TEAE-Cellulose 257, 412 

— — — gas-chromatog. 255, 328 

— — in Punktions-Biopsien aus der Leber v. Menschen, 
gravim. (mikro) 254, 175 

— — in Serum, dimnschicht-chromatog.-densitom. 
257, 411 

— — — Eppendorf-System 3000-Meth. 257, 412 

— — — mit tbermaBigem Cholesterin- u./oder Trigly- 
ceridgehalt 256, 170 

— — in Serum u. Plasma, diinnschicht-chromatog.- 
fluorim. 258, 413 

— — v. Cholesterin, diinnschicht-chromatog. 251, 213 

— — v. Cyclopropengruppen, spektralphotom., unter 
Verwend. der Halphen-Reaktion 258, 403 

— — v. Fettsauren, photom. 253, 406 

— — v. Fettsauren (freien-) in Gewebe—, photom., 
nach diinnschicht- oder séulen-chromatog. Trenn. 
257, 92 

— — v. Fettsaiuren (héheren-) im Serum-, gas-flussig- 
chromatog. 257, 408 

— — v. Hydroxyverb. in Milch— als Brenztrauben- 
sdiureester-2,6-dinitrophenylhydrazon-Deriv. 256, 91 

— — v. Pim Nanomolbereich, colorim., mit Malachit- 
grin 257, 88 

— — — spektralphotom. 256, 240 

— — v. Protein im totalen —extr., spektralphotom., 
mit Trinitrobenzolsulfonsaéure 257, 247 

— — v. restlichen — in mit Hexan extrahiertem 
Rapssamenmehl 253, 317 

— — v. Triglyceriden aus Insektenkérpern (Heliothis 
virescens) versch. Entwicklungsstufen. gas-chromatog. 
251, 335 
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— Diinnschicht-Chromatog. 258, 405 

— — 254, 96 

— — Gradientenelution 256, 415 

— — v. Gewebe— ohne Extr. 267, 93 

— Extr. aus Baumwollsamengewebe, I. Vergl. v. 
Hexan/Aceton/Wasser, seiner nichtwaBr. Kompo- 
nenten u. Chloroform/Methanol 253, 317 

— — II. Ultrastrukturelle Effekte der Lipidfraktion 
253, 317 

— — aus Gewebe (mikro) 258, 248 

— — aus wasserreichem Gewebe 254, 175 

— Fette u. —, Bd. IV, Handbuch der Lebensmittel- 
chemie (Acker, Bergner, Diemair, Heimann, Kier- 
meier, Schormiiller, Souci) 252, 382 [L] 

— Fraktionierung v. Fisch—, saulen-chromatog. 
258, 256 

— Gesamt—, Best. in Serum, Summierungstechn., 
Methodenvergl. 252, 72 

— Klassenanalyse dinnschicht-chromatog.-fluorim. 
260, 332 ~ 

— — 3H-mark, diinnschicht-chromatog.-flissig- 
szintillationszahlmeth. 260, 391 

— komplexes Gem., Quantifizierung v. Lipidklassen nach 
dinnschicht-chromatog. Trenn. 256, 414 

— massenspektrom. Identifiz. v. verzweigten Fettsauren 
u. Alkoholen aus Birzeldrisen — 259, 212 

— monomolekulare —Schichten auf Silicagel, UV- 
Spektralphotometrie 259, 408 

— Nachw., diinnschicht-chromatog., Verkohlungstechnik 
258, 255 

— — in Plasma u. Serum, chromatog. 253, 89 

— — in Serum, dinnschicht-chromatog., an Silicagel 
258, 170 

— — — — mit quant. Best. 251, 335 

— — in Weizenmehl, diinnschicht-chromatog. 255, 305 

— papier-chromatog. Analyse 254, 96 

— pflanzl.. dinnschicht-chromatog. Trenn. u. quantit. 
Best. ihrer Fettsiure-Zusammensetz. 254, 173 

— Phytansaure enthaltende, Trenn., diinnschicht- 
chromatog. 251, 211 

— Protein-Komplexe, Gelfiltration auf vernetzten 
Polystyrolen 255, 327 

— Serum—, quantitat. Diinnschicht-Chromatog. der 
mit Ather extrahierbaren — bei einigen Fettstoff- 
wechsel-Erkrankungen 254, 175 

— Thermoanalyse, Ubersicht 254, 175 

— Trenn., chromatog. 251, 210 

— — dinnschicht-chromatog., eindimensional 255, 327 

— — saulen-chromatog., auf Hydroxylapatit 258, 330 

— — — auf Polystyrengelsiule 253, 330 

— — v. Gangliosiden, Corticosteroiden u. wasserlésl. 
Nicht-Lipiden v. Lipidenextrakten auf Sephadex- 
Sadulen 255, 328 

— Vorkommen, Nachweis u. diagnostische Bedeutung 
im Blut 2538, 248 

— Wiedergewinnung v. der Dinnschicht-Chromatogra- 
phie zur Radiobest. 256, 415 

Lipochrome, Nachw., diinnschicht-chromatog., Uber- 
sicht 255, 169 

Lipoproteide, Best., elektrophoret. (agarosegel-), zur 
Charakterisierung der Erscheinungstypen II u. IV der 
Hyperlipoproteidimie 259, 406 

— — in der Phanotypierung v. Hyperlipoproteidamien 
256, 167 
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— — in Plasma, elektrophoret. (agarosegel-), Korrektur- 
faktoren bei der Farbstoffaufnahme der versch. 
Fraktionen 258, 170 

— — — elektrophoret. (celluloseacetat-)-densitom. 260, 410 

— — in Serum 251, 351 

— — — elektrophoret. (cellogel-) 259, 171 

— — — elektrophoret. (papier-), auf Agarosegel: 
Standardisierung in Lipoproteid-Konzentrationsein- 
heiten (mg/100 ml) durch Vergleich mit der analy- 
tischen Ultrazentrifugierung 260, 332 

— Charakterisierung in Serum v. Menschen, siulen- 
chromatog. (gel-), auf Agarose (Sepharose 2 B) 

252, 248 [Or] 

— menschl. Serum—muster, Best., elektrophoret. 
(agarosegel-) 258, 328 

— Nachw. in Plasma, séulen-chromatog. (gel-) 257, 91 

— — in Plasma v. Ratten, siulen-chromatog. (gel-) 
256, 166 

— — in Serum, elektrophoret. 251, 211 

— — — elektrophoret. (agarosegel- u. disk-) im Vergl. 
256, 167 

— — — elektrophor. (disk-) 258, 248 

— Plasma—, Best., elektrophoret., an Agarose-Gel 255, 247 

— Serum—, elektrophoret. Wanderungsgeschwindigkeit 
auf Agarose-Gel, Albumineffekt 252, 174 [Or] 

— Technik zur Untersuchung v. —filmen 258, 170 

— Trenn., elektrophoret. 257, 247 

— — elektrophoret. (disk-), mit Sephadexschichten 
256, 167 

— v. Mensch u. Ratte, Trenn., elektrophoret. (disk-), 
Effekt v. Ammoniumpersulfat u. Gelkonzentration 
2538, 405 

a-Lipoproteide, Best., elektrophoret. (agarosegel-) 259, 82 

G-Lipoproteide, Best., immunochem. 258, 405 

— — in Plasma v. mit Heparin behandelten Patienten, 
immunoelektrodiffusionsmeth. 254, 176 

Lipoproteidlipase, Best. in Serum 256, 250 

Lipoprotein(LP-X), Best., immunochem. Technik, 
halbquantit., zur Charakterisierung der Cholestase 
259, 406 

Lipovitamine, Nachw., diinnschicht-chromatog., Uber- 
sicht 255, 169 

Lippenstifte, Best. v. Farbstoffen (synthet.-), diinn- 
schicht-chromatog. 260, 278 [Or] 

— — v. Xanthenfarbstoffen, fluorim. 254, 242 

— Nachw. v. Farbstoffen, diinnschicht-chromatog. 

256, 394; 395 

— — v. synthet. Farbstoffen, diinnschicht-chromatog. 
259, 243 

Liquor amnii, Best. v. Bilirubin 256, 175 

Lithium, Best., aktivierungsanalyt. (protonen-) 260, 158 

— — in Gesteinen, flammenphotom. (Spuren) 253, 227 

— — in Lepidolith, Petalit u. Wasserproben des Toten 
Meeres, aktivierungsanalyt., Messung v. SLi u. 17N 
256, 213 

— — in Serum, atomabsorptions-spektralphotom. 256, 151 

— — — flammenphotom. u. atomabsorptions-spektral- 
photom. im Vergl. 259, 167 

— — in Serum u. Rattenfleisch, flammenspektralphotom., 
neben Na u. K 257, 321 

— — in Silicaten, atomabsorptions-spektralphotom. 
257, 160 

— — neben K- u. Na-Best. (simultan), titr., amperom., 
mit Cu-Indicatorelektrode in Isopropanol 258, 219 
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— — neben Na- u. K-Best. in Gesteinen, flammen- 
spektralphotom., mit laminar stroémender Distick- 
stoffmonoxid/Acetylenflamme 258, 325 

— — neben Rb- u. Cs-Spurenbest. in Gesteinen u. biolog. 
Proben, flammenspektrom. 256, 381 

— — roéntgenanalyt. (Spuren) 251, 45 

— — titr., -MHz 255, 389 

— — v. O, vakuumdestillationsmeth. 251, 266 

— — — — 258, 224 : 

— —v. O, N u. C, aktivierungsanalyt. (y-), Proben- 
reinigung v. Oberflachenverunreinigungen 260, 158 

— Isotopenanalyse durch indirekte Aktivierung 255, 388 

— — ionophoret., an Kationenaustauschmembran, 
EinfiuB der Stromdichte 255, 388 

Lithium-6, Best., aktivierungsanalyt., indirekt 255, 388 

— — KMR-spektrom. 258, 144 

Lithium-7, Best., KMR-spektrom. 258, 144 

Lithium-butyl, Best. in Gegenw. v. Alkoxiden 255, 396 

Lithiumchlorid, Chlorwasserstoffpartialdruck v. waBr. 


Los. aus verd. Salzsiure u. konz. — 258, 227 
Lithiumfluorid, Best. v. O, isotopenverdiinnungsanalyt. 
253, 79 


Lithiumniobat-Einkristalle, Best. v. Nd, extr., mit 
1-Phenyl-3-methyl-4-benzoylpyrazolon-5 2538, 231 

Lithiumnitrat, Best. neben Sr(NO3;), u. Ba(NOg)., IR- 
spektralphotom. 251, 313 

Lithiumverbindungen, Analyse, spektrog. 255, 294 

Loslichkeit, Autoklav zur Best. unter Druck 257, 47 

— Vorherbest. der — v. Homologen u. Analogen lang- 
kettiger Verb. in verw. Losungsmitteln 258, 139 

Lésungsmittel, Best. in Folien, gas-chromatog. 258, 81 

— — in Pharmaka, IR-spektrom. 258, 405 

— —v.N in O-halt.-, coulom.-titr. 258, 391 

— Brechungsindices fiir den UV- u. sichtbaren Bereich 
252, 407 

— org., Best. in Klebestreifen, gas-chromatog., durch 
periodische Eingabe 255, 408 

— — — in Olsamen- u. Kernmehl, II. Isopropanol 
256, 398 

— — — in pflanzl. Olextr., Schnellmeth. 260, 403 

— — — in Polyamidsaduren, thermogravim. 260, 313 

— — — v. Beimengungen, Verdrangungskonzentrierung 
256, 236 

— — — vy. Plastikfilmen u. diinnen Blattchen zuriick- 
gehaltenen—, gas-chromatog. 256, 391 

— — — v. Metallspurenbeimengungen in chlorh.— 
spektrochem. 257, 69 

— — — v. O, isotopenverdiinnungsanalyt. 2538, 231 

— — — v. Phosphinsiuren, spektralphotom. 264, 230 

— — — vy. Thiolen, Dithiocarbamidaten, Thioharnstoff- 
derivaten u. ahnlichen Verbindungen, fluorim., mit 
mercuriertem Fluorescein 255, 141 

— — — v. Wasser, gas-chromatog., mit innerem 
Standard 252, 55 

— — — — in Mikroliterproben v. sechs tiblichen —, 
tribungspunktanalyt. 256, 78 

— — — — m.H. lichtempfindlicher Platten u. Be- 
strahlung mit UV-Licht 254, 86 

— — — — spektralphotom. 259, 241 

--—---— mit der Bleiacetat-Meth. 255, 82 

—--- mit solvatochromen Farbstoffen 255, 298 

— — — — titr., Karl-Fischer-Meth. 255, 163 

— — — — titr.-amperom. (bi-), Karl-Fischer-Meth. 
259, 69 
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Lésungsmittel, Best. (Forts.) 

— — System zum kontinuierlichen Pumpen v. — bei 
niedrigen DurchfluBgeschwindigkeiten 259, 43 

— Vakuumsystem fiir die halbautomatische Entgasung 
252, 392 

— zur Tieftemperatur-Spektrometrie, Kontraktions- 
Messungen 258, 129 


Lokalanaesthetika, Best. v. Aminen (primaren aromat.-), 


colorim., mit 9-Chloracridin 256, 407 
— — v. p-Aminobenzoesiure-Deriv., mikrobiolog. 
256, 252 
—u. Alkylamino-Metabolite, Best. in biolog. Material, 
gas-chromatog. 256, 252 
Loparit, Best. v. Nb u. Ti, réntgenfluorescenzspektrom. 
2538, 387 
_Lotabfalle, Sn/Pb— aus der Herstell. v. Goldlagern fir 
elektron. Gerate, Best. v. Au, Sn, Pb, Al u. Sb, 
aktivierungsanalyt. 258, 71 
Lote, Best. v. Cd, polarog. (wechselstrom-) 260, 67 
— Nachw. v. Cd, Cu, Ni, Ag u. Zn in Ag-Lotleg., 
papier-chromatog. 255, 148 
— Pb/Sn—, Best. v. Spuren- u. Nebenbestandteilen, 
atomabsorptions-spektrom. 252, 402 
Luft, Adsorption v. SO; mittels eines neuen Schaum- 
mittels 255, 404 
— Adsorptionsmittel als Helfer fiir den Umweltschutz 
u. techn. Testmethoden 255, 404 
— Analyse, Gasdurchperlsystem fir das Auffangen v. 
Proben 260, 63 
— Atem-, Best. v. Athanol, gas-chromatog. Kopf- 
raumanalyse 259, 169 
— — — — photom., mit dem ,,Alcolinger-Automatic“ 
in der Resorptionsphase 255, 86 
— — — vy. narkotisierenden Gasgem., gas-chromatog. 
259, 238 
— — — v. org. Verb., gas-chromatog.-massenspektrom. 
255, 242 
— — — vy. Transuranen im pCi-Bereich 255, 256 
— automat. Untersuchungsmeth. 256, 65 
— Best. neben CO-, CO,-, H,O-, CH,OH-, HCHO- u. 
HCOOH-Best. in Abgasen der Formaldehydfabri- 
kation, gas-chromatog. 260, 157 
— — v. Acetondaimpfen, colorim., Feldmeth. 252, 400 
— — v. Acridin u. 5,6-Benzochinolin, diinnschicht- 
chromatog.-fluorim. 258, 314 
— — v. Acrolein, Moraidensd u. aliphat. Aldehyden 
258, 390 
— — v. Ag, atomabsorptions-spektralphotom. 254, 317 
— — v. Aldehyd in — v. Arbeitsplitzen 259, 150 
— — v. anorg. u. org. Verunreinigungen, Uberblick 
259, 60 
— — v. aromat. Isocyanaten neben primiren aromat. 
Aminen 252, 42 


— — v. aromat. polycycl. KW-Stoffen, siulen-chromatog. 


(gradientenelutions-)-UV-spektralphotom. 260, 63 

— — v. As-Spuren, réntgenfluorescenzspektrom., nach 
Mitfallungstrenn. 259, 384 

— — vy. B 259, 60 

— — v. Be, gas-chromatog. 254, 163 

— — v. Benzol, colorim. bzw. polarog. 257, 63 

— — v. Benzoylchlorid u. Acetylchlorid 257, 375 

v. 3,4-Benzpyren 251, 190 

— 255, 285 

— — v. C,— C,;-KW-Stoffen, gas-chromatog. 256, 224 


| 
| 


Lésungsmittel — Luft 


— — y. Carbonylverb., gas-chromatog. 2538, 303 

— — y. Cd, spektralphotom., mit Dithizon 256, 224 

— — v. Chlorkohlenwasserstoffen, gas-chromatog. 
260, 315 

— —v. CO 255, 64 

— — — 256, 369 

— — — colorim. manuelle Meth. 257, 293 

— — — gas-chromatog., Frontalanalyse 252, 42 

— — — IR-spektralphotom. 257, 294 

— — y. CO-Spuren 260, 274 [Or] 

— — v. 4CO, 256, 153 

— — vy. Cr, colorim., mit Diphenylcarbazon, Vergl. 
mit der Isotopentechn. 252, 43 

— — vy. Cumarin u. Inden nebeneinander, spektro- 
photom. 251, 189 

— — vy. Cyclohexanon u. Methylcyclohexanon, Feld- 
Test 258, 314 

— — y. Desmodur H im 10~* ppm-Bereich 252, 42 

— — v. Edelgasen, gas-chromatog., mit Warmeleit- 
fahigkeitsdetektor u. Palladium-Transmodulator 
260, 155 

— — y. Ejisenoxid, spektralphotom., Feldmeth. 256, 370 

— — y. Elementen, aktivierungsanalyt. (neutronen-), 
zerstorungsfrei 252, 400 

— — — — unter Verwend. v. Ge(Li)-Gammastrahl- 
Detektoren 252, 41 

— — ~ zur Uberwachung der Verschmutzung, massen- 
spektrom. (funkenquellen-) 255, 404 

— — y. F in bodennaher —, routinemaBig, Erprobung 
einer Sammel- u. MeBmeth. 260, 64 

— — — Mikrodiffusionsverf. 252, 43 

— — v. F-Verb. (gasférm.-), automat. 260, 64 

v. Fe, réntgenfluorescenzspektrom. 255, 65 
— — v. Feuchtigkeit, gas-fliissig-chromatog. 257, 62 
v. Formaldehyd 258, 222 

— — — spektralphotom. 256, 66 

— — v. Formamid 251, 189 

— — v. Gasen, die in die Erdatmosphire abgegeben 
wurden, gas-chromatog. 254, 317 

— — v. gasform. Verunreinigungen. IR-spektrom. 
253, 303 

— — vy. Gasspuren, Permeationsréhren u. ihre Arbeits- 
charakteristika 260, 42 

— — v. H,§S, radiochem. Meth. mit tragbarem Apparat 
252, 42 

— — — sadulen-chromatog. (ionenaustausch-) -colorim. 
258, 314 

— — v. H,S, C8, u. Thiolen, thiomercurim. 258, 24 [Or] 

— — v. H,§, SO, u. COS, gas-chromatog., mit Argon- 
Tonisationsdetektor mit ®*Ni-Quelle 254, 378 

— — v. He mit Lecksuchgerat 255, 146 

— — v. Isocyanaten (aromat.-) Feldmeth. 251, 189 

— — v. Isophorondimpfen, colorim,. Feldmeth. 
252, 400 

— —v. 81J 255, 285 

— — v. Kr, flissigkeits-szeintillationszihlmeth. 251, 188 

— —v. KW-Stoffen 253, 303; 304 

— — — dinnschicht-chromatog.-massenspektrom. 
253, 65 

— — v. KW-Stoffen (polycycl.-), extr. Ultraschallmeth. 
im Vergl. mit klassischem Soxhlet-Verf. 257, 157 

— — v. Mercaptanen, Sulfiden, Disulfiden u. halogen- 
halt. Verb., gas-chromatog., coulom. Detektor 
255, 286 
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— — v. Metallspuren in Flugstaubpartikeln, spektrog. — — v. Verunreinigungsspuren in Atmungs—, gas- 
259, 60 chromatog., mit Helium- u. Elektroneneinfang- 
— — v. Nicotin, gas-chromatog. 258, 165 Detektor 258, 391 
— — v. NO, chemiluminescenzspektrom., mit O, — — v. Zn-Verbindungen, photocolorim., u. spektral- 
252, 399 photom. 251, 262 
— —v. NO u. NO,, gas-chromatog. 258, 313 — — v. ZnO, Feldmeth. 258, 390 
— — v. NO, NO, u. Gesamtstickoxide, photom. 260, 156 — dinnschicht-chromatog. Reinig. polycycl. KW-Stoffe 
— —v. NO, 251, 188 257, 229 
— — — Feldmeth. 252, 42 — Identifiz. v. Cs—C.)-KW-Stoffen (aliphat. u. aromat.-) 
— — v. N,O, gas-chromatog., unter Verwend. einer in Stadt—, gas-flissig-chromatog. (capillarsiulen-)/ 
Molekularsieb 5 A-Falle 258, 313 massenspektrom. 260, 315 
— — v. *°Np 255, 284 — industrielle Verunreinigungen u. ihre Kontrolle 
— — v. O;, Chemoluminescenzmess. 255, 403 (Kolthoff, Ehring, Stross) 258, 369 [L] 
— — — — 256, 177 [Or] — ionosphar., massenspektrom. Messung der Neutral- 
— — — Gerat zur kontinuierl. Mess. 255, 64 u. Ionenzusammensetzung (simultan) 259, 150 
— — — registrierendes Gerat 258, 313 — Kontrolle v. atmosphar. Aerosolen mit dem Flammen- 
— — — spektrofluorim., mit 2-Diphenylacety]-1,3- ionisationsdetektor 252, 41 
indandion-1-hydrazon 252, 399 — Nachw. v. Aminen (aliphat.-) durch Dichloracet- 
— —v. 03, NO u. NO,, Einflu8 der Verweilzeit im aldehyd u. ein Chloraldichloracetaldehyd-Copolymer 


Gerateeingangsteil 260, 63 ; 252, 43 

— v. org. Verb., gas-chromatog. u. IR-spektrosk. — — v. aromat. polycycl. KW-Stoffen 254, 318 

259, 214 — — v. KW-Stoffen (aromat.-), diinnschicht-chromatog. 
— — v. Oxydationsmitteln, kontinuierl., mit amperom. 258, 303 

Geraten 255, 285 J — —v. KW-Stoffen (aromat. polycycl.-) in — aus der 


— — v. Pb, atomabsorptions-spektralphotom., flammen- 
los 259, 318 


Nahe eines Gaswerkes, diinnschicht-chromatog. 255, 146 
— — v. Metallen, dimnschicht-chromatog. (ring.-), 
— — — colorim., Feldmeth. 256, 370 halbquantit. 260, 393 
— — —ringofenmeth. 254, 376 — — v. Sulfat-Mikropartikeln u. wasserlésl. Teilchen 
— — — — als Chromat (mikro) 256, 369 255, 65 
— — v. PH, gas-chromatog. 255, 64 — Photoelektronen-Spektrum 260, 301 
— — v. Protease, automat. 256, 394 — Probengewinnung v. Verunreinigungen mit an 
— — v. Pyrazinen u. N-Nitrosaminen, gas-chromatog. Trager gebundenen chromatog. Phasen 260, 315 
255, 65 — Spurenanalyse, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
— — v. Pyren- u. Benz(a)pyrenchinonen, spektralfluo- 259, 150 
rim., bei —197°C 255, 281 [Or] — Trenn. v. Ar, COCI, u. CO,, chromatog. (temperatur- 


— — y. 58, atomabsorptions- u. -emissionsspektrom. 
255, 64 
— — v. Sb 256, 65 


— — v. Schwebestoffen u. Spurengasen, Gerit 256, 370 


— — v. Se-Spuren, spektralphotom. 259, 52 

— — v. SO, 256, 65 

— — — colorim. 255, 285 

— — — kontinuierl. 256, 65 

— — — photom., titr. (jodom.-) u. andere Meth., 
Ubersicht 258, 67 


— — — Verbesserung der Probenstabilitat in Lésungen 


255, 404 

— — — West-Gaeke-Meth. 257, 294 

— — — — 260, 64 

— — — — Temperaturabhangigkeit 251, 300 [Or] 

— — v. SO,, CH,, CO,, CO, COS u. CS,, IR-spektrom. 
259, 318 

— —v. SO, u. Cl,, voltamm., Uberwachungsgerit 
258, 390 

— — v. SO,, F- u. Stickoxiden, gas-chromatog. 
(reversions-) 258, 390 

— — v. SO,, H,S, CH,SH u. (CHs;),S (ppb-Gehalte), 
gas-chromatog. 258, 313 

— — vy. Styrol, colorim. 251, 189 

— — vy. Toluylendiisocyanate im 10-° ppm-Bereich, 
photom. 2538, 372 

— — vy. V, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 251, 189 

— — y. Verunreinigungen, Uberblick tiber den gegen- 
wartigen Stand der Analytik 257, 63 


programm.) 255, 404 


— — v. KW-Stoffen (polycycl. aromat.-), diinnschicht- 


chromatog. 252, 43 


— Untersuch. des Gasaustausches im System Boden- 


Atmosphare 254, 317 


— Verschmutzungsanalyse, Problematik der Probenahme 


259, 150 


Luftniederschlige, Best. v. Ag-Spuren in Regen u. 


Schnee, voltamm. (anodic-stripping-), mit Graphit- 
elektroden 255, 67 


— — v. aromat. polycycl. KW-Stoffen in Staub, gas- 


chromatog. (capillar-) 259, 213 


— — v. 3,4-Benzpyren u. Benz(k)fluoranthen in Staub- 


partikeln 255, 286 


— — y. Cl in Schneeschichten (arkt. u. antarkt.-), 


aktivierungsanalyt. (neutronen-) 253, 223 


— — v. Cristobalitgehalt in Staubproben, differential- 


thermoanalyt. 257, 303 


— —y.F, Cl, Bru. J in Regenwasser, aktivierungs- 


analyt. (photonen-) 2538, 223 


— — v. In in Regenwasser, aktivierungsanalyt. (neu- 


tronen-) 255, 68 


— — y. KW-Stoffen (aromat. mehrkern.-), diinnschicht-/ 


gas-chromatog. kombin. 255, 285 


— — vy. KW-Stoffen in Staubpartikeln, kontinuierl. 


255, 285; 286 


— — vy. Na in Schneeschichten (arkt. u. antarkt.-), 


aktivierungsanalyt. (neutronen-) u. atomabsorptions- 
spektralphotom. im Vergleich 2538, 222 
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Luftniederschlige, Best. (Forts.) 

— — v. °Np in Staubproben 255, 284 

— — y. polycyel. KW-Stoffen in Flugstaub aus Stadt- 
u. anderen Atmosphiren, semiquantit. 260, 64 

— — y. Quarz in Staub auf Silbermembranfiltern 251, 188 

— — y. RaB u. RaC in Regenwasser, radiochem. 255, 67 

— — vy. Radioisotopen, siulen-chromatog., mit automat. 
Auffangen der Proben 256, 224 

— — y. Ru in Fallout-Proben, Meth. ohne Destillation 
258, 314 

— — y. Se, Cr, Fe, Co, Zn u. Sb, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 255, 404 

— — vy. Scopoletin in Luftstaub, diinnschicht-chromatog. 
-spektrofluorim. 258, 304 

— — vy. Se in atmosphar. Teilchen 256, 65 

— — vy. Sn in Flugasche, atomabsorptions-spektral- 
photom. 258, 397 

— — — in Staub, fluorim., mit Rhodamin B 254, 317 

— — v. SO,2- 255, 287 

— — v. V, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 251, 189 

— — y. Zn in Ofenstaub, titr. (chelatom.-) 251, 121 

— — v. Zn, In u. Ni in kosmischen Partikeln, coulom.- 
titr. 258, 215 

— —v. Zn u. Pb in Staub, roéntgenfluorescenzspektrom. 
254, 317 

— Nachw. v. 181W u. 18W 254, 318 

Luminescenz, Einfiihrung in die — (Riehl) 259, 289 [L] 

Luminescenzanalyse, Konstruktion u. EKichung eines 
Gerates zur absoluten Messung der Gesamtlumines- 
cenz bei niedrigen Intensitaiten 260, 45 

—v. Acylierungsreagentien 251, 72 

— vy. Metallionen mit Tetracyanoplatinat(II) 254, 304 

— v. org. Verb., Ubersichtsbericht 260, 398 

— Verwendung des Energieiiberganges zur Best. v. 
aromat. Carbonylverbind. 251, 377 

Luminescenzspektren, Linien— v. Komplexverb., zur 
Best. v. anorg. Mikrobeimengungen 252, 24 

Luminol, katalyt. chemoluminescente Reakt. mit 
H,O, in Anwesenh. v. Ce(IV) 251, 316 

Lumogallion[2,2’,4-Trihydroxy-5-chlor-(1-az0-1’)-benzol], 
zur Best. v. Nb in Zirkoniummineralien, extr.- 
photom. 251, 277 

Lupinen, Nachw. v. Ormosia-Alkaloiden, diinnschicht-, 
gas-flissig-chromatog./massenspektrom. 260, 170 

Lutein, Best. in Luzerne, Klee u. Grasern nach Sonnen- 
reifung bzw. Gefriertrockn. 251, 132 

— — neben Carotin-Best, in Luzerne-Proteinkonzen- 
traten 259, 386 

— Deriv., Best. in Pflanzenmaterial (getrocknetem-), 
Futter u. Futterrohstoffen 254, 236 

Luteinisierendes Hormon, Best. in Serum, radioimmunolog. 
259, 223 

Lutetium, Best. in silicat. Mineralien, atomabsorptions- 
spektralphotom. 256, 382 

— — neben Begleitelementen der Lanthanoiden, 
fluorim., mit 1-Dicarboxymethylaminomethy]-2- 
hydroxy-3-naphthoesdure 255, 50 

— — neben Y-Erden im Gem., extr.-fluorim., mit Morin 
u. Diantipyrylmethan 259, 47 

— — neben Yb-Best. in Gegenw. v. Y-Salz, spektral- 
photom., mit Carminsdure 258, 223 

— Trenn. v. Yb, elektrophoret. (papier-). mit ADTA 
bzw. NTA u. Zusatz v. Cu?+ als fokussierendes Ion 
260, 145 


Luftniederschlage — Lyxose 


— — y. Yb oder Sm oder Eu, elektrolyt. 256, 216 

Lutidine, Trenn. v. aromat. Aminen, Pyridin, Picoline 
u. —, gas-chromatog. (capillarsiulen-), mit pordsen 
Schichten an Kobalt-Phthalocyanin 260, 154 

Luzerne, Best. v. Cu, atomabsorptions-spektralphotom. 
260, 76 

— — yv. Lutein nach Sonnenreifung bzw. Gefrier- 
trocknung 251, 132 

Luzerne-Bliiten, Best. v. Duftstoffen, gas-chromatog., 
Probenahme-Technik 260, 403 

Luzerne-Proteinkonzentrate, Best. v. Carotin u. Lutein 


259, 386 
Lymphocyten, Analyse der schnell synthetisierten RNS 
in normalen menschl. — durch Agarose-Polyacry]l- 


amidgel-Elektrophorese 259, 86 

Lysergid, Best., diinnschicht-chromatog.-fluorim. 
259, 396 

— — spektralfluorim. 251, 284 

— Identifiz., IR-spektrosk. 254, 415 

— Nachw., diinnschicht-chromatog.,-als UV-Zersetzungs- 
produkte 251, 284 

— — — mittels Jodbedampfung 260, 169 

Lysergsiure, Trenn. v. diastereoisomeren (+ )-1-Hydroxy- 
2-butylamiden der D- u. L- —, diinnschicht-chro- 
matog. 254, 161 

Lysergsiureamid, Identifiz. in Samen v. Argyreia 
nervosa, massenspektrom. 257, 399 

— Isolier. u. Identifiz. in Argyreia nervosa 255, 319 

Lysergsaurediithylamid, s. Lysergid 

Lysin, c-Amino—, Best. in Proteinen, elektrophoret. 
(papier-) 252, 415 

— Best., chromatog. 256, 162 

— — saulen-chromatog.-spektralphotom. 255, 175 

— — v. verwertbarem — in Milch u. Schmelzkase mit 
dem Reaktivstoff Remazolbrillantblau R 256, 401 

— e-Carboxymethyl—, Trenn. v. Methionin, saéulen- 
chromatog. (ionenaustausch-) 255, 176 

— e-DNP-—, Trenn. v. DNP-Arginin, elektrophoret. 
(papier-hochspannungs-) 260, 175 

— gas-chromatog./massenspektrom. Untersuch. v. 
TMS-Derivaten 256, 161 

— Hydroxy—, Best. in Proteinhydrolysaten 259, 403 

— isomere Deriv., Trenn., sdulen-chromatog. (ionen- 
austausch-) 258, 255 

— nicht N-termin., Best. in Protein 252, 71 

— ohne endstindiges N, Best. in Milch u. Shnlichen 
Produkten, diinnschicht-chromatog.-spektralphotom. 
259, 391 

— Trenn. v. Ornithin, siulen-chromatog. 251, 208 

L-Lysin, Best. (mikro) 258, 246 

— in Aminosaurengemischen (mikro) 258, 246 

Lysinnorleucin, Best. in Elastinhydrolysaten 257, 247 

Lysolecithin, Acylierung, IV. Thermodynamische 
Untersuch. mit einem Batch Mikrocalorimeter 
252, 215 [Or] 

Lysozym, Adsorption auf Polyacrylamid-Gel 255, 326 

— Best.. durch seine lytische Wirkung auf M. lyso- 
deikticus-Zellen 260, 419 

— — turbidim. 257, 333 

— — v. Tyrosin in menschl. —, titr.-spektralphotom. 
258, 254 

— chromatog. Isolier. v. nativem u. y-bestrahltem — auf 
dichten Gelen 255, 336 

Lyxose, Best., titr. 256, 61 
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Magensaft, Best. v. Pepsinogen, immunchem., Meth. — — neben Ca, extr.-spektralphotom., als Ionenassoziat 
nach Laurell 252, 79 mit Thenoyltrifluoraceton u. Rhodamin C 257, 204 
Magnesit, Best. v. Al, Ca, Fe u. Si, atomabsorptions- — — — in Bier, atomabsorptions-spektralphotom. 256, 86 
spektralphotom. 258, 72 — — in Erzen, siulen-chromatog. (ionenaustausch-) 
— — vy. Ca-Spuren, photom., mit Arsenazo III 255, 153 256, 381 
— — v. Ca u. Mg, titr. (chelatom.-) 258, 383 — — — in Erzen u. Flotationsmaterialien, atom- 
— Chrom-Magnesit-Proben, Spurenanalyse, atom- absorptions-spektralphotom. 258, 395 
absorptions-spektralphotom. 258, 327 — — — in Fe (GuB-), titr. (komplexom.-) 258, 322 
Magnesium, Best., atomabsorptions-spektralphotom., — — — in Gegenw. v. Na, titr. (komplexom.-), -po- 
Stérungen durch H,PO, u. H,SO, 252, 394 tentiom., mit flissigen Ionenaustausch-Elektroden 
— — Elektrodenionenaktivitatsmess., als Fluorid- 251, 48 
Isovamg, FAR ay ED SS SSS 254, 48 
— — gravim., mit N-Benzylphenylhydroxylamin — — — in org. Verb., titr. (komplexom.-), nach Fla- 
254, 214 schenverbrennung 251, 390 
— — in Al, atomabsorptions-spektralphotom. 258, 375 — — — in Serum, atomabsorptions-spektralphotom. 
— — in Al- u. Zn-Leg., spektrophotom., mit Chromo- 257, 86 
trop 2 R 251, 193 — — — — automat., durch Atomabsorption 256, 240 
— — in Al/Zn/Mg-Leg., spektrog. 257, 298 : — — — in Serum u. Harn, atomabsorptions-spektral- 
— — in biolog. Material, mit Calmagit 253, 399 photom. 251, 333 
— — in Buntmetallprodukten, spektralphotom. 251, 266 — — — in Stahl, atomabsorptions-spektralphotom. 
— — in Dingemitteln, atomabsorptions-spektralphotom. 251, 273 
255, 299 “ — — — in Wasser, spektralphotom. (automat.) 256, 372 
— — in GaSb, Ga u. Sb, spektrochem. 253, 68 — — — in Zementprodukten u. Rohmaterialien, 
— — in Harn, titr. (komplexom.-), mit ADTA 257, 241 titr. (komplexom.-), -potentiom. 256, 385 
— — in Kalkstein, Dolomit u. Magnesit, titr. (chelatom.-) — — — titr., -amperom. (bi-), mit Cu-Elektroden in 
253, 383 Isopropylalkohol 256, 215 
— — in Krabben 2538, 169 — — — titr. (chelatom.-), mit visueller u. photom. 
— — in Lebensmitteln u. Faeces 2538, 399 Endpunktsanzeige gegen Hydroxynaphthol-Blau 
— — in Leg. u. NaCl u. KBr, photom., mit Thymol- 252, 401 
phthalexon 258, 221 — — — titr. (komplexom.-)-amperom. 251, 48 
— — in Pflanzen u. Faeces, réntgenfluorescenzspektrom. — — — — 258, 48 
255, 86 — — — titr. (komplexom.-)-fluorim., gegen 4-[Bis- 
— — in Pflanzenblattgewebe 255, 300 (carboxymethyl)-aminomethyl]-3-hydroxy-2-naph- 
— — in pharmazeut. Produkten, atomabsorptions- thoesaure 258, 376 
spektralphotom. 255, 313 — — — titr. (komplexom.-), gegen Metomega-Chrom- 
— — — coulom.-titr., bzw. titr., -potentiom. 261, 154 blau BBL, Calcon, Eriochromblau S.E. 
— — in Phosphatiden, atomabsorptions-spektral- u. Omega-Chromschwarzblau G im Vergl. 
photom. 2538, 90 256, 356 [Or] 4 
— — in Plasma u. Erythrocyten, atomabsorptions- — — — titr., -potentiom., mit ADTA u. Ca-selekt. 
spektralphotom. 257, 86 Elektrode 256, 46 
— — in Plasma, Muskeln u. Knochen, atomabsorptions- — — — voltamm., kontinuierl., Priifung versch. Sen- 
spektralphotom. 255, 241 soren 264, 214 
— — in Serum, Beschrankungen der Gelfiltration — — neben Ca- u. Sr-Best. in Pflanzen (Meeres-), 
255, 241 atomabsorptions-spektralphotom. 253, 317 
— — in Serum, Harn u. Speichel, AutoAnalyzer- — — neben Ca-, Cl- u. Na-Best. (simultan) in Knochen 
Meth. mit Farbstofflés. v. Mann u. Yoe 257, 322 v. Ratten, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 259, 400 
— — in Silicaten, atomabsorptions-spektralphotom. — — neben Ca-, Cl-, Na- u. K-Best. in biolog. Proben, 
255, 154 flammenspektralphotom. (ultramikro) 259, 168 
— — in Talk, atomabsorptions-spektralphotom. 255, 153 — — neben Ca-, Cu-, Mn-, K- u. Zn-Best. (simultan) 
— — in Ton, Boden u. Gesteinen, réntgenfluorescenz- in Bodenextr., atomfluorescenz-spektrom./flammen- 
spektrom. (radioisotopen-) 258, 399 photom. mit Mehrkanal-Atomfluorescenzspektrometer 
— — in Wasser, titr.-potentiom., mit Cu(II)-selekt. 260, 75 
Festelektrode 260, 157 — — neben Ca-Best. u. neben Fe, Mn, Al u. Ti, titr. 
— — in Wasser u. Calcit, polarog., mit 0,0’-Dihydroxy- (komplexom.-), nach séulenchromatog. Trenn. mit 
benzol 255, 153 chelatbildendem Harz, Triaithanolamin u. Oxalat 
— — in Y,O, (hochreinem-), spektrom. (emissions-) 253, 184 [Or] 
255, 103 [Or] — — — u. neben héheren Fe(III)-Konzentrationen, 
— — neben Al, photom. 251, 194 titr. (chelatom.-), stufenweise mit visueller End- 
— — neben Al-Best. in Spinellen, titr. (komplexom.-) punktsanzeige 258, 262 [Or] 
258, 208 [Or] — — neben Ca-, Fe- u. Al-Best. in Gesteinen, Erzen, 
— — neben AI-, Si-, P-, K- u. Ca-Best. in Pflanzen u. Mineralien, Zementen u. Wasser, titr. (komplexom..-), 


Faeces, réntgenfluorescenzspektrom. 255, 86 aus einem einzigen Aliquot 2538, 206 [Or] 
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Magnesium, Best. (Forts.) 

— — neben Ca-, Fe-, Mn- u. Zn-Best. in Lebensmitteln, 
atomabsorptions-spektralphotom., vergl. Untersuch. 
der Trocken- u. NaBveraschungsmeth. 257, 78 

— — neben Fe u. Al, photom. 252, 26 

— — neben Mn-Best. in biolog. Material, aktivierungs- 
analyt. (neutronen-) 255, 255 

— — neben Na-Best. in Bentonit, atomabsorptions- 
spektralphotom. 256, 72 

— — neben Na-, K- u. Ca-Best. in biolog. Material, 
atomabsorptions-spektralphotom., nach Veraschung 
mit elektr. aktivierten Sauerstoff 259, 77 

— — — — u. flammenemissionsspektralphotom., 
Aspekte der Methodik u. der Instrumentation 259, 77 

— — neben Na-, K-, Ca- u. Fe-Best. in Milch, atomabsorp- 

_ tions-spektralphotom. 259, 391 

— — neben U, Al u. Fe, titr. (komplexom.-) 258, 146 

— — spektralphotom., mit Xylidyl-Blau II 257, 146 

— — — nach Extr. als Eriochromschwarz T-Kompl. 
mit quaternarem Ammoniumsalz 254, 214 

— — spektrog. 256, 105 [Or] 

— — titr. (komplexom.-, nichtwaBr., mit Agentien v. 
ADTA-Typ gegen metallochrome Indicatoren 254, 215 

— — titr., -spektralpolarim., mit D (—)-trans-1,2- 
Cyclohexandiamintetraessigsaure 256, 215 

— — v. Ca-Spuren, atomabsorptions-spektralphotom. 
255, 153 

— — v. Ca, Sr u. Ba, extr., -komplexom. 251, 268 

— — v. Fe, extr.-photom., als Tris-(dibenzylsulfoxid)- 
Hisen(III)-rhodanid 255, 407 

— —v. 0, N u. CG, aktivierungsanalyt. (y-), Proben- 
reinigung v. Oberflachenverunreinigungen 260, 158 

— —v.8-Spuren 258, 71 

— Chelathydrat mit 8-Hydroxychinolin, therm. 
Dehydratis. 255, 47 

— Extr. mit Benzolsulfonamidophosphorsaure-Dioctyl- 
ather 254, 307 

— gel-chromatog. Elutionsverhalten im EinfluB v. 
Anionen 259, 45 

— Kompl. mit Bithionol, Fenticlor sowie Hexachlorophen, 
Stabilitatskonstanten 254, 140 

— MatrixeinfluB auf die Laser-induzierte Spektral- 
emission v. — 255, 255 

— Nachw. neben Cu-, Pb-, Ag-, In-, Cd-, Sn- u. Zn- 
Nachw., diinnschicht-chromatog., auf Cellulose 
257, 347 [Or] 

— — neben Na-, K- u. Ca-Nachw., in Ton u. Tonpro- 
dukten, chromatog. Meth. 251, 115 

— — tipfelanalyt. 252, 26 

— Trenn. v. Ca, siulen-chromatog. (ionenaustausch-) 
254, 213 

— — — — in gem. Dimethylsulfoxid/Wasser-Medien 
259, 375 

— — v. Ca u. anderen Metallionen, ionenaustausch- 
chromatog., mit AGTA als Komplexierungsmittel 
252, 401 

Magnesiumlegierungen, Best. v. Zr in Mg/Zn/Cu-Leg., 
titr., -amperom., mit N-Benzoyl-o-tolylhydroxylamin 
258, 225 

Magnesiumoxid, Best., spektrog. 256, 105 [Or] 

Magnesiumsalzliésungen, Best. v. Metallionenspuren, 
sdulen-chromatog., auf Chitosan 255, 405 

Magnesiumverbindungen, Best., IR-spektralphotom. 
257, 50 
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Magnetische Materialien, analyt. Untersuch., V. Voll- 
analyse v. Metallfluoridverb. des Typs 
Me(I)Me(II) F, 255, 353 [Or] 

Magnetit, Adsorption v. Cst, Co?+ u. Ce*+ aus waBrigen 
Sdureldsungen an urspriinglichen — 260, 47 

— Siderit-Ausfallung aus homogenen Lésungen, mit 
Sichtautoklaven 257, 367 

Magnezon Ch§, zur photom. Best. v. Cu 257, 358 

Mais, Best. v. Accothion, seinem Sauerstoffanalogen u. 
seiner Kresolverb., extr., gas-chromatog. 258, 173 

— — y. Aflatoxin, Dockage-Meth. 254, 236 

— — y. Aminosduren, gas-flissig-chromatog. 257, 174 

— — — innere Standards 258, 409 

— — v. B, spektralphotom. 255, 303 

— — y. Blatt-Ribulose-1,5-diphosphat-Carboxylase 
259, 89 

— — v. Fett, refraktom. 257, 238 

— — y. Ochratoxin A, spektralfluorim. 258, 240 

— — y. Temik u. seinen Oxydationsprodukten, gas- 
chromatog. 258, 335 - 

— — v. Zn 251, 408 

Maiskeime, Best. v. Fett in feuchtem Probenmaterial 

v. entfetteten —, KMR/r-f-Sattigungsmeth. 256, 331 

Maiskerne, KMR-Kurzzeit-Meth. zur quant. Erfassung 

v. Proteinen in dem Ol, Wasser u. Feststoff v. — 

256, 331 

Maiskleber, Best. v. Carotinen u. Xanthophyllen 254, 236 

Maisprotein, Nachw. v. N-terminalen Aminosauren, 

diinnschicht-chromatog., als Dansylderiv. 257, 244 

Maissamen, Kerndélfraktionen, Best. der Fettsaure- 

zusammensetzungs-Veranderung, gas-flissig-chromatog. 

253, 318 

Maisstirken, papier-chromatog. Trenn. u. Nachw. nativer 

u. modifiz. — 256, 331 

Maisverarbeitungsprodukte, Best. v. Fett, refraktom. 
257, 238 

Majoran, wilder, Identifiz., gas- u. diinnschicht- 
chromatog. 254, 153 

a-Makroglobulin-Trypsinaktivitaét, Best. in pleuralen 
Flissigkeiten u. Ascites 260, 419 

Malachitgriin, s. 4,4’-Bis-dimethylamino-triphenyl- 
carbinol 

Malatdehydrogenase, Best., titr., mit 2-Hydroxy-5- 
nitrobenzylbromid 255, 253 

— mitochondriale — des Schweineherzens, Identifiz. 
eines essentiellen, reaktiven Histidins 257, 245 

Malathion [[S-[1,2-bis(Athoxy-carbonyl) -athyl]-0,0- 
dimethyl-dithiophosphat]], Best. in pflanzl. u. tier. 
Proben, diinnschicht-chromatog. (kanal-)-gas- 
chromatog. 254, 240 

— — in Tabak u. Tabakrauch-Kondensat 257, 77 

— — in Vieh-Emulsionsbadern, Extr.- u. IR-spektroskop. 
Verf. 257, 166 

— — in Weizenkérnern, gas-chromatog. 256, 404 

— Homologes, Best. in Friichten (Feld-) 255, 302 

— u. Hydrolyseprodukte, Best. in Getreide (Lager-), gas- 
flissig-chromatog. 254, 405 

— u. Metabolite, Best. in Getreide (gelagertem-), 
diinnschicht-chromatog.-colorim. 256, 335 

— «- u. B- Monocarbonylsaduren, Trenn., diinnschicht- 
chromatog. 255, 336 

Maleinimide, Best. v. einigen —, die bei der Oxydat. v. 
Ham u. Chlorophyll a entstehen 258, 334 

Maleinsiiure, Best. in Apfelsiure, polarog. 254, 77 
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— — in Lebensmitteln, diinnschicht-chromatog.- 
manom. 256, 83 
— — in Wein u. Traubensaft, diinnschicht-chromatog.- 
photodensitom. 253, 165 
— — neben Fumarsaure-Best., siulen-chromatog. 
(gel-) 257, 375 
— Ester, Best. v. Doppelbindungen 257, 371 
— Trenn. v. Fumarsiaure, séulen-chromatog. (ionen- 
austausch-) 258, 65 
Maleinsiure-anhydrid, Best. neben Citraconsaure- 
anhydrid-Best.; gas-chromatog. 257, 154 
Malonaldehyd, Best. neben Sialinsiure in Bindege- 
webeextr. u. gereinigtem Kollagen, spektralphotom. 
256, 157 
Malonsiure, Best. in Pflanzenblattern der Sorghohirse 
gas-chromatog. 258, 83 
— C-Acyl— ester, gas-chromatog. Untersuch. 251, 396 
— C-Alkyl-C-acyl— diathylester, gas-chromatog. 
Untersuch. 255, 398 F 
— Methyl-, Nachw. in Harn, diinnschicht-chromatog. 
255, 243 
Malonsiurediamide, Trenn., diinnschicht-chromatog. 
254, 394 
Malonsiureester, Trenn., diimnschicht-chromatog. 254, 394 
Maltase, Aktivitaét des mensch]. Diinndarms, saulen- 
chromatog. Untersuch. 251, 220 
Malto-Oligosaccharide, Diinnschicht-Chromatog. 251, 398 
— Nachw., diinnschicht-chromatag.-densitom. 259, 57 
— Trenn., siulen-chromatog. (gel-), bei versch. Tempe- 
raturen 259, 235 
Maltose, Best., colorim., mit Maltase 257, 155 
— — in Lebensmitteln, enzymat. 252, 234 [Or] 
— Iso—/Gentiobiose-Misch., Analyse 251, 398 
— Oxydationsprodukt durch Glucose-Oxydase, Nachw., 
papier-chromatog., zweidimensional 257, 155 
Maltoside, substit. Methyl-8—, Trenn., diinnschicht- 
chromatog. 2538, 370 . 
Malvidin, Nachw. in Pflanzengewebe v. Coniferen, 
diinnschicht-chromatog. 258, 83 
Malz, Best. v. Carbonylverb. (fliicht.-), gas-chromatog. 
259, 245 
— v. Feuchtigkeitsgehalt, Uberpriif. versch. Meth. 
257, 237 
Malzgetriinke, Ubersichtsbericht 254, 147 
Mandelsiure, Best. in Harn 251, 347 
— — — gas-chromatog. 256, 158 
— 4-Hydroxy-3-methoxy-, Best. in Harn, gas-chro- 
matog., als Trimethylsilylderiv. 255, 89 
— — — — halbautomat. 256, 158 
— 3-Hydroxy-4-methoxy- u. 4-Hydroxy-3-methoxy- —, 
Nachw. in Harn iiber ihre Derivate Isovanillin u. 
Vanillin nach Perjodatoxydation 254, 243 
— Racemattrenn., siulen-chromatog. 259, 317 
Maneb[[Mangan(II)-N,N’ -iithylen-bis(dithiocarbamat) }] 
Best. in Lebensmitteln, spektralphotom. 257, 314 
— — in Praparaten, die Triphenylzinnsalz u. Cu enthalten, 
titr. (komplexom.-) 254, 95 
— — neben Cu-Salzen 257, 234 
Mangan, Analyse v. Diffusionsschichten in dem System 
Si/Mn 255, 79 
— Best., atomabsorptions-spektralphotom. 260, 399 
— — — mit Brucin 251, 328 
— — — mit flammenloser Anregung in Schutzgas- 
atmosphare 255, 39 
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— — atomfluorescenzspektrom. 255, 61 

— — chemoluminescenzanalyt., katalyt. 256, 222 

colorim. (Spuren) 255, 60 

— — coulom., in Pyrophosphatmedium 251, 59 

— — ESR-spektrom. 254, 57 

— — gravim., durch Fall. aus homogener Lés. als 
Manganammoniumphosphat 254, 65 

— — in Al, atomabsorptions-spektralphotom. 258, 375 

— — — rontgenfluorescenzspektrom. (Spuren) 252, 402 

— — — spektralphotom. 253, 311 

— — in Al-Draht, Al-Messing, Zn u. Te-Bronze, atom- 
absorptions-spektralphotom. 253, 375 

— — in Al/Si-Leg., aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
2538, 347 [Or] 

— — in Al/Zn/Mg-Leg., spektrog. 257, 298 

— — in Blut u. Gewebe 253, 401 

— — in Bodenproben/ADTA-Extrakten, atomabsorp- 
tions-spektralphotom. 255, 83 

— — in Eisen u. Stahl, photom. (extr.-), mit 2-Methyl- 
oxin 254, 330 

— — in Hisen, Stahl u. Nichteisenmetallen, extr.- 
photom. 254, 18 [Or] 

— — in Kisen(II)-sulfat (Spuren) 254, 336 

— — in Fe (reinem-), coulom.-titr. (mikro) 256, 229 

— — in GaAs, Ga u. As, spektrochem. 253, 68 

— — in GaAs-, GaP- u. GaAsP-Halbleitern, akti- 
vierungsanalyt. (neutronen-) 253, 230 


— — in GaSb, Ga u. Sb, spektrochem. 2538, 68 


— — in Gesteinen, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
257, 384 

— — in Gesteinen u. Meeresablagerungen, réntgen- 
fluorescenzspektrom. 253, 387 

— — in Krabben 258, 169 

— — in Maneb u. seinen Handelspraparaten, titr. 
(komplexom.-) 264, 95 

— — in Meeresnahrung, atomabsorptions-spektral- 
photom. 251, 145 

— — in Nylonpolymeren, atomabsorptions-spektral- 
photom. 254, 233 

— — in Organometallverb,. coulom.-titr. 260, 311 

— — — (submikro) 254, 389 

— — in org. Waschrohstoffen, atomabsorptions-spektral- 
photom. 255, 85 

— — in Pd/Cr-Leg., atomabsorptions-spektralphotom. 
2538, 382 

— — in Pflanzen, papier-chromatog.-reflexionsspek- 
tralphotom. 254, 235 

— — in Pflanzenblattgewebe 255, 300 

— — in Phosphatiden, atomabsorptions-spektral- 
photom. 253, 90 

— — in Roh- u. Superphosphaten, spektrog. 254, 90 

— — in Silicaten, atomabsorptions-spektralphotom. 
255, 154 

— — in Stahl, titr., -elektrom. 254, 65 

— — in Stahl (C-reichem-), Graphitentfernung durch 
Oxydation mit Perchlorséure u. Perjodsdure unan- 
wendbar auf die spektralphotom. Arbeitsweise 
260, 69 

— — in Stahl (niedrig- u. hochleg.-), flammenphotom. 
257, 383 

— — in Stahl u. GuBeisen, atomabsorptions-spektral- 
photom. 253, 382 

— — in Ti, aktivierungsanylat. (neutronen-) 255, 290 

— — in Ton (japanischem saurem-) 263, 75 
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Mangan, Best. (Forts.) 

— — in Y,0, (hochreinem-), spektrom. (emissions-) 
255, 103 [Or] 

— — kinet., durch katalyt. Oxyd. v. Alizarin S mit 
H,0, 251, 59 

— — kinet.-photom., katalyt. Wirk. auf die Oxydat. 
v. p-Phenetidin mit Kaliumperjodat 258, 228 

— — neben Al-, Co-, Cr-, Cu-, Mo-, Ni-, Sn- u. V-Best. 
in Ti-Leg., atomabsorptions-spektralphotom. 260, 67 

— —neben Au-, Br-, Na-, Ta- u. W-Best. (simultan) 
in Textilgewebe, aktivierungsanalyt. (neutronen-), 
mittels Ge/Li-Detektor 259, 71 

— — neben Begleitkationen, siulen-chromatog. (katio- 
nenaustausch-), in HCl/Aceton 258, 58 

— — neben Ca-, Cu-, Mg-, K- u. Zn-Best. (simultan) 
in Bodenextr., atomfluorescenz-spektrom./flammen- 
photom. mit Mehrkanalfluorescenzspektrometer 
260, 75 

— — neben Ca-, Fe-, Mg- u. Zn-Best. in Lebensmitteln, 
atomabsorptions-spektralphotom. vergl. Untersuch. 
der Trocken- u. NaBveraschungsmeth. 257, 78 

— — neben Cr-, Co-, Fe- u. Ni-Best. in Ag, atom- 
absorptions-spektralphotom. 255, 72 

— — neben Cr-, Ni-, Cu- u. Ca-Best. in Ni-Leg. u. 
-Mineralien, atomabsorptions-spektralphotom. 
256, 379 

— — neben Cu-Best. im Gem., polarog. 258, 71 

— — — in Kautschuk, atomabsorptions-spektral- 
photom. 256, 239 

— — — in Pflanzen, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
255, 83 

— — neben Cu- u. Zn-Best. in biolog. Material, akti- 
vierungsanalyt. (neutronen-), u. Chelatextr. 257, 86 

— — neben Cu-, Zn- u. Cd-Spurenbest. in GaAs, akti- 
vierungsanalyt. (neutronen-)-isotopenverdtinnungs- 
analyt. 256, 76 

— — neben Cu-, Zn- u. Na-Best. in pflanzl. Material, 
aktivierungsanalyt. (neutronen-) 257, 233 

— — neben Cu-, Ni-, W- u. Na-Best. in Mo, akti- 
vierungsanalyt. (neutronen-), mittels einer einzigen 
Bestrahlung. 256, 72 

— — neben F-Best. in Ti, réntgenfluorescenzanalyt. 
257, 158 

— — neben Fe-Spurenbest. in Ti, polarog. (oszillo-) 
256, 71 

— — neben Fe- u. Co-Spurenbest. in belg. Mineral- 
wassern. (oszillo-) 258, 316 

— — neben Fe-, Cu-, Zn- u. Cd-Best. in Wein u. Trauben- 
most, atomabsorptions-spektralphotom. 259, 390 

— — neben Fe-, Ni-, Co- u. Cr-Best. in W u. Mo, atom- 
absorptions-spektralphotom. 259, 337 [Or] 

— — neben Fe-, Ni-, Co-, Cr- u. Zn-Best., saulen- 
chromatog. (anionenaustausch-) 254, 385 

— — neben Mg-Best. in biolog. Material, aktivierungs- 
analyt. (neutronen-) 255, 255 

— — neben Nb-, Zr-, Cr-, V- u. Ca-Best. in I]menit, 
rontgenfluorescenzanalyt. 251, 120 

— — neben Ni-, Zn- u. Co-Spurenbest. in Cd, polarog. 
(wechselstrom-), nach elektrolyt. Abtrenn. des Cd 
256, 69 

— — neben Pb-, Cd- u. Zn-Best. in Cu, voltamm. 
(anodic-stripping-) 259, 322 

— — neben Si-, Cr-, Ti-, V-, Mo- u. Ni-Best. (simultan) 
in Stahl (leg.-), spektrog. 254, 328 


Mangan — Mangan(II) 


— — neben Sr- u. Ba-Best. in pflanzl. u. tier. Gewebe 
radiochem. Trenn. durch Ionenaustausch 252, 412 

— — polarog., in Bernsteinsiure-Lés. 254, 353 [Or] 

— — — in Natriumazidlés. 254, 362 [Or] 

— — spektralphotom., mit Salicyl- u. Acetylsalicyl- 
sdure 260, 56 

— — titr., nach Vervielfachung 260, 396 

— — titr. (komplexom-)-katalyt., mit ADTA u. 
Phenolphthalein 260, 49 

— — v. Cu (0,001°/,), Selektierung mit Polyathylenimin- 
Cellulose 255, 406 

— — v. Fe, extr.-photom., als Tris-(dibenzylsulfoxid)- 
Hisen(III)-rhodanid 255, 407 

— — Extr. als Diphenylcarbazonkompl. mit n-Tri- 
butylphosphat-Zusatz 258, 300 

— — aus Boden mit 0,1 N HCl 259, 384 

— — vy. Mn-Dithiocarbamatkompl. zur Atomabsorptions- 
spektralphotom. 251, 327 

— Nachw. neben Ni-, Fe- u. V-Nachw., papierelektro- 
phoret., als Formaldoximkompl. 260, 397 

— Spurenanreicher., Mitfall. mit Phosphaten v. Al u. Sr 
257, 158 

— — in Meerwasser durch Flissig-Extr. u. Ringofen 
255, 146 

— Trenn. v. Si, extrakt., mit Trioctylamin als H,SiF, 
253, 70 

— Verlust v. Ce, Co, —, Pa, Ru u. Zn wahrend der 
trockenen Veraschung biolog. Materials 253, 322 

Mangan-53, Best. in Meteoriten, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 261, 328 

Mangan-54, Best. in Lebensmitteln 251, 144 

Mangan(II), Best. coulom.-titr. 255, 288 
— fluorim., mit 8-Hydroxychinolin-5-sulfonsaure 
254, 383 

— — gravim., als Oxinat m. H. der Hydrolyse v. Harn- 
stoff mit Urease 257, 151 

— — in NaCl u. Zn, extr.-spektralphotom., mit 
Dithizon 259, 311 

— — katalyt.-spektralphotom. 254, 385 

— — kinet. 258, 151 

— — neben Cu(II)-Best., ESR-spektrom. 2538, 209 

— — neben Fe(III)- u. Cu(II)-Best. (simultan), titr.- 
KMR-spektrom. 258, 210 

— — neben V(V) u. Cr(VI) 256, 53 

— — photom., mit Dikaliumsalz der N-Hydroxysuccin- 
amidsdure 255, 210 [Or] 

— — spektralphotom., mit Anthrapurpurinkomplexan 
259, 145 

— — — mit Gluconsiure 258, 151 

— — titr. (oxydim-) 252, 398 

— Chelathydrat mit 8-Hydroxychinolin, therm. Dehy- 
dratis. 255, 47 

— coulom. Oxydat. mit konstanter Spannung, Anoden- 
film 254, 65 

— kathod. Verhalten in waBr. u. alkohol.-waBr. Lés. 
mit verschiedenen Leitsalzen 254, 383 

— Kompl. mit Bithionol, Fenticlor sowie Hexachloro- 
phen, Stabilititskonstanten 254, 140 

— — mit Methylthymolblau, Xylenolorange, 4-(2- 
Pyridylazo)-resorcin bzw. 9-Salicylfluoron, spektral- 
photom. Untersuch. 257, 221 

— — Sorption v. Hydrolyseprodukten an Silicagel 254, 315 

— Nachw., katalyt., iber die Oxydat. v. ADTA mit 
Dichromat 256, 222 


Mangan(II) — Massenspektrometer 


— polarog. Maxima, Dimpfung durch die Gegenw. 
versch. anderer Ionen 256, 55 

— Trenn. aus Gemischen, saéulen-chromatog. (kationen- 
austausch-), an Dowex 50 X8 256. 318 

— —v. Ni(II), papier-thermo-chromatog. 258, 134 

Mangan(ilI, I, VII), Trenn., papier-chromatog., mit 
Tri-n-butylorthophosphat 258, 297 

Mangan(Ii), coulom. Generierung 254, 65 

— Kompl. mit 5-Methoxymethyl-8-hydroxy-chinolin, 
polarog. Untersuch. 257, 221 

— Reakt. mit Hydroxylamin 254, 382 

Mangan(Il)/(11), Himatoporphyrin [X-Paar, elektro- 
chem. Untersuch. 252, 75 

Mangan(VI1), Best., coulom.-titr., mit Vanadylionen 
257, 52 

— — neben Ce(IV)-, Cr(VI)- u. V(V)-Best. in Stahl, 
coulom.-titr., mit V(III) 257, 383 

— — neben Cr(VI)- u. Ce(IV)-Best., coulom.-titr., mit 
Vanadylionen 257, 52 : 

— — photom., mit Triarylmethanderivaten, Substi- 
tuenteneinfliisse (10—100 ppb-Bereich) 258, 15 [Or] 

Mangan(Il)-carbonathydrat, thermoanalyt. komplexe 
Meth. zur Untersuchung der Zersetzung v. — 
260, 389 

Mangandioxid, Best. v. Metallspuren (Schwer-), in — zur 
Herstell. v. Trockenbatterien, atomabsorptions- 
spektralphotom. 252, 404 

Manganerze, Analyse m. H. v. zimtsaurem Ammonium 
2538, 75 

— Best. v. aktivem O, titr., verbesserte Oxalatmeth. 
259, 383 

Manganin, Analyse, polarog. 258, 71 

Mangan(I{V)-oxid, Best. v. aktivem O, titr., verbesserte 
Oxalatmeth. 259, 383 

— — v. Cu, spektralphotom., mit Zn-Di-n-butyl- oder 
Zn-Athylphenyldithiocarbamat 259, 44 

— Nachw. neben PbO,-Nachw., tipfelanalyt. 252, 37 

— therm. Analyse in kontrollierter Atmosphare 258, 228 

Manitoba-Pflanzen, phytochem. Untersuch., gas-flissig- 
chromatog. Auftrenntechnik fiir die Identifiz. der 
Alkaloide v. Phalarissorten 2538, 250 

Mannit, Best. neben Sorbit-Best. in Wein 259, 245 

— — polarom., als Molybdatkompl. 254, 175 

— — titr., durch Oxydat. mit Blei(I1V)-acetat 252, 56 

— — titr.(redox-), mit Ammoniumhexanitratocerat(IV) 
258, 368 [Or] 

oa-Mannosidase, Aktivitaitsbest. in Plasma, fluorim., mit 
4-Methylumbelliferyl-o-D-mannopyranosid als Sub- 
strat 253, 94 

Manometer, elektron. Leitfaihigkeits—, zur Anzeige v. 
Druckverinderungs-Titrationen v. Jodat- u. 
Ammoniumionen 258, 143 

— Kapazitaéts—, thermochem. Messungen mit einem — 
259, 138 

Margarine, Best. v. Ni, photocolorim., mit Dimethyl- 
glyoxim, beschleunigte Mineralisierung 254, 403 

Marihuana, Nachw. v. Cannabidiol, Tetrahydrocanna- 
binol u. Cannabinol, diinnschicht-chromatog. 258, 95 

— Trenn., Reinig. u. Identifiz. v. Tetrahydrocannabinol 
254, 415 

— UV-Absorptions-, Fluorescenz- u. Phosphorescenz- 
spektren der Cannabinole 258, 252 
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Markierungsverfahren, Best. v. 14C in biolog. Material, 
Szintillationszihl. einer Suspension v. mit 14C-mark. 
CaCO, 252, 412 

— — v. #C-, 3H- u. *S-mark. org. Verb. in der Gas- 
phase 251, 64 

— — v. Fettsauren (freien langkett.-) in Serum mit Ni 
256, 241 

— Isotopenanalyse v. mit weichen $-Strahlern (14C, *H, 
358) markierten org. Verbindungen 255, 138 

— Nachw. v. 14C- u. **P-mark. Stoffwechselprodukten, 
diinnschicht-chromatog. 252, 66 

— radiochem. Reinheitskontrolle v. mark. org. Verb. 
durch Dinnschicht-Elektrophorese 255, 383 

— Szintillationszihlung (Flissig-) v. ?H- u./oder 14C- 
mark. Proben, Vergl. der MeBgenauigk. durch externe 
bzw. interne Standardisierung u. Anwend. auf die 
Sauerstoff-Kolben-Verbrenn. 255, 337 [Or] 

— Trenn., “4C v. radiomark. Metallen in biolog. Proben 
254, 162 

— Tritierung v. Albumin u. Globulin 257, 91 

— Zahlung v. 7H u. 4C in Acrylamidgelen 253, 131 

— zur quantit. Analyse durch Sorption an Ionenaus- 
tauschern 258, 211 

Marmelade, Best. v. Glucose, enzymat./jodom.-kombin. 
256, 87 

— — v. Saccharin, gas-chromatog. 258, 110 [Or] 

— — v. Sorbinsaéure, Benzoesiure u. p-Hydroxy- 
benzoesaureestern, spektralphotom. 256, 94 

— Nachw. y. Farbstoffen (wasserlésl. synthetischen-) 
255, 310 

Marmor, Aktivierungsanalyse 254, 132 

— Best. v. Fe, extr., -titr. mit Kupferron 261, 280 

Marzipan, Analyse 261, 415 

— Nachw. v. Farbstoffen (synthet.-), papier- bzw. 
diinnschicht-chromatog. 257, 310 

— — — (wasserlésl. synthet.-) 255, 310 

Maschinendl, Best. v. Metallen, spektrom., Metallcaprate 
als analyt. Standards 260, 78 

Maskierungsverfahren, in der Komplexometrie, Ubersicht 
258, 301 

— Masking and demasking of chemical reactions 
(Perrin) 257, 194 [L] 

— substéchiom., allgemeine Betrachtungen u. quantit. 
Behandl. 257, 288 

— v. Fe(III), Ti(IV), Al(III) u. Zr(IV) mit Wein- u. 
Citronensdure 254, 384 

Massenspektren, automatisiertes Auswertegerat 260, 141 

— v. O-heterocycl. Hopfenharzen verwandten Verb. 
256, 86 

— v. Retinol u. verwandten Verb. 256, 91 

Massenspektrometer, AEI MS-9- —, Koppl. mit Gas- 
Chromatograph, einfaches Teil 2657, 284 

— durch Elektronenrechner gesteuertes 264, 39 

— einpoliges—, mit verbesserter Empfindlichkeit u. 
verringertem Background 251, 378 

— Flugzeit—, digitale Ausgabe v. Spektren 253, 43 

— kombin. mit Gas-Chromatograph, Datenverbesserung 
m. H. eines iiber die Zeit mittelnden Computers 
258, 43 

— Kuppl. mit thermogravim. Analysator u. Gas- 
Chromatog. 259, 39 

— mit Doppelfokussierung, Modifizierung zur Beobach- 
tung metastabiler Ionen, die in zwei feldfreien Be- 
reichen zerfallen 260, 130 
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Massenspektrometer (Forts.) 

— MS-702—, Versuche zur elektrischen Registrierung mit 
dem — 260, 391 

— Verbindung mit Gas-Chromatograph, zweistufige 
Molekiiltrennvorrichtung 258, 45 

— zur gleichzeitigen Messung v. Geschwindigkeits- 
verteilung u. Ladung/Masse-Verhaltnis v. Ionen 
258, 141 

Massenspektrometrie, Analyse mit Verwendung eines 
sekundaren Elektronenvervielfachers, Abhangigkeit 
der Empfindlichkeit v. dem Charakter des zu analy- 
sierenden Stoffes 254, 39 

— — v. Aralkylverb., Nachuntersuch. der Struktur des 
(C,H,)t-Ions des 1-Phenylathylbromids u. des 
(C,H,)+-Molekularions aus Styrol durch 1*C-Markier. 
257, 227 

— — y. diinnen Filmen mit Ionenmikrosonde 2538, 373 

— — v. Flissigkeiten 257, 279 

‘— — y. Gasen der Eisenhiittenindustrie, kontinuierl. 
255, 65 

— — v. gefrorenen, wiBrigen Losungen durch — mit 
Funkenquellen 255, 41 

— — y. Gem. polarer org. Substanzen auf Massen- 
spektrometer mit einem Capillarsystem zur Fliissig- 
keitseinfihrung 255, 162 

— — y. Halbleiterfilmen, Schicht-Schicht-Meth., Lésung 
nach der Tiefe 256, 385 

— — y. KW-Stoffen in kompl. Gem., Computer-Meth. 
252, 53 

— v. Mineralien u. Gesteinen 251, 113 

— — v. Naturstoffen u. Arzneimitteln 254, 156 

— — v. org. Verb. in kompl. Gemischen 257, 279 

— — — Instrumentation 258, 129 

— — — Ubersichtsbericht 256, 289 

— — vy. pulverférmigen Thermalwasserriickstanden 
254, 7 [Or] 

— — v. Wasser (Thermal- u. Oberflachen-) 254, 195 [Or] 

— Anwendungen mit anderen Techniken 256, 207 

— Auswertung submolekularer Einheiten in hochauf- 
gelosten Spektren v. Peptiden u. anderen sequenz- 
artigen Molekiilen 258, 130 

— — zusammengesetzter Spektren v. Gemischen 
wahrend mikromolekularer Destillation der Probe 
258, 130 

— Automatisierung 254, 131 

— automat. Vergl. v. aufgenommenen Spektren mit den 
Spektren einer Sammlung 258, 293 

— Best. der Isotopenverhaltnisse v. Osmium im Mikro- 
grammbereich 252, 41 

— — der Molekularformel 257, 371 

— — vy. B in Wasser (Mineral-), Anwend. v. Ionenaus- 
tausch 252, 44 

— — v. Barbituraten 255, 90 

— — v. Barbitursdurederivaten in Leichenmaterial nach 
diinnschicht-chromatog. Trenn. 251, 345 

— — v. BaSO, nach therm. Zersetzung zu SO, 254, 312 

— — v. Chloriden einiger Elemente der III.—V. Gruppe 
in GeCl, u. SiCl, 2538, 79 

— — v. chlorierten, herbiciden Phenoxycarbonsauren in 
Harn oder Leberextr. 251, 346 

— — v. Chlor-Isotopenverhaltnissen 251, 58 

— — v. Cr als Chrom(III)-oxinat 252, 22 [Or] 

— — v. elementaranalyt. Verbrennungsprodukten im 
Tragergasstrom durch Peakintegration 256, 321 


Massenspektrometer — Massenspektrometrie 


— vy. Metaboliten (Sub-ug-Bereich) in biolog. Ex- 
trakten 253, 88 

— vy. Metallchelaten, III. Quantitative Best. v. Fe 
(pg-Bereich) m. H. der Isotopenverdiinnungsmethode 
252, 377 [Or] 

— y. 87Np (Subnanogramm-Mengen) 251, 51 

— vy. O in Cu in Verbind. mit Ionenmikrosonde 

254, 324 

— v. 180 in Wasser u. Benzoesdure 252, 33 

— vy. org. Beimengungen (gesamt) in Monosilan 251, 263 
— v. org. Verb. 260, 31 [Or] 

— v. Pb-, Cu-, Cd-, Ag-, Tl- u. Sn-Spuren in Zn bei 
Anwend. der Isotopenverdinnungstechn. 252, 47 

— y. Quecksilberchloriden 251, 49 

— vy. Zn-, Ni- u. Cr-Spuren im ng-Bereich als Chelate 
mit 2-Thenoyltrifluoraceton als Ligand 257, 177 [Or] 
— vy. Zr, Hf u. Ti in Gemischen, Stromintegrations- 
meth. 252, 396 

Computer Programm FORTRAN IV zur Analyse 
niedrigauflésender Spektren 260; 35 
Computerprogramm zur Identifizierung niedrigauf- 
geléster Spektren 259, 292 
Computer-Schnellsuchsystem auf Magnetband- 
Grundlage u. seine Anwendung 260, 129 
Computersystem LOGOS fur hoch- u. niedrigauf- 
lésende — 260, 35 

Datenverarbeitung 259, 295 

Dynamic — 260, 293 [L] 

EinlaBsystem zur elementaranalyt. Best. v. Gasgem. 
in groBen Temperatur- u. Druckbereichen 256, 320 
Elektronenanlagerungs— organischer Substanzen 

(v. Ardenne, Steinfelder, Timmler) 260, 375 [L] 
Elementaranalyse zur gleichzeitigen Best. mehrerer 
Elemente unter Benutzung eines Massenspektrometers 
256, 57 

Empfindlichkeitssteigerung durch Verwend. eines 
,on-line‘‘-Computers 258, 130 

Flugzeit—, kombin. mit Papier-Chromatog., Analyse 
v. Pyrimidin- u, Purin-Basen 265, 249 
Fragmentierung aliphat. Ketone 259, 313 
Funkenanalyse, Herrichtung v. Pulverproben 251, 378 
Funkenquellen—, Analysengenauigkeit bei elektr. 
Nachw. 258, 210 

— Analyse v. Halbleiterschichten 252, 404 

— Anwendung der billigeren Operationsverstarker 
beim elektrischen Nachweis 258, 130 

— Best. v. Co in Stahl (FluB-) 252, 403 

— — v. N, in Eisen 251, 197 

— — v. SE in geolog. Material, relative Empfindlich- 
keitsfaktoren 253, 228 

— v. Spurenelementen in Legierungen (hochwarm- 
festen-) 257, 229 

— computergesteuerte Aufnahme u. Auswertung v. 
Spektren 258, 35 

— Einflisse der Position des Funkens 254, 293 

— kombin. mit Isotopenverdiinnungsanalyse, Best. v. 
Ag, Cu, Mo u. Ni in Stahl (FluB-) 252, 403 

— Schutzplatte zur Vermeidung der Schleierbildung 
auf photog. Platten 259, 369 

— selektives Ansprechen photographischer Emulsio- 
nen auf die Ionenstruktur 254, 50 

— zur forensischen Analyse 259, 336 

geschichtete, Zerstaubung der zu analysierenden 
Materialien mit einem Vakuumfunken 257, 37 


Massenspektrometrie — Mayonnaise 


— Identifiz. v. Aminosaure- u. Peptidkonjugaten v. 
Oestrogenen 252, 299 [Or] 

— — v. biogenen Aminen als 1-Dimethylamino-naphtha- 
lin-5-sulfonyl-Deriv. 252, 127 [Or] 

— — v. org. Verb. mit Computern 258, 1 [Or] 

— — v. Verbindungen durch Vergleich niedrig-aufge- 
léster Massenspektren mit Hilfe eines Computers 
255, 41 

— Introduction to Mass Spectrometry, — XVII. 
(Roboz) 251, 34 [L] 

— lonencyclotronenresonanz-Meth. 260, 130 

— — Acetylierung als chem. Ionisationstechnik 254, 293 

— Ion-Molekiil-Reaktionsprodukte in Massenspektren v. 
Trimethylsilylderivaten 255, 41 

— Isotopenanalyse v. Fe mit Atlas CH-4 251, 329 

— Klassifizierung niedrig aufgeloster Daten, Maschinen- 
Intelligenz zur Verbesserung der Voraussage u. 
Zuverlassigkeit 258, 34 

— kombin. mit Autotransfer-Chromatog., Charak- 
terisierung v. Pyrrolen u. Indolen 258, 91 

— — mit Dinnschicht- u. Papier-Chromatog. im Mikro- 
gramm-Bereich 252, 387 

— — mit Gas-Chromatog. 252, 350 [Or] 

— — — Analyse v. Aromen 257,239 , 

— — — Auswert. mit Computer 253, 45 

— — — Anwend. der Feldionisierung 257, 350 

— — — Auffangsystem 260, 135 

— — — Best. v. Catecholaminmetaboliten 252, 416 

— — — — v. KW-Stoffen in Erdoélfraktionen 254, 228 

— — — — v. Monoenfettsauren-Stellungsisomeren in 
Muttermilch 252, 123 [Or] 

— — — — v.,,Semi-Volatiles‘‘ aus Zigarettenrauch 
2538, 83 

— — — — v. Steroidhormonen in Korperflissigkeiten 
mit Multiple Ion-Detector 252, 294 [Or] 

— — — Computerauswert. mit nur einem Kriterium 
254, 39 

— — — durch abwechselnden oder gleichzeitigen Ein- 
satz v. ElektronenstoBionisation. u. chem. Ionisation 
260, 129 

— — — Identifiz. v. Aminosaéuren mit *C u. 3H an- 
gereichert, als Trimethylsilylderiv. 257, 244 

— — — ionenspezif. Nachw. v. mit stabilen Isotopen 
markierten inneren Standards 258, 212 

— — — mehrfach aufeinanderfolgende Registrierung 
254, 298 

— — — Palladium/Wasserstoff-System als wirksame 
Grenzfliche 253, 45 

— — — Peakvergleichstechnik mit Mehrfachionen- 
detektor-Peakvergleichsgerat, Elementanalyse v. 
Verb. im Submikrogramm-Bereich ohne vorherige 
Isolation 259, 33 

— — — verbesserte Glasfrittengrenzflache 253, 45 

— — mit Gas- u. Diinnschicht-Chromatog., 
Strukturanalyse v. Steroiden 253, 91 

— — mit Mikrotrockenkolonnen-Chromatog. 251, 379 

— — mit Plasma-Gas-Chromatog. 256, 209 

— Konzentrationskolben zur Einfihrung v. Mikro- 
Proben iiber den Festkérper-EinlaB 259, 33 

— Koppl. mit Gas-Chromatographie, Analysenmethode 
zur Identifizierung v, Stoffen anhand der intensivsten 
Linien im Massenspektrum 260, 130 

— — — apparat. Bedingungen 252, 118 [Or] 

— — — Computersystem fiir direkte Anzeige 260, 35 
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— — — Computersystem LOGOS fir hoch- u. niedrig- 
auflésende— u. Anwendung mit geschlossenen 
Rechenschleifen 260, 35 

— — — elektrolyt. Trenner aus einer Palladium- 
legierung fir Tragerwasserstoff 259, 296 

— — — Grenzflichensysteme 253, 290 

— — — Grundlagen des Verfahrens u. Bedeutung 
259, 295 

— — — im Bereich niederer Konzentrationen 252, 119 
[Or] 

— — — Molekiilanreicherer aus porésem Nickel 257, 357 

— — — Molekilseparator 251, 388 

— Meth. der schichtenweisen Analyse, 3. Zwischen- 
elektrodentransfer zerstaéubter Probepartikel 256, 207 

— mit chem. Ionisation, kombin. mit Gas-Chromato- 
graphie 255, 372 

— — Standards 260, 35 

— — Ubersichtsbericht 260, 35 

— mit Isotopenverdiinnung, Best. v. Th(ppm-Mengen) 
in Uranerzen 257, 18 [Or] 

— Modifizierung einer direkten Sonde zur kontrollierten 
Probeneingabe 258, 35 

— On-Line-Computersystem, fiir hochauflésende 
Massenspektrometer 257, 280 

— — fiir niederauflésende Massenspektrometer 257, 280 

— — zur schnellen— mit einfacher Fokussierung 
255, 41 

— Partialdruck—, thermische Analyse v. Kohlenstoff u. 
Graphit 257, 212 

— Principles of mass spectrometry and negative ions. 
IX. (Melton) 257, 194 [L] 

— Probeneinfithrung 2538, 43 

— Schicht—, Analyse v. kleinen Stoffvolumen u. diinnen 
Halbleiterfolien 2651 281 

— Strukturcode zur Verarbeitung v. Daten 258, 34 

— thermische Analyse, Uberblick 255, 372 

— Topics in organic — (Burlingame) 255, 369 [Or] 

— Untersuch. der Gaszusammensetzung wahrend der 
Bildung v. Pyrokohlenstoff aus Methan 260, 220 [Or] 

— Untersuch. der therm. Desorption u. Oxydation v. 
Kohlenstoff u. Graphit mit Partialdruck-System 
256, 385 

— — v. aliphat. langkett. Aldehyden, Dimethylacetalen 
u. Alk-1-enyl-athern 254, 73 

— — v. Cu-Chelaten mit 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol 
255, 53 

— — vy. dimeren Fettsiuren aus einem thermisch u. 
oxydativ belasteten Bratfett 254, 149 

— — v. Filipin 255, 84 

— — v. Gallensiurederivaten 251, 217 

— — y. Nonylphenol-Athylenoxid-Addukten 252, 60 

— — v. Purinverb. 251, 404 

— Vergl. mit Pyrolyse-Gas-Chromatog. 257, 284 

— Verhalten v. Isothiazolen unter Elektronenbeschu8 
251, 401 

Massenstrom-Messer, zur Mess. sehr unterschiedlicher 
Gasentwicklungsraten 255, 385 

Mate, Best. v. Theobromin u. Theophyllin, extr., 
spektralphotom. 251, 147 

Mayonnaise, Best. v. Kigelb, photom. Halbmikro- 
Schnellmeth. 260, 327 

— — v. Fettgehalt in Salat-, Schnellmeth. 256, 88 

— IR-Nachw. v. falschen positiven Fillstoffreaktionen, 
verursacht durch Senfmehl 259, 250 
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MCPA[(4-Chior-2-methyl-phenoxy)-essigsiure], Best. 
neben Dicamba-Best. in binaéren war. Formu- 
lierungen, IR-spektralphotom., Gemeinschafts- 
untersuch. 259, 161 

— Nachw., diinnschicht-chromatog., neues Farbreagens 
260, 324 

— — in Wasser, diinnschicht-chromatog., halbquantit. 
256, 226 

MCPP(Isomerengem. v. 2-Methyl-4- u. 4-Methyl-2- 
chlorphenoxypropionsiiure), Nachw. neben 2,4-DP- 
Nachw. in Wasser, diinnschicht-chromatog. 258, 318 

MDCM(morpholin-N-dithiocarbonsaures Morpholinium), 
als Reagens in der quant. Analytik. VII. 2538, 140 

Meclozine, Best in Tabletten gegen Reise- u. Seekrank- 
heiten, diinnschicht-chromatog.-spektralphotom. 
259, 164 

Medazepam, Best., diinnschicht-chromatog.-spektro- 
photofluorim. 251, 284 

— u. Stoffwechselprodukte, Best. in Blut u. Harn, gas- 
flissig-chromatog., mit Elektroneneinfangdetektor 
255, 329 

Medizinische Analyse, Best. v. Spurenelementen in 
Serum, Kopfhaar, Herzgewebe u. Harn, akti- 
vierungsanalyt. 256, 240 

— Nachw. der Tay-Sachs-Krankheitstrager, elektro- 
phoret. (acrylamidgel-) 256, 165 

Medroxyprogesteronacetat, Best. in Futtermittelzusatzen, 
UV-spektralphotom., oder gas-chromatog. 254, 92 

— — in Tabletten, colorim., Gemeinschaftsuntersuch. 
259, 166 

Meeresnahrung, Best. v. Schwermetallen in Austern, 
Crustaceen u. Weichtieren, atomabsorptions-spek- 
tralphotom. 251, 145 

Mehl, Best. v. Au, Hg u. Cu (simultan), aktivierungs- 
analyt., subst6chiom. Gruppenabtrenn. der Diathy]- 
dithiocarbamidate 256, 215 

— — v. Br-, Sauerstoffverbrennungsmeth. 258, 246 

— — vy. Thiamin 251, 415 

— Extraktion v. leichten Schmutzteilchen aus Getreide—, 
Schnellmeth. 256, 397 

Mehrfachbindungen, Best. durch analyt. Hydrierung u. 
Druckmessung am Nullpunkt 254, 391 

— — in Polyhydroxyalkylenallylathern durch Hydrierung 
nach Brown 260, 74 

Mehrkomponentenanalyse, mathemat. Grundlagen 
2538, 337 [Or] 

Melamin, Best. neben Ammelid- u. Ammelin-Best. in 
thermischen Zersetzungsprodukten v. Harnstoff. 
UV-spektralphotom. 260, 164 

— Nachw. v. Verunreinigungen in techn.—, diinnschicht- 
chromatog. 256, 366 

— techn., Best. v. Melamin, Dicyandiamid, Ammelin u. 
Ammelid 255, 409 ' 

Melanine, Nachw. 259, 256 

Melanzana, Nachw. v. Anthocyanen 251, 409 

Meldolablau, Reakt. mit versch. Anionen 251, 388 

Membranfilter, als veraschbares Filterpapier fiir die 
quantit. Analyse 260, 44 

Menadion, Best., coulom.-titr. 254, 404 

— — in Pharmaka, gas-flissig-chromatog. u. chem. 
Meth. im Vergl. 258, 94 

— — in Polfamix VET, photom. 258, 250 

— — neben Retinol- u. Cholecalciferol-Best., photom. 
255, 318 


MCPA[(4-Chlor-2-methyl-phenoxy)-essigsiure] — 2-Mercapto-athylamin 


Menadionnatriumbisulfit, Best. in Injektionen, sdulen- 
chromatog.-UV-spektralphotom. 259, 166 

— — in Pharmaka, gas-fliissig-chromatog. u. chem. 
Meth. im Vergl. 258, 94 

— polarog. u. spektralphotom. Untersuch. 257, 169 

Menazon{S- (4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2-ylmethyl) - 
dimethylphosphorothiolothionat], Best. in pasten- 
artigen Formulierungen, sdulen-chromatog.-titr. 
257, 170 

Menthoglykol, u. Neo—, Best., gas-chromatog./massen- 

spektrom., als TMSi-Deriv. 258, 406 

Menthol, Best. in Harn, gas-chromatog. 252, 140 [Or] 

— Stereoisomere, Best., gas-chromatog./massenspektrom., 
als TMSi-Deriv. 258, 406 

Mepacrin, Best. in Arzneipraparaten, fluorim., Gemein- 

schaftsarbeit 256, 145 

Meperidin, s. Pethidin 

Mephenesin, Best. in Blut, gas-flissig-chromatog. 257, 249 

Meprobamat, Best., extr., IR-spektralphotom. 259, 335 

— — neben Pentaerythrityltetranitrat-Best. in Tabletten, 
sdiulen-chromatog.-IR-spektralphotom. 256, 145 

— Nachw., diinnschicht-chromatog. 251, 284 

— — gas-chromatog. 256, 408 

Mepyramin, Best. in Tabletten, diinnschicht-chro- 
matog.-spektralphotom. 259, 164 

Meractinomycinum, Best. in Serum, fluorim. 251, 337 

Mercaptane, Best. in Luft, thiomercurim. 258, 24 [Or] 

— — in Luft u. Koksgas, gas-chromatog., coulom. 
Detektor 255, 286 

— — in org. Lésungsmitteln, fluorim., mit mercuriertem 
Fluorescein 255, 141 

— — KMR-spektrom., durch Reakt. mit Hexafluoraceton 
251, 68 

— — mit Bis-(5-nitro-pyridyl)-2,2’-disulfid als Reagens 
251, 69 

— — neben Disulfiden- u. anorg. Sulfiden-Best., titr., 
-potentiom. 255, 164 

— — neben H,S-, Blausdure- u. CS,-Best. in Tabakrauch, 
titr. 256, 239 

— — spektrofluorim., mit o-Phthaldialdehyd 258, 62 

— — titr., -potentiom., in nichtwaBr. Medium in 
Anwesenh. v. einigen Halogenderiyv. des Dinitroben- 
zols 254, 71 

— — — mit Silberelektrode 255, 142 

— — — nach Reakt. mit 4,5-Dihalogenpyridazonen- 
(6), als Halogenide 254, 345 [Or] 

— — titr., visuell oder potentiom. bzw. amperom. 
251, 69 

— biolog. wichtige, Best., gas-fliissig-chromatog. 254, 169 

— Identifiz. in Glucose/S-halt. Aminosduren-Reaktions- 
produkten 258, 246 

— Nachw., chromatog., mit 5,5-Dithiobis(2-nitrobenzoe- 
sdure) 2538, 161 

— — mit Tetramercurifluorescein im Indicatorréhrchen 
258, 226 

— — neben Thioathern in verd. Lés., diinnschicht- 
chromatog. 251, 69 

— sek. u. tert., Best. 258, 232 

Mercaptangruppen, Best. in Gewebe, v. gesamten, 
proteingebundenen u. nichtproteingebundenen —, mit 
Ellman-Reagens 258, 244 

— — in Proteinen, Saville’s Meth. 258, 89 

2-Mercapto-ithylamin, Best. in Lambratene-Dragees u. - 
Ampullen 254, 409 


Mercaptodimethur[(3,5-Dimethyl-4-methylthio-pheny!)-N-methylcarbamat)] — Metalle 


Mercaptodimethur| (3,5-Dimethyl-4-methylthio-phenyl) - 
N-methylcarbamat)], u. Metabolite, Best. in Apfeln, 


Birnen u. Mais, gas-chromatog., nach siulen-chromatog. 


Trenn. 264, 95 

Mercaptoverbindungen, Nachw., Tiipfelmeth. 253, 371 

Merinax, s. Hexapropymatum, 

Merthiolate, s. Thiomersal 

Mescalin, Vorlaufer, Identifiz. in Trichocereus cuzcoensis 

u. Marginatocereus marginatus, gas-chromatog./ 

massenfragmentog. 260, 169 

Mesoridazine, Best., chromatog.-UV-spektralphotom. 
254, 158 

Messing, Analyse elektrolyt. aufgebrachter diinner 
Schichten v. Ni, Fe u. Cu auf —oberflichen 258, 374 

— Best. v. Al, spektralphotom., mit SPADNS 258, 222 

— — v. Cu, titr. 257, 297 

— — v. Fe u. Cu, spektralphotom. 255, 148 

— — v. Griinspan auf —, elektronenbeugungsanalyt. 
256, 200 

— — v. Hauptbestandteilen, atomabsorptions-spektral- 
photom. 253, 285 

— — v. Mn(II), Ce(III) u. V(IV), titr.-coulom. 255, 288 

— Oberflachenanalyse, voltamm. 258, 322 

MeBtechnik, gesetzliche EKinheiten (Haeder, Gartner) 
257, 194 [L] 

Mestranol, Best. in Tabletten Spektrofluorim. 257, 319 

— — KMR-spektrom. 255, 318 

— — neben Norathindron oder Norathinodrel, saulen- 
chromatog. (verteilungs-)-UV-spektralphotom. 
255, 319 

— — — — 260, 89 

Mesurol, s. Mercaptodimethur 

Metabolite, Best. in biolog. Extrakten, massenspektrom. 
(Sub-ug-Bereich) 253, 88 

— enzymat. Best. der spezif. Radioaktivitat v. — in 
ungereinigten Hirngewebe-Extrakten 259, 77 

Metal Complexes, Ion Exchange and Solvent Extraction 
of — X. (Marcus, Kertes) 251, 34 [L] 

Metallacetate, Best., titr. (siure-base-)-potentiom., in 
Propylencarbonat-Methanol 259, 298 

Metallcarbonyle, Analyse, gas-chromatog. 257, 53 

Metallcarbonylkomplexe, Best. v. CO, II. Weiterent- 

wickl. zur volum. Endbest. 253, 147 

Metallchelate, Korrelation massenspektroskop., IR- 

spektroskop. u. potentiom. Analysendaten zur Er- 

mittlung der Stabilitaét 252, 1 [Or] 

Metallchloride, gas-chromatog. Untersuch. 254, 188 [Or]; 

209 

Metall-B-diketonate, praparative Gas-Chromatog. 256, 48 

Metalle, Abscheiden u. langsames anodisches Auflésen 
an einem hangenden Quecksilbertropfen 254, 300 

— Al-Nebengruppe, Extr. mit 5,7-Dibrom-8-hydroxy- 
chinolin 258, 310 

— Analyse, chem.-spektrog., 1-Phenyl-3-methyl-4- 
benzoylpyrazolon-(5) als Gruppenextraktionsreagens 
251, 191 

— — elektronenmikrosondenanalyt., Absorptions- u. 
Ordnungszahl-Korrektur 260, 66 

— — neue Untersuchungstechnik 256, 97 [Or] 

— — réntgenfluorescenzspektrom. 256, 206 

— Analysenproben zur Kohlenstoffbest., Plastik — 
ungeeignetes Verpackungsmaterial 252, 380 [Or] 

— Austauschextraktion der innerkomplex. Verb. 
256, 141 
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— Autoradiographie, Erhéhung der Auflésungswirkung 
251, 265 

— Best., atomabsorptions-spektralphotom. 260, 399 

— — auf Aluminiumsilicat-Katalysatoren, spektrog. 
256, 234 

— — der Léslichk. des S in —, radiochem. 256, 69 

— — elektrodenfluoridionenaktiv 260, 47 

— — extr.-photom., mit 1-[(5-Chlor-2-pyridyl)-azo]-2- 
naphthol als neues Reagens 256, 41 

— — — mit 5,7-Dibrom-8-hydroxychinolin u. Vanadat 
256, 300 

— — — mit 1,2-Diketo-bis-thiobenzhydrazonen 259, 110 
[Or] 

— — — mit Sdurealizarinschwarz SN 251, 387 

— — im mikromolaren Bereich, piezoelektrischer Um- 

wandler 253, 136 

— in Algen (Mikro-) 260, 284 [Or] 

— — in biolog. Material, spektrog. 251, 332 

— — in Erd6lprodukten, atomabsorptions-spektral- 
photom., Atomisierung im Kohlenstoffstab 260, 162 

— — — — Halogenzusatzmeth. 259, 331 

— — in FluBschlammen, réntgenfluorescenzspektrom., 
Bedeutung fiir die Praxis 254, 192 [Or] 

— — in Lebensmitteln, atomabsorptions-spektral- 
photom. 255, 303 

— — in Maschinendlen, spektrom., Metallcaprate als 
analyt. Standards 260, 78 

— — in Meeresnahrung v. Schwer—, atomabsorptions- 
spektralphotom. 251, 145 

— — in mineral. u. keram. Material, niedrigleg. Stahl u. 
Eisen- bzw. Nichteisenleg., spektrog. halbquant., mit 
Laser-Mikrosonde 259, 292 

— — in Nahrungsmitteln (tier.-), atomabsorptions- 
spektralphotom. 253, 285 

— — in org. Verb., nasse oder Sauerstoff-Flaschen- 
Verbrenn. 2538, 155 

— — in Rohdl u. seinen Abkémmlingen, polarog. u. 
spektralphotom. 255, 162 

— — in Schmier6l, atomabsorptions-spektralphotom., 
Verhalten v. Metallteilchen im Vergleich zu metall- 
org. Verb. 260, 73 

— — in Y,0,, spektrog. 256, 384 

— — KMR-spektrom., Ubersichtsbericht 257, 45 

— — photom., aus der Eigenfarbe ihrer waBr. Lés. 
256, 110 [Or] 

— — photom. (extr.-), mit bas. Farbstoffen in Gegenw. 
v. Chelatbildnern 257, 202 

— — polarog. 251, 385 

— — — (indirekt-) 264, 307 

— — — als 8-Hydroxy-chinolate in nichtwaBr. Lésungen 
256, 300 

— — rontgenspektrosk., nach Anreicherg. in Ionenaus- 
tauscherharz-PreBlingen 257, 144 

— — titr., -amperom., mit ADTA unter Verwendung 
einer Oxidelektrode als Indicator 256, 345 [Or] 

— — — unter Anwend. v. Thioacetamid 257, 145 

— — titr. (chromatom.-), -potentiom., als Oxinate 
251, 307 : 

— — titr. (komplexom.-)-amperom.(bi-), mit ADTA im 
Uberschu8 durch Zusatz v. Pb(I1)-, Mn(II)- oder 
TI(I)-ADTA 259, 43 

— — titr. (komplexom.-)-calorim. oder -spektralphotom. 
259, 373 

— — titr. (komplexom.-) -MHz, mit DCTA 259, 39 
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Metalle, Best. (Forts.) 

— — titr. (komplexom.-), mit Triéthylentetraminhexa- 
essigsiure 254, 302 

— — titr. (komplexom.-)-voltamm. 260, 261 [Or] 

— — titr., -photom., mit ADTA 2538, 138 

— — titr., -potentiom., nichtwaBr., als 8-Hydroxy- 
chinolate 256, 299 

— — — unter Verwendung v. org. Losungsmitteln 
258, 301 

— — y. Al, photom., mit 8-Hydroxy-chinolin 258, 394 

— — y. As-Spuren, spektralphotom., nach Extr. 255, 73 

— — v. C in einigen reinen —, aktivierungsanalyt. 
(y-photonen-) 256, 68 

— — — in —folien u. —filmen, gas-chromatog. 257, 68 

— — — in hochreinem—, aktivierungsanalyt. (photonen-) 
252, 401 

— — vy. C-Spuren in hochschmelzenden — 255, 150 

— — vy. Cu. O auf metall. Oberflachen, mit Deuteronen 
u. Tritonen schwacher Energie 254, 323 

— — vy. Cu, spektralphotom., mit Zn-Dibenzyldithio- 
carbamat 259, 44 

— — y. Cu-Spuren in Reinst—, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-)-y-y-koinzidenzspektrom. 251, 266 

— — v. Elementen, laser-mikro-spektralanalyt., halb- 
quantit. 255, 257 [Or] 

— v. Fe-Spuren, fluorim., mit 2,6-Di-[pyridyl-(2)]- 
4-(p-methoxy-phenyl)-pyridin 258, 393 

— — vy. Gasen, reduz. Schmelzmeth., Einflu8 der Poro- 
sitat auf die Kinetik der Graphitverdampfung 259, 322 

— — — spektrosk. Isotopenmeth. im Gleichstrombogen 
251, 270 

— — v. H, Gassi-Meth. 258, 224 

— — — in Metallschmelzen, Probenahme 255, 72 

— — v. H (mikro), coulom-titr. 256, 68 

— — v. Mo, atomabsorptions-spektralphotom. 2538, 381 

— — —v.N, destillat. (wasserdampf-) 264, 328 

— — gas-chromatog., nach Inertgasschmelze unter 
Verwend. v. Si 2538, 310 

— — vy. O, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 257, 381 

— — — isotopenverdiinnungsanalyt., physikal. -chem. 
Prozesse 259, 322 

— — — kathodisches Anatzen als Vorbereitung 251, 193 

— — v. O-Spuren, massenspektrom. (funkenquellen-) 
256, 103 [Or] 

— — v. Ou. N in Reinst—, gas-chromatog. 256, 68 

— — — isotopenverdiinnungsanalyt., mit 18O- bzw. 
15N-angereicherten Schmelzmitteln 258, 392 

— —v.8 258, 69 

— — v.S§nu. Pb, polarog. (wechselstrom-) 251, 274 

— — v. Spurenelementen in Reinst—, durch partielles 
Lésen der Matrix in Gegenw. v. Hg 256, 128 [Or] 


— Bindung an Rinderserumalbumin, *Cl-KMR-spektrom. 


Untersuch. 258, 412 

— Bunt—, Best., polarog. (oszillo-), durch Elektrode mit 
hangendem Hg-Tropfen 255, i148 

— Chlorokompl., Schaumtrenn. durch Kontrollieren der 
Ladung der extrahierenden Lés. 255, 228 

— der II. u. III. Gruppe, Verteilung zwischen Thenoyl- 
trifluoraceton in Methylisobutylketon u. wiBr. Lés. 
unter Verw. v. Radiotracern 254, 218 

— dreiwert., Extr. mit Salzen langkettiger Amine, 
Ubersichtsbericht 259, 135 

— Dithizonate, Trenn., siulen-chromatog., Adsorbentien- 
auswahl 255, 42 


Metalle 


— Diunnschicht-Chromatographie v. — auf Cellulose. 
I. Verhalten der II. Hauptgruppe im System 
Halogenwasserstoffsiure/Alkohol 210. II. Verhalten 
der I., IL., IV., V. u. VI. Hauptgruppe im System 
Halogenwasserstoffsdure/Alkohol 254, 210 

— dinnschicht-chromatog. Verh. auf DEAE-Cellulose 
251, 43 

— — auf DEAE-Cellulose in Mischungen v. organischem 
Lésungsmittel und Schwefelsdure 260, 303 

— — auf DEAE-Cellulose in Thiocyansaure/org. 
Lésungsmittelgemischen 256, 299 

— Eisengruppe, Best. bei gegenseitiger Anwesenheit, 
ESR-spektrom. 255, 388 

— Extr. als Amin-Komplexe mit aliphat. Monocarbon- 
sdiuren 259, 312 

— — — 260, 303 

— — als Benzoylphenylhydroxylaminkomplexe 259, 135 

— — als Chlorokompl. in versch. org. Lésungsmitteln 
beeinfluBt v. einigen Begleitelementen 256, 215 

— — als Diphenylcarbazonkompl., synerget. 258, 300 

— — als Innerkomplexverb., synergetische Effekte 
256, 210 

— — als Morinkompl. in Isoamylalkohol 258, 300 

— — als Thiocyanatkompl. 256, 213 

— — als Xanthogenate, I. Ni in Athylacetat 
256, 202 [Or] 

— — der Butyl- u. Dibutyldithiocarbamidate mit 
Butylacetat 251, 43 

— — in Anwesenheit v. Aminen mit n-Enanthsaure 
257, 354 

— — mit aliphat. Ketonen 254, 47 

— — mit Ammoniak u. Diathylather 260, 300 

— — mit Diathylammoniumdiathyldithiocarbamidat- 
Chloroform u. die Reextrahierbarkeit der in Chloro- 
form gelosten Komplexe 254, 301 

— — mit N,N-Dibutyldiathylearbamylphosphonat aus 
salpetersaurem Medium 258, 281 [Or] 

— — mit Thionaphthensaduren 257, 291 

— Fallung aus homogener Lés. durch Maskierung als 
ADTA-Komplex. 251, 308 

— Fluorescenzreaktionen mit Salicyliden-2-aminophenyl- 
u. Salicyliden-2-amino-3,5-dimethylphenylarsonsaure 
257, 46 

— gel-chromatog. Verhalten 256, 299 

— giftige, Nachw., emissionsspektralanalyt. u. réntgen- 
fluorescenzanalyt. 255, 253 

— Hart—, spektrochem. Analyse mittels rotierender 
Graphitscheibe, Einflu8 v. Impragnierung u. Kom- 
plexbildnern 256, 374 

— Kompl. als Dithizonate u. Diathyldithiocarbamate, 
heterogene Austauschkonstanten 260, 380 

— — Bildung u. Stabilitaét, emissions- u. atomabsorp- 
tionsspektrom. Untersuch. 260, 382 

— — Chelat—, voltamm. (anodic-stripping-) Untersuch. 
wenig losl. — 257, 146 

— — gas-chromatog. Best. des an — gebundenen 
Wassers 259, 295 

— — KMR-Untersuch. I. Konformationsanalyse der 
D-(1)-Propylendiamin-Chelatringe v. diamagne- 
tischen Co(III)-, Pd(II)- u. Pt(II)- Komplexen 254, 386 

— — Mischliganden—, analyt. Chemie 257, 200 

— — mit Acetylaceton oder 8-Hydroxychinolin im 
binaren Gem., Trenn., zonen-chromatog., an Séulen 
aus einigen inerten festen Lésungsmitteln 259, 40 


Metalle 


— mit ADTA, Trenn., sdulen-chromatog. (anionen- 
austausch-) 254, 384 

— mit ADTA oder Athylendiamin, calorim. u. 
spektralphotom. Untersuch. der Zusammensetzung 
259, 373 

— mit ADTE, papier-chromatog. u. elektrochromatog. 
Trenn. 260, 385 

— — Trenn., diinnschicht-chromatog., auf mikro- 
kristalliner Cellulose 255, 387 

— mit Athioporphyrin II, Trenn., gas-chromatog. 
(tiberdruck-) 255, 387 

— mit 3-Alkyl-acetylacetonaten, Gas-Chromatog. 
259, 303 

— mit 8-Aminochinolin, Fluorescenz- u. Phosphores- 
zenzuntersuchungen 259, 373 

— mit 1-Amino-3-iminopropenen (heterocycl. N,N’- 
disubstit.-), Extr.- u. spektralphotom. Untersuch. 
259, 300 

— mit Antipyrin u. einigen seiner Derivate, Extr.- u. 
Best. (Ubersicht) 258, 301 : 

— mit Antipyrin, Pyramidon, Diantipyrylmethan, 
Pyridin, «,«’-Dipyridyl oder Thioharnstoff, Beein- 
flussung der acido-basischen Higenschaften 257, 354 
— mit N-(2-Benzthiazolyl-N’ -(4-phenylsulfonsadure)-C- 
phenylformazan, Untersuch. 260, 49 

— mit Carboxy-derivaten des Phenylfluoron 257, 201 
— mit 2-Chlor-1,10-phenanthrolin, sterische Hinde- 
rung 259, 300 

— mit 5-Chlor-8-hydroxy-chinolin, Bromierung in der 
CHCl,-Phase, kinet. Untersuch. mit amperom. 
Indikation 260, 149 

— mit Cyclopentadien in waBr. Los. sowie in Di- 
methylformamid, spektralphotom. Untersuch. 260, 43 
— mit Diathyl-dithiocarbamidat, Trenn., diinnschicht- 
chromatog. 254, 348 [Or] 

— mit Diadthyldithiocarbaminsaure, therm. Higen- 
schaften 258, 216 

— mit Diathyl- u. Dibutyldithiocarbamate, Ver- 
teilungskonstanten u. Zweiphasenstabilitatskonstanten 
257, 64 

— mit 3’,3’’-Dimethyl-benzaurin-5’,5’’-dicarbon- 
saure-o- u. p-substituierten Derivaten, Elektronen- 
spektren 260, 141 

— mit Di-(p-sulfophenyl)-thiocarbazon, spektral- 
photom. Untersuch. 257, 355 

— mit Dithizon bzw. 8-Hydroxychinolin, spektral- 
photom. Ermittl. v. Bildungs- u. Extraktionskon- 
stanten, Theorie der Diagramme zur Meth. der 
kontinuierl. Variation 259, 39 

— mit H,0,, Best., titr. (redox-), -potentiom. 254, 306 
— mit Halogenanionen, Extr. in Abhangigkeit v. 
ihrer Zusammensetzung u. Struktur, Bedeutung der 
Komplexladung 258, 136 

— mit 5-Halogen-8-hydroxychinolinen, KMR- 
Spektren 258, 45 

— mit 8-Hydroxy-2-methyl-chinolin, fiinffach 
koordinierte, Strukturen 259, 41 

— mit 1-Hydroxy-2-pyridinathion u. seinen Methy]l- 
derivaten, vergleichende Untersuchungen 260, 300 

— mit Kaliumdicarboxymethyldithiocarbamat 

255, 223 

— mit 3-Nitrophenol-R oder 2,4-Sulfochlorphenol-R, 
Best. der Instabilitatskonstanten mit der Methode der 
Dampfung von Triplet-Zustanden 258, 301 
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— — mit NTE u. Cycloleucin. Hydrolyseuntersuch. u. 
Berechnung der Bildungskonstanten bei versch. 
Temperaturen 258, 145 

— — mit O0,0’-Dihydroxy-azoverb., Mitextraktion 
253, 373 

— — mit «-Oximinophenylacetamid-Isomeren 257, 142 

— — mit v. Polyathylenpolyaminen abgeleiteten Annexen 
257, 355 

— — mit Pyridin-2-aldehyd-2-chinolylhydrazon, extr.- 
photom. Untersuch. 259, 300 

— — mit 1-Pyrrolidincarbodithioat, spektralphotom. 
Ermittl. der Bildungs- u. Extraktionskonstanten 
259, 39 

— — mit 2-(2’-Thiazolylazo)-1,8-dihydroxynaphthalin- 
3,6-disulfonsdurederivaten 255, 223 

— — mit Thionalid, IR-spektrosk. Strukturuntersuchung 
260, 139 

— — mit Tiron, Extr. mittels flissigem Anionenaus- 
tauscher 258, 136 

— — mit Triphenylphosphin, Best., titr. (oxydim.-) 

255, 397 

— — mit Tropolonen, analyt. Anwend., Ubersicht 
254, 53 

— — mit Xylenolorange, Extr. mit Methyltrioctyl- 
ammoniumchlorid 255, 47 

— — mit Zimt- u. 2-Furohydroxamsaure, Untersuch. 
254, 52 

— — Sorption an Silicagel 2654, 315 

— — spektralphotom. Untersuch. einiger analyt. 
wichtiger — 258, 186 [Or] 

— — Stability constants of—, Supplement Nr. 1 
(Chemical Society) 259, 290 [L] 

— — Strukturuntersuch. zweier fiinffach koordinierter 
Chelate v. 2-Methyl-8-hydroxychinolin 259, 41 

— — ternire, Extraktion, Einflu8 v. negativen Liganden 
254, 47 

— Komplexierung in KSCN-Schmelzen, UV-spektral- 
photom. Untersuch. 254, 66 

— Komplexierungsstudien, niitzliche Daten zur Methode 
der kontinuierlichen Variation 260, 351 [Or] 

— Komplexsaiuren, Extraktion, Theorie des gegensei- 
tigen Einflusses der Elemente 257, 44 

— Laser-Mikro-Spektralanalyse 255, 38 

— massenspektrom. Best. als Chelate, III. quantit. 

Best. v. Fe im pg-Bereich m. H. der Isotopenver- 
diinnungsmethode 252, 377 [Or] 

— Mitfallung der Dimethylglyoximate aus Biacetyl- 
monoxim oder Biacetyl u. Hydroxylamin gebildet 
255, 387 

— Nachw. in Luft, Blut, Gewebe u. Knochen, diinn- 
schicht-chromatog. (ring-), halbquantit. 260, 393 

— — luminescenzanalyt., mit Tetracyanoplatinat(II) 
254, 304 

— — v. Schwermetallen, extr., -diinnschicht-chromatog., 
als Salicylaldoximkomplexe 261, 44 

— Nichteisen—, Best. v. Cu, photom. 252, 402 

— — — v. Mn-Spuren, extr.-photom. 254, 18 [Or] 

— ——v.Ou.N 2655, 75 

— Nitratokompl., IR-spektrosk. Untersuch. 255, 230 

— Oberflaichen-Erosion durch oszillierende Funkenent- 
ladung, optische u. réntgenograph. Untersuch. 

252, 47 

— Pivaroyl-trifluoracetonate, Trenn., gas-chromatog. 

255, 53 


630 


Metalle (Forts.) 

— polarog. Verh. der Salicylaldoximate u. Thenoyl- 
trifluoracetonate einiger — in nichtwaBr. Extr. 

257, 202 

— potentialkontrollierte Impulsvoltammetrie beim Ab- 
scheiden u. Wiederauflésen v. — 255, 220 

— Reakt. mit 5,7-Dichlor-2-methyl-8-hydroxychinolin 
257, 289 

— — mit Hexacyanochromitlés. 257, 289 

— — mit 1-(2’-Mercaptothiadiazolyl-1’,3’,4’-azo-5')-2- 
naphthol 257, 289 

— — mit Selenocyanatlés. in versch. Medien 257, 289 

— Redoxpotentiale u. Aciditat in Hisessiglésungen 
258, 219 

— Schwer—, Best., extr., -diinnschicht-chromatog. als 
Dithizonate 258, 304 

“— — — in Organometallverb., rontgenfluorescenzspek- 
trom. 259, 54 

— — — in Wasser, roéntgenfluorescenzanalyt., Spuren- 
anreicherungsmeth. 257, 343 [Or] 

— — Nachw., diinnschicht-chromatog. -enzymat., mit 
Urease 258, 284 [Or] 

— — y,y-Streuungsmeth. zur simultanen Best. v. zwei — 
in Erzen 256, 380 

— schwerfliichtige, Best., spektrog., durch Chlorierungs- 
reaktionen in einer Hohlkathode 251, 192 

— Spektralanalyse mit Niederspannungs-Impulsent- 
ladung, ein indirektes Anregungsverfahren 256, 105 
[Or] 

— spektrog. Standarde, Kriterien der Auswert. 256, 226 

— Spurenanreicher. u. Best. 251, 308 

— Spurenbest. im Mikro- u. Submikrogrammbereich 
radiom., mit 19m Ag-Tonen 251, 307 

— Spurenbest. (Ultra-), massenspektrom., als Hepta- 
fluordimethyloctandionchelate 258, 35 

— Spurenentfernung aus Urethan durch Zonenschmelzen, 
Verteilungskoeffizienten u. der Effekt v. Chelat- 
bildnern 256, 63 

— Stabilitatskonstanten der Polykomplexe, Be- 
rechnung m. H. eines Rechners nach der Meth. der 
kleinsten Quadrate 256, 141 

— theoret. Analyse quantit. Rontgenemissionsdaten 
260, 71 

— toxische, Best. in Spielwaren, Routineuntersuch. 
259, 71 

— Trenn., chromatog., als Komplexverb. in nichtwaBr. 
Lésungsmitteln 257, 202 

— — dinnschicht-chromatog., als di-substituierte 
Dithiocarbamate 259, 11 [Or] 

— — — auf Cellulose impragn. mit Thiocyanat-Salzen v. 
flissigen Anionenaustauschern, experimentelle Para- 
meter im System Amberlit LA-2-Thiocyanat/waBr. 
Ammoniumthiocyanat 255, 217 

— — — — systemat. Untersuch. v. Metallionen im 
System Amberlit LA-2-Thiocyanat/wiBr. Ammonium- 
thiocyanat 255, 217 

— — — auf Polytetrafluorathylen-Schichten 256, 299 

— — — Auswert. der Valenzdaten in Verb. mit Ring- 
ofen-Colorimetrie 256, 299 

— — — Léslichkeitsmeth. 251, 308 

— — — mit Quercetin u. ringofencolorim. Auswert. 
258, 144 

— — — Verteilungsvorginge in einem Phasenumkehr- 
system 256, 139 


Metalle 


— elektrophoret. (hochspannungs-), mit Polycarbon- 
siuren 254, 315 

— elektrophoret. (zonen-), auf Papier 255, 55 

— extr., als Thiocyanatkomplexe 255, 288 

— — mit aliphat. Alkoholen 254, 137 

— — mit aliphat. Carbonsiuren 254, 137 

— — mit alkylsubstituierten 6-Diketonen 254, 210 
— — mit Diphosphinderivaten 254, 137 

— gas-chromatog., als Thienyltrifluoracetonate 

258, 144 

— gas-chromatog. (hochdruck-), als Acetylacetonate 
bei 105°C 258, 143 

— ionenaustausch-chromatog. 257, 350 

— papier-chromatog., an Zinn(IV)- wolframat- u. 
selenit-Papieren 251, 43 

— — auf mit Ammoniumrhodanidlésung impragn. 
Papier m. H. v. Chloroform- oder Benzollésungen 
flissiger Anexe als mobile Phase 254, 45 

— — auf mit Titan(IV)-wolframat impragn. Papier 
254, 45 r 

— — mit Sulfoxiden als Extraktionsreagentien 

255, 49 

— papier-chromatog. (ionenaustausch-), mit gemischt 
waBrig-org. Losungsmitteln 260, 143 

— papier- bzw. séulen-chromatog. (ionenaustausch-), 
mit Athanolaminen als Elutionsmittel 254, 40 

— sdulen-chromatog., als Xanthate 257, 133 [Or] 

— — an Anionenaustauschern, in Bromwasser- 
stoffsaure enthaltenden org. Lésungsmitteln 264, 41 
— — — in salpetersauren, waBrig-org. Losungsmitteln: 
Methanol, Athanol, Isopropanol, Methylglykol, 
Tetrahydrofuran, Essigsaure, Aceton u. Dimethy]l- 
sulfoxid 256, 299 

— — — — theoret. Vorstellungen 256, 299 

— — — in Thiocynatmedien 257, 138 

— — — Verwend. v. Ferron 256, 213 

— — (flissig anionenaustausch-), in Thiocyanat- 
medium 255, 374 

— — (ionenaustausch-), Adsorption an kation. Aus- 
tauscherharz in Gegenw. v. Pyridin, Athylendiamin 
u. Tridthanolamin 259, 293 

— — — als Kompl. mit DTPA 258, 294 

— — — am Kationenaustauscher Dowex 50 W-X8, 
Eluierung mit KCl/Komplexbildner/org. Lésungs- 
mittel-Gem. 258, 36 

— — — an DEAE-Cellulose in Methanol/HCl- 
Lésungsgem. 259, 130 

-- — — aus Chelonmedium 255, 226 

— — — Gleichgewichtsverteilung in nitrathalt. 
Medien 255, 226 

Trennungsschema fir die Analyse v. Mehrkompo- 
nentenproben 254, 209 

Ubergangs—, Best., massenspektrom., als Chelate mit 
2-Thenoyltrifluoraceton als Ligand 257, 177 [Or] 

— diinnschicht-chromatog. Verhalten auf Cellulose 
im System Halogenwasserstoffsiure/Alkohol 257, 48 
— Einflu8 v. Ionenzusammensetz. v. Anionenaus- 
tauschern der Vinylpyridinreihe auf die Sorption der 
Kationen v. — 257, 162 


— — Extraktionsverhalten mit fliissigen Ionenaus- 


tauschern 259, 135 
— Sorption an Anionenaustauschern der Vinylpyri- 


dinreihe im Einflu8 der Lésungszusammensetzung 
258, 294 


Metalle — Meteorite 


— — spektrog. Best. der Korrosionsverluste einiger — in 
der Natriumsilicatschmelze 258, 373 

— — Spurennachweis durch Bild. der Peroxoverb. u. 
Adsorpt. an chelatbildendem Harz 257, 145 

— — Trenn., diinnschicht-chromatog., in Salzschmelzen 
2538, 209 

— — — gas-chromatog., als fliichtige Kompl. mit Hexa- 
fluormonothioacetylaceton 260, 150 

— — 1. Ubergangsgruppe, Best., ESR-spektrom. 255, 388 

— — 3d-Ubergangs—, Best., titr. (komplexom.-), -spek- 
tropolarim., mit D-(—)-PDTA 251, 44 

— Ubergangs—komplexe, Thermochemistry of — (Ash- 
croft, Mortimer) 255, 137 [L] 

— Unterscheidung zwischen oberflaichlichen u. im 
Inneren befindlichen Gasen bei der Analyse durch 
Vakuumschmelze 252, 47 

— Verhalten gegeniiber Chrom(III)-Kompl. mit B-Amino- 
athylsulfon-N,N-diessigsiure u. Asparagin-N,N- 
diessigs’ure 256, 42 

— voltamm. Untersuch. der Verhinderung v. Wasser- 
stoff-Abscheidung durch submonomolekulare Schich- 
ten abgeschiedener — 260, 41 

— zweiwert., Extraktionsverhalten einiger — mit einem 
fliissigen Ionenaustauscher 260, 385 + 

— — Kompl. mit 0,0’-Dihydroxyazobenzol, Struktur, 
Bindung u. Fluorescenz 259, 41 

— zwei- u. dreiwertige, Trenn., elektrophoret. (hoch- 
spannungspapier-), mit Glycinpuffern u. Aminosduren 
260, 58 

— vierwert., Extr. als N-Benzoyl-phenylhydroxylaminate 
258, 224 

— Zn-Basis—, Best. v. Cd, atomabsorptions-spektral- 
photom. Induktionsofen 257, 147 

Metallenzyme, spektralphotom. Identifizierung der 
Liganden im aktiven Zentrum einiger — 257, 414 

Metallfilme, Analyse, massenspektrom., mit Ionenmikro- 
sonde 2538, 373 

Metallfluoridverbindungen, des Typs Me(I)Me(II)F;, 
Analyse 255, 353 [Or] 

— — Vollanalyse 255, 353 [Or] 

— Flammenspektren 258, 277 [Or] 

Metallhalogenide, IV. Gruppe —, Polarographie in 
Acetonitril 260, 72 

— Massenspektren (ElektronenstoB-) 260, 143 

Metallibure[1-Methyl-6-(1-methylallyl) -2,5-dithio- 
diharnstoff], Best. in Futtermitteln, stulen-chromatog. 
-UV-spektralphotom. 256, 238 

Metallnitrate, Best., titr. (siure-base-)-potentiom., in 
Propylencarbonat-Methanol 259, 298 

Metallorganoverbindungen, Best. v. Al, Bi u. Cu 258, 155 

— — y. As, Sb u. Cu, coulom.-titr., jodom. mit am- 
perom. Endpunktsanzeige 260, 311 

— — vy. Co, Mn u. Ni (submikro) 254, 389 

— — vy. Halogenen, titr., -potentiom., nach Schmelzen 
mit Natriumperoxid 256, 365 

— —v. Mn u. Cr, coulom.-titr. 260, 311 

— — v. O (mikro), titr., automat. Endpunktsindikation 
der Kohlensaiure 256, 57 

——v.8 254, 69 

— — vy. Schwermetallen, réntgenfluorescenzspektrom. 
259, 54 

— heteroatom(2-3-)-enthaltende bivalente der IV. 
b-Gruppe, Trenn., gas-chromatog. 258, 62 

— Verbrennungs-Automat 251, 43 
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Metallose, Untersuch., instrumentelle Multi-Element- 
Aktivierungsanalyse 259, 216 

Metalloxide, Analyse, luminescenzspektrog. 257, 306 

— Best. v. N, spektrog. 256, 231 

— — v. O in — der IV. Periode 255, 296 

— Gd/Mg— in Gem., Best. v. Gd nach Bestrahlung 
257, 232 

Metalloxinate, Diinnschicht-Chromatog. 251, 384 

Metallpartikel, Best. in Suspensionen, atomabsorptions- 
spektralphotom. 260, 318 

Metallporphyrine, Gas-Chromatog. (Uberdruck-) 251, 79 

Metallpulver, Nachw. u. Best. 252, 24 

Metallreiniger, Best. v. Phosphaten, diinnschicht-chro- 
matog. 255, 408 

Metalisalze, Sorption durch Filterpapier 255, 219 

Metallsiuren, kompl., Extr., theoret. Untersuch. des 
gegenseitigen Hinflusses der Elemente 257, 44 

Metallsulfide, lésl., Reakt. mit Methylquecksilber(II)- 
jodid, Stéchiometrie 257, 218 

— thermogravim. Analyse einiger — 257, 218 

Metallthiocarbonate, thermogravim. Analyse einiger — 
hergestellt mit Kaliumthiocarbonat-Reagens 257, 218 

Metallurgische Analyse, Réntgenfluorescenzanalysatoren, 
ubertragbare u. tragbare 256, 374 

Metallurgische Proben, Best. v. C, titr., in nichtwaBr. 
Medium, nach Verbrenn. im Hochfrequenzinduk- 
tionsofen 258, 385 

— Hydro—, Best. v. Mo, titr. (vanadatom.-) 256, 388 

— Nichteisen—, Analyse, atomabsorptions-spektral- 
photom. 255, 77 

Metanephrin s. Adrenalin, 3-O0-methyl 

Metation, u. seine Analoge, Best., diinnschicht-chro- 
matog.-enzymat. u. polarog. 260, 78 

Meteorite, Aktivierungsanalyse (Neutronen-) verbunden 
mit Ge(Li)-y-Spektrometrie (zerstérungsfrei) 260, 69 

— Analyse, séulen-chromatog. (anionenaustausch-) 
Trenn. durch Fall. 255, 152 

— Best. v. Be, gas-chromatog., mit ECD, nach Extr. 
als Trifluoracetylacetonat in Benzol 260, 159 

— —v.C, titr., in nichtwaBr. Medium, nach Verbrenn. 
im Hochfrequenzinduktionsofen 253, 385 

— — v. Cu-Spuren, aktivierungsanalyt. (neutronen-)- 
y-y-koinzidenzspektrom. 251, 266 

— — — — zerstorungsfrei 255, 152 

— — v. Ir, Na, Ni, Co u. Se, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-)-y-y-koinzidenz-spektrom. 253, 72 

— — v. °3Mn, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 251, 328 

— —v. N (gesamt) durch Schmelzen in Inertgasatmo- 
sphare 252, 51 

— — vy. Ou. Si in chondrit. —, aktivierungsanalyt. 
(14 MeV-neutronen-), in einem Single-Transfer- 
System 254, 330 

— — v.S, vergl. Untersuch. der Verwendbark. v. Wider- 
stands- u. Induktionséfen fiir rasche Verbrennungs- 
meth. 256, 74 

— — yv. Sc u. Au, aktivierungsanalyt. (neutronen-), 
mit Vergleichselementen als innerem Standard 253, 384 

— — vy. SE, aktivierungsanalyt. (neutronen-)-hoch- 
spannungselektrophoret. 258, 329 

— Charakterisierung v. org. Bestandteilen, gas-chro- 
matog. 257, 231 

— Fe—, Best. v. Co u. Ni, polarog. 255, 76 

— — — v. Ge, aktivierungsanalyt. (neutronen-), zer- 
stérungsfrei, Mess. des 20 msec Ge-71m 256, 73 
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Meteorite, (Forts.) 
— Multiparameter-Koinzidenz-Spektrometrie zur zer- 
stérungsfreien Neutronenaktivierungsanalyse 251, 117 
Methacrylat-Monomer, Identifiz., Farbreaktion 254, 234 
Methacrylsiure, Aminoalkylester, Best., polarog. 254, 88 
— Best. neben Acryl- u. Methacrylsiureestern-Best. 
257, 394 
— Ester, n-Alkyl—, Retentionsverhalten auf statio- 
niren Phasen mit unterschiedlichem polaren 
Charakter 260, 312 
— — Best. neben Acrylsaureester- u. Methacrylsaure- 
Best. 257, 394 
— — Methyl-, Trenn. v. Athylacrylat, gas-fliissig-chro- 
matog. 258, 334 
— — Methyl-, Athyl- u. Butyl—, Best. in Acrylpoly- 
P meren 258, 81 
— — Methyl- u. N,N-Dimethylaminoathyl— -Copolymere, 
Best., titr. (MHz-) 258, 334 
— Poly—, Best., titr., -MHz 254, 88 
Methadol s. Dimepheptanol 
Methadon s. Polamidon 
Methimoglobin, Best. in Blut, spektralphotom. 257, 330 
Methimoglobinreduktase, DPNH—, Best., Verg]. 
zweier Methoden 251, 343 
— NADH-—., Best., halbautomat. 260, 419 
Methamphetamin, Best. in Blut, gas-chromatog. 258, 415 
— — neben Amphetamin-Best. in Blut, Harn, 
Mageninhalt, Geweben u. LebereiweiB, gas-chromatog., 
als Trifluoracetylderiv. 257, 255 
— Nachw. nach Kérperpassage, dinnschicht-chromatog.- 
massenspektrom. gekoppelt 251, 344 
—u. Deriv., Best. in Blut u. Harn, gas-chromatog., mit 
FID 256, 254 
Methan, Best. in Gasen (Verbrennungs-), gas-chromatog., 
mit FID, EinfluB des Tragergases 256, 371 
— — in Luft (Atem-) v. Menschen, gas-chromatog.- 
massenspektrom. 255, 242 
— — neben Co- u. Co,-Best. in H-halt. Gasmischungen, 
gas-chromatog. 259, 60 
— — neben CO-, CO,-, H,-, Ar-(oder O,-), N,-, C.H,- u. 
teilweise C,H,-Best. in Generatorgas, gas-chromatog. 
251, 262 
— — neben CO-, CO,-, H,-, N,- u. O,-Best. im Gem., 
gas-chromatog. 251, 263 
— — neben CO-, CO,-, H,- u. O,-Best. in Wasser, gas- 
chromatog. 251, 263 
— — neben H,-, N,-, O,- u. CO,-Best. in ihrem Gem., 
gas-chromatog., bei Raumtemperatur 257, 294 
— — neben N,-Best., gas-chromatog., an NaCaA- 
Zeolith 258, 315 
— — neben O,-, CO-, CO,-, C,H,-, C,H,- u. N.-Spuren- 
best. in ihrem Gem., gas-chromatog. 256, 66 
— — neben O,-, N,- u. CO-Spurenbest. in Propen, gas- 
chromatog., nach Frontalanreicher. 258, 316 
— — neben SO,-, CO,-, CO-, COS- u. CS,-Best. in Luft, 
IR-spektrom. 259, 318 
— 4,4’-Diaminodicyclohexyl—, Stereoisomere, Trenn. 
259, 236 
— Dichlor—, Best. in coffeinfreiem griinen Kaffee, gas- 
chromatog. 258, 247 
— Pyrokohlenstoffbildung, massenspektrom. Untersuch. 
der Gaszusammensetzung 260, 220 [Or] 
— Trenn. v. CD,, gas-chromatog., an pordsen Polymer- 
kugeln 258, 156 


Meteorite — Methionin-Sulfon 


— Triaryl-Deriv., Extrahierbarkeit 254, 82 

Methane, isotope, Trenn., gas-chromatog. 254, 70 

Methanol, Best., fliissig-chromatog., in waBr. Lés. durch 
Warmedetektion 258, 157 

— —in Athanol, KMR-spektrom. 253, 157 

— — in alkohol. Getrinken, gas-flissig-chromatog. u. 
colorim. im Vergl. 259, 390 

— — in Blut u. anderen biolog. Material., nephelom., 
halbquant. 256, 157 

— — in Flissigkeiten, gas-chromatog. 259, 147 

— — in Haarspray 257, 167 

— — in Luft (Atem-) v. Menschen, gas-chromatog.- 
massenspektrom. 265, 242 

— — neben Ameisensdure-Best. in ihren Gem., titr. 
257, 153 

— — neben HCHO-, HCOOH.-, CO-, CO,-, H,O- u. Luft- 
Best. in Abgasen der Formaldehydfabrikation, gas- 
chromatog. 260, 157 

— — spektralphotom., u. Anwend. zur Messung des 
Pektinester-Gehalts u. Pektinmethylesterase-Aktivitat 
259, 79 

— — v. Athanol, spektralphotom. 251, 392 

— — vy. Wasser, IR-spektralphotom. 252, 55 

— — — in Mikroliterproben, tribungspunktanalyt. 
256, 78 

— Synthese-Reaktionsgem., Analyse, gas-chromatog. 
(mehrkolonnen-)-automat. 251, 125 

— Trenn. v. Glykol u. Diglykol, gas-flissig-chromatog. 
253, 160 

Methaqualon, Best. in biolog. Flissigk., UV-spektral- 
photom. 2538, 95 

— — in Blut u. Harn, gas-chromatog. 255, 254 

— — in Blut (Leichen-), Mageninhalt u. Gehirnsubstanz, 
KMR-spektrom. 258, 416 

— — in Plasma, gas-chromatog. 252, 80 

— — in Tabletten, titr. (nichtwaBGr.-) 253, 95 

— Nachw. in biolog. Flissigk., dinnschicht-chromatog. 
2538, 95 

Methenamin, Best. neben Atropinsulfat-, Hyoscyamin- 
Methylenblau-, Phenylsalicylat- u. Benzoesaiure-Best. 
in Arzneimisch., chromatog.-spektralphotom. 
257, 173 

Methimazol s, Thiamazole 

Methionin, Analyse der Compartmentierung v. — u. 
Cysteinpools 255, 245 

— Best. in Proteinhydrolysaten, titr. (thiomercurim.-), 
nach Entschwefl. mit Raney-Nickel 257, 245 

— «-Keto- u. «-Hydroxy-Analoge, Nachw., diinnschicht- 
chromatog. 253, 246 

— Nachw., diinnschicht-chromatog. 253, 246 

— S-Methyl— u. Zersetzungsprodukte, Nachw. in 
Kartoffeln 257, 79 

— *Se-mark., fiir Erythrocyten, Leukocyten u. Plattchen 
beim Menschen 255, 326 

— Seleno—, chromatog. Analyse 251, 208 

— Trenn. v. e-Carboxymethyl-Lysin, siulen-chro- 
matog. (ionenaustausch-) 255, 176 

— verbessertes Wiederfinden nach saurer Hydrolyse bei 
Verwendung v. Mercaptoathanol 251, 208 

L-Methionin, Best. in Proteinhydrolysaten, mikrobiolog. 
256, 163 

Methionin-Sulfon, automat. Saulen-Chromatog. v. Amino- 
sduren inklusive —, vereinfachtes Puffersystem 
255, 174 


Methocarbamol — Metyrapon 


Methocarbamol, Best., [R-spektrosk. 254, 414 

Methopromazine, Best., chromatog.-UV-spektral- 
photom. 254, 158 

Methoxychlor[1,1,1-Trichlor-2,2-bis(4-methoxy-phenyl) - 
iithan], Best. in Lebensmitteln, gas-flissig-chromatog. 
257, 314 

Methoxygruppen, Best. 255, 395 

— Best. in Brennstoffen (festen-) u. aus ihnen abge- 
trennten cellulose- u. Jigninéhnlichen Substanzen 
259, 155 

— — in Pektinen, photom. 258, 387 

3-Methoxy-4-hydroxyphenylglykol, Best. in Harn, 
spektralphotom. 254, 174 

Methoxyphenaminhydrochlorid, Best. in pharmazeut. 
gemischten Zubereitungen, colorim. 255, 314 

3-Methoxytyramin, Best. in Harn, fluorim. 254, 246 

N-Methyl-acetanilid, Best., titr., -potentiom., nichtwaBr. 
256, 145 

Methylamin, Best., titr. (jodom.-) unter Anwend. v. , 
Formaldehydbisulfit 251, 392 

— Mikroschatzung, enzymat. 254, 243 

4-Methylaminoantipyrin, Best. in Blut nach Applikation 
v. Noramidopyriniummethansulfonatrium 256, 131 [Or] 

Methylbutan, Mono- u. Dichlorisomere, Trenn., gas- 
chromatog. 251, 68 

Methylbuten, Monochlorisomere, Trenn., gas-chromatog. 
251, 68 

2-Methyl-chinolin, Best. in Fischen, gas-fliissig-chro- 
matog. 254, 403 

Methylcyclohexanon, 2,6-Bis-(p-azidobenzyliden)-4- —, 

Thermoanalyse 256, 212 

Methylcytisin, Best., gas-chromatog. 253, 333 

2-Methyl-2,3-dihydroxybuttersiure, Best. in Wein 251, 407 

2-Methyl-1,3-dioxolan, s. Glykol-athylidenather 

Methyildiphenyle, Best. in:aromat. Fraktionen, gas- 

chromatog. 254, 396 

Methyldopa, Best. neben Chlorothiazid- u. Hydrochloro- 

thiazid-Best. in ihren Gem., sdulen-chromatog. 

(ionenaustausch-)-UV-spektralphotom. 260, 87 

Methylenblau, Best. coulom.-titr., mit Brom bei dead- 
stop-amperom. Indikat. 251, 401 

— — neben Atropinsulfat-, Hyoscyamin-, Methenamin-, 
Phenylsalicylat- u. Benzoesiure-Best. in Arznei- 
misch., chromatog.-spektraiphotom. 257, 173 


— diimnschicht-chromatog. Trenn. v. — u. verwandten 
Thiazin-Farbstoffen sowie deren Oxydationsprodukte 
260, 77 


Methylen-14C-Citronensiure, Best. der spezif. Aktivitat 
in Zellextrakten 254, 166 

Methylendiamin, Tetra—, Best., gas-chromatog. 255, 95 

Methylendioxyverbindungen, Best., diinnschicht-chro- 
matog.-densitom. 2538, 63 

Methylengruppen, aliphat., Best. in K W-Stoffen (gesattigt.-) 
u. deren techn. Gemischen. IR-spektrom. 256, 365 

dl-Methylephedrin-HCL, Best. in Pharmaka, spektral- 
photom. 257, 173 

Methylglyoxal, Best., chromat. 251, 73 

Methylgruppen, C-Best. in Pyridinen (substituierten-) 
256, 329 

— C— u. N-Gruppen, gleichzeit. Best. in Derivaten 
aliphat. Carbonylverbindungen 2538, 156 

Methylhydrazin, Best. neben 1,1-Dimethylhydrazin-Best. 
im bin. Gem., titr. (Sdure/Base-), Isocyanat-Meth. 
258, 160 


— — neben Hydrazin- u. 1,1-Dimethylhydrazin-Best. 
in ihren Gem., titr. 254, 72 

p-(N’-Methylhydrazinomethyl]) -N-isopropylbenzamid, s. 
Procarbazinebydrochlorid 

Methylimidgruppen, Best. 255, 395 

Methylmalonsiaure, Best., gas-chromatog. 251, 347 

— — in Harn 251, 206 

Methylmercaptan, Best. in Luft, gas-chromatog., ppb- 
Gehalte 258, 313 

Methylmethacrylat, -Vinylidenchlorid-Copolymere, 
Analyse, gas-chromatog. (pyrolyse-) 251, 129 

Methylnitrophos, isomere Deriv., Best. nebeneinander, 
spektralphotom. 256, 392 

Methylparathion, Best., enzymat.-fluorim. 251, 55 

Methylpentinol, Nachw., gas-chromatog. 256, 408 

Methylphenidat, Best., gas-chromatog. 251, 157 

— — in Tabletten, IR-spektralphotom., automatis. 
259, 75 

Methylphenylnonanoate, isomere, Analyse, massen- 
spektrom. 256, 367 

Methylphenylpentanoate, isomere, Analyse, massen- 
spektrom. 256, 367 

6-Methylpyridin-2-aldoxim, zur Best. v. U(V1) als 
Fallungsreagens 255, 63 

N-Methyl-pyrrol, Photoelektronenspektrum 254, 93 

N-Methyl-pyrrolidon, Best. v. Wasser, I[R-spektral- 
photom. 252, 59 

Methylquecksilber-Verbindungen, Best. in sulfidhalt. 
Proben, gas-chromatog. 254, 392 

a-Methylstyrol, Dimerisationsprodukte, Nachw., gas- 
chromatog. 261, 129 

Methylthiophen, 2- u. 3- —, Photoelektronenspektren 
254, 93 

N-Methyl-N-trimethylsilyl-trifluoracetamid, als 
Silylierungsmittel 251, 388 

4-Methylumbelliferyl-mannosidase, Aktivitatsbest. im 
Plasma, fluorim. 2538, 94 
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Methylviologen(1,1’-Dimethyl-4,4 -bipyridiniumdichlorid), 


Absorption v. reduziertem — 257, 333 
Methysticin, Best. in Piper methysticum Forster, 
spektralphotom. 256, 149 
— — neben Kawain- u. Yangonin-Best. in Rhizoma 
Kawa-Kawa, diinnschicht-chromatog.-spektral- 
photom. 257, 320 
Metichlorpindol(8,5-Dichlor-2,6-dimethyl-4-pyridinal), 
Nachw. in Futtermitteln, dinnschicht-chromatog. 
255, 303 
Metidan[1-(2’-Mercaptothiadiazolyl-1’,3’,4’-azo-5’)-2- 
naphthol], als colorim. Reagens u. chelatom. Indi- 
cator 257, 289 


Bleitetraacetat 257, 378 

Metomega-Chromblau BBL, als Indicator bei der 
komplexom. Best. v. Ca u. Mg 256, 356 [Or] 
Metoserpate, Best. in biolog. Material, spektrofluorim. 
256, 255 

Metoxuron[3-(8-Chlor-4-methoxyphenyl) -1,1-dimethyl- 
harnstoff], Best., titr., -amperom. 255, 201 [Or] 
Metronidazol, Best., colorim. 251, 285 

— — titr. 257, 83 

Metyrapon, Best. in Plasma, fluorim. 254, 246 

— — in Plasma u. Gewebe 251, 344 


Metol, Best., titr., -amperom. (bi-) oder -potentiom., mit 
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Mevalonsiiure, diinnschicht-chromatog. Best. fir HMG- 

CoA-Reduktase u. — 255, 252 

Mevinphos[0-(2-Methoxycarbonyl-1-methylvinyl)-0,0- 

dimethyl-phosphat], Best. in Gemiise, gas-chromatog. 

258, 247 

Micellen-Konzentration, Best. der kritischen — v. 

Alkyldimethylbenzylammoniumchloriden, titr.-spek- 

tralphotom., mit Eosin 259, 163 

Miedzan, Nachw., papier-chromatog., mit komplexom. 

Best. 252, 63 

Mikroanalyse, Fehlergrenzen 254, 139 

— Laser-Spektral—, v, Mineralien, Metallen, Glasern u. 
Lacken 255, 38 

— Mengenbezeichnungen 258, 363 [Or] 

— org., Modern Methods in (Dixon) 261, 375 [Or] 

‘— — Ozongenerator 253, 141 

— Ubersicht der im Laboratorium fir mikroanalyt. 
Forschungen 1969—1970 ausgefiihrte Arbeiten 
259, 299 

— Ultra—, anorg., Ergebnisse, Einsatzméglichkeit u. 
Prognose v. Bestimmungsverfahren im Vergl. 258, 215 

— — Best. v. Cd, titr. (komplexom.-) 251, 314 

— — coulom. Titration mit differenzpotentiom. Aqui- 
valenzpunktsbest. 257, 285 

— — titr.(redox- u. fallungs-), potentiom., mit Pal- 
ladium-Wasserstoff-Bezugselektrode 257, 42 

— — v. Halbleiterlegierungen, elektrochem. 257, 299 

— v. festen Stoffen, atomabsorptions- u. -emissions- 
spektrom., Verwend. eines Hochfrequenzofens 252, 411 

—v. Ru u. Ru-Leg., AufschluB- u. Trennverfahren 
251, 200 

— Vervielfachungsreaktionen in der — 265, 221 

Mikrobiologische Kulturen, Best. v. Brenzcatechin neben 
anderen Phenolen, colorim. 252, 73 

Mikrobiologische Verfahren, automat. Best v. Ampicillin 
u. Carbenicillin 2538, 84, 85 

— automatis. System, Konstruktion u. Best. v. Anti- 
biotica u. Vitaminen 259, 76 

— — Theorie u. apparative Uberlegungen 259, 76 

— Best. v. Chlortetracyclin in Milch u. Milchprodukten 
257, 240 

— — v. Oleandomycin neben Oxytetracyclin in Futter- 
mitteln 254, 237 

— — v. Pyridoxin u. seinen Komponenten 256, 92 

— — v. Streptomycin in Futtermitteln 254, 236 

— zur Bewert. v. quaterniren Ammoniumverb. durch 
Reduktion v. Triphenyltetrazoliumchlorid 257, 321 

Mikroskopie, Identifizierung v. org. Verb. nach L. 
Kofler. IV. 255, 221 

Mikroskopphotometrie, Auflicht—, v. Autoradiogrammen 
fir quant. Einbaustudien an Hinzelzellen 252, 84 [Or] 

— in der Cytochemie 252, 82 [Or] 

— physikal. Grundlagen 252, 81 [Or] 

Mikrosonde s. Elektronenstrahl-Mikrosonde 

Mikrowellen-Spektrometrie, s. Spektrometrie, Mikrowellen 

Milch, Best. v. Accothion, seinem Sauerstoffanalogon u. 
seiner Kresolverb., extr., gas-chromatog. 258, 173 

— — v. Acetylesterase 251, 414 

— — v. Athylenthioharnstoff-Riickstanden, gas- oder 
diinnschicht-chromatog. 256, 404 

— — v. Aflatoxinen 251, 414 

— — v. Aflatoxinen B, u. M,, diinnschicht-chromatog. 

258, 249 


Mevalonsaure — Milch 


— — v. Banol-Rickstinden, gas-chromatog., nach 
Hydrolyse u. Chloracetyl. 257, 403 

— — vy. y-BHO, gas-chromatog., nach Dampfdestillation 
256, 402 

— — v. Borsiure, photom., mit Dianthrimid 253, 396 

— — y. Br-, in Trocken-, Sauerstoffverbrennungsmeth. 
258, 246 

— — y. Casein- u. GesamteiweiB, refraktom. 251, 145 

— — vy. Chloramphenicol, polarog. 259, 396 

— — y. Chlordan 256, 336 

— — y. Chlortetracyclin, mikrobiolog. 257, 240 

— — vy. Cholecalciferol in UV-bestrahlter—, gas-flissig- 
chromatog. 258, 118 [Or] 

— — y. Cl-haltigen Pesticiden 256, 336 

— — vy. Crotoxyphos, gas-chromatog. 257, 81 

— — v. 7Cs 258, 395 

— — — 256, 67 

— — — 260, 156 

— —v.p,p’-DDT u. dessen Metaboliten, gas-flissig- 
chromatog. 255, 311 7 

— — v. DDVP, gas-chromatog. 254, 155 

— — y. Fenthion, Disulfoton u. Phorat, gas-chromatog. 
256, 335 

— — v. Fett, Gerat zur automat. Ablesung v. Gerber- 
Butyrometern 256, 401 

— — — mit dem Milko-Tester-Automatic u. dem Milko- 
Tester III 256, 90 

— — v. Fett u. Protein, spektralphotom. 256, 90 

— — vy. Hg, atomabsorptions-spektralphotom., flammen- 
los 257, 308 

— — v. H,O, spektralphotom., mit Titantetrachlorid 
256, 89 

Hydrocortison, colorim. 254, 152 

. J, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 256, 89 

. J (mit Butanol extrahierbarem-) 256, 155 

. keimtétender QAV, photom. 260, 327 

. Ketokérpern, spektralphotom. 258, 256 

. Lactosegehalt 256, 401 

. Lipaseaktivitat 251, 145 

— — v. Lysin ohne endstandiges N, dinnschicht- 
chromatog.-spektralphotom. 259, 391 

— — v. Lysin (verwertbarem-), mit Reaktivstoff 
Remazolbrillantblau R 256, 401 

— — v. n-Methylketonen u. o-Amino-acetophenon in 
sterilis. konzentr. — 253, 396 

— — v. Mo, photom.-automat. 251, 114 

— —v. Na u. K, flammenphotom. 255, 303 

— — v. Na, K, Ca, Mg, Cu u. Fe, atomabsorptions- 
spektralphotom. 259, 391 

— — v. Nichtfett-Trockenmilchgehalt 260, 327 

— — v. P, atomabsorptions-spektralphotom. 258, 162 

— — — spektralphotom., nach Veraschung 254, 405 

— — v. Ph. 1882 nach Behandlung des Rindes gegen 
Fasciolose 256, 401 

— — v. Phosphatase (alkal.-) 260, 82 

— — — spektralphotom. 256, 402 

— — v. PO-Dimethoat u. Dimethoat, dinnschicht- 
chromatog. 258, 172 

— — v. Protein, Amidoschwarz-Meth. mit dem Gerit 
Pro-Milk-Automatic 259, 392 

= NES) ty hs) sy, aI 

—I— VeiSr2oomo6s 

— — — fallungsanalyt., EinfluB einiger Faktoren u. 
deren experimentelle Bewert. 259, 254 


| 
| 
444444 4 


Milch — Mineralien 


— — — rontgenfluorescenzspektrog. 257, 241 

— — v. U, Kernspaltspurenmeth. 254, 151 

— — v. Velsicol, dem O-Analogon u. dem Phenol- 
Hydrolyse-Produkt, gas-chromatog. 258, 176 


— — v. Vitamin D in evaporierter — unter Ausfillen des 


Cholesterins mit Digitonin 256, 93 
— H,0O,/Katalase-Vorbehandlung, Nachw., elektrochem. 
254, 152 


— Mager—, Best. v. Calciumionen, Vergleich einer Ionen- 


Austausch u. einer Fliissig-Ionen-Austausch-meth. 
251, 413 

— Magertrocken—, Best. v. Ergocalciferol u. Chole- 
calciferol, gas-chromatog. 254, 404 

— Mutter— Best. v. Monoenfettsiuren-Stellungsiso- 
meren, gas-fliissig-chromatog.-massenspektrom. 
kombin. 252, 123 [Or] 

— Nachw. v. Cl-Pesticiden, extr., diinnschicht-chro- 
matog. 2538, 173; 174 

— — v. Hemmstoffen mit dem Brillantschwarz- 
Reduktionstest 251, 414 

— — v. nat. u. renaturierter alkal. Phosphatase, diinn- 
schicht-chromatog. (sephadex-) 251, 145 

— — v. Penicillin, Schnelltest unter Benutzung v. 
fertigen lagerfahigen Testplatten 256, 402 

— — v. Tylosin, dinnschicht-chromatog. 260, 334 

— — v. Ziegen— in Kuh- u. Frauen—, elektrophoret. 
(polyacrylamid-gel-) 251, 145 

Milcheiweif8, Best., Halbmikro-Kjeldahl-Verf. als Stan- 
dard-Bezugsmeth. 251, 413 


— Nachw. in Fleischerzeugnissen, elektrophoret. 254, 150 


Milchfett, Best. in Speisefettmisch., gas-chromatog. 
256, 88 

— — v. DDT-, DDE- u. DDD-Riickstanden, diinn- 
schicht-chromatog.-planim. 254, 405 

— — verg]. Untersuch. der Babcock- u. der Foss-Milko- 
Tester-Meth. 251, 413 

— — Verwend. der Pulse-Height-Verteil. v. Spektrallicht 
aus radioakt. Quellen 251, 414 

— Trenn. v. flichtigen Substanzen v. dampfdeodori- 
siertem — in Lactone, freie Fettsiuren u. nichtsaure 
Verbindungen 256, 90 

Milchlipide, Best. v. Hydroxyverb. als Brenztrauben- 
sdureester-2,6-dinitrophenylhydrazon-Deriv. 256, 91 

Milchprodukte, Best. v. chlorierten org. Pesticiden 
254, 405 

— — y. Chlortetracyclin, mikrobiolog. 257, 240 

— — v. Geruchsstoffen (synthet.-), gas-chromatog. 
254, 152 

— — v. Insecticiden (Spuren), gas-chromatog, (capillar-) 
257, 352 

— y. Lactose (kristalliner-) in spriihgetrockneten —, 
spektropolarim. 256, 401 

— — v. Wassergehalt in Kise, Vergl. der Destillations- 
u. Karl Fischer-Meth. 251, 146 

— — v. Zuckern (freien neutralen-), gas-fliissig-chro- 
matog./massenspektrom. kombin. 256, 332 

— Nachw. v. Chloramin T 251, 146 

— — v. Farbstoffen (synthet.-), diinnschicht- oder 
papier-chromatog. 257, 312 

— — v. fliicht. (leicht-) Stoffen, gas-chromatog., head- 
space-Techn. 256, 331 

— Trocken—, Best. v. Restgas 256, 405 

Milchpulver, Best. v. Lysin ohne endstiind. N, diinn- 
schicht-chromatog., spektralphotom. 259, 391 
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— — v. Pb, aktivierungsanalyt. (photonen-) 259, 250 

— Mager—, Best. in Kartoffelpireepulver, enzymat. 
259, 390 

— — — in Wiirsten (rohen-), enzymat. 256, 400 

Milchrahm, Best. v. Fett u. Fremdwassergehalt m. H. 
einer Schnelltrockenmassebest. 256, 90 

Milchséure, Best., enzymat.-photom., automat. 252, 413 

— — in Bakterienkulturen, gas-chromatog. 257, 243 

— — in Blut, automat. 258, 402 

— — in Hiern, gas-chromatog. 251, 413 

— — — — u. AOAC-meth., Gemeinschaftsuntersuch. 
254, 151 

— — in Lebensmitteln, gas-chromatog. 258, 238 

— — in Plasma, photom. 251, 206 

— — in Silage, diinnschicht-chromatog. 257, 164 

— — in Wein, enzymat. 251, 407 

— — — — 254, 146 

— — in Wein u. Traubensaft, diinnschicht-chromatog.- 
photodensitom. 253, 165 

— — neben Brenztrauben-, Fumar-, Bernstein-, Apfel- 
u. Citronensaure-Best. in biolog. Material, gas-chro- 
matog. 258, 326 

— — titr. (redox-), mit Ag(III) 257, 375 

— p-Hydroxy-phenyl—, Best. in Harn, gas-chromatog. 
251, 206 

—-—-—-— als Trimethylsilylderiv. 255, 89 

dl-Milchsaure, gas-chromatog. Analyse v. — losungen 
260, 364 [Or] 

L-Milchsaure, Best. in Blut, enzymat.-automatis. 
258, 165 

Milchschlaiuche, Best. v. Weichmachern in — aus weich- 

gemachtem PVC 251, 128 

Milchserum, Best. v. Essig-, Propion- u. Buttersaure, 

gas-chromatog. 253, 169 

Miltox, Nachw., papier-chromatog., mit komplexom. 

Best. 252, 63 

Mimosin, Best. neben Proteinaminosauren-Best., gas- 

flissig-chromatog. 260, 330 

Mineralien, Analyse, atomabsorptions-spektralphotom. 
255, 77 

— — luminescenzspektrog. 257, 306 

— — massenspektrog. 251, 113 

— — — (funkenionenquellen-), experimentelle Tech- 
niken 260, 401 

— — roéntgenfluorescenzspektrom. 256, 206 

— — unter Anwend. v. Rhodaminfarbstoffen 2538, 385 

— — v. Polykonzentraten, réntgenfluorescenzspektrom. 
258, 396 

— — v. Referenzproben, photom., bzw. flammenphotom. 
u. atomabsorptions-spektralphotom. 255, 26 [Or] 

— — (Maxwell) 251, 111 [L] 

— AufschluBverfahren, Na-Peroxidschmelze im glasigen 
Graphittiegel 257, 67 

— Beseitigung u. Erfassung des Einflusses der mole- 
kular-mineralogischen Zusammensetzung v. Proben 
auf die Spektrallinienintensitat 258, 383 

— Best. v. Ag, atomabsorptions-spektralphotom. 
2538, 312 

— — — extr.-fluorim., mit 1,10-Phenanthrolin u. Eosin 
258, 220 

— — — photom., nach Extr. mit Tributylphosphat 
258, 145 

— — v. Alkalimetallen, flammenphotom., Anwend. v. 
Suspensionen 251, 276 


636 


Mineralien, Best. (Forts.) 

— — y. Au(ppm-Bereich), atomabsorptions-spektral- 
photom. 259, 153 

— — vy. B-Spuren, Schnellmeth. 251, 264 

— — v. Ca, Mg, Fe u. Al aus einem einzigen Aliquot, 
titr. (komplexom-) 253, 206 [Or] 

— — vy. Ce, colorim., mit Sulfanilsiure 252, 50 

— —y. Clu. Br (mikro) 254, 389 

— — v. Eu 258, 325 

— — v. F 259, 328 

— — — mit Lanthan-Fluorid-Membran-Elektrode 
256, 231 

— — — pyrolyt./hydrolyt.-kombin. 256, 383 

— — v. *K zur °K /*°Ar-Geochronologie, y-spektrom. 
2538, 312 

— — y. Li, Na u. K, flammenspektralphotom., mit la- 
minar stromender Distickstoffmonoxid/Acetylen- 
Flamme 258, 325 

— — v. Metallen, spektrog. halbquant., mit Laser- 
Mikrosonde 259, 292 

— — v. Nb u. Ta, réntgenspektralanalyt. 255, 155 

— — v. Nb, Ta, Zr, Hf u. Be, chem.-spektrog. 257, 304 

— — v. Re, extr.-fluorim. 258, 328 

— —v.8 durch Redukt. mit Sn(II)-Phosphorsaure 
252, 50 

— — v. SH, aktivierungsanalyt. (neutronen-)-Ge(Li)- 
spektrom. 260, 401 

— — — in SE-Konzentraten v. —, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 256, 73 

— —v. SE u. Th, extr., spektralphotom., bzw. titr. 
(komplexom-) oder gravim. 258, 73 

— — v. Sn, atomabsorptions-spektralphotom. 255, 78 

— — — saulen-chromatog. (ionenaustausch-)-photom. 
258, 326 

— — yv. Ta, aktivierungsanalyt. (neutronen-)-y-spektrom. 
mit Ge(Li)-Detektor 258, 73 

— — — extr.-fluorim., mit Brillantgriin u. dessen Aus- 
tausch mit Butylrhodamin § 257, 303 

— — v. Th, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 259, 239 

— — v. #°Th, I. chem. Trenn. II. Radiometrie 251, 116 

— — v. Th, SE u. U, elektrophoret. (papier-)-photom. 
253, 385 

— — v. Zr u. Hf (simultan), aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 256, 219 

— Hg-enthaltende, Best. v. Te, diinnschicht-chromatog. 
2538, 73 

— Laser-Mikroemissionsspektralanalyse 255, 38 

— Nachw. v. Tl, papier-chromatog. 258, 326 

— Ni-halt., Analyse 256, 231 

— oxid., Best. v. F-, elektrodenionenaktivitatsmeth. 
258, 328 

— — Zersetzung durch Erhitzen mit Ammoniumsalzen 
258, 327 

— phosphat., Best. v. F, spektralphotom. 258, 327 

— silicat., Best. v. Fe(II) u. Fe(III) 256, 383 

— — — v. Lanthanoiden in Mondproben vy. Apollo 12, 
aktivierungsanalyt. (neutronen-) 258, 328 

— — —v. Y, Eu, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb u. Lu, 
atomabsorptions-spektralphotom. 256, 382 

— silicat. u. sulfid, Best. v. Os u. Ru, colorim. 257, 305 

— sulfid., Analyse, atomabsorptions-spektralphotom., 
nach Flu8saiureaufschluB im Bombenrohr 256, 74 

— — Best. v. Hg, destillat., mit Gold-Falle 258, 327 


Mineralien — Molybdan 


— — Zersetzung durch Erhitzen mit Ammoniumsalzen 
258, 327 

— Thermoanalyse mineralischer Komponenten 255, 77 

— Ton—, Best. v. Wasser (hygroskop.-), gas-chromatog. 
252, 404 

— U-—, Best. v. Th-Spuren, spektralphotom., mit 
Arsenazo III nach Extr. mit Thenoyltrifluoraceton 
2538, 228 

— Verwend. v. LiBO,-FluBmittel zur K/Ar-Datierung 
253, 312 

Mineralische Rohstoffe, Best. v. Ge, fluorim., mit Re- 
sarzon 257, 67 

— — v. Pb, atomabsorptions-spektralphotom. 261, 119 

Mineralprodukte, Best. v. Zn, Cu, Sn u. Pb in versch. 
festen Proben, Radioisotopen-Réntgenverf. 255, 152 

Mineralsiuren, Extr. mit fliissigen Anioniten 259, 136 

— — mit Tri-n-octylamin 257, 44 

— — mit Tri-n-octyl-phosphinoxid 257, 388 

— fliichtige schwache mit oxydierender Wirkung, Nachw. 
259, 44 = 

Mitosehemmer, Best. v. Halogengehalt mit anionen- 
selektiven Membranelektroden 255, 170 

Mohren, Best. v. B, spektralphotom. 255, 304 

— — vy. Dasanit u. 3 Metaboliten, gas-chromatog. 
259, 389 

— — v. Prometryn u. Chlorpropham, diinnschicht- 
chromatog. 257, 315 

M6Bbauer-Effekt, Anwendung (Dézsi) 258, 289 [L] 

MOBbauer-Spektrometrie, s. Spektrofiuorimetrie, y- 
Strahlen Kernresonanz 

Molekulargewicht, Bestimmungsapparatur 255, 49 

— Best. v. benzolhalt. Verbindungen, UV-spektrom. 
258, 139 

— — v. org. Stoffen nach dem isopiestischen Verfahren 
254, 49 

— — zwischen 50 u. 2000, kryoskop., mittels Quarz- 
kristallthermometrie 258, 139 

— gas-chromatog. Best. nach der Dampfdruckdepressions- 
methode 260, 297 

Molekularsieb-Chromatographie, s. Chromatographie, 
Sdulen, Gel— 

Molekularsiebe, 4 A —, Herstellungskontrolle, IR- 
spektrom. 256, 43 

— 4-54, Best. v. Na, flammenphotom. 257, 68 

— — Differential-Thermoanalyse 256, 43 

— Best. v. Adsorptionseigenschaften 259, 130 

Molkeneiweif, Best. in Casein-Copracipitat oder in 
Misch. mit Milchpulver, spektralphotom., mit Nin- 
hydrinreagens 257, 312 

Molybdin, Best., atomabsorptions-spektralphotom. 
251, 57 

— — — mit flammenloser Anregung in Schutzgas- 
atmosphare 255, 39 

— — durch anod. Auflésung 256, 317 

— — durch anodische Auflésung bei konstanter Strom- 
starke unter Verwendung eines hiangenden Queck- 
silbertropfens als Elektrode 255, 393 

— — ESR-spektrom. 258, 379 

— — extr.-photom., mit 2,3-Dihydroxynaphthalin 
(Spuren) 256, 41 

— — in Alkalihydroxiden u. Ti, extr.-photom., als 
Trioxyfluoronat-Kompl. 258, 57 

— — in Bodenextr., colorim. nach Konzentrier. durch 
Mitfall. mit Cupferron in Anwesenh. v. Fe 257, 396 


Molybdan 


— — in Cr/Mo/Al-Stahl, spektralphotom., mit Resarzon 
251, 198 

— — in Cu/Mo-Erzen, Extr. mit Tributylphosphat 255, 77 

— — in Dingemitteln, atomabsorptions-spektral- 
photom. 259, 385 

— — in Eisen u. Stahl, flammenphotom. 254, 329 

— — — photom., Maskierung v. Cu u. W 254, 329 

— — in GeO,, aktivierungsanalyt. (neutronen-) unter- 
stdchiom. Extr. mit Oxin oder Kupferron im Vergl. 
256, 232 

— — in geolog. Material, extr./atomabsorptions-spektral- 
photom.-kombin. 260, 319 

— — in geologischen u. biolog. Proben, photom.- 
automat. 251, 114 

— — in hydrometallurg. Produkten, titr. (vanadotom.-) 
256, 388 

— — in Leg., roéntgenfluorescenzanalyt., mit Fest- 
detektoren nach Anregung mit y-Strahlen 259, 151 

— — in Leg. (Mehrstoff-), réntgenfluorescenzanalyt. 
251, 272 ; 

— — in Leg. u. Metallen, atomabsorptions-spektral- 
photom. 2538, 381 

— — in Pflanzen, photom., mit Toluol-3,4-dithiol 257, 163 

— — in Salzlés., katalyt. Amalgammetl. 257, 219 

— — in SchmierGlen, rontgenemissionsspektrom. 252, 406 

— — in Stahl, atomabsorptions-spektralphotom. 258, 227 

— — — extr.-photom., als Diantipyrylmethan/Brenz- 
katechin-Kompl. 257, 302 

— — — — mit N,N’-Diphenyldithiocarbamylhydroxam- 
sdure 251, 275 

— — — flammenspektralphotom. (hochfrequenz-Plasma-) 
251, 275 

— — — isotopenverdiinnungsanalyt.-massenspektrom. 
kombin. 252, 403 

— — — photom., nach Extr. mit O,0,S-Triathyldithio- 
phosphat 255, 76 

— — in Stahl u. sulfid. Erzen, photom., mit Toluol-3,4- 
dithiol 2538, 150 

— — in Suspensionen v. Molybdandisulfid in Ol, atom- 
absorptions-spektralphotom. 254, 229 

— — in Ta, spektralphotom., mit Zn-Dithiol 253, 69 

— — in UO,/SiO,-Glaskeramik, polarog. 255, 159 

— — in V,O,, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 259, 68 

— — in Wasser (Meer-), siulen-chromatog. (ionenaus- 
tausch-)-spektrophotom. 252, 46 

— — in Wasser (See-), Anreicher. an Thoriumhydroxid 
2538, 373 

— — — atomabsorptions-spektralphotom. (ug-Bereich) 
253, 308 

— — — Hisen(III)-hydroxid als Sammler 252, 46 

— — — tiipfelanalyt. (kinet.-) 253, 150 

— — in W-halt. Stahl, spektralphotom., durch Thio- 
cyanat-Extr. 252, 49 

— — kinet., unter Verwend. eines Potentiostaten 253, 300 

— — neben Al-, Cu-, Cr-, Co-, Mn-, Ni-, Sn- u. V-Best. 
in Ti-Leg., atomabsorptions-spektralphotom. 260, 67 

— — neben Al-, Ti-, V- u. Zr-Best., atomfluorescenz- 
spektrom. Untersuch. in durch Inertgas getrennten 
Distickstoffmonoxid/Acetylen-Flammen 254, 55 

— — neben Cr-Best. in Stahl, atomabsorptions-spek- 
tralphotom. mit Distickstoffmonoxid/Acetylen- 
Flamme 257, 160 

— — neben Fe- u. Sb-Best. in Ni oder U, atomabsorp- 
tions-spektralphotom. 254, 330 
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— — neben Hg(II)-, Cu- u. Cd-Best. im bindren resp. 
ternaren Gem., titr., -amperom. 257, 206 

— — neben Ru-, Pd- u. Rh-Best. in U-Leg., atomab- 
sorptionsspektralphotom. 251, 194 

— — neben Si-, Mn-, Cr-, Ti-, V- u. Ni-Best. (simultan) in 
Stahl(leg.-), spektrog. 254, 328 

— — neben V- u. Cu-Best., titr., -amperom., mit Thio- 
oxin 257, 66 

— — neben W-Best. in Silicaten, spektralphotom., nach 
Trenn. durch Anionenaustausch 255, 293 

— — — photom., als Heteropolyverb. 251, 196 

— — — spektrog., Hochfrequenzplasmabrenner 252, 49 

— — neben Zr-, Ti-, W- u. Nb-Best., siulen-chromatog. 
(ionenaustausch-) 255, 226 

— — photom., mit Brompyrogallolrot 256, 51 

— — — m. H. des MoS,?--Ions 257, 116 [Or] 

— — — nach Extr. mit Mono-2-athylhexylphosphor- 
sdure 253, 219 

— — polarim. 252, 35 

— — spektralphotom., mit Gallein u. Cetyltrimety]- 
ammoniumbromid 255, 60 

— — — mit 3-Hydroxy-1,3-diphenyltriazin 254, 140 

— — — mit Phenylfluoron 255, 236 

— — — mit 5-tert.-Octylpyrogallol 256, 222 

— — titr. (fallungs-)-amperom., mit Oxin in Gegenw. v. 
DCTA 259, 348 [Or] 

— — titr., -potentiom. 251, 44 

— — v. Al, spektralphotom., mit Brenzcatechinviolett 
259, 64 

— — v. C-Spuren 255, 150 

— — v. Ca neben Alkalimetallen, Al u. Si, atomab- 
sorptions-spektralphotom. 258, 180 [Or] 

— —v. Cou. Zn in hochreinem metall.—, atomab- 
sorptions-spektralphotom., nach extr. Abtrenn. 2538, 311 

— — v. Fe, Ni, Co, Mn u. Cr, atomabsorptions-spek- 
tralphotom. 259, 337 [Or] 

— — v. Mn, Cu, Ni, W u. Na, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-), mittels einer einzigen Bestrahlung 256, 72 

— — v. Mn., Zn-, Cd-, Cu-, Ag-, Hg- u. Co-Beimeng., 
aktivierungsanalyt., -verdrangungs-chromatog. 258, 70 

— — vy. Pd, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 256, 72 

— — v. Re, atomabsorptions-spektralphotom. 259, 65 

— — — in Mo-Konzentraten, diinnschicht-chromatog., in 
Losungen v. Alkalien 258, 331 

— — v.S8, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 257, 230 

— — y. Ti-Spuren, spektralphotom., mit Diantipyryl- 
methan nach Extr. des Titan/Kupferronkompl. 254, 327 

— — v. W, spektrog. sowie spektrochem. 257, 382 

— — v. W-Spuren, réntgenfluorescenzanalyt. 253, 227 

— Extraktionsmeth. 258, 57 

— Extr. mit Alkalithiocyanat u. Furfurylaldehyd aus 
saurer Lés. 254, 380 

— — mit Triisooctylamin in Toluol u. 1,2-Dichloraéthan 
253, 149 

— halt. Material, Best. v. W als Hauptbestandteil, 
isotopenverdiinnungsanalyt., mit Toluol-3,4-dithiol 
2538, 229 

— Komplexe mit Carboxy-deriv. des Phenylfluorons 
257, 201 

— massenspektrom. Isotopenanalyse 258, 380 

— Nachw., Tipfeltest 259, 51 

— Nb/W/Zr-Gem., Trenn., saulen-chromatog. (ver- 
teilungs-) 257, 55 

— Trenn. v. Kernspaltprodukten, extr. 253, 76 
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Molybdin, Trenn. (Forts.) 

— — v. Re aus ihren Disulfiden, elektrolyt. 253, 229 

— — — siulen-chromatog., an Silicagel 257, 366 

— — y. Re u. anderen Ionen, elektrolyt. 254, 66 

— — y. verwandten Metallen, siulen-chromatog. 
(ionenaustausch-) 255, 226 

— — vy. W, extr., als N-Benzoy]-phenylhydroxylamin- 
oder Kupferron-Kompl. 251, 272 

Molybdin-99, Trenn. v. Spaltprodukten 260, 320 

— — vy. %mT¢, extr., mit Isobutylmethylketon 256. 54 

Molybdin(V), Bildung der blauen Phosphormolybdin- 
siure ohne Gegenw. v. Reduktionsmittel 257, 57 

— Best., titr. (redox.), mit Dichromat gegen Triphenyl- 
methanfarbstoffe 254, 110 [Or] 

— — titr. (redox-), -potentiom., mit Kaliumchlorat 
254, 366 [Or] 

— Extr. mit 0,0,S-Tripropyldithiophosphat aus salz- 
saurer Lés. 258, 149 

Molybdin(V1), Best., colorim., mit Thioglykolat nach 
Extr. mit langkettigem Amin 257, 150 

— — fluorim., mit 8-Hydroxychinolin u. Tetrapheny]l- 
bornatrium 257, 56 

— — in Molybdanglanz, gravim., mit Salicylhydroxam- 
sdure 254, 365 [Or] 

— — in Stahl, coulom.-titr., mit Sn(II) u. biamperom. 
Indikation 2538, 382 

— — katalyt.-polarog. 251, 326 

— — neben Fe(III)- u. V(V)-Best. in Gegenw. v, anderen 
Jonen, spektralphotom., mit 1-(2-Carboxy-4-sulfonato- 
phenyl)-3-hydroxy-3-phenyltriazin 255, 238 

— — neben Re(III)- u. V(V)-Best., elektrophoret. 
(papier-) 258, 229 

— — neben V(V)- u. W(VI)-Best. in ihrem Gem., saiulen- 

. chromatog. (anionenaustausch-)-spektralphotom. 259, 51 

— — photom., mit Magneson IREA nach Extr. in 
Isoamylacetat 256, 229 

— — titr., -amperom., mit Lés. v. Chrom(II)- u. 
Vanadium(II)-salzen, vergl. Beurteil. v. Elektroden 
255, 235 

— — titr. (komplexom.-) 254, 312 

— — titr. (redox-), -potentiom., mit H,O, im UberschuB 
254, 306 

— Extr. mit p-Methoxybenzthiohydroxamsaure aus 
salzsaurer Los. in Chloroform 259, 234 

— Kompl. mit 0,0’-Dihydroxyazo-verb., Wechselwirk. 
in Gegenw. v. Hydroxylamin 259, 310 

— — mit DTPE sowie TTHE, Stabilitatskonstanten 
257, 150 

— Nachw. neben Re(VII)- u. W(VI)-Nachw., diinn- 
schicht-chromatog. 252, 38 

— — neben Se(IV)-, Te(IV)- u. V(V)- Nachw. in 
quatern. Misch., diinnschicht-chromatog., mit 
Kaliumthiocarbonat 254, 63 

— Reduktion zu Mo(V) oder Mo(III) in schwach saurem 
Medium zu Untersuchungen v. Molybdanblau 259, 52 

— Trenn. v. Re, extr., als Phosphomolybdat mit Isoamyl- 
acetat 257, 159 

Molybdin(IV)-fluorid, Trenn. v. UF, an Natriumfluorid 
im Rahmen der trockenen Wiederaufarbeitung 
thoriumhaltiger Kernbrennstoffe 255, 159 

Molybdinglanz, Best. v. Cu-Spuren, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-), zerstorungsfrei 255, 152 

— — v. Mo(VI), gravim., mit Salicylhydroxamsaure 
254, 365 [Or] 


Molybdin — Monosaccharide 


— — v. Re, réntgenfluorescenzspektrom. 2538, 74 

— — y. Re- u. anderen Spuren-Elementen, akti- 
vierungsanalyt. (neutronen-) 255, 156 

— ReS,-Gem., Trenn. v. Re u. Mo, elektrolyt. 253, 229 

Molybdankieselsiure, Extr. mit Triisooctylaminnitrat in 

Dichloro-1,2-athan, Natur der Gleichgewichte u. 

analyt. Anwendung 256, 51 

Molybdinoxide, Best. in ihren Gemischen u. Verbin- 

dungen 254, 312 

— — y. Cu-, Ni-, Cr- u. Si-Spuren, colorim. 256, 232 

Molybdinverbindungen, Best., rontgenphotoelektronen- 

spektrosk. 260, 55 

Molybdat, Nachw. neben ReO,-- u. SeO,?--Nachw., 

dinnschicht-chromatog., auf Silicagel 257, 366 

Molybdatokieselsiiure, Best., titr., -potentiom. 257, 53 

— spektralphotom. Untersuch. der Bildung u. Reduk- 
tion v. — 255, 58 

— Wechselwirk. mit Tributylphosphat 259, 307 

Molybdatophosphorséure, Adsorption an Dextran-Gel- 
Kolonnen 259, 308 i 

— polarog. Verhalten in org. Lésungsmitteln 
260, 185 [Or] 

— Wechselwirk. mit Tributalphosphat 259, 307 

Monazit, Best. v. Eu 258, 325 

— — v. Th, SE u. U, elektrophoret. (papier-)-photom. 
253, 385 

— — v. U, polarog. 258, 395 

— —v. Y u. Pb, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
258, 147 

— — v. Zr, ringofenmeth.-fluorim. mit Quercetin 259, 327 

— Trenn. der Hauptbestandteile, siulen-chromatog. 
(anionenaustausch-) 252, 50 

Mondproben, Analyse 252, 403 

— Apollo 11- u. 12—, Best. v. Be, gas-chromatog., mit 
ECD, nach Extr. als Trifluoracetylacetonat in Benzol 
260, 159 

— — Untersuchung auf Aminosduren 260, 70 

— Best. v.42 Elementen, aktivierungsanalyt. (neutronen-), 
Arbeitsschema 259, 153 

— — v. Lanthanoiden in Proben v. Apollo 12, akti- 
vierungsanalyt. 258, 328 

Mondlandschaft, Chemismus u. Entstehungsgeschichte 
259, 209 

Monetit, Brushit-Gemisch, Analyse, thermogravim. 252, 50 

Monoamin-Oxydase, Aktivititsbest. amperom. (differen- 
tial-), mit rohrenférmigen Kohlenstoffelektroden 
2538, 253 

— Best., fluorim. 252, 79 

— — fluorim., u. Anwend. v. — 255, 94 

— —radiom. 258, 336 

— — spektralphotom, 258, 336 

— — — mit 2,4,6-Trinitrobenzol-1-sulfonsiure 258, 176 

Monocrotophos[Dimethyl-(2-methylearbamoyl-1-methyl- 
vinyl) -phosphat], Best., colorim. 260, 78 

Monolinuron[3-(4-Chlor-phenyl)-1-methoxy-1-methyl- 
harnstoff], Best., photom. 252, 409 

Monosaccharide, Analyse, gas-chromatog. (isotherm-) 
255, 399 

— — — 256, 60 

— Best., diinnschicht-chromatog.-densitom., mit 
Polaroid-Projektionsfilm 256, 293 

— — in Blut, gas-chromatog. 258, 405 

— — in Zuckerrohrsaft, gas-chromatog. als trimethyl- 
silylierte Deriv. 256, 331 


Monosaccharide — Myristyl-dimethylbenzylammoniumchlorid 


— — titr. (redox-), mit Permanganat im UberschuB 
257, 376 

— @C-mark., enzymat. Best. der radiochem. Reinheit 
2538, 61 

— Nachw. in Gerstenkérnern, diinnschicht-chromatog. 
2538, 235 

— — neben Di- u. Trisacchariden-Nachw., ionenaus- 
tausch-chromatog. 253, 329 

— — — saulen-chromatog. (zentrifugal-), in Mikro- 
Silicagelteilchen-Fillungen 260, 313 

— — neben Oligosacchariden-Nachw., diinnschicht- 
chromatog., verbesserte Methode 260, 314 

— — v. Triosen, diinnschicht-chromatog., mit fluorim. 
Auswert. 253, 369 

— neutrale, gas-chromatog. Untersuch. der Saurestabi- 
litat in bezug auf die Analyse v. Zuckerkomponenten 
in Polysacchariden 254, 395 

— Trenn., diinnschicht-chromatog. 255, 398 

Monuron[8-(4-Chlor-pheny]) -1,1-dimethylharnstoff], 
Best., titr., -amperom. 255, 201 [Or] i 

Morin, s. 3,5,7,2’,4’-Pentahydroxybenzophenon 

Morphaktine, Analyse, TAS-Verf., diinnschicht-chro- 
matog. 251, 216 

Morphin, Best. in Arzneimitteln, photom. 259, 167 

— — in Harn, gas-chromatog. 251, 345 

— — in Harn, Plasma u. Gewebe, fluorim., halbautomat. 
257, 416 

— — in Opium, Gemeinschaftsuntersuchung 256, 149 

— — in Plasma u. Cerebrospinalflissigkeit, gas-chromatog. 
2538, 414 

— — photom., durch Redukt. des Kristallviolett- 
SbCl,-Kompl. 255, 223 

— — spektralphotofluorim. 251, 288 

— Deriv., Best. in Arzneimitteln, photom. 259, 167 

— — — in biolog. Material, radiomark. 256, 254 

— Diacetyl—, Best. in Diacetylmorphinproben 256, 149 

— Nachw., diinnschicht-chromatog. 260, 31 [Or] 

— — — an CaCO, als Sorptionsmittel 259, 398 

— — — mittels Jodbedampfung 260, 169 

— — in Blut, Harn u. Lebergewebe, papier-chromatog. 
(umkehrphasen-) bei erhéhter Temperatur 2538, 94 

— — neben Polamidon-Nachw. in Harn, extr.,/diinn- 
schicht-/gas-chromatog.-kombin. 260, 336 

— polarog. Oxydat. an der Platinelektrode 258, 252 

Morphinane, Nachw., diinnschicht-chromatog., an CaCO 
als Sorptionsmittel 259, 398 

Morpholin, Best. in Citrusfruchtschalen, spektralphotom. 
2538, 397 

— morpholin-N-dithiocarbonsaures—, als Reagens in der 
quantit. Analyse. VI. Spektralphotometrische Best. 
kleiner Goldmengen 258, 210 

Most, Trauben—, v. Captafol u. Folpet, gas-chromatog. 
258, 275 [Or] 

Motorkraftstoffe, Best. v. Weichmachern u. Stabili- 
satoren in Zweikomponenten-Treibstoffen, gas- 
chromatog. 251, 141 

— Identifiz. v. Frostschutzmitteln, IR-spektrosk. 

254, 85 

Motorreinigungsmittel, Diesel—, Best. v. Chlorkohlen- 
wasserstoffen, Wasser u. Kresolséuren (simultan), 
gas-chromatog. 259, 243 

Muconsiure, «,«’-Dimethyl— Isomere, Trenn. u. Best. 
256, 326 

Mucopolysaccharide, Best., colorim. 2538, 161 
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— — neben Gangliosiden- u. Glykoproteiden-Best. in 
Gehirngewebe 260, 410 

— — v. SO,?-, spektralphotom. (indirekt-) 259, 169 

— Nachw. v. Chondroitinsulfat A, B, C u. Kerato- 
sulfat, diinnschicht-chromatog. 259, 414 

— saure, Best. der Molekulargewichtsverteilung durch 
Sephadex-Gelfiltration 254, 174 

— — — in Gewebe 251, 352 

— saure Gluco-Deriv., Best. v. SO,2-, elektrophoret., 
mit HCl 258, 408 

— Trenn., elektrophoret. (acrylamidgel-) 254, 174 

— — sdulen-chromatog. 258, 413 

Mucopolysaccharidose, Best. in Harn 256, 168 

Mucopolysaccharidsiuren, radioakt., Best. 251, 210 

Mucoprotein, gas-chromatog. Charakterisierung u. Best. 
v. — aus Magenschleimhaut 256, 143 

Mill, gas-chromatog. Analyse v. fliissigen Kondensaten 
258, 333 

Miinzen, Aktivierungsanalyse 254, 132 


Muraminsiure, Best. v. —, Ornithin u. Diaminopimelin- 
sdure wahrend der automat. Aminosdureanalyse 
255, 324 


Muskatpulver, Extr. leichter Schmutzteilchen, Gemein- 
schaftsuntersuch. 260, 85 

Muskeln, Best. v. Mg, atomabsorptions-spektralphotom. 
255, 241 

Mutterkorn-Alkaloide, s. Secale Cornutum 

Mycobactine, KMR-spektrom. Identifizierung 254, 412 

Mycodifol, Wirkstoffriickstandsbest. in Traubenmost, 
Wein u. Weintrauben, gas-chromatog. 253, 275 [Or] 

Mycophenolsaure, Nachw. neben Athyl- u. Methyl- 
mycophenolat, diinnschicht-chromatog. 258, 93 

Mycotoxine, Best. v. Altenuene, Alternariol u. Alter- 
nariolmonomethylather, gas-chromatog. u. dinn- 
schicht-chromatog. 260, 414 

— — vy. Kojisaure, Terrein u. Terreinsaure, gas-chro- 
matog. 256, 252 

— Nachw., diinnschicht-chromatog. 252, 415 

— — in Getreidearten, extr., diinnschicht-chromatog. 
257, 399 

— tremorgene, v. penicillium palitans NRRL 3468, Best., 
colorim. 257, 318 

Myelinproteine, Molekulargewichtsbest. v. bas. — 255, 246 

Myeloperoxydase, Best., photom., mit p-Phenylendiamin 
257, 414 

Myoglobin, Best., isoelektrofokussierungsmeth. 260, 124 
[Or] 

— Oxy- u. Met—, Trenn., séulen-chromatog., auf 
DEAE-Cellulose 260, 415 

Myosin, Aggregations- u. Abbauprodukte, Nachw., 
elektrophoret. (acrylamidgel-) 252, 71 

— Elektrofokussierung in verdiinntem Polyacryl- 
amidgel 259, 81 

— isoelektr. Fokussierung v. S-6-(4-Pyridyl-athyl)- 
L-Cystein-Myosin-Komponenten an Polyacrylamidgel 
260, 92 

—u. Deriv., Trenn., elektrophoret. (disk-), auf ver- 
diinnten Polyacrylamidgelen 254, 172 

Myosin B, gleichzeitige Mess. v. ATP-ase u. Fallung v. 
— 251, 342 1 

Myosmin, Best. mit o-Aminobenzaldehyd 255, 301 

Myristyl-dimethylbenzylammoniumehlorid, Best. der 
kritischen Micellen-Konzentration, titr.-spektral- 
photom., mit Hosin 259, 163 
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NADH-Methimoglobin-Reduktase, Best., halbautomat. 
260, 419 
Nigel, Best. v. As in menschl. —, aktivierungsanalyt. 
2538, 401 
Naja naja atra, Giftfraktionen, chromatog. Auftrenn. 
mittels Sulfoathyl-Sephadex 258, 255 
Nalidixinsiure, Best. in Gewebe v. Kiicken, spektro- 
fluorim. 256, 332 
Naphthacen, Best., fluorim., mittels sensibilis. Lumines- 
cenz auf Filterpapier 255, 144 
Naphthalin, Adsorption an der Grenzflache Quecksilber- 
lés. 254, 136 
— Best. v. — KW-Stoffen mit Bestandteilen v. Athylen- 
~ abkémmlingen in brennbaren Gasen 256, 66 
— 1,4-Dihydroxy—, Best., potentiom., durch Oxydat. 
mit Co(III)-acetat 260, 315 
— gem. mit Anthracen u. Chrysen, Trenn., gas- 
chromatog., mit Wasserdampf als Tragergas 268, 77 
— 2-Isopropyl—, Oxydationsprodukte, Best., polarog. 
256, 236 
— Trenn. v. Phenanthren u. Chrysen, Sublimations- 
verf. 251, 126 
Naphthaline, C,,-Alkyl—, Best. in aromat. Fraktionen, 
gas-chromatog. 254, 396 
— 1,6-, 2,3- u. 2,7-Dihydroxy — im Gem., Trenn., 
diinnschicht-chromatog., an Silicagel-Adsorbentien 
versch. mikroporéser Strukturen 254, 80 
— 2,7-Dihydroxy-brom—, Papier-Chromatog. 255, 165 
— isomere Diamino-, Dihydroxy- u. Aminohydroxy—, 
massenspektrom. Verhalten der Trimethylsilyl-Deriv. 
259, 148 
— isomere Methylathyl—, Best. in Erdélfraktionen, 
gas-chromatog.-spektrom. 255, 409 
— papier-chromatog. Trenn. u. Identifiz. unter Verwend. 
eines Referenzsystems 255, 96 
— UV-spektralphotom. Verhalten im HinfluB der 
Substitution u. der Lésungsmittel 259, 394 
Naphthalinessigsdure, Best. in Apfeln u. Kartoffeln, 
UV-spektralphotom. 254, 147 
Naphthalinmonosulfonsiuren, Trenn., siulen-chromatog., 
an modifiz. Silicagel 253, 287 
Naphthalinsulfonséure, 1-(2-Hydroxy-1-naphthylazo)-2- 
—, Best. in D- u. C-Rot Nr. 12, diinnschicht- 
chromatog.-spektralphotom. 256, 239 
— 2-(2-Hydroxy-1-naphthylazo)-6- —, Best. in Farb- 
stoffen D u. C-Rot Nr. 10, 11, 12 u. 13 255, 415 
-Naphthalinsulfonséure, Kondensationsprodukte mit 
Formaldehyd, Trenn., siulen-chromatog. (aussalz-) 
258, 79 
Naphthochinone, Best. in Blut, Plasma u. wiBr. Lés., 
photom. 255, 172 
Naphthol, 1- u. 2- —, diinnschicht-chromatog. Trenn. 
der Kondensationsprodukte des o-, m- u. p-Kresols, 
Phenols (p-Benzochinons) u. des — mit 1-Phenyl-2,3- 
dimethyl-4-aminopyrazolon-(5) 255, 144 
— — dimnschicht- oder papier-chromatog., Trenn. als 
Kupplungsprodukte mit diazotiertem Anilin 254, 81 
— — isomere Kresole u. Phenol im Gem., Trenn., 
dinnschicht-chromatog., als Kupplungsprodukte mit 
1-Phenyl-2,3-dimethyl-4-amino-pyrazolon-(5) 
258, 162 


NADH-Methimoglobin-Reduktase — Natrium 


— — —,0-, m- u. p-Kresol, Phenol, 3,4-, 3,5- u. 2,5- 
Dimethylphenol im Gemisch, Trenn., diinnschicht- 
chromatog., als Kupplungsprodukte mit diazo- 
tiertem 4-Benzoyl-amino-2,5-didthoxyanilin (Echt- 
blausalz BB) 2538, 38 [Or] 

— — Nachw. neben m- u. P-Kresol-, 3,4- u. 3,5-Di- 
methylphenol-Nachw., diinnschicht-chromatog. 

256, 367 

— — —u. Trenn., papier- u. dinnschicht-chromat. mit 
Echtrotsalz AL 251, 76 

1-Naphthol, Best., diinnschicht-chromatog.-fluorim. 
254, 271 [Or] 

— 2-Nitroso—, Trenn. v. 1-Nitroso-naphthol(2), saulen- 
chromatog. (ligandenaustausch-) 260, 62 

2-Naphthol, 1-[4-(2,5-Dimethoxyphenylazo)-2,5-Dime- 
thoxyphenylazo]- — u. 1,1’-(2,2’,5,5’-Tetramethoxy- 
4,4’-biphenylenbisazo)-di- —, Best. in Citrus-Rot Nr. 2, 
dinnschicht-chromatog.-spektralphotom. 257, 169 

— Nachw. in Wasser (Oberflachen- u. Grund-), diinn- 
schicht-chromatog. 253, 309 

— 1-Nitroso—, Trenn. v. 2-Nitroso-naphthol(1), séulen- 
chromatog. (ligandenaustausch-) 260, 62 

Naphthol-(2)-disulfonsduren, Trenn., chromatog. (aus- 
salz-) 254, 397 

Naphthol-(2)-sulfonsiure-(6), Na-Salz, Best. in Lebens- 
mittelfarbstoffen, diinnschicht-chromatog.-spektral- 
photom. 251, 150 

2-Naphthoxyessigsiure, Best., spektrofluorim. 254, 401 

Naphthylamidasen, Best., spektralphotom. 259, 95 

1-Naphthylamin, Best. in Zigarettenrauch 252, 61 

— — vy. 2-Naphthylamin 251, 399 

2-Naphthylamin, Best. in 1-Napthylamin in niedrigen 
Konzentrationen 251, 399 

— — in Zigarettenrauch 252, 61 

Naphthylaminsulfonsiuren, N-Carboxyalkylderivate, als 
Metallfluorescenzindicatoren 251, 265 

Naphthyldihydrogenphosphate, Best., titr., -potentiom. 
253, 63 

Napthylendiamin- (2,3), zur Best. v. NO,~, spektral- 
photom., oder fluorim. 255, 59 

Naphthylester, Carbonsauren—, Best., titr.,-potentiom., 
nichtwaBr. 2538, 63 

2-Naphthyl-8-Galaktosidase, Best., fluorim. 260, 419 

Naphthylhydrogensulfate, Best., titr.,-potentiom. 258, 63 

1,5-Naphthyridin, Reaktionen mit Platinmetallen u. 
Gold, mikroskop. Untersuch. 257, 60 

Narcotica, Best. in Harn 251, 223 

— Extraktion aus Harn bei DrogenmiSbrauch 260, 335 

— fluorim. Merkmale einiger — 260, 89 

— Nachw., diinnschicht-chromatog. 251, 284 

— — — mit FlieBmittelgemischen aus isobaren Kompo- 
nenten 256, 362 [Or] 

— — in Harn, Dole-Technik 255, 330 

— — — dinnschicht-chromatog. 251, 345 

— — — extr., diinnschicht-chromatog. 260, 336 

Narcotin, Best. in Hustenpraparaten, siulen-chro- 
matog. (verteilungs-)-UV-spektralphotom. 258, 91 

— — spektralphotofluorim. 251, 288 

Natrium, Analyse, Trockenbox, Bau u. Arbeitsweise 
258, 46 

— Best., aktivierungsanalyt. (neutronen-), Abtrennung 
durch Antimon(V)aquoxid 260, 393 


Natrium 


— — atomabsorptions-spektralphotom., mit flammen- 
loser Anregung in Schutzgasatmosphiare 255, 39 

— — elektrodenionensensitiv 258, 316 

— — flammenphotom., durch Verwend. einer geheizten 
Atomisierungskammer 251, 45 

— — in Acrylfasern, flammenphotom., AufschluB durch 
Hochfrequenzveraschung bei niedriger Temperatur im 
Vergl. mit anderen Methoden der Oxydation org. 
Proben 252, 408 

— — in Al, réntgenfluorescenzspektrom. 254, 325 

— — in Al,O,, emissionsspektrosk. 256, 384 

— — — flammenphotom., nach SchmelzaufschluB mit 
Calciummetaborat 258, 326 

— — in Albuminlés., elektrodenionenspez. 251, 332 

— — in Gesteinen (ultrabasischen-), aktivierungs- 
analyt. (neutronen-) 259, 152 

— — in Harn, Anpassung der Methode nach Noyons 
254, 163 

— — in K-Salzen u. Glas, siulen-chromatog. (thermo- 
detektor-) 251, 121 

— — in klinischen Proben, mit natriumempfindlicher 
Glaselektrode 255, 320 

— — in Milch, flammenphotom. 255, 303 

— — in Molekularsieben v. 4-5A, flammehphotom. 
257, 68 

— — in Natriumamalgam, thermo-elektr. Potentialmess. 
256, 340 [Or] 

— — in org. Salzen, titr., -turbidim., in 4thanol. Medium 
257, 48 

— — in P-org. Verb., aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
257, 70 

— — in Pflanzenblattgewebe 255, 300 

— — in Phosphatiden, atomabsorptions-spektral- 
photom. 253, 90 

— — in Plasma u. Serum, automat., mit ,, Vickers 
Multichannel 300° 252, 241 [Or] 

— — in ,,Ringer-Lésungen“, atomabsorptions-spektral- 
photom. 259, 164 

— — in Schneeschichten (arktischen- u. antarktischen-), 
aktivierungsanalyt. (neutronen-), u. atomabsorptions- 
spektralphotom. im Vergl. 253, 222 

— — in Serum, Qualitétskontrolle m. H. des tag]. 
Mittelwertes 257, 321 

— — in Silicaten, atomabsorptions-spektralphotom. 
255, 154 

— — in Sojabohnendl, flammenphotom. 254, 148 

— — in Wasser (hochreinem Kesselspeise-) mit natrium- 
empfindl. Glaselektrode 251, 191 

— — in Zellkernen v. Wassermolch-Hiern, aktivierungs- 
analyt. (neutronen-) 260, 171 

— — neben Athanol-, Glucose- u. K-Best., in Plasma, 
automat. kontinuierl. 256, 241 

— — neben Au-, Br-, Mn-, Ta- u. W-Best. (simultan) 
in Textilgewebe, aktivierungsanalyt. (neutronen-), 
mittels Ge/Li-Detektor 259, 71 

— — neben Ca-, Cl- u. Mg-Best. (simultan) in Knochen 
v. Ratten, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 259, 400 

— — neben Ca-, Mg-, K- u. Cl--Best. in biolog. Proben, 
flammenspektralphotom. (ultramikro) 259, 168 

— — neben Cu-, Mn- u. Zn-Best. in pflanzl. Material, 
aktivierungsanalyt. (neutronen-) 257, 233 

— — neben K-Best. in Bier, flammenphotom. 256, 86 

— — — in Blut, Plasma u. Serum, potentiom. (direkt-) 
259, 168 
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— — — in Erythrocyten, flammenphotom. 259, 399 

— — — in Erythrocyten u. Gesamtblut, flammen- 
photom. 258, 322 

— — — in Futtermitteln, atomabsorptions-spektral- 
photom. u. flammen-emissions-spektralphotom. im 
Vergl. 257, 399 

— — — in Gesteinen, atomabsorptions-spektralphotom., 
nach ionenaustausch-chromatog. Abtrenn. 256, 230 

— — neben K- u. Ca-Best. in Harn, flammenphotom. 
256, 151 

— — neben K- u. Li-Best. (simultan), titr., -amperom., 
mit Kupfer-Indicatorelektrode in Isopropanol 
258, 219 

— — neben K-, Mg- u. Ca-Best. in biolog. Material, 
atomabsorptions-spektralphotom., nach Veraschung 
durch elektr. aktivierten Sauerstoff 259, 77 

—--- u. flammenemissions-spektralphotom., 
Aspekte der Methodik u. der Instrumentation 
259, 77 

— — neben K-, Mg-, Ca-, Cu- u. Fe-Best. in Milch, 
atomabsorptions-spektralphotom. 259, 391 

— — neben Li- u. K-Best. in Gesteinen, flammen- 
spektralphotom., mit laminar stroémender Distick- 
stoffmonoxid/Acetylen-Flamme 258, 325 

— — neben Mg-Best. in Bentonit, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 256, 72 

— — neben Mn-, Cu-, Ni- u. W-Best. in Mo, akti- 
vierungsanalyt. (neutronen-), mittels einer einzigen 
Bestrahlung 256, 72 

— — potentiom., mit selektiver Glaselektrode 257, 202 

— — radiom., durch die Methode der Riickdiffusion v. 
B-Strahlern 251, 309 

— — réntgenanalyt. (Spuren) 261, 45 

— — spektralphotom. 259, 302 

— — titr. (fallungs-), als Uranyl-kobalt-natrium-acetat 
257, 202 

— — titr. (komplexom.-) 254, 211 

— — titr., -konduktom. (ultramikro) 252, 24 

— — y. B-Spuren, séiulen-chromatog. (ionenaustausch-) 
in bas. Medien u. photom. Auswert. 256, 374 

— —v. Ba u. Ca im ppm-Bereich, réntgenfluorescenz- 
spektrom., nach chem. Anreicher. 256, 337 [Or] 

— — v. C mit oxydierendem saurem Zuschlag 2538, 66 

— — vy. Cl, UV-spektralphotom., nach anionenaustausch- 
chromatog. Trenn. in Natriumhydroxidlés. 254, 332 

— — v. O, aktivierungsanalyt. (photonen-) 252, 47 

— — — — (protonen-) 259, 151 

— — — in hochreinem —, aktivierungsanalyt. (y- 
photonen-), zerstérungsfrei 256, 69 

— —v. 0, N u. C, aktivierungsanalyt. (y-), Proben- 
reinigung v. Oberflachenverunreinigungen 260, 158 

— — vy. U-Spuren, destillat. (vakuum.-)-isotopenver- 
diinnungsanalyt. oder spektralphotom. 260, 66 

— Messung in Nierenschnitten mit der Mikrosonde 
260, 89 

— Nachw. neben K-, Ca- u. Mg-Nachw. in Ton u. Ton- 
produkten, chromatog. Meth. 251, 115 

— Nickelate, thermogravim. u. differentialthermoanalyt. 
Untersuch. 255, 239 

— Reagentien 251, 309 

— Reinigungsverfahren 259, 375 

— selektive Elektrode, Ansprechverm6ogen im sauren u. 
alkal. Medium 256, 142 

— spezif. Elektroden, Selektivitatskoeffizienten 259, 138 
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Natrium (Forts.) 

— Trenn. v. Cs, siulen-chromatog. Verhalten an anorg. 
Tonenaustauschern in salzsaurem Medium 268, 219 

— — vy. K, saulen- oder papier-chromatog. (ionenaus- 
tausch-), auf Cellulosephosphat 255, 389 

Natriumacetat, Best.in Ton/NaOH-Gem. 258, 228 

— — neben Pyridin-Best. im binaren Gem., titr.- 
thermom. 259, 298 

— EinfluB der Matrix auf die Laserinduzierte Spektral- 
emission v. Mg u. Ag 265, 255 

Natriumaluminat, Best. v. Al u. Hydroxid, spektral- 
photom., halbautomat. 252, 405 

Natriumamalgam, Best., v. Na, thermo-elektr. Potential- 
mess. 256, 340 [Or] 

Natriumborhydrid, Best., titr., durch Oxydat. mit 
Chloramin T 260, 144 

Natrium-butyl, Best. in Gegenw. v. Alkoxiden 255, 396 

Natriumearbonat, H,BO,-Mischung, Untersuch. des re- 
aktiven Verhaltens, thermogravim., differential- 
analyt. u. IR-spektrog. 254, 334 

Natriumchlorid, Best. in Fleisch, Fisch u. Kase 264, 151 

— — — titr. Gemeinschaftsuntersuchung mit QUANTAB- 
Chlorid-Titrator 259, 248 

— — in Gemiise aus Bichsen, titr.-potentiom. 258, 239 

— — v. Mg, photom., mit Thymolphthalexon 258, 221 

— — vy. Mn(II), extr.-spektralphotom., mit Dithizon 
259, 311 

— — vy. Spurenverunreinigungen in — pulvern u. 
—einkristallen 256, 76 

— — — zweiwertige Kationen, atomabsorptions-spek- 
tralphotom. 256, 76 

— waBr. Lés., Best. v. Ca u. OH- (simultan), titr. 
(acidim.-)-potentiom. 251, 299 [Or] 

Natriumchlorid-Einkristalle, als Urtitersubstanz fur die 
Argentometrie, coulom. Untersuch. 259, 299 

— Cd-gedopte, Spurenanalyse, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-), Verwendung der Matrix als Standard 
259, 34 

Natriumchromat, Best., 6-Strahlen-Reflexion 251, 279 

Natriumdichromat, Best., 6-Strahlen-Reflexion 251, 279 

Natriumhydrosulfid, Best. v. Cu, katalyt. Reaktion 
Hydrochinon-Pyridin-Wasserstoffperoxid 260, 395 

Natriumhydroxid, Analyse, spektrochem. 254, 332 

— spektrog., im Wechselstrombogen mit der Meth. eines 
einzigen Zusatzes 253, 76 

— Best. neben Natriumphosphat-Best., titr., -konduk- 
tom. 257, 307 

— — v. B-Spuren, séulen-chromatog. (ionenaustausch-) 
in bas. Medien u. photom. Auswert. 256, 374 

— — v. Cl, UV-spektralphotom., nach anionenaustausch- 
chromatog. Trenn. in Natriumhydroxidlés. 254, 332 

— — v. Hg-Spuren, photom., oder aktivierungsanalyt. 
255, 14 [Or] 

— — v. Spurenbeimengungen, spektrog., nach extr. 
Konzentrier. 257, 68 

— — vy. Zn-Spuren, voltamm., auf einem am Silber- 
kontakt hangenden Quecksilbertropfen 257, 389 

Natriumjodid, Best. in pharmazeut. Produkten, titr., 
mit N-Bromsuccinimid 252, 37 

— — v. Li-, K-, Rb- u. Cs-Spuren, flammenphotom., 
Spurenkonzentrier. m. H. der gerichteten Kristalli- 
sation der Schmelze 257, 385 

Natriummercaptobenzthiazol, Best. in korrosionsge- 
schiitzten Glykolprodukten 251, 141 


Natrium — Neodym-148 


Natriumnitrat, Best. in NaNO,, elektrodenionenselektiv 
255, 408 

Natriumnitrit, Best. in Kiihlschmiermitteln (mineral- 
élfreien-) fiir die spanabhebende Metallbearbeitung, 
titr., oder photom. 256, 130 [Or] 

— — v. NaNO,, elektrodenionenselektiv 255, 408 

Natriumoxid, Best. in Alkalisalzen (geschmolzenen-), 
coulom.-titr., Indicatorelektrode 255, 225 

— — in NaH/Na,O/Na,CO,/NaOH-System, manom. 
256, 300 

— — in Zement u. seinen Rohprodukten, rontgen- 
fluorescenzspektrom. 263, 77 

Natriumperchlorat, Verteilungsverhaltnis v. Na in einigen 
polaren Lésungsmitteln 258, 227 

Natriumperoxid, Einwirk. auf HgO 2538, 212 

Natriumphosphat, Best. neben NaOH-Best., titr.,- 
konduktom. 257, 307 

— tert., Best. des Verhaltnisses u. Genauigk. der Ge- 
haltsbest. v. Phase I, Natriumtrimetaphosphat u. 
Natriumpyrophosphat mittels dés IR, 10-Spektro- 
photometers 255, 296 

Natriumsalze, Best. v. Cu(I1)-Spuren, kinet.-spektral- 
photom. 256, 233 

— — v. Metallionenspuren, séulen-chromatog., auf 
Chitosan 255, 405 

Natriumsulfat, Best., [R-spektralphotom. 257, 146 

—- Einflu8 der Matrix auf die Laserinduzierte Spektral- 
emission v. Mg u. Ag 255, 255 

Natriumsulfid, Best. neben Cyanid- u. Thioharnstoff- 
Best. 251, 125 

Natriumthiosulfat, Best., titr., mit Phenothiazon-3 

254, 138 

Natulan s. Procarbazinehydrochlorid 

Naturstoffe, Analyse, massenspektrom. 254, 156 

Nebennierensteroide, Trenn., sdulen-chromatog., an 

Kieselsfiure-Saulen 255, 332 

Neodym, Best., aktivierungsanalyt. (photonen-) 256, 217 

— — in Eu,0;, luminescenzspektrom. 257, 67 

— — in Lithiumniobat-Einkristallen, extr., mit 
1-Pheny1-3-methyl-4-benzoylpyrazolon-5 2538, 231 

— — neben Eu-Best. in CeO,, luminescenzanalyt. 
259, 327 

— — neben La-, Ce-, Pr-, Sm- u. Eu- (oder Gd-) Best. 
(simultan), stulen-chromatog. (ionenaustausch- 
verdringungs-) 256, 48 

— — neben Sm- u. Eu-Spurenbest. in La,O3, lumines- 
cenzanalyt. 256, 384 

— — spektralphotom., mit Bordisulfophenylfluoron- 
kompl. 258, 309 

— — — mit Chromotrop 2R 258, 50 

— — — mit Chromotropsiure 257, 360 

SS = ity Aigo PAD, Hil) 

— Chelat mit Chromotrop 2R, spektralphotom. Unter- 
such. 254, 57 

— Isotope, Best. des Abbrandes v. Kernbrennstoft 
durch massenspektrom. Messung der stabilen —. 
I. Berechnung des Abbrandes auf Basis der — 
257, 386 

— — — — IL. Experimentelle Verfahren zur Isolierung 
u. Messung der stabilen — 257, 386 

— — Best. in U-Spaltprodukt-Lés., siiulen-chromatog. 
(ionenaustausch-)-isotopenverdiinnungsanalyt.- 
massenspektrom. 256, 75 

Neodym-148, Best., als Moderierungssubstanz 255, 158 


Neodym-148 — Nickel 


— — Kernspalterden, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
255, 158 

Neodym(II1)-oxid, Best. v. Elementspuren, spektrog., 
mit direkter Ablesung unter Verwendung einer 
rotierenden Elektrode 254, 332 

— — v. P-Spuren, spektralphotom. 257, 386 

— — v. SE-Spuren, emissionsspektrom., Effekt v. 
CsCl-Graphit-Puffer auf die Gleichstrombogen- 
eigenschaften 260, 97 [Or] 

Neomycin, Best. in Salben 251, 285 

— Nachw. in Futtermitteln 258, 83 

Neomycin A, Best., gas-chromatog. 254, 159 

Neomycin B, Best., gas-chromatog. 254, 159 

Neomycinsulfat, Polymyxin B-sulfat/Zinkbacitracin- 
Gemisch, Trenn. 254, 159 

Neon, Best. in Gasen (Natur-), spektralanalyt. 257, 63 

— — in He, atomabsorptions-spektralphotom. 258, 304 

— — v. N,, H,, O, u. He, spektrophotoelektr. 255, 66 

— Nachw. neben H,- u. *He-Nachw. in *He, gas- . 
chromatog., mit Porapak Q-Saule bei tiefen Tempe- 
raturen 260, 302 

Neostigmin, -Methylsulfat, Best., UV-spektralphotom., 
als 3-Dimethylaminophenol nach alkal. Hydrolyse 
258, 94 é 

Nephelin, Neutronen-Aktivierungsanalyse 257, 384 

Nephelometrie, Best. v. Ag u. Hg mit Bis[1,3-di(2’ 
pyridyl)-1,2-diaza-2-propenato]-kobalt(II1)-perchlorat 
255, 54 

— — v. Au(III) mit Di-2-thienylketoxim 254, 369 

— — v. Pepsin 251, 343 

— — v. SO,?- neben Ba mit Chloraminobiphenyl 258, 154 

— Messungen mit Spektrofluorimeter 259, 369 

Neptunium, Best., coulom.-titr. 258, 52 

— — Methodenvergleiche, Ubersichtsbericht 257, 361 

Neptunium-237, Best. in 28*Pu, radiochem., nach Ab- 
trenn. durch Ionenaustausch. u. Extr. 256, 70 

— — massenspektrom. (Subnanogramm-Mengen) 
251, 51 

Neptunium-239, Best. in Luft-, Staub- u. Regenwasser- 
proben 255, 284 

Neptunium(IV), Extr. mit Aminen aus salpetersauren 
Los. 257, 210 

Neptunium(V), Extr. v. — u. einigen Spaltprodukten 
mit einer Mischung v. Tributylphosphat mit Alky]- 
ammonium-Nitraten 260, 52 

Neptunium(VI), Best. neben Th(VI)-, Am- u. Pu(IV)- 
Best. nach anionenaustausch-chromatog. Trenn. 
255, 231 

— Extr. aus alkohol. u. acetonhaltigen Losungen 
260, 387 

— Kompl. mit Propionsaéure, voltamm. Untersuch. an 
der rotierenden Glaskohlenstoff-Elektrode 257, 148 

Neptunylglutarat, Best., voltamm., an rotierender 
Kohleelektrode 251, 318 

Nequinate(Methyl-4-hydroxy-6-n-butyl-7-benzyloxy-3- 
chinolincarboxylat), Best. in Futtermitteln, fluorim. 
257, 164; 401 

Neuraminsiure, N-Acetyl—, Best., gas-fliissig-chromatog. 

253, 327 

Neuraminyl-Oligosaccharide, Best. in Harn, gas-chro- 

matog. 258, 330 

Neurophysine, Nachw. v. 3 Schweins—, elektrophoret. 

(polyacrylamidgel-) 260, 409 

Niacin, s. Nicotinsiure 
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Nichteisenmetalle, Best. v. Cu, photom. 252, 402 

— — v. Mn-Spuren, extr.-photom. 254, 18 [Or] 

— —v.Ou.N 255, 75 

Nickel, Abscheid., neben H-Abscheid. (gleichzeitig), 
an rotierender Scheibenelektrode 251, 61 

— Analyse v. Gem. aus metall. — u. Oxidhydraten des 
II- u. hoherwertigen Ni 259, 19 [Or] 

— Best., atomabsorptions-spektralphotom. 260, 399 

— — — flammenlos 258, 152 

— — — Matrixeffekte 258, 100 [Or] 

— — — mit flammenloser Anregung in Schutzgas- 
atmosphare 255, 39 

— — auf Metalloberflachen, durch Spektrometrie v. 
schnellen Protonen 256, 69 

— — dinnschicht-chromatog., als Chelatverbindung mit 
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol 254, 334 

— — — reflexionsspektralphotom., als TAR-Kompl. 
258, 152 

— — extr.-photom., als Kompl. mit Dithizon u. 1,10- 
Phenanthrolin 256, 55 

— — — mit Dithizon u. Phenanthrolin 251, 61 

— — — mit p-Hydroxydithiobenzoesiure 258, 229 

— — — mit N,N’-Bis-salicyliden-2,3-diaminobenzofuran 
254, 227 

— — — mit Salicyliden-o-aminophenol 258, 59 

— — gravim., als Salicylaldiminkompl. 256, 320 

— — — (halbmikro) 254, 315 

— — — mit Thenoyltrifluoraceton u. entweder Pyridin 
oder Picolin 252, 399 

— — in Al/Si-Leg., aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
254, 281 [Or] 

— — in Asphalten, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
256, 235 

— — in Cd(hochreinem-), spektrog. oder polarog., nach 
destillat. Abtrenn. des Cd 256, 69 

— — in Co(hochreinem-), atomabsorptions-spektral- 
photom. 251, 199 

— — in Eisenerzen, atomabsorptions-spektralphotom. 
2538, 230 

— — in Erdodldestillaten (schweren-), atomabsorptions- 
u. atomfluorescenz-spektralphotom. 251, 122 

— — in Fe, photom. 252, 403 

— — in Fe,0,, Al,O, u. In, spektralphotom., mit TAN 
2538, 78 

— — in Fetten (Speise-), atomabsorptions-spektral- 
photom. 2538, 394 

— — in GaAs, aktivierungsanalyt. auf Isotopenver- 
diinnungsprinzip beruhend 257, 232 

— — in GaAs, Ga u. As, spektrochem. 253, 68 

— — in GaSb, Ga u. Sb, spektrochem. 253, 68 

— — in galvan. Nickellésungen, réntgenspektrog. 251, 282 

— — in Gasol u. Erdéldestillationsriickstanden, fluorim., 
in getrennter Luft/Acetylen-Flamme 255, 81 

— — in Ge, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 255, 149 

— — in Gesteinen, fallungsmeth.-photom. 258, 325 

— — in Gesteinen, CuSO, u. Rohkupfer, atomabsorp- 
tions-spektralphotom. 255, 156 

— — in Halbleiterlegierungen u. kosmischen Partikeln, 
coulom.-titr. 258, 215 

— — in Katalysatoren, durch Carbonylierung 257, 388 

— — in Leg. (galvan. gewonnenen Fe/Cr/Ni-), gravim. 
256, 378 

— — in Margarine, photocolorim., mit Dimethyl- 
glyoxim, beschleunigte Mineralisierung 254, 403 
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Nickel, Best. (Forts.) 
— — in Meeresnahrung, atomabsorptions-spektralphotom. 
251, 145 
— — in Messingoberflachen, polarog. 253, 374 
— — in Metallfluoridverb. des Typs Me(I)Me(II)F, 
255, 353 [Or] 
— — in Molybdanoxid, colorim. (Spuren) 256, 232 
— — in Ni-Katalysatoren, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
256, 387 
— — in Ni/Cr-Mischkatalysatoren, magnet. Wagung 
256, 234 
— — in org. Waschrohstoffen, atomabsorptions-spek- 
tralphotom. 255, 85 
— — in Organometallverb. (submikro) 254, 389 
— — in bb/In/Ni-Halbleiterlegierungen, coulom.-titr., 
. nach elektrolyt. Abscheid. v. Pb 257, 299 
— — in Pb (Weich- u. Hart-) u. Sb, colorim. 255, 290 
— — in Serum, Harn u. anderen biolog. Materialien, 
atomabsorptions-spektralphotom. 257, 89 
— — in Silicaten, atomabsorptions-spektralphotom. 
255, 77 
— — in Stahl, réntgenfluorescenzspektrom. 258, 325 
— — — (FluB-), isotopenverdiinnungsanalyt. - 
massenspektrom. kombin. 252, 403 
— — in Vergoldungsbidern, atomabsorptions-spektral- 
photom. 256, 235 
— — in W, gravim. oder photom. oder titr. 256, 229 
— — massenspektrom., als Chelat mit 2-Thenoyltri- 
fluoraceton als Ligand (ng-Bereich) 257, 177 [Or] 
— — neben Al-, Cu-, Cr-, Co-, Mn-, Mo-, Sn- u. V-Best. 
in Ti-Leg., atomabsorptions-spektralphotom. 260, 67 
— — neben C-, Cr-, Ta- u. Nb-Best. in Co- oder Ni-Leg. 
mit einer Faserstruktur, die durch orientiertes 
Kristallwachstum erzeugt wurde, UV-spektrom. 
(vakuum-) 258, 394 
— — neben Co-Best., gravim. oder titr., als Iso- 
chinolinthiocyanat-Kompl. 256, 360 [Or] 
— — —in Hisenmeteoriten, polarog. 255, 76 
— — — in Stahl, atomfluorescenz-spektralphotom., in 
getrennter Luft/Acetylen-Flamme mit elektroden- 
loser Zweielement-Entladungslampe 259, 327 
— — — spektralphotom., mit 1-Phenyl-4-athyl-thio- 
semicarbazid 251, 61 
— — neben Co- u. Cu-Best. in Al u. Al/U-Leg., colorim. 
260, 309 
— — — spektralphotom., mit Chinoxalin-2,3-dithiol 
255, 238 
— — neben Co- u. Fe-Best., polarog. (oszillo-) 257, 59 
— — neben Co-, Fe- u. Cu-Best. in Sulfiderzen u. Ge- 
steinen, papier-chromatog. 257, 305 
— — neben Co-, Pb- u. Cu-Best. in Silicaten, atomab- 
sorptions-spektralphotom., m. H. der Absorptions- 
rohr-Technik 251, 119 
— — neben Cr-, Co-, Fe- u. Mn-Best. in Ag, atom- 
absorptions-spektralphotom. 255, 72 
— — neben Cr-, Co-, V- u. Cu-Best. in Gesteinen, 
spektrog.-quantom. 258, 396 
— —neben Cr-, Mn-, Co- u. Ca-Best. in Ni-Leg. u. 
-Mineralien, atomabsorptions-spektralphotom. 256, 379 
— — neben Cu-Best. in Cu/Ni-Leg., gravim., mit 
2-Hydroxy-5-methylpropionphenonoxim 256, 226 
— — — in Tee, atomabsorptions-spektralphotom. 
257, 307 
== SS = 259, 250 


Nickel 


— — neben Cu-, Cd-, Co- oder Zn-Best., titr., kon- 
duktom. 252, 375 [Or] 

— — neben Cu-, Cd- u. Zn-Spurenbest. in Ti, polarog. 
(oszillo-) 256, 71 

— — neben Cu- u. Zn-Best., polarog. 254, 211 

— — neben Fe-Best. in Ferriten 259, 328 

— — — in Permalloy-Filmen, réntgenfluorescenz- 
spektrom. 256, 379 

— — neben Fe- u. Co-Best. in Leg. (Kovar- u. ahnlichen 
Kinschmelz-), extr., titr. 264, 127 [Or] 

— — — in magnet. dinnen Uberziigen, spektralphotom., 
als 8-Mercaptochinolinate 256, 230 

— — — siulen-chromatog. (anionenaustausch-), titr. 
(komplexom.-) 252, 39 

— — neben Fe-, Co-, Mn- u. Cr-Best. in W u. Mo, 
atomabsorptions-spektralphotom. 259, 337 [Or] 

— — neben Fe-, Co-, Mn-, Cr- u. Zn-Best., saiulen- 
chromatog. (anionenaustausch-) 254, 385 

— — neben Fe- u. Cr-Spurenbest. in Plutoniumnitrat- 
lésungen, atomabsorptions-spektralphotom. 254, 385 


— — neben Fe-, Cr- u. V-Best., redox- u. ionenaustausch- 


sdulen-chromatog. 251, 59 

— — neben Mn, Ba u. Ca, gravim., als Salicylaldoximat 
258, 229 

— — neben Mn-, Cu-, W- u. Na-Best. in Mo, akti- 
vierungsanalyt. (neutronen-), mittels einer einzigen 
Bestrahlung 256, 72 

— — neben Pd(II)- u. Pt-(IL)-Best., gas-chromatog./ 
massenspektrom., als flichtige Kompl. mit Hexa- 
fluormonothioacetylaceton 260, 150 

— — neben Si-, Mn-, Cr-, Ti-, V- u. Mo-Best. (simultan) 
in Stahl(leg.-), spektrog. 254, 328 

— — neben Zn-, Co- u. Mn-Spurenbest. in Cd, polarog. 
(wechselstrom-), nach elektrolyt. Abscheid. des 
Cd 256, 69 

— — photom., mit Selenocyanationen 259, 229 

— — polychlorierte Xanthogenate zur — 255, 116 [Or] 

— — sdulen-chromatog. (kationenaustausch-)-spek- 
tralphotom. 256, 320 

— — spektralphotom., als ternarer Doppelmetall- 
kompl. mit Alizarinfluorinblau 2538, 221 

— — — mit 3-Hydroxy-1,3-diphenyltriazin 254, 140 

— — — mit Molybdatophosphorsaure 255, 63 

— — titr., -amperom., mit Chinoxalin-2-carbonsiure 
258, 107 [Or] 

— — — mit 2,5-Dihydroxyacetophenonoxim 257, 223 

— — titr. (chelatom.-), gegen Chemoluminescenzindi- 
catoren 256, 295 

— — titr. (komplexom.-), gegen 2-(2-Thiazolylazo)-4- 
methylphenol 258, 151 

— — — mit ADTA im UberschuB u. dessen Verviel- 
fachung durch Bleijodat 255, 223 

— — — oder spektralphotom., mit Sulfarsazen 257, 47 

— — titr., konduktom. 252, 375 [Or] 

— — titr.-thermom., mit Direkteinspritzung 259, 53 

— — UV-spektralphotom. 252, 40 

— — v. Cd (0,001 —0,003°/,), extr., -photom. mit 
Dithizon 251, 199 

— — v. Cd u. Zn, extr.-atomabsorptions-spektral- 
photom. 260, 67 

— — v. Co, photom., als ternirer Komplex: Kobalt- 
diantipyrylmethanthiocyanat 251, 276 

— — — photom., mit PAN u. substéchiom. Maskieren 
257, 388 


Nickel — Nickel(II) 


— — — — mit Phosphormolybdinsaure 257, 230 

— — v. Co-Spuren, photom. 255, 76 

— — v. Cu, polarog. (square-wave-), nach Mitfall. u. 
ADTA-Mask. 259, 66 

— — v. Cu-Spuren, photom., nach Anreicher. des Cu- 
Cuprizon-Kompl. an AgBr 255, 194 [Or] 

— — — Selektierung mit Polyathylenimin-Cellulose 
255, 406 

— — v. O, u. H,, vakuumschmelzmeth., Untersuch. der 
Fehlerquellen bei Verwend. des Exhalografen EA-1 
256, 375 

— — v. P(mikro) 251, 199 

— — v. Pd (ug-Mengen) in —konzentraten, extr.- 
radiom. 253, 382 

— — v. Sb(III)-Spuren, polarog. 258, 225 

— — v. Sb, Bi, Pb u. Sn, atomabsorptions-spektral- 
photom., mit wasserfreiem Lésungsmittel 260, 158 

— — — — Untersuch. der Mitfallungseigenschaften v. 
Mangan(IV)-oxid 255, 76 

— — v. Sb, Fe u. Mo, atomabsorptions-spektralphotém. 
254, 330 

— — v. Ti, atomabsorptions-spektralphotom. 255, 59 

— —v. Ti-Spuren, extr.-photom. 253, 68 

— Extraktion als Xanthogenat in Athylacetat 256, 202 
[Or] 

— — mit Onanthsiure u. Pyridin 259, 312 

— — mit Oxin aus saurer bzw. schwach alkal. Lés. in 


Chloroform, Untersuch. des Komplexaufbaus 254, 315 


— — mit tert. aromat. Aminen 252, 27 

— Fe-Filme, Analyse, rontgenfluorescenzspektrom., mit 
Standards prapariert durch die Pyrolyse v. Metall- 
organoverb. 254, 385 

— Kompl. mit Athylmethylglyoxim 254, 67 

— — mit Dimethylglyoxim, Verteilungskoeffizienten 
zwischen waBr. Lés. u. org. Losungsmitteln 259, 146 

— — mit Iminodiessigséure/Aminosaure, potentiom. 
Untersuch. 259, 139 

— — mit NTA u. Cycloleucin 258, 145 

— Mitfallung v. — u. Pd-Dimethylglyoximaten aus 
homogener Lés. 254, 315 

— Nachw. in Ag-Lotleg., papier-chromatog 255, 148 

— — neben Cu-, Cd-, Hg-, Zn- u. Cr-Nachw. in Ab- 
wassern galvan. Industriebetriebe, papier-chromatog. 
258, 316 

— — neben Mn.-, Fe- u. V-Nachw., papier-elektro- 
phoret., als Formaldoximkompl. 260, 397 

— — Tipfelprobe, mit Dimethylglyoxim in Gegenw. 
storender Ionen 256, 320 

— polarog. Verhalten in Isochinolinformiat 255, 20 [Or] 

— — in Monoathanolamin-Lés. 257, 146 

— Spurenanreicher. in Meerwasser durch Flissig-Extr. 
u. Ringofen 255, 146 

— Trenn. v. Cu(II)-Ionen durch Fluorid, fokussierende 
Chromatog. 252, 25 

— — v. Cu u. Co, extr., mit Pyridin u. Onanthsaure 
259, 312 

— — vy. Fe oder Cu, sdéulen-chromatog. (anionenaus- 
tausch-), Verwend. v. Ferron 256, 213 

— — v. Pd(II), ionenaustausch-chromatog., in Di- 
methylsulfoxid-Lés. 258, 44 

— — y. Zn u. Co, extr., mit Dithizon 253, 297 

Nickel-63, Flissigkeitsszintillationszihlung 257, 223 

— Spektralanalyse v. Lés. mit — 259, 155 

Nickel(II), Acetylacetonate, polarog. Verhalten 253, 301 
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— Best., extr.-spektralphotom., mit Isonitrosoaceto- 
phenon 253, 151 

— — fluorim., durch Ausléschen der Fluorescenz des 
Aluminium-1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol-Komplexes 
251, 61 

— — neben Co(II)- u. Cu(II)-Best., siulen-chromatog. 
(ionenaustausch-), Trenn. mit Lésungsmittelgemischen 
257, 223 

— — neben Pd(II)- u. Cu(II)-Best. in Gegenw. anderer 
Tonen, spektralphotom., mit 1-(0o-Carboxypheny])-3- 
hydroxy-3-phenyltriazen 257, 33 [Or] 

— — photom., aus der Eigenfarbe seiner waBr. Lés., 
Additionsmeth. 256, 110 [Or] 

— — polarog., HinfluB v. Cl-, SO,?- u. NO,— 256, 

204 [Or]; 416 

— — spektralphotom., durch Extr. v. Nickeldimethy]l- 
glyoxim mit geschmolzenem Naphthalin 260, 57 

— — — durch Lésungsmittelextr. mit 4-(2-Pyridylazo)- 
resorcin/quaternaren Ammoniumsalzen/Polyamino- 
carboxylsdure-Systemen 253, 301 

— — — mit Metidan 258, 382 

— — titr., als Thiocyanatkompl. 258, 145 

— — titr., -amperom., mit o-Hydroxyacetophenonoxim 
260, 389 

— — titr.-_KMR-spektrom. 258, 210 

— — titr. (komplexom.-), mit ADTA gegen O-(2- 
Thiazolylazo)-4-chlorphenol-Kompl. 255, 62 

— — v. Co(II)-Spuren, spektralphotom. 254, 385 

— — voltamm. (invers-), am haéngenden Quecksilber- 
tropfen (Spuren) 2438, 201 [Or] 

— Chelat mit 1,2-Cyclohexandiondioxim sowie 1,2- 
Cycloheptandiondioxim in Lésung, Untersuch. der 
Keimbildung 2538, 139 

— Chelathydrat mit 8-Hydroxychinolin, therm. Dehy- 
dratis. 255, 47 

— Extr. mit 1-Phenyl-3-methyl-4-benzoyl-pyrazolon-(5) 
257, 358 

— — mit Thenoyltrifluoraceton 257, 59 

— — neben Co(II)-Extr., mit 2-Thenoyltrifluoraceton u. 
Pyridinbasen im Gem. 254, 385 

— Kompl. mit 2-Benzoylpyridin-2-pyridylhydrazon, 
spektralphotom. Untersuch. 254, 52 

— — mit Bithionol, Fenticlor sowie Hexachlorophen, 
Stabilitatskonstanten 254, 140 

— — mit 8-Hydroxychinolin-5-sulfonsiure u. Zephir- 
amin, spektralphotom. Untersuch. 254, 315 

— — mit Methylthymolblau, Glycinthymolblau, 
Xylenolorange, Glycinkresolrot, 4-(2-Pyridylazo)- 
resorcin resp. Salicylfluoron, spektralphotom. 
Untersuch. 257, 223 

— — mit Pyridin-2-aldehyd-2-chinolylhydrazon, extr.- 
photom. Untersuch. 259, 300 

— — mit 4-(2-Thiazolylazo)-2-nitroresorcin sowie mit 
4-(5-Sulfo-2-thiazolylazo)-resorcin, spektralphotom. 
Untersuch. 258, 383 

— — Sorption v. Hydrolyseprodukten an Silicagel 
254, 315 

— Nachw. neben Co(II)-Nachw. als Komplexmisch. mit 
Trifluoracetylaceton oder Dimethylformamid, gas- 
chromatog. 257, 368 

— — neben Co(II)-, Cr(V1)- u. U(V1)-Nachw., diinn- 
schicht-chromatog., als Diathyldithiocarbamidat- 
Kompl. 254, 210 

— — neben Fe(III)- u. Co(Il)-Nachw., mikrosk. 255, 238 
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Nickel(11) (Forts.) 

— polarog. Maxima, Dimpfung durch die Gegenw. 
versch. anderer Ionen 256, 55 

— polarog. Redukt. in Gegenw. v. Aminen in schwach 
komplexierenden Elektrolyten 258, 382 

— polarog. Verhalten in Acetonitril in Gegenw. v. 
Halogenidionen, EinfluB des Grundelektrolyten auf 
den katalyt. Strom 255, 239 

— — in war. Thiocyanatlésungen, die Tetraadthyl- 
ammoniumionen enthalten 256, 223 

— Reakt. mit 4-(2-Pyridylazo)-resorcin in alkal. Medium, 
spektralphotom. Untersuch. 256, 55 

— Trenn. v. Co(II), siulen-chromatog. (kationenaus- 
tausch-) mit Oxalat-halt. Eluierungsmitteln 253, 220 

— — y. Mn(11), papier-thermo-chromatog. 2538, 134 

Nickel(II), Best. in Nickeloxiden, reflexionsspektrom. 
(diffus) 257, 307 

Nickelbider, Best. v. H,PO,-, titr., potentiom. 252, 405 

Nickelkatalysatoren, Best. v. Ni, Zn- u. Co-Spuren, 
aktivierungsanalyt. (neutronen-) 256, 387 

Nickellegierungen, Best. der Zusammensetz. der inter- 
metalliden y-Phase in feuerfesten — 255, 292 

— — vy. As-Spuren, rontgenfluorescenzspektrom. 
251, 267 

— — v. B, réntgenspektrom., durch Protonenanregung 
253, 72 

— — v. Bi(III), [R-spektralphotom., als Komplex- 
verbindung mit N-Phenylderivaten des Thioharn- 
stoffs u. Perchlorationen 255, 152 

— —v.C, Cr, Ni, Ta u. Nb (simultan) in hoch- 
warmfesten, kompliziert aufgebauten — mit einer 
Faserstruktur, die durch orientiertes Kristallwachs- 
tum erzeugt wurde, UV-spektrom. (vakuum-) 
258, 394 

— — v. Fe, extr., - titr. mit Kupferron 251, 280 

— — — in Ni-Al—, titr. (komplexom.-) 251, 275 

— — v. P (mikro) 251, 199 

— — v. P, spektralphotom. 253, 376 

— — v. Pb, atomabsorptions-spektralphotom. 260, 399 

— — vy. Se, réntgenfluorescenzspektrom. 251, 267 

— — v. Si in Ni/Si-Leg., spektralphotom., Standard- 
additionsmeth. 259, 152 

— — v. Si, Al, Cr, Mn, Ni, Co, Ca, Fe u. Mg, statistische 
Vergleiche der Zuverlassigkeit der Verfahren 256, 379 

— — v. Ti. polarog., durch CyDTA 251, 199 

Nickellot, Best. v. Pd, photom., mit Diantipyryl-a-sty- 
rylmethan 251, 199 

Nickelmineralien, Best. v. Cr, Mn, Ni, Co u. Ca, atom- 
absorptions-spektralphotom. 256, 379 

Nickel(II)-nitrat, Best. v. Pb, spektrochem. 256, 386 

Nickeloxide, Best. v. Ni(III), reflexionsspektrom. 
(diffus) 257, 307 

Nickeloxideinschliisse, Best. in Cu/Ni-Leg. 257, 158 

Nickel (II)-perchlorat, polarog. Reduktion in Acetonitril, 
HinfluB v. Kationen 257, 223 

Nickelsalze, Best. v. Co, photom., mit PAN, u. sub- 
stéchiom. Maskieren 257, 388 

— — — — mit Phosphormolybdinséure 257, 230 

— — v. Co-Spuren, polarog. (film-), nach extr. An- 
reicher. 256. 233 

— — v. Cu-Spuren, atomabsorptions-spektralphotom. 
253, 315 

Nickel(II)-sulfat, Nachw. v. Pd, diinnschicht-chro- 
matog., an modifiz. Cellulose 260, 309 


Nickel(II) — Niob 


Nickelverbindungen, Best. v. Co-Spuren, spektralphotom. 
2538, 390 

— — y. Cu-Spuren, photom., nach Anreicher. des Cu- 
Cuprizon-Kompl. an AgBr 255, 194 [Or] 

Nicotin, Best. in Blut, gas-chromatog. 25€, 256 

— — in Harn u. Luft, gas-chromatog. 258, 165 

— — in Tabakrauch (Zigaretten-), Gemeinschafts- 
untersuch. 257, 77 

Nicotinamid-Adenindinucleotid, Best. in biolog. Gewebe, 
colorim. (ultramikro) 261, 342 

— — oxyd. u. reduz. Form, Best. in Gewebe, enzymat.- 
radiom. 252, 77 

— reduz., Best., szintillations (fluissig-)-spektrom., unter 
Verwendung v. Bakterienluciferase 259, 88 

— reduzier./oxydier. Enzymsysteme, Best., colorim. 
252, 78 

@-Nicotinamid-Adenindinucleotid, Best. v. UV-absorb. 
Begleitstoffen 252, 331 [Or] 

Nicotinamid-Adenindinucleotid-Glykohydrolase, aus 
Streptococci, Gelfiltration u. Molekulargewichte bei 
Anwend. v. Sephadexgelen 2538, 252 

Nicotinamid-Adenindinucleotidphosphat, Best. in biolog. 
Gewebe, colorim. (ultramikro) 251, 342 

— reduz. Form, Best. 252, 78 

Nicotinsiure, Best., diinnschicht-chromatog. 2538, 396 

— — neben Nicotinséureamid-Best. in biolog. Proben, 
diinnschicht-chromatog.-fluorim. 255, 248 

— — titr. (oxydim.-), mit Goldchlorid im Uberschu8 
256, 64 

— Ester, Best. neben Polyathylenglykol u. Polyathylen- 
glykol-Fettalkoholathern, polarog. 256, 407 

— Isonicotinsiure/Dipicolinsiure-Gem., Trenn., elektro- 
phoret. (papier-) 255, 411 

— Test, Best. v. CICN, UV-spektralphotom. 256, 411 

— Wirkung der y-Bestrahlung auf waBr. —losl. mit u. 
ohne Zusatz v. Ascorbinsaure 258, 244 

Nicotinséureamid, Best., dimnschicht-chromatog. 253, 396 

— — in biolog. Flissigk. u. Gewebe, chromatog.- 
enzymat.-spektralphotom. 259, 410 

— — in pharmazeut. Praparaten, polarog. 254, 159 

— — neben Nicotinsadure-Best. in biolog. Proben, 
dinnschicht-chromatog.-fluorim. 255, 248 

— — neben Thiamin-Best. in Vitaminpraparaten, gas- 
chromatog. 257, 84 

— N-Oxid, Best. 254, 243 

— Phosphorescenz-Spektrum 260, 83 

— S- u. Se-halt. Analoge, Gelfiltrationsverhalten auf 
Sephadex G-25 255, 318 

— Wirkung der y-Bestrahlung auf waBr. — lds. mit u. 
ohne Zusatz v. Ascorbinsaéure 258, 244 

Nicotinsiureamid-Desamidase, Best., durch Best. des 
Ammoniaks durch Indophenolreakt. 255, 253 

Niederschlage, anorg. Oxidsalz—, TeilchengréBenbest., 
,,Hindered settling‘’-, NaBsieb- u. Colter-Counter- 
Verf. im Vergl. 256, 140 

Nifursol, Best. in Futtermitteln, colorim. 257, 400 

— — — gas-chromatog., mittels Elektroneneinfang- 
detektor 256, 392 

Nikethamid, Best. in Formulierungen, diinnschicht- 
chromatog.- UV-spektralphotom. 259, 397 

— — in Injektionslés., gas-chromatog. 257, 171 

Nilevar s. Norethandrolone 

Niob, Best., aktivierungsanalyt. (photonen-), m. H. eines 
inneren Standards 256, 315 


Niob — Niob(V)-chlorid 


— — extr.-photom., als Thiocyanatkompl. mit 2- 
Benzylaminopyridin 256, 314 

— — — als Tripelkompl. mit Brenzcatechin u. Tri- 
benzylamin 251, 324 

— — in Erzen, photom., mit Pyridylazoresorcin 256, 380 

— — in Erzen u. Schlacken, photom., mit Disulfo- 
phenol S cder Sulfochlorphenol S 255, 78 

— — in Gesteinen, spektralphotom. u. isotopenver- 
diinnungsanalyt. 254, 331 

— — in Legierungen auf Cu-Grundlage, photom., mit 
PAR 257, 66 

— — in Leg. (Hochtemperatur-) u. Stahl (rostfreiem-), 
titr., nach Fallung mit 4-Methyldaphnetin u. ADTA- 
Maskierung 259, 66 

— — inLeg. (Mehrstoff-), rontgenfluorescenzanalyt. 251,272 

— in Leg. neben V u. W, spektralphotom., mit Tichromin 
258, 321 

— — in loparit. Rohstoffen, réntgenfluorescenzspektrom. 
253, 387 

— — in Mineralien u. Erzen, chem.-spektrog. 257, 304 

— — in Stahl, extr.-photom., mit Brompyrogallolrot 
253, 227 

— — — spektralphotom., mit Sulfochlorphenol S 251, 274 

— — in Stahl (niedrig- u. hochleg.-), flammenphotom. 
257, 383 

— — in Stahl u. Leg., photom., mit Tichromin 255, 292 

— — in U-Leg., spektralphotom. 252, 32 

— — in Zirkoniummineralien, extr.-photom., mit 
Lumogallion 251, 277 

— — in Zr/Nb-Leg., photom., Hydrogenperoxidmeth. 
252, 402 

— — neben Be-, B-, Ti-, Zr- u. Ta-Best. in Al-Leg., spek- 
trog. 259, 323 

— — neben C-, Cr-, Ni- u. Ta-Best. in Co- oder Ni-Leg. 
mit einer Faserstruktur, die durch orientiertes 
Kristallwachstum erzeugt wurde, UV-spektrom. 
(vakuum-) 258, 394 

— — neben Ta-Best. (gesamt) in hitzebestandigen 
Legierungen, gravim., mit Tetraphenylarsonium- 
chlorid 251, 196 

— — — in Tantalerzverarbeitungsprodukten extr., 
gravim. 258, 326 

— — neben anderen Ionen, gravim., mit N-Acetyl- 
salicyloyl-N-phenylhydroxylamin 254, 311 

— — neben Ta, Ti u. Fe, extr.-photom. 258, 226 

— — neben Zr-, Mn-, Cr-, V- u. Ca-Best. in I]menit, 
rontgenfluorescenzanalyt. 251, 120 

— — neben Zr-, Ti-, Mo- u. W-Best., siulen-chromatog. 
(ionenaustausch-) 255, 226 

— — photom., mit Magneson 260, 396 

— — — mit Tipyrogin 256, 314 

— — réntgenspektralanalyt. 255. 155 

— — — in Los. mittels innerem Standard 257, 217 

— — spektralphotom., mit N-Cinnamoyl-N-phenyl- 
hydroxylamin 252, 31 

— — — mit Natriumbutyldithiocarbamidat 259, 308 

— — — mit PAR u. v. farbigen aus Oxal- u. Weinsaure- 
Systemen abgetrennten Komplexen 259, 308 

— — — mit Salicylsiure 258, 351 [Or] 

— — spektrophosphorim., mit Oxin bei der Tem- 
peratur des flissigen Stickstoffs (mikro) 252, 397 

— — titr., nach extr. Trenn. 247, 218 

— — titr., -amperom., mit N-Cinnamoylphenylhydroxyl- 
amin 256, 221 
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— — titr., -potentiom. 251, 44 

— — — als Peroxidkompl. mit Natriumsulfid 255, 392 

— — v. C, oxydat. Schmelzen im Vakuum 257, 299 

— — v. C-Spuren 255, 150 

— — v. Co u. Zn in hochreinem metall.—, atomab- 
sorptions-spektralphotom., nach extr. Abtrenn. 
253, 311 

— —v.N u. O, spektrosk. Isotopenmeth. im Gleich- 
strombogen 251, 270 

— — v. O, spektrog. 258, 71 

— —v. O, Vakuumschmelzverf. 261, 271 

— — v. P, spektralphotom. 256, 71 

— — v. Ti-Spuren, extr.-photom. 258, 321 

— — — spektralphotom., mit Diantipyrylmethan 
2538, 311 

— — v. V-, Bi-, In-, Cd-, Co-, Mn-, Ni-, Pb-, Tl- u. Zn- 
Spuren, extr. gruppenweise Konzentrierung 253, 380 

— Extr. aus Oxal- u. Weinsaurelés. mit Tributylamin 
258, 223 

— Fallung u. Mitfallung v. Ta u. — aus Kaliumfluorid.- 
lédsungen 256, 315 

— Kompl. mit Carboxy-deriv. des Phenylfluorons 
257, 201 

— — mit Morin u. H,O, spektralfluorim. Untersuch. 
257, 365 

— — mit Pyridylazoverb., spektralphotom. Untersuch. 
254, 61 

— — Sulfonaphtholazoresorcin u. H,O,, fluorim. 
Untersuch. 257, 217 

— — mit Sulfonitrophenol M, potentiom. u. spektral- 
photom. Untersuch. 255, 224 

— Spektralanalyse extrah. Gruppenkonzentrate v. 
Beimengungen 258, 226 

— Spektrallinien, EinfluB des Natriumchlorids auf die 
Intensitat 257, 55 

— Spurenanreicher. durch Sorption an Pyrogallol- 
Formaldehydharzen 253, 148 

— Tantaloxalatkomplexe, papier-elektrophoret. Verh. 
251, 55 

— Trenn. v. Fe(III), Sn(IV), Zn, Co, Re(VII) sowie La, 
Ce u. Yb, sdulen-chromatog. 258, 379 

— —v. Pa, durch Amalgamierung 254, 311 

— —v. Ta, extr., mit 8-Hydroxy-chinolin in Chloro- 
form aus Weinsiuremedium 257, 217 

— — — Sorption an chelatierenden Harzen 253, 69 

— — v. verwandten Metallen, siulen-chromatog. 
(ionenaustausch-) 255, 226 

— W/Mo/Zr-Gem., Trenn., siulen-chromatog. (ver- 
teilungs-) 257, 55 

Niob-95, Trenn., siulen-chromatog., an Silicagel aus 
salzsauren Lés. 259, 142 

— — v. Zr, extr., mit x-Benzoinoxim 257, 217 

Niob(V), Best. extr.-photom., mit Benzhydroxamsaure 
257, 217 

— — in Nb/Ta-Gem. (kinstl.-), titr.,-amperom., mit 
N-Benzoyl-o-tolylhydroxylamin 257, 300 

— — spektralphotom., mit Dibromgallussaure 253, 148 

— — — mit n-Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoat 259, 233 

— Trenn. v. Ti, extr., mit Aminen aus salzsauren Lés. 
in CCl, 258, 218 

Niob(V)-chlorid, elektrochem. Verhalten in N,N-Di- 
methylformamid 254, 311 

— Tantal-, Zirkonium- u. Hafniumchlorid-Gemische, 
Analyse, gas-chromatog. 2538, 148 
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Niobfluorid, Trenn. v. Tantalfluorid, extr., mit N- 
Benzoyl-N-phenylhydroxylamin 251, 56 

Nioblegierungen, Best. v. Zr u. Hf, ionenaustausch- 
chromatog. 261, 271 

— binire Zr/Nn-Leg., Analyse, spektrog. 257, 382 

Niob(V)-oxid, Best. v. Spurenverunreinigungen, spektrog. 
259, 331 

— — v. Ta-Spuren, radiom., mit substdéchiom. Isolation 
257, 388 

Nitarson, Best. in Futtermitteln, colorim. 257, 401 

Nitramine, Best., gasvolum., durch Reduzieren mit 
Hg, Fe(II), Ti(II1) u. Hydrochinon 258, 299 

— — titr. (redox-), mit Fe(II), Ti(III) oder Misch. 
beider 258, 299 

Nitrat, Best., atomabsorptions-spektralphotom., nach 
Extr. als Bis-(neocuproin)-Kupfer(I)-nitrat 251, 321 

~— — CHN-Analysator-Meth. 260, 46 

— — colorim., nach Reduktion zu Nitrit m. H. v. 
Hydrazin 260, 388 

— — extr.,-spektralphotom., mit Chelatverb. aus 


Cuproin oder Neocuproin u. Kupfer(I)-Kationen 254, 64 


— — extr.-UV-spektralphotom., mit Tetrapheny]l- 
phosphoniumcehlorid 256, 312 

— — Fluoridelektrode als Bezug 251, 54 

— — fluorim. (Spuren) 253, 147 

— — gasom. durch Reduktion mit Harnstoff 255, 392 

— — — durch Reduktion mit Hy, Fe(II), Ti(ITI) u. 
Hydrochinon 2538, 299 

— — — durch Reduktion mit Jodid oder elementarem 
Jod 256, 312 

— — — durch Reduktion mit Sulfaminsdure 257, 149 

— — gasvolum. oder gravim., durch Reduktion mit 
Ameisensiure 256, 312 

— — in Babykost(Dosen-) 256, 94 

— — in Fleisch (Schinken-) u. Pékellaugen, photom., 
durch Reduktion mit Cd 258, 242 

— — in Pflanzen, Boden u. Wasser, elektrodenionen- 
selekt. 2538, 316 

— — in Pflanzensubstanzen, automat. 256, 78 

— — — colorim., mit Antipyrin 257, 398 - 

— — — extr., -potentiom. (direkt-) 255, 300 

— — in Spinat 251, 409 

— — in Tabak, colorim., Untersuch. v. mehreren 
Bearbeitern 254, 93 

— — in Wasser, mit selekt. Elektrode 252, 45 

— — in Wasser (See-), UV-spektralphotom. 258, 317 

— — in Wasser u. Bodenextrakten, automat. 252, 45 

— — mit Membranelektrode 254, 144 

— — neben Cl-, spektralphotom. 258, 54 

— — neben Dicarbonsauren (niedrigeren-) in Gem., 
colorim. oder gravim. 256, 219 

— — neben NH,*-Best. in Bodenextr. nach Destill., 
automat. 252, 408 

— — neben NO,--Best., manom. 256, 49 

— — — spektralphotom., mit Brucinsulfat 257, 149 

— — — UV-spektralphotom. 252, 31 

— — spektralphotom., mit Brucinsulfat 257, 149 

— — — mit Nilblau A 254, 377 

— — titr., -potentiom., DurchfluBzelle fiir die Elektrode 
2538, 299 

— — titr., -potentiom. bzw. -amperom., mit Dipheny]- 
thallium(II1)-sulfat 251, 54 

— — titr. (redox-), mit Fe(II), Ti(III) oder Misch. 
beider 253, 299 


Niobfluorid — Nitrit 


— Li-, Cd-, Ag- u. Tetra-n-butylammonium—, anod. 
Oxydat. 254, 60 

— Na—, Best. in NaNO,, elektrodenionenselektiv 
255, 408 

— selektive Membranelektroden mit Polyvinylchlorid 
als Matrix 260, 306 

Nitratstickstoff, Best. in Bodenextrakten, elektroden- 
ionenspezif. 253, 81 

Nitrazepam, Nachw., diinnschicht-chromatog. 260, 87 

— polarog. Verhalten 254, 411 

— u. verwandte Verb., Nachw., diinnschicht-chromatog. 
260, 87 

— Untersuch. iiber den Metabolismus v. — 255, 316 

Nitrid, Al— u. V—, Best. in Stahl (niedrig leg.-) 
251, 273 

— Isolierung u. Analyse der — phase kompliziert 
legierter niob- u. stickstoffhaltiger Stahle 258, 381 

Nitrile, aliphat., Best., titr., -potentiom., nichtwaBr., 
nach katalyt. Hydrierung 257, 71 

— aromat. Di— u. Amino—, Best. in Xylylendiaminen, 
polarog. 254, 230 

— Best., gaschromatog. 254, 73 

— — titr. -potentiom., nach LiAlH,-Redukt. 259, 23 [Or] 

— cyanidhalt. saure, waBr. Los. v. —, Best. v. ge- 
samthydrolysierbarem Stickstoff 259, 383 

— isomere, Trenn., gas-chromatog. 255, 396 

— isomere gesatt. u. ungesdtt. bis zu 5 C-Atomen im 
Gem., gas-chromatog. Trenn. 258, 386 

— Nachw., mit Ionenaustauschern 251, 394 

Nitrilotriessigsiure, Best. in Waschmitteln 253, 240 

— — in Wasser, polarog. 258, 68 

— — in Wasser u. Abwasser (ppm) 251, 373 [Or] 

— — mit ionenselektiver Membranelektrode 255, 144 

— —neben ADTA-Best. in kérnigen Detergentien 
251, 142 

— — neben ADTE- u. DTPE-Best., titr., -potentiom. 
254, 52 

— kinet. Untersuch. der Oxydat. v. —, ADTE, CDTE u. 
DTPE mit Ce(IV) in schwefelsaurer Lés. im Vergleich 
255, 30 [Or] 

— Kompl. mit Bi(III) 255, 59 

— Oxydation mit Ce(IV) in perchlorsaurem Medium, 
kinet. Untersuch. 260, 371 [Or] 

Nitril-Stickstoff, Best. in Produkten der katalyt. Cyanie- 
rung v. Alkoholen mittels Ammoniak 254, 230 

Nitrimidazin, u. Stoffwechselprodukte, Best. in Harn, 
gas-flissig-chromatog. 257, 415 

Nitrit, Best., CHN-Analysator-Meth. 260, 46 

— — colorim., mit p-Diaminodiphenylsulfon/Dipheny]- 
amin-Reagens 254, 224 

— — coulom. 258, 54 

— — extr.-photom., mit einigen aromatischen Diaminen 
254, 224 

— — gasvolum. oder gravim., durch Reduktion mit 
Ameisensiure 256, 312 

— — in Babykost (Dosen-) 256, 94 

— — in Iebensmitteln, Mageninhalt, Harn u. Er- 
brochenem 257, 322 

— — in Wasser (Meer-), spektralphotom., nach Kon- 
zentration als Azo-Farbstoff an Anionen-Austauscher- 
harz 260, 54 

— — in Wasser (Trink-), extr., spektralphotom. (Spuren) 
2538, 372 


— — in Wasser u. Bodenextr., automat. 252, 45 


Nitrit — Norethisteron 


neben NO,~-Best., manom. 256, 49 

— — — spektralphotom., mit Brucinsulfat 257, 149 

— — — UV-spektralphotom. 252, 31 

— — spektralphotom., als Azoverbind. nach Extr. 
255, 392 

— — — mit Brucinsulfat 257, 149 

— — — mit 1,2,3-Tris-(2-diathylamino-athoxy)-benzol- 
hydrochlorid 254, 60 

— — — nach Oxydat. zu NO,~ u. dessen Umwandl. zu 
Nitrotoluol u. Extr. in Toluol 259, 376 

— — — oder fluorim., mit 2,3-Diaminonaphthalin 
255, 59 

— — titr. (redox-), mit Chloramin T 254, 310 

— — UV-spektralphotom., Antipyrin-Meth. 259, 307 

Nitroalkane, Trenn., diinnschicht-chromatog. 258, 158 

8-Nitroanthrachinon-sulfosiure, Best. neben Anthra- 
chinon-sulfosadure-Best., titr. (redox-), -potentiom., 
mit, Chrom(II)-Lés. 255, 395 

Nitrobenzol, Nachw., auch seiner Reduktionszwischen- 
pointe 251, 74 

Nitrocellulose, Bests polarog. 254, 79 

— — v. S80,?-, spektralphotom. 258, 88 

2-Nitrodiphenylamin, Best., SU olga durch 
Oxydat. mit Fe(III) 259, 410 

4-Nitrodiphenylamin, Best., raitbraly hotons durch 
Oxydat. mit Fe(III) 259, 410 

Nitrodiphenylsulfone, Tri- u. Tetra—, Best. in 3,3’- 
Dinitrodiphenyisulfonphotom. 255, 411 

5-Nitro-2-furaldehydhydrazone, Struktur-Aktivitat- 
Beziehungen einiger — 254, 158 

5-Nitro-2-furaldoxime, Struktur-Aktivitat-Beziehungen 
einiger — 254, 158 

Nitrofurantoin, Best. in Blut, spektralphotom., Nitro- 
methan-Hyaminmeth. 258, 416 

Nitroglycerin, s. Glycerintrinitrat 

Nitrogruppen, Best. neben Acetyl-, Athoxy- oder N- 
Athyl-, Amino- u. Nitrosogruppen-Best. in N-org. 
Verb. durch Oxydat. mit Chromsaure 251, 68 

— — — Aminogruppen- u. Cl- oder Br-Best. 251, 64 

— -— neben Azogruppen-Best., polarog. 251, 391 

Nitroimidazole, N-1-substituierte, Best. in Futtermitteln, 
colorim. 251, i133 

Nitroisoindoline, N-subst., qualit. u. physik.-chem. 
Untersuch. 251, 405 

Nitromid(8,5-Dinitrobenzamid), Best. in Gefliigelgewebe, 
spektralphotom. (unter 0,01 ppm) 258, 398 

Nitron, Best., extr.-photom. 258, 140 

— zur Best. v. Re in hydromettalurg. Produkten, 
gravim. 251, 203 

4-Nitrophenol, Best., diinnschicht-chronopotentiom. 
253, 370 

4-Nitrophenylacetonitril, als Reagens auf Chinone, 
Hydrochinon u. Brenzkatechin 2538, 64 

2-Nitropropanol, Best. in Baumwollsamen nach Be- 
handlung des Bodens mit Lanstan 254, 94 

Nitrosamine, Best., gas-chromatog. (capillar-)/massen- 
spektrom.-kombin. 259, 147 

— gas-chromatog., im pg-Bereich durch Umwandl. in die 
entsprechenden Nitramine 255, 395 

— — in biolog. Material 252, 413 

— — in Lebensmitteln 261, 154 

— Dinnschicht-Chromatog., quantitativ 255, 156 

— fliichtige, Trenn. v. Pyrazinen u. gas-chromatog. 
Best. in Umweltsproben 255, 65 
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— Nachw. in Zigarettenteer, gas-chromatog. 257, 234 

Nitrosogruppen, Best. neben Acetyl-, Athoxy- oder 
N-Athyl-, Amino- u. Nitrogruppen-Best. in N-org. 
Verb. durch Oxydat. mit Chromsiure 251, 68 

1-Nitroso-2-naphtholsulfosdure-(6), Chelatbildung mit 
Zn in waBriger Losung 254, 54 

2-Nitroso-1-naphtholsulfosdure-(5), Chelatbild. mit Zn 
in waBr, Lés. 254, 54 

N-Nitroso-N-phenylhydroxylamin-(NH,-salz), Zersetzung 
in saurem Medium 257, 356 

Nitrosoverbindungen, aromat., Farbreaktion u. Diinn- 
schicht-Chromatog. 251, 78 

— Best., titr. 258, 158 

— Nachw. 258, 158 

— Spurenanalyse, destillat. (wasserdampf-), bei neutralem, 
alkal. u. saurem pH im Vakuum sowie unter Nor- 
maldruck 251, 22 [Or] 

Nitrosylbromid, Best. neben Br-Best. (simultan) spek- 
tralphotom. 253, 231 

Nitrosylchlorid, Reaktionsgase v. KW-Stoffen, Analyse, 
gas-chromatog. 256, 58 

m-Nitrotoluol, Nachw. neben o- u. p-Nitrotoluol 
2538, 370 

Nitroverbindungen, aromat., Best., titr., -MHz, nicht- 
waBr. 257, 377 

— — Reduktion u. Nachw. auf Diinnschichten aus 
Silicagel 251, 74 

— Best. v. Wasser m. H. lichtempfindlicher Platten u. 
Bestrahl. mit UV-Licht 254, 86 

— Nachw. 2538, 162 

— — Farbreaktion mit Benzylcyanid u. Alkali 258, 370 

— Trenn., saulen-chromatog. (ionenaustaus¢h-), Uber- 
sichtsbericht 258, 132 

Nomenklatur, der anorg. Chemie, Richtsitze (Remy) 
259, 290 [L] 

n-Nonan, Dehydrocyclisierungsprodukte, Analyse, gas- 
chromatog. 255, 165 

Nonanon-(4), massenspektrom. Untersuch. durch kinet. 
Ionen-Energie-Spektroskopie 259, 313 

Nonylphenol, Athylenoxid-Addukte, massenspektrom. 
Untersuch. 252, 59 

Nonylsiure s. Pelargonsiure 

Noradrenalin s. Arterenol 

Noramidopyriniummethansulfonatnatrium, Best. neben 
Phenazon- u. Aminophenazon-Best. in ihren Gem., 
siulen-chromatog. (ionenaustausch-)-UV-spektral- 
photom. 254, 157 

— — v. 4-Methylaminoantipyrin-Blutspiegel nach 
Applikation v. — 256, 131 [Or] 

— Nachw., papier-chromatog., als Oxydationsprodukte 
von Triphenyltetrazoliumchlorid 258, 160 

Norbonene, 2-Methyl-5—, in 2-Stellung substit., Analyse, 
KMR-spektrom. 260, 155 

Norephedrin, Best. in einem Elixier, siulen-chromatog. 
(ionenaustausch-) 256, 146 

— — spektralphotom., durch Oxydat. zu Benzaldehyd 
mit alkal. N-Bromsuccinimid oder Hypohalogenit- 
ionen 255, 173 

—u. Metabolite, Best., dinnschicht-chromatog. 256, 256 

Norepinephrin s. Arterenol 

Norethandrolone, Metabolite, Best. in Harn, gas-chro- 
matog./massenspektrom. 260, 88 

Norethisteron, Best. in oralen empfangnisverhiitenden 
Mitteln, spektralphotom. 258, 94 
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Norethisteron, Best. (Forts.) 

— — in Tabletten, colorim., Gemeinschaftsuntersuch. 
259, 166 

Noretynodrelum, Best., colorim. 257, 171 

— — in Tabletten, colorim., Gemeinschaftsuntersuch. 
259, 166 

Norfenfluramin, Best. in Plasma, roten Blutkérperchen 
u. Harn, gas-fliissig-chromatog. 2538, 331 

Norgestrel, Best. in oralen empfangnisverhiitenden 
Mitteln, spektralphotom. 258, 94 

Normetanephrin s. Arterenol, 3-O-methyl 

Normethadon, Metabolite, Best. in Leberhomogenat, 
gas-chromatog. 259, 175 

Novocain, Best. 254, 410 

NSC-82196, Best. u. Stabilitat in waBrig-saurer Lés. 
255, 346 

Nucleasen, Desoxy—, Staphylococcus aureus—, Best. in 
Lebensmitteln, radiom. 259, 253 

— Ribo— u. Desoxyribo—, Best. in Hyaluronidase- 
praparaten 256, 251 

Nucleinprotein, Desoxyribo—, Best. v. Ca, flammen- 
photom. 254, 252 

— — — — 257, 86 

Nucleinsiurebasen, Best., diinnschicht-chromatog.- 
reflexionsspektrom. 255, 91 

— — neben Nucleotiden- u. Nucleosiden-Best. in 
tierischem Gewebe, sdiulen-chromatog.-spektral- 
photom. 260, 340 

— — — siulen-chromatog.-UV-spektralphotom. 258, 175 

— Desoxyribo—, Best. der Zusammensetzung, elektro- 
phoret., auf Agar-Gel 257, 253 

— — — elektrophoret. 251, 218 

— Entsalzung, siulen-chromatog., an Poly-N-viny]l- 
pyrrolidon 2538, 94 

— Gas-chromatog. 251, 218 

— Nucleotiden/Nucleosiden-Gemisch, Trenn., siulen- 
chromatog. (kationenaustausch-) 257, 331 

— Ribo—, Analyse, EHinfliisse des einstiindigen Erhitzens 
von Purin- u. Pyrimidinnucleotiden mit 1 N Salz- 
sdure bei 100°C 252, 76 

— Trenn. auf Kationenaustauschern 251, 341 

— — v. methylierten Adeninen u. Cytosin, papier- 
chromatog. 259, 94 

Nucleinsaurechemie, Anwend. eines Analysators 252, 337 
[Or] 

Nucleinsiurehydrolysate, Entsalzung, saulen-chromatog., 
an Poly-N-vinylpyrrolidon 253, 94 

Nucleinsiuren, automat. temperaturprogrammierte 
Registrierung v. CD u. ORD 260, 415 

— Best., colorim., mit Diphenylamin 251, 341 

— — in Skelettmuskel 251, 341 

— — in Tabakmarkgewebe 251, 135 

— Chromatog. v. —Bestandteilen an Cyclodextrin- 
Gelen 255, 250 

— Derivate, Kartierung *>H-mark. — mit hoher Auf- 
lésung bei subnanomolaren Konzentrationen 253, 335 

— — Trenn., diinnschicht-chromatog. (ionenaustausch-), 
auf chitosanimpragn. Celluloseschichten 255, 334 

— Desoxy—, Best. der Verteilung v. 5-Bromuracil in 
teilweise substituierten — 258, 416 

— — Fraktionierung, siulen-chromatog., an Woll- 
rindenzellen-Protein 259, 87 

— Desoxyribo—, Analyse, siulen-chromatog., durch 
» annealing‘ an einer Cellulosesdule 257, 252 


Norethisteron — Nucleinséuren 


— — u. Best. der Molekulargewichtsverteilung m. H. der 
Sedimentation in einem Saccharose-Gradienten 
254, 252 

— — — fluorim. 259, 94 

— — — — fluorim. 260, 416 

— — — in biolog. Material iber den Thymingehalt, 
gas-chromatog. 252, 331 [Or] 

— — — in tier. Geweben, gas-chromatog. Thymin- 
Analyse 259, 177 [Or] 

— — — — siulen-chromatog. (hochdruckionenaustausch-) 
Thymin-Analyse 259, 183 [Or] 

— — — Kissane u. Robins-Meth., EinfluB v. Saccharose 
257, 252 

— — — neben Proteingehalt-Best. (simultan-) in Tumor- 
zellen, fluorim. (impuls-) 252, 328 [Or] 

— — — radiom. auf Nitrocellulose-Membranfiltern 
258, 174 

— — — spektralphotom., mit Indol 258, 174 

— — — vy. Ca, flammenphotom. 254, 252 

——-——— 257, 86 = 

— — — v. Nucleosiden, diinnschicht-chromatog. 
257, 252 

— — Breyer-Wechselstrompolarographie 252, 76 

— — EinfluB8 des pH u. versch. Anionen auf die Trenn. 
v. — Strangen durch Polynucleotide 257, 96 

— — Fraktionierung an einer [R-120-Al%+- Kolonne. 
V. Einflu8 der Ribo— Kontamination auf das chro- 
matogr. Profil v. Desoxyribo— 260, 340 

— — — — VI. Einflu8 v. pH u. Temperatur auf das 
chromatog. Profil 260, 417 

— — — auf [R-120(Al*+)-Saulen, Einflu8 der Pro- 
teinassoziation 258, 415 

— — — aus Biiffelleber, saulen-chromatog. (ionenaus- 
tausch-), auf [R-120-Al*+-Saule 255, 93 

— — — gegenwartige chromatog. Meth. 257, 96 

— — — saulen-chromatog., auf [R-120-Al°+-Saule 257, 96 

— — Gelfiltration, EinfluB v. Ultraschall auf die Auf- 
lésung 257, 252 

— — °H-mark., Auflésung aus Filterscheiben zur 
Flissig-Szintillations-Zahlung 260, 416 

— — Isolierung v. Pyrimidin-Dimeren (durch UV-Licht 
induzierten-) m. H. enzymat. Hydrolyse 258, 416 

— —i.v. Gewinnung, Extr.-Meth. v. Lamonthésie u. 
Guerineau 259, 86 

— Desoxyribo— u. Ribo—, Best. neben Polysaccha- 
riden-Best., siulen-chromatog., auf Hydroxylapatit 
259, 416 

— — — Best., photom. 255, 92 

— — Sequenzanalyse 259, 94 

— — Trenn., siulen-chromatog., auf bas. Polyamino- 
sdure-Kieselgur-Saulen 255, 92 

— Desoxyribo- u. Ribo— Hybriden, die an Nitro- 
cellulose-Filter gebunden sind, verbesserte Meth. zur 
Erkennung 257, 252 

— Elektrofokussierung oder -phorese, thermokonstante 
Apparatur 259, 223 

— Extraktionsapparatur zur Analyse 258, 334 

— Fraktionier., chromatog., an Polylysin/Kieselgur 
255, 250 

— °H-Desoxyribo— Gradientenfraktionen, Tiupfeln auf 
Papierstreifen 260, 408 

— Mark. (radioaktiv-), Fallung u. Zahlung als Cetyltri- 
methylammoniumsalze 256, 176 

— Ribo—, Adsorption an Bentonit 255, 250 


Nucleinsauren — Nucleosidphosphate 


— — Analyse der hauptsachlichen Zusammensetzung 
255, 334 

— — Best. durch Markierung mit Tritium 251, 341 

— — Best. in Gehirnhomogenisaten v. Mausen, Fallung 
mit Cetyltrimethylammoniumbromid 259, 94 

— — — in Lymphocyten, elektrophoret. (agarose/ 
polyacrylamid-gel-) 259, 86 

— — — katalys. Orcinreakt. durch Cu(II)-ionen 2538, 251 

— — — Orcinrekation 2538, 411 

— — — v. 5,6-Dihydrouridin 256, 176 

— — — v. Nucleosidkomponenten, diinnschicht- 
chromatog.-photom. 251, 341 

— — — v. radiomark. — auf Papierscheiben, Untersuch. 
uber Gegenwart u. Eliminierung v. im Stoffwechsel 
entstandenen Artefakten aus mark. Purin- u. Pyri- 
midin-Vorlaufern 258, 415 

— — Chromatographie v. Ribonuclease T,-Aufschliissen 
an DEAE-Cellulose u. DEAE-Sephadex 260, 415 

— — Elektro-Elution, Adapter 259, 87 

— — Elektrophorese auf Polyacrylamidgel 259, 416 — 

— — — auf Polyacrylamidgel-Gradienten 259, 416 

— — Extraktion aus Mauseleber, Vergleich der Methode 
nach Kirby u. Georgiev 260, 340 

— — — Diathylpyrocarbonatmeth. 257,830 

— — Farbreaktion zur Best. der 3’-OH-Endgruppe 
angewandt auf die Best. des tRNS/Acylamino-tRNS- 
Verhaltnisses 251, 341 

— — Fraktionierung u. Beweglichkeit bei der Agar- 
Gel-Elektrophorese 258, 334 

— — Fraktionier. u. Untersuch. der Bind. an Polylysin- 
Kieselgursaulen 257, 95 

— — *H-mark. gefallte auf Glasfaserfiltern, Szinti- 
lationszahlverf., optimale Bedingungen 257, 330 

— — °H-mark. Zentrifugation (Saccharosegradienten-)- 
Fraktionen, Szintillations-Zahl-Auswertung 259, 87 

— — 3H- u. 4C-mark., Extr. aus Saccharose-Gradienten 
u. Flissig-Szintillationszahl-MeBverf. 257, 330 

— — °H- u. *P-mark., Szintillations (Flissig-)-Zahlung 
in Schnitten v. Polyacrylamidgelen 259, 256 

— — Identifiz. in Tabakpflanzen (gesunden- u. durch 
versch. Viren infizierten-), siulen-chromatog., 
Hydroxylapatit-Kolonne 257, 252 

— — Mess. v. ?H-, “4C- u. 92P-Radioaktivitéten in waBr. 
Lés. im DurchfluB-Szintillationsverfahren 255, 250 

— — ribosomale, Isolierung durch Saccharose-Dichte- 
gradienten-Zentrifugieren in einem Rotor mit fest- 
stehendem Winkel 257, 96 

— — Séulen-Chromatog. an denaturierten Proteinen 


255, 250 

— — selektiver Léschungseffekt v. — in waBriger 
Lésung: Assoziation v. Wasser mit polaren Gruppen 
254, 252 


— — Struktur 252, 327 [Or] 

— — Subfraktionen, Trenn., siulen-chromatog., mit 
Hyflosupercelfiillungen 257, 330 

— — Trenn., diimnschicht-chromatog. (anionenaustausch-) 
zweidimensional 253, 334 

— — — elektrophoret. (agarose/acrylamidgel-) 258, 174 

— — M82, Untersuch. zur Kettenlangenbest. v. 
groBen Oligomeren aus — 255, 93 

— t-Ribo—, Best. v. Isoprenoidnucleosiden, gas-chro- 
matog. 257, 413 

— — Dialyseapparatur zur Anwendung nach Amino- 
acylierung 258, 174 
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— — Chromatographie auf der Umkehrphasensaule 
RPC-2 unter Verwendung v. Harnstoff 260, 416 

— — Extraktionsverhalten 258, 174 

— — Fraktionierung 257, 252 

— — Identifiz. in Escherichia coli, siulen-chromatog. 
260, 416 

— — Identifiz. schwefelhalt. Basen mittels Phosphores- 
cenzspektroskopie 257, 253 

— — Messung der Bindung an Polyribosomen u. 
Einzelribosomen in Zellen héherer Organismen, 
elektrophoret. (polyacrylamidgel-) 260, 416 

— — Programm v. statistischen Plinen zur Opti- 
mierung der Versuchsbedingungen zur Best. v. 
spezif. — 258, 174 

— — Trenn., saulen-chromatog., auf Methylalbumin- 
Kieselgur als Amino-acyl— 259, 256 

— — — — auf Polychlortrifluorathylen mit umge- 
kehrten Phasen 259, 86 

— Trenn., siulen-chromatog., 9?P-mark., Radioaktivi- 
tatsmeRsystem 256, 150 

— — sdulen-chromatog. (sephadex-), Tritium/Sephadex/ 
Wasserstoffaustauschertechnik 255, 41 

— u. Strukturanaloge, Trenn., siulen-chromatog., an 
Sephadex G-10 257, 95 

Nucleinsiurenpolymerase, Ribo—, Best. 254, 256 

Nucleoside, Analyse, mikro 2651, 219 

— Best., diinnschicht-chromatog.-reflexionsspektrom. 
255, 91 

— — in Desoxyribonucleinsaduren, diinnschicht-chro- 
matog. 257, 252 

— — neben Nucleobasen- u. Nucleotiden-Best. in tier. 
Gewebe, siulen-chromatog.-spektralphotom. 260, 340 

— — neben Nucleotiden- u. Nucleinsaurebasen-Best. im 
Gem., siulen-chromatog.-UV-spektralphotom. 258, 175 

— Entsalzung, siiulen-chromatog., an Poly-N-vinyl- 
pyrrolidon 258, 94 

— Nucleotiden/Nucleinbasen-Gemisch, Trenn., saulen- 
chromatog. (kationenaustausch-) 257, 331 

— phosphorylierte u. Desoxy—, Saiulen-Chromatog. an 
PEI-Cellulose 251, 219 

— Ribo—, Best., UV-spektralphotom., nach Trenn. 
durch Gelfiltration 257, 96 

— — durch Abbau v. 14 Alkali-stabilen Dinucleotiden 
aus Hefe gewonnene, massenspektrom. Analyse 259, 88 

— Ribo—, Desoxyribo— u. Arabino—, Trenn., diinn- 
schicht-chromatog. 251, 219 

— Ribo—, Ribonucleotide u. Dinucleotide im Gem., 
Trenn., pyrolyse-gas-chromatog. 260, 340 

— Trenn., an cytidinhaltigen Polymergelen in DMSO/ 
CHCl, oder Wasser 256, 246 

— — an thymin- u. cytidinhaltigen Polymergelen 256, 246 

— — auf Kationenaustauschern 261, 341 

— — auf Polyacrylamidgel-Saulen: weitere Entwick- 
lungen 260, 417 

— — dinnschicht-chromatog. 254, 252 

— — sdulen-chromatog., an Bio-Gel-Saiule 254, 252 

Nucleosidkinase, Aktivitatsbest. mit tritiummark. 
Substraten 251, 220 

Nucleosidphosphate, Di—, diinnschicht-chromatog. 
(ionenaustausch-) Untersuch. auf Chitosan-impragn. 
Cellulose-Schichten 259, 88 

— — siulen-chromatog. Untersuch. auf Bio-Gel-P-4- 
Sadule 259, 87 

— — Strukturbest., spektralphotom. 259, 87 


652 


Nucleosidphosphate (Forts.) 

— Trenn. v. anderen Nucleotiden, siulen-chromatog., auf 
Aluminiumoxid-Siulen, Anwend. auf die Best. v. 
Adenyleyclase u. Guanyleyclase 259, 95 

Nucleosidphosphorylase, Purin— aus Rattenhirn, Nachw., 
siulen-chromatog. (ionenaustausch-) 259, 91 

Nucleosidtriphosphate, Best., enzymat.-radiom. 252, 77 

Nucleotidase, Aktivitatsbest. mit trittummark. Sub- 
straten 251, 220 

— Serum—, Best. 251, 221 

5’-Nucleotidase, Best. 255, 93 

Nucleotide, Adenin—, Best., siulen-chromatog. (ionen- 
austausch-), nach °?P-mark. Extr. u. Isotopenver- 
diinnung unter Anwendung der C-mark. Ver- 
bindungen 268, 175 

.— — Trenn. v. ?2P, AMP, ADP u. ATP, saulen-chro- 
matog. 258, 175 

— Analyse, ionenaustausch-chromatog. 251, 341 

— Best., diinnschicht-chromatog.-reflexionsspektrom. 
255, 91 

— — flissig-chromatog. mit UV-Detektion, Reinigung 
v. KH,PO, zum Gebrauch als Puffer 257, 196 

— — in biolog. Material, I. Grundlegende Untersuch. 
zur Best. v. ATP, ADP u. AMP in Leber 258, 251 

— — in Zellen v. Escheria coli, Extraktionsverf. 256, 246 

— — neben Nucleosiden- u. Nucleinséurebasen-Best. im 
Gem., siulen-chromatog.-UV-spektralphotom. 

258, 175 

— — neben Nucleobasen- u. Nucleosiden-Best. in tier. 
Gewebe, siulen-chromatog.-spektralphotom. 260, 340 

— Desoxyribo- u. Ribo—, Unterscheidung 252, 76 

— Desoxyribooligo—, acylierte, Gel-Filtration 259, 88 

— Guaninribo—, Best., enzymat. Vervielfachungstech- 
nik 264, 253 

— loésl., Trenn. u. Identifizierung im Kambium u. im 
jungen Xylemgewebe v. Larix decidua Mill. 256, 246 

— Nucleosiden/Nucleinbasen-Gemisch, Trenn., séulen- 
chromatog. (kationenaustausch-) 257, 331 

— Oligo—, Saulen-Chromatog. am denaturierten Pro- 
teinen 255, 250 

— — Trenn., sdiulen-chromatog., an Hydroxylapatit- 
Kolonnen 257, 253 

— — Trenn. u. Analyse eines —gemisches 255, 335 

— Oligo- u. Poly—, Analyse, siulen-chromatog. (ka- 
tionenaustausch-), spektralphotom., unter Anwend. 
eines Analysators 252, 337 [Or] 


O 


Oberflaichenaktive Substanzen, s. Tenside 

Obst, Best. v. Anthocyanen in schwarzen Himbeeren 
(Rubus occidentalis), diinnschicht-chromatog. 251, 135 

— v. Ascorbinsaure, elektrophoret. (hochspannungs-) 
258, 243 

— — v. Dichloran, colorim. 253, 176 

— — v. Organophosphatriickstiinden auf Marktproben, 
gas-chromatog. 256, 96 

— — v. P, spektralphotom., Molybdovanadat-Meth. 
253, 166 

— Tiefkihl—, Best. v. Boden, Gemeinschaftsuntersuch. 
259, 390 

— Trocken—, Best. v. schwefl. Saure 251, 148 


Nucleosidphosphate — Ochratoxin 


— 2P.mark. Orthophosphat enthaltende, Trenn., 
diinnschicht-chromatog. 253, 334 

— Papier-Elektrophorese (Hochspannungs-) 257, 330 

— Poly—, Polarographie v. einstriingigen Homo— 2654, 252 

— polarog. (wechselstrom-) Verhalten u. Reduzierbarkeit 
256, 246 

— Polydesoxy—, Gelfiltration an Agarosegel-Saulen 
252, 76 ; 

— Purin- u. Pyrimidin— in Mengen v. 1 yg, Best. v. 
Pentosen 256, 246 

— Ribo—, Best. der Zusammensetz., elektrophoret., auf 
Agar-Gel 257, 253 

— — — in Suppenpraparationen 251, 412 

— — Trenn. v. IMP, AMP, CMP, GMP u. UMP, saulen- 
chromatog. (ionenaustausch-) 260, 339 

— Ribo—, Di— u. Ribonucleoside im Gem., Trenn., 
pyrolyse-gas-chromatog. 260, 340 

— Struktur 252, 327 [Or] 

— Sulfat—, Trenn., elektrophoret. (polyacrylamidgel-) 
259, 88 3 

— Trenn. auf Kationenaustauschern 251, 341 

— — dinnschicht-chromatog. 254, 252 

— — sdulen-chromatog., an Bio-Gel-Saule 254, 252 

— — — auf QAE-Sephadex 258, 416 

— — v. Zellextr., siulen-chromatog. (hochdruck-) 257, 96 

— Zucker—, Chromatog., Artefakte unter Verwend. v. 
Ammoniumacetat-halt. Lésungsmitteln 255, 335 

3’,5'-Nucleotid-Phosphodiesterase, eine kontin. titr. Best. 
252, 77 

Niisse, Pakan—, Best. v. Br-, Sauerstoffverbrennungs- 
meth. 258, 246 

Nylon, Best. v. Ti, Cu, Mn u. Fe, atomabsorptions- 
spektralphotom. 264, 233 

— — v. Wasser, titr. (bipotentiom.-), mit Karl-Fischer- 
Reagens unter Verwendung v. fluorierten Alkoholen 
254, 233 

— Lésungsmittel fur die Phosphorimetrie v. — bei tiefen 
Temperaturen 254, 233 

Nylon 6, Gel-Chromatographie v. cycl. Monomeren u. 
Oligomeren 255, 413 

Nylon 6, 66 u. 12, Best. v. cycl. Monomeren u. Oligo- 
meren, gas-chromatog., nach Redukt. 252, 407 

Nylon 66, Nachw. v. cycl. Monomeren u. Oligomeren. gel- 
chromatog. 255, 413 

Nystatin, Best. in Futter, extr., Verbess. der offiziellen 
First-Action-Meth. 258, 236 


— s. auch Friichte 

Obstprodukte, Best. v. P, spektralphotom. 258, 166 

Obstsaft, Best. v. Cd in Orangensaft 251, 66 

— — v. Weinsdure in Traubensaft 251, 408 

— Nachw. v. N-Komponenten in Orangensaft 251, 406 

Ochratoxin, A, Best. in Getreideprodukten, spektro- 
fluorim. 258, 240 

— Au. B, Best., diinnschicht-chromatog.-spektro- 
fluorim. 257, 83 

— Nachw. 251, 154 

— — neben Aflatoxinen-, Zearalenon-, Sterigmatocystin- 
u. Patulin-Nachw. in Getreidearten, extr., diinn- 
schicht-chromatog. 257, 399 


Octacyanowolframat(IV) — Ole 


Octacyanowolframat(IV), Best., titr., mit N-Brom- 
succinimid 260, 117 [Or] 

cis-, cis-6,9-Octadecadien, Autoxydationsprodukte bei 
Raumtemperatur, Analyse, gas-chromatog.-massen- 
spektrom. kombin. 251, 395 

Octadecadienate, Methyl-cis, cis- —, mit Methylen- 
gruppen unterbrochen, Gas-Flissig-Chromatog. 
253, 159 

11, 15-Octadecadiensiure, Identifiz. in Fleisch (Rind- u. 
Hammel-) 256, 89 

Octadecanole, hydroxyl., Gas-Fliissig-Chromatographie- 
Massenspektrometrie 251, 411 

cis-Octadecen-(9), Ozonolyseprodukte, Nachw. v. aliphat. 
Alkoholen u. Monocarbonsauren, dinnschicht-chro- 
matog. 259, 331 

Octadecensiuren, Methylester der cis— u. trans —, gas- 
chromatog. Best. der aquivalenten Kettenlingen 
256, 59 

Octadecinsaiuren, Methylester der cis- u. trans—, gas-- 
chromatog. Best. der Aaquivalenten Kettenlangen 
256, 59 

Octahydro-1,3,5,7-tetranitro-s-tetrazin, Best., spektral- 
photom. (halbmikro) 252, 64 * 

Octanon-3, Methyl-1-bicyclo-(3,3,0)- — u. Bicyclo- 
(3,3,0)- —, Massenspektrometrie 256, 63 

Octansaure, s. Caprylsaiure 

Octene, siellungs- u. konfigurationsisomere verzweigte —, 
Trenn., gas-chromatog. 251, 125 

Octylsulfochlorid, Fluorierungsverlauf, spektralphotom. 
Kontrolle 254, 69 

Ole, Analyse, gas-fliissig-chromatog. 255, 306 

— — — Trenn. langkettiger Fettalkohole als Trifluor- 
acetyl- u. Trimethylsilylderivate 251, 72 

— Best. der 415-Doppelbindung in Fettsauren v. 
hydriertem Soja— 263, 167 

— — des Olgehaltes u. Zusammensetzung v. Seesamen 
aus der Welternte 260, 403 

— — der Saurezahl, coulom.-titr. 257, 168 

— — in waBr. Emulsionen, KMR-spektrom. (Wide- 
Line-) 255, 305 

— — neben Feuchtigkeitsbest. in Futtermitteln 259, 386 

— — v. B-Aminocrotonsaureester nach Migration in 
Speised] 254, 153 

— — vy. As u. Br in pflanzl. u. tier. Olen aus Meeres- u. 
Landherkunft, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
260, 403 

— — vy. chlorierten aromat. Verb. 256, 335 

— — v. Chlor-phenolen, gas-chromatog., mit Elek- 
troneneinfang-Detektor 255, 306 

— — v. Cholesterin, diinnschicht- u. gas-flissig-chro- 
matog. 253, 168 

— — — — 258, 394 

— — y. Cu, atomabsorptions-spektralphotom. 259, 399 

— — — in Sojabohnen—, atomabsorptions-spektral- 
photom. 259, 246 

— — vy. Cu u. Fe in Speise- u. Salat—, atomabsorptions- 
spektralphotom., nach verkohlender Veraschung 
260, 404 

— — v. Ethephon in Palm—, diinnschicht-chromatog. 
260, 166 

— — v. Fest/Fliissig-Verhaltnis, dilatom., differential - 
scanning-calorim. u. KMR-spektrom. im Vergl. 
256, 398 
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— — v. Fettsaiuren (apolare dimere) 251, 411 

— — — in Jutesamen Chorchorus olitorius u. Trauben- 
kernen, gas-chromatog., UV-spektralphotom. u. 
papier-chromatog, 259, 157 

— — — in Raps- u. Riib—, gas-fliissig-chromatog. 
260, 326 

— — — in Sardinen—, dinnschicht-chromatog. sowie 
gas-flissig-chromatog. 259, 247 

— — v. Fischél in Pflanzenél 253, 168 

— — v. flichtigen Verb. in Speise—, gas-chromatog. 
260, 405 

— — v. KW-Stoffen (aromat. polycycl.-) in erhitzten — 
253, 394 

— — v. Lésungsmittelresten in pflanzl. Olextrakten 
260, 403 

— — v. Mono-, Di- u. Triglyceriden in Soja— 255, 306 

— — v. Pesticidriickstanden, gas-flissig-chromatog., 
nach Ausfallen bei niedrigen Temperaturen mittels 
Kaltebad mit Eintauch-Rihr-Vorrichtung 256, 405 

— — v. Spurenelementen in Fisch—, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 260, 82 

— — v. Triglyceriden, massenspektrom. 255, 305 

— — v. Triglyceriden u. Cyclopentenylfettsauren, 
diinnschicht- u. gas-chromatog. 253, 394 

— Beurteilung der Fettsauren in erhitzten — 255, 306 

— — bromierte, Best. in Getranken (alkoholfreien-), 
gas-chromatog. 256, 396 

— — — — rontgenfluorescenzspektrom. oder gas- 
chromatog. 256, 84 

— — — — Schnellmeth. 260, 80 

— differential-thermoanalyt. u. gas-chromatog. Unter- 
suchungen v. geharteten Pflanzen— im Vergleich 
260, 326 

— Fisch-, Bildung u. Nachw. v. aromat. Verb. in hy- 
drierten Fisch— 255, 306 

— gas-chromatog. Untersuch. katalyt. Hydrierung als 
Hilfsmittel zur Identifiz. u. Best. ungesattigter Fett- 
sduren 251, 411 

— Hydrierung v. Speise— als analyt. Hilfsmittel, 
modifiz. Arbeitsweise 260, 326 

— Identifiz., gas-chromatog., Vergl. v. Trennmethoden 
256, 87 

— IR-spektralphotom. (differential-) Best. geringer 
Mengen isolierter trans-Isomerer u. der entsprechenden 
Methylester 259, 246 

— Kakaobutter—, Best. v. Fettsiuren, gas-chromatog., 
mittels Fraktionierung mit Harnstoff 256, 402 

— Nachw. v. Antioxydantien (org.-), siulen-chromatog., 
an Polyamidpulver/dinnschicht-chromatog.-kombin. 
259, 251 

— — v. freien Ionen in mark. — 2538, 167 

— — v. Pentachlorphenol u. 2,3,4,6-Tetrachlorphenol, 
extr., -gas-fliissig-chromatog. 256, 399 

— — vy. Sterinen in Pampelmusensamen— 260, 325 

— Palm—, Nachw. v. Carotinen u. Carotinoiden u. 
deren Radiolyseprodukten nach y-Bestrahlung, 
diinnschicht-chromatog., qualitat. u. quantit. 255, 307 

— Pflanzen—, Best. v. BHT u. BHA, gas-chromatog. 
256, 95 

— — — v. Epoxysauren 258, 241 

— — — vy. «-Tocopherol-Kaliumferricyanid-Oxydations- 
produkt, diinnschicht-chromatog.-spektralphotom. 
255, 309 
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Ole, Pflanzen— (Forts.) 
— — Fettsiurenzusammensetzung v. Capsicum—, 

gas-fliissig-chromatog. 258, 242 
— — — v. Maissamenkern- u. -keim— in Abhangigkeit 

yv. der Extraktionsmeth. 258, 242 
— — Untersuch. durch Kombination v. alkalischer 

Isomerierung u. Gas-Chromatog. mittels des Mikro- 

reaktionsapparates 260, 82 
— quantit. Untersuch. des Farbproblems in Safran- 

blumen — 253, 167 
— Stabilitit: differentialkalorimetrische Alternativ- 

methode gegeniiber der Methode des aktiven Sauer- 

stoffs 2538, 167 
— Wasser-Emulsionen, Bewertung der Haltbarkeit, 

B-rickstreuungsmeBmeth. 251, 282 
_ Olsaure, diinnschicht-chromatog. Untersuch. des 

Oxydationsprozesses 260, 60 
— Kennzahlbest. in natiirl. Fetten nach y-Bestrahl. 255, 307 
— Methylester, Best., gas-fliissig-chromatog. 254, 75 
— — — — Umsetz. mit der stationiren Phase 253, 368 
Olsamen, Best. v. Aceton in —mehl u. —schrot, gas- 

chromatog. 256, 392 
— v. Pongamia glabra, Nachw., Farbtest 256, 88 
Olsamenmehl, Best. des restlichen Lésungsmittels, II. 

Verfliichtigungsmeth. 2538, 318 
— — v. Isopropanol, gas-chromatog. 256, 398 
— — y. Lésungsmittelriickstinden, extr., mit Dimethy]- 

formamid 254, 149 
— —v.N zur schnellen Qualitétskontrolle 256, 88 
Olschiefer, Identifiz. v. Steranen, Terpanen u, ver- 

zweigten Paraffinen im Green-River- —, gas-capillar- 

chromatog./massenspektrom. kombin. 259, 67 
— Isolierung v. Steranen u. Triterpanen, automat., gas- 

flissig-chromatog. 260, 70 
— laserpyrolyt.-gas-chromatog. Charakterisierung 258, 328 
— Trenn. v. Steranen u. Triterpenen aus — der Green 

River-Formation (Colorado), gas-chromatog. 259, 384 
Oestetrol, Best. in Harn v. Schwangeren, gas-chromatog./ 

massenspektrom. kombin. 258, 172 
— — — gas-flissig-chromatog. 257, 251 
Oestradiol, Best., gas-chromatog. 251, 214; 215 
— — in Plasma (peripherem-), radioimmunologisch 259, 222 
— — neben Oestron- u. Oestriol-Best. in Plasma v. 

Nichtschwangeren, gas-chromatog. 253, 333 
— Dinnschicht-Chromatographie u. Elution v. Pico- 

grammengen 260, 339 
— Monoester, Best., gas-chromatog., oder colorim. 251, 215 
— — in 6ligen Lés., Best., diinnschicht-chromatog., 

gas-chromatog. oder colorim. 251, 215 
178-Oestradiol, Best. in Plasma, gas-chromatog. 251, 215 
— — neben Oestron- u. Oestriol-Best., in Harn, saulen- 

chromatog. (gel-) -fluorim. 259, 176 
178-Oestradiol-3-glucosiduronat, 176-Oestradiol-17- 

glucosiduronat/Oestron-3-glucosiduronat-Gemisch, 

Trenn., siulen-chromatog. (DEAE-Sephadex) 257, 329 
Oestra-5(10)en-3,17-dion, spektralphotom. Untersuch. 

v. — u. seinem 3,3-Dimethylcaptal 253, 407 
Oestratriene, 2,3-oxyd., Gas-Chromatog. 258, 407 
Oestratrienkern, gas-fliissig-chromatog. Verhalten im 

Einflu8 versch. funktioneller Gruppen 251, 338 
Oestriol, Best., diinnschicht-chromatog.-remissions- 

spektralphotom. 257, 251 
— — gas-chromatog. 2561, 214; 215 
= — — 2575250; 251 


Ole — Oestron 


— — in Harn 258, 250 

— — — automatis. 256, 173 

— — — fluorim., nach chromatog. Trenn. 254, 248 

— — — gas-flissig-chromatog. 253, 92 

— — — — Auswertung. in zwei verschiedenen Labo- 
ratorien 260, 338 

— — — — mit einer einzigen Extraktion, Vergleich mit 
einer akal. Reinigungsmeth. u. Untersuchungen tiber 
Stérung durch Arzneimittel 259, 96 

— — neben Oestron- u. Oestradiol-17f-Best. in Harn, 
siulen-chromatog. (gel-)-fluorim. 259, 176 

— — — in Plasma v. Nichtschwangeren, gas-chromatog. 
253, 333 

— Epimere, chromatog. Eigenschaften 259, 413 

— Nachw. in Harn, dinnschicht-chromatog.-fluorim., 
als 1-Athoxy-4-(dichlor-s-triazinyl)-naphthalin- 
Deriv. 259, 83 

Oestrogene, Analyse, gas-chromatog., I. Darstell. u. 
Mess. v. Heptafluorbutyrat 251, 214 

— — — II. Trockne u. nasse Aufbring. v. Oestrogen- 
Heptafluorbutyrat auf die Saule durch einen membran- 
losen Einspritzblock 251, 215 

— Best., diinnschicht-chromatog., als ABS- oder 
DANSYL-Derivate mit densitom. bzw. fluorim. 
Auswert. 252, 306 [Or] 

— — gas-chromatog./massenspektrom., Wirkung der 
Derivatbildung 260, 414 

— — in Harn 257, 94; 413 

— — — photom., nach enzymat. Hydrolyse u. Gel- 
Filtration 254, 248 

— — in Harnextr., fluorim., automat. 251, 338 

— C6-substit., spektrofluorim. Untersuch. unter versch. 
Bedingungen der Kober-Ittrich-Brown-Reakt. 

252, 309 [Or] 

— Diinnschicht-Chromatog. v. Dansyl— 257, 94 

— Gelfiltration tiber Sephadex, EinfluB v. Natrium- 
chlorid 257, 250 

— Gesamt—, Best. in Harn 256, 172 

— Gestagen-Kombinationen, Best. v. Athynodioldiacetat, 
colorim. 253, 408 

— 1- u. 4-Glutathionthioadther der 2-Hydroxyoestrogene, 
Identifiz. in biolog. Material. massenspektrom. 

252, 299 [Or] 

— konjugierte Harn—, Trenn., siulen-chromatog., auf 
Sephadex-Saulen, I. Optimierung der Bedingungen, 
II. Sequenztrennung 254, 248 

— Nachw., diinnschicht-chromatog., als Monoschwefel- 
saureester 251, 215 

— — — mit automat. Leitfahigkeitsdetektor 255, 331 

— — in oralen Kontrazeptiva, diinnschicht-chromatog. 
255, 318 

— synthet. u. natiirl. im Gem., Trenn., diinnschicht- 
chromatog. 256, 173 

— Trenn., diinnschicht-chromatog. 258, 250 

— — — auf Polyamidschichten, Wanderungswerte u. 
Elutionskapazitaiten 259, 84 

— — — (kieselgel-), unterschiedl. Zersetzung auf Glas- 
platten durch Umweltfaktoren aus der Luft 256, 173 

— — v. Androgenen (polaren-) 256, 172 

Oestron, Best., gas-chromatog. 251, 214 

— — neben Oestradiol-178- u. Oestriol-Best. in Harn, 
sdulen-chromatog. (gel-)-fluorim. 259, 176 


— — — in Plasma v. Nichtschwangeren, gas-chromatog. 
253, 333 


Oestron-3-glucosiduronat — Organische Verbindungen 


Oestron-3-glucosiduronat, 178-Oestradiol-3-glucosiduro- 
nat/17f-Oestradiol-17-glucosiduronat-Gemisch, Trenn., 
siulen-chromatog. (DEAE-Sephadex) 257, 329 

Oleander, Vergleich biolog. u. chem. Wertbest. v. 

— Trockenextrakten 259, 397 

Oleandomycin, Best. neben Oxytetracyclin in Futter- 
mitteln, mikrobiolog. 254, 237 

Oleandrin, Best., spektralphotom. 259, 397 

Olefine, Poly—, Pyrolyse-Gas-Chromatog. 251, 78 

a-Olefinsulfonat, Analyse, gas-chromatog. 255, 169 

Oleylalkohol, diinnschicht-chromatog. Untersuchung 
des Oxydationsprozesses 260, 60 

Oligoesteracrylate, Best., polarog. 254, 233 

Oligosaccharide, acyl., formyl. u. pyruvy]. natiirl., 
Trenn., papier-chromatog. 260, 96 

— Best. in Kartoffeln, gas-chromatog. 251, 409 

— — in Maische, Bier u. Brausirupen 2538, 166 

— — in Starkehydrolysaten. gaschromatog. 253, 329 

— Extr. u. Best. aus Rattenharn 251, 209 ; 

— Fructo—, Trenn., diinnschicht-chromatog. 258, 255 

— gas-fliss.-chromatog. Analyse v. Smith-Abbaupro- 
dukten 257, 376 

— gas-chromatog./massenspektrom. Identifizierung als 
acetyl. u. silylierte Boronate 259, 212° 

— Gelfiltration auf vernetzter Starke u. Cellulose 259, 379 

— Malto—, Dinnschicht-Chromatog. 251, 398 

— — Nachw., dinnschicht-chromatog.-densitom. 259, 57 

— — Trenn., séulen-chromatog. (gel-), bei versch. 
Temperaturen 259, 235 

— Massenspektren (Feldionen-) 259, 315 

— massenspektrom. Sequenzanalyse 259, 57 

— Nachw., diinnschicht-chromatog. 251, 134; 397 

— — in Enzymhydrolysaten v. Agar, diinnschicht- 
chromatog. 253, 322 

— — neben Monosacchariden-Nachw., diimnschicht- 
chromatog., verbesserte Meth. 260, 314 

— — — dimnschicht-chromatog. (cellulose-) 260, 96 

— — papier-chromatog., mit Perjodat-Schiff-Sprith- 
reagens 254, 78 

— — v. Di- u. Trisacchariden in ruhenden Gersten- 
k6érnern, diinnschicht-chromatog. 258, 235 

—- Neuraminyl—, Best. in Harn, gas-chromatog. 253, 330 

— Trenn. v. Glykosaminoglykan-Saccharid- u. -Glykosid- 
Gem., gel-chromatog. 254, i74 

Omega-Chromschwarzblau G, als Indicator bei der 
komplexom. Best. vy. Ca u. Mg 256, 356 [Or] 

Oniumverbindungen, Best., gas-chromatog. (pyrolyt.-) 
251, 70 

— P-, As-, Sb-, S-, Se-, Te- u. Sn(IV)-analyt. Anwend. 
253, 140 

Opipramoldihydrochlorid, Best., colorim. 259, 165 

Opiumalkaloide, Best. pharmazeut. Zubereitungen, diinn- 
schicht-chromatog.-remissions- u. fluorescenz- 
spektralphotom. 259, 398 

— Nachw. v. Coreximin in Papaver somniferum L. als 
Produkt der Biosynthese aus Reticulin 260, 169 

Optische Bleichmittel, Nachw. v. Uvitex, Tinopal, 
Ieucophor, Leucopur, Blankophor, Ultraphor, Delft- 
Weiss u. Photine EB, papier-chromatog. 256, 239 

Optische Rotationsdispersion, automat. temperatur- 
programmierte Registrierung v. — u. CD 260, 415 

Orangen, Best. v. Temik u. seinen Oxydationsprodukten, 
gas-chromatog. 258, 335 

— — y. Tiabendazolum in —schalen, radiom. 268, 247 
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Orangenessenzen, Best. v. Aldehyd (Gesamt-), colorim., 
mit N-Hydrexybenzolsulfonamid 257, 309 

Orangenéle, Best. v. Aldehyd (Gesamt-) in kalt gepreB- 
tem—, spektralphotom. 258, 238 

Orangensaft, Best. v. Ascorbinsiure, automat. 257, 309 

-- — v. Betain 256, 84 

— — v. Carbonylverb. (flicht.-) in — u. seinen Ver- 
wandlungsprodukten wahrend der Lagerung, gas- 
flissig-chromatog. 259, 244 

— — v. Invertzuckergehalt 256, 395 

— Nachw. v. Blutorangensaft in Konzentraten 256, 84 

— — v. verfalschten — 260, 325 

Orbitals, Symmetry, — and spectra (Orchin, Jaffé) 
260, 373 [1] 

Organische Chemie, fiir berufliche Schulen (Kénig, 
Kern) 257, 136 [L] 

— (Nerdel, Schrader) 251, 375 [L] 

Organische Verbindungen, Absorptionsspektren im UV in 
Sauerstoff-Wasserstoff-Flammen 256, 57 

— Adsorption an kommerziellen Filterpapieren u. die 
Folgerungen fiir die quant. u. qualitat. chem. Analyse 
256, 141 

— Adsorptions-Chromatographie v. polaren Molekilen 
auf Biogel 255, 400 

— Analyse, Adsorption an kommerziellen Filter- 
papieren 256, 141 

— — gas-chromatog. Auswahl v. selektiven stationaéren 
Phasen u. Charakteristik v. funktionellen Gruppen, 
Anwendung v. logarithmischen Funktionen der 
relativen Retentionsdaten 259, 295 

— — gas-chromatog./computermeth. kombin. 259, 55 

— — IR-spektroskopisch, Ubersichtsbericht 254, 293 

— — massenspektrom. 256, 289 

— — physikalische Meth., Standardsubstanzen 258, 140 

— — spektroskop. Methoden (Williams, Flemming) 
259, 289 [L] 

— — thermogravim./gas-chromatog/IR-spektrom. 
kombin. 260, 46 

— — v. Gemischen polarer — auf Massenspektrometer 
mit einem Capillarsystem zur Flissigkeitseinfiihrung 
255, 162 

— Aralkyl — mit einer funktionellen Gruppe, Massen- 
spektrometrie 257, 227 

— aromat., Adsorption aus alkohol. Lés. an Sephadex 
LH-20-Dextran 258, 295 

— — Best., colorim., mit Formaldehyd-Schwefelsaure- 
reagens 256, 58 

— — Bildung u. Nachw. in hydrierten Fischdlen 
255, 306 

— — gas-chromatog. Verhalten an Carbowax 400, 
Interpretation v. Daten 254, 134 

— — — auf 1,8-Diaminonaphthalin als stationarer 
Phase 254, 396 

— — Nachw., diinnschicht-chromatog. Spektren 258, 158 

— — Trenn., siulen-chromatog. (gel-), an Sephadex 
LH-20-Dextran, EinfluB des Lésungsmittelwechsels 
258, 295 

— automat. Fliissig-Chromatographie, II. Adsorptions- 
Chromatographie v. Benzol-Derivaten auf Kationen- 
austauscherharz auf Styrolbasis 260, 61 

— Best. in Bodenproben, colorim. 260, 321 

— — in Luft, gas-chromatog. u. IR-spektrosk. 259, 214 

— — in waBr. Lésungen. gas-chromatog. (Ubersicht) 
258, 231 
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Organische Verbindungen, Best. (Forts.) 


— in Wasser (FluB- u. Trink-) 254, 321 

— KMR-spektrom. 258, 60 

— luminescenzanalyt., Ubersichtsbericht 260, 398 
— massenspektrom. 260, 31 [Or] 

— titr., nach Oxydat. mit Permanganat 2538, 56 

— vy. As (mikro) in schwerfliicht. — 2538, 54 

— v. C, coulom.-titr. 257, 370 

—v. Cu. H, gas-chromatog. 251, 63 

— vy. Ca u. Mg (simultan), titr. (komplexom.-), nach 
Flaschenverbrenn. 251, 390 

— v. Cd, mehrere Meth. 251, 66 

— y. Cl, aktivierungsanalyt. (neutronen-)-y-spektrom., 
mit Isotopen-Neutronenquellen 257, 152 

—v. Clu. Br (mikro) 254, 389 

— y. Cu u. Fe in Extrakten v. unbekannten —, 
atomabsorptions-spektralphotom. 254, 229 

— v. F, spektralphotom., mit Thoriumchloranilat 
nach hydropyrolyt. Zersetzung v. Bleifluorid 257, 370 
— — spektrog. 2538, 154 

— — titr., -photom., mit Arsenazo I 255, 139 

— v. H, gas-chromatog.-coulom. kombin. 251, 63 
—v. Hg 2538, 155 

—v. Hg u. Halogenen (mikro) 255, 138 

—v.J in Mikrogrammengen schwerfliichtiger — 
253, 155 

— v. K, potentiom. (direkt-) 260, 47 

— vy. Metallen, nasse oder Sauerstoffflaschen- 
Verbrenn. 258, 155 

—v. N u. Halogenen aus einer Kinwaage 257, 370 
— v. O, réntgenfluorescenz-spektrom. 260, 151 

— v. P (Gesamt), Methodenvergl. 251, 390 

— — (10-500 ug), titr., potentiom., halbautomat. 
251, 390 

—v.S8 als BaSO, 256, 364 

— — flammen-absorptionsspektrom. 251, 391 

— — (mikro u. halbmikro), titr., -potentiom., mit 
Bleiperchlorat 251, 390 

— — spektralphotom. -kinetochrom. 252, 33 

— — titr., -colorim. (automat.-), nach Schoniger- 
AufschluB 251, 303 

— vy. Si, atomabsorptions-spektralphotom. 251, 393 
— v. Wasser gelést in — in Form v. Komplexen mit 
Athern u. Estern mit Wasserstoffbindung, IR- 
spektroskop. 256, 388 

— — spektralphotom., m. H. v. CoCl, 256, 389 

— — titr. 257, 62 

Charakterisier. in Meteoriten, gas-chromatog. 257, 231 
chlorierte aromat., Best. in Fetten, Olen u. Fettsdiuren 
256, 335 

chromatog. Identifiz. nach Abbau u. Zersetzung 
252, 384 

Determination of Organic Compounds (Weiss) 

257, 195 [L] 

diastereoisomere, diinnschicht-chromatog. Beweg- 
lichkeit 260, 298 

— Trenn., chromatog. 254, 70 
Elektronenanlagerungs-Massenspektrographie (v. 
Ardenne, Steinfelder, Timmler) 260, 375 [L] 
Flammenemission zur Strukturaufklarung org. 
Molekiile 255, 140 

heterocycl., Best. v. Wasser m. H. lichtempfindlicher 
Platten u. UV-Bestrahlung 254, 86 

— Si-enthaltende, Trenn., gas-chromatog. 258, 62 


Organische Verbindungen 


heterocycl. fiinfgliedrige u. verwandte Molekile, 
Photoelektronenspektren 254, 93 

heterocycl. N-halt., Best., spektralphotom., Diazo- 
kuppl. mit 3-Methyl-benzothiazolin-2-on-hydrazon 
254, 398 

heterocycl. N- u. S-enthaltende—, Gas-Chromatog. 
m. H. v. Silicon-Phasen 255, 402 

— qualitat. Analyse, gas-fliissig-chromatog. 254, 390 
Hochspannungsfunkenanregung einiger org. Molekile 
in Stickstoff u. Argon 255, 138 

Identifizierung, mikroskop., nach L. Kofler. III. 
253, 56 

— — nach L. Kofler. IV. 255, 221 

— — nach L. Kofler. V. 260, 398 

— thermomikrosk., nach Kofler. II. 253, 155 

IR-, UV- u. KMR-Spektroskopie 256, 288 
131J-mark., Best. v. anorg. Radiojodid, diinnschicht- 
chromatog. 254, 313 

Konzentrierung v. Spuren geléster—aus Meerwasser 
mit Amberlite XAD-1-Harz 258, 309 
massenspektrom. Best. der Molekularformel 257, 371 
Mehrkomponentengem. in waBr. Loés., Analyse, gas- 
chromatog. (pyrolyse-) 256, 225 

Mises au Point de chimie analytique 19. Serie 
(Gautier, Malangeau) 257, 195 [L] 

mit niedrigem Molekulargewicht, Nachw. in biolog. 
Extrakten 258, 322 

Nachw., Elektronenbrenzverfahren 258, 131 

— gas-chromatog., durch Mikrowellen angeregte, 
elektrodenlose, schwefel- u. phosphororg. Verb. ent- 
haltende Entladungsréhren 251, 64 

— in Wasser (uferfiltriertem Oberflachen- u. Grund-), 
dinnschicht-chromatog. 253, 309 

— v. Metallspuren, dinnschicht-chromatog., mit 
Phasenumkehr 258, 297 

Nachweisempfindlichkeit durch Thermodetektor in 
einer Aktivkohlensadule 252, 384 

Naturprodukte, Best. v. Wasser, gas-chromatog., 
durch Reakt. mit 2,2-Dimethoxypropan 255, 83 

— Strukturbest. u. Mikroanalyse m. H. der Fluor- 
Resonanz 255, 95 

NH-halt., Nachw., diinnschicht-chromatog., Ver- 
besser. der Jod-Starke-Meth. 256, 325 

O-heterocycl., Hopfenharze ahnliche, Massenspektren 
256, 86 

photom. Analyse (Sawicki) 258, 291 [L] 

polar bifunktionelle Gruppen enthaltende, Analyse, 
gas-chromatog. u. massenspektrom., als cycl. n- 
Butylboronate 259, 55 

polyfunktionelle, komplexbildende Fahigkeit, papier- 
chromatog. Bewert. 254, 135 
Radioaktivitétsmessung v. mit weichen £-Strahlen 
mark. — in der Gasphase durch mikroanalyt. Meth. 
251, 64 

Reduktionstitrationen mit Chrom(II)-lés. 255, 395 
reduzierende, Nachw., tiipfelanalyt., mit Mo(VI) 
251, 391 

Reinheitsbest., calorim. (differential-scanning-), 
Erweiterung des Anwendungsbereiches 254, 265 [Or] 
— durch Zeit-Temperatur-Gefrier- u. Schmelzkurven 
mit einer vereinfachten Apparatur 258, 60 
Reinigung im 50-Mikrogrammbereich u. Schmelz- 
punktsbestimmung m. H. des Mikroheiztisches nach 
Kofler 260, 310 


Organische Verbindungen — Oxazepam 


— S8- u. N-halt., Trenn., papier-chromatog./-elektro- 
phoret. kombin. 256, 325 

— Spurenanalyse, Aufschlu8 mit aktiviertem Sauerstoff 
253, 177 [Or] 

— Strukturanalyse, automat., KMR-spektrom. 260, 59 

— tricycl. mit N-Briicken, Trenn., gas-chromatog. 
254, 399 

— Tupfelanalyse 256, 58 

— ungesatt., Best., polarog. (wechselstrom-) 255, 139 

— — — titr. (jodom.-), mit N-Bromsuccinimid im 
UberschuB 260, 359 [Or] 

— — Identifiz., gas-fliissig-chromatog., als Ozonolyse- 
fragmente 260, 151 

— ungesatt. Seitenketten enthaltende Best., diinn- 
schicht-chromatog. durch Jodeinwirkung, Oxydations- 
u. elektrophile Substitutionsreaktionen 260, 291 [Or] 

— UV-Enmissionsspektren in Sauerstoff/Wasserstoff- 
Flammen 254, 70 

— UV-Enmissions- u. Absorptionsspektren hervorgerufen 
durch — in Sauerstoff/Wasserstoff-Flammen 254, 293 

— Verbrennungs-Automat 251, 43 

—s. auch Elementaranalyse 

Ormosia-Alkaloide, Nachw. in pflanzlichem Material, 
diinnschicht-, gas-fliissig-chromatog./massenspektrom. 
260, 170 


Ornithin, Best. v. —, Muraminsaure u. Diaminopimelin- 
sdure wahrend der automat. Aminosdureanalyse 
255, 324 


— Trenn. v. Lysin, séulen-chromatog. 251, 208 

Ornithin-Carbamoyltransferase, Best., automat. 259, 96 

— — in Serum, halbautomat. 260, 420 

Ornithin-Harnstofi-Cyclus-Enzyme, Best., radiom. 
256, 249 

Orthit, Best. v. Fe(II) u. Fe(III) 256, 383 

Osalmidum, Nachw., diinnschicht-chromatog., auf 
Kieselgelschichten 251, 156 

Osazone, 2,4-Dinitrophenyl—, Wiedergewinnung v. 
2,3-Diketonen fir eine qualitative gaschromatog. 
Analyse 254, 394 

Osmium, Best. der Isotopenverhialtnisse, massenspek- 
trom. (mikro) 252, 41 

— — destillat.-gravim., als Tetraphenylarsonium- 
nitridoosmat(VII) 251, 331 

— — in Chlorid- u. Sulfatlésungen v. Ni u. Cu, 
chemoluminescenzanalyt. (Spuren) 2538, 391 

— — in Gesteinen, spektralphotom. (ug-Mengen) 
253, 387 : 

— — katalym., m. H. des Systems Ce(IV)-As(III)- 
Ferroin-Cl-— 255, 394 

— — neben J~-Best., durch katalys. Reakt. zwischen 
Cer(IV) u. As(III) 258, 222 

— — neben Ru-Best. in silicat. u. sulfid. Mineralien, 
colorim. 257, 305 

— — neben Ru-, Ir- u. Au-Best. in Pt, aktivierungs- 
analyt. (neutronen-) 251, 200 

— — polarog. (vektor-), ug-Bereich 2538, 222 

— — spektralphotom. 255, 240 

— — — mit 2-Aminocyclopenten-1-dithiocarbonsaiure 
254, 387 

— — — mit asymm. Triazinderivaten 254, 68 

— — — mit 3,5-Dimercapto-6-athylcarboxy-1,2,4- 
triazin 263, 152 

— — — mit 3-Nitroso-2,6-pyridindiol 256, 56 

— — — mit 4-(2-Thiazolylazo)-resorcin 257, 60 
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— — voltamm. (invers-) 257, 224 

— Extr. mit Aminen. Ketonen, Alkoholen, Estern u. 
Athern 254, 387 

— — mit Organophosphorverb. 251, 62 

— Nachw. 255, 240 

— Trenn. v. Ru, extr. 258, 221 

Osmium(IV), Best. neben Ir(IV)- u. Pt(IV)-Best., 
spektralphotom., mit Oximidobenzotetronsaure 
254, 388 

— Reakt. mit 1-(2-Thiazolylazo)-2-naphthol, spektral- 
photom. Untersuch. 258, 152 

Osmium(VIII), Best., katalyt.-photom., mit p-Phenetidin 
257, 224 

— — kinet.-photom., aufgrund der Oxyd. v. Jodid mit 
Bromat in saurem Medium 255, 240 

— — titr. (komplexom.-), mit ADTA gegen 7-Amino-1- 
naphthol-3,6-disulfonsiure 258, 126 [Or] 

— — titr., -photom., mit As(III) in brenzcatechinhaltiger 
schwefelsaurer Lés. 251, 302 [Or] 

— Chelat mit Zimt- u. 2-Furohydroxamsiure, spektral- 
photom. Untersuch. 254, 52 

— Reakt. mit 1-(2-Thiazolylazo)-2-naphthol, spektral- 
photom. Untersuch. 258, 152 

Osmiumorganoverbindungen, Best. v. Cl u. Br, titr., 
-potentiom., nach Schmelzen mit Natriumperoxid 
256, 365 

Osmium (VIII)-oxid, oxydativ-reduktive Eigenschaften 
als Katalysator in der Redoximetrie 251, 62 

Osmometrie, Gasphasen—, Mess. fliichtiger Verbindungen 
255, 48 

Oszillometrische Me8verfahren, induktive 256, 40 

Oxalat, Adsorption an der Phasengrenzfliche v. Queck- 
silber u. waBr. Los. 254, 136 

— Best., gas-chromatog. u. massenspektrom., als Tri- 
methylsilylderv. 258, 219 

— — in Alkalimetalloxalaten(bestrahlten-), spektral- 
photom. 254, 374 

— — in Gemiise, titr. (permanganatom.-) 254, 401 

— — spektralphotom., mit 1-(2-Carboxy-4-sulfonato- 
phenyl)-3-hydroxy-3-phenyltriazin 259, 311 

— — titr. 254, 374 

— — titr. (redox-), mit Ceratlés. gegen Triphenyl- 
methanfarbstoffe 258, 32 [Or] 

— — titr. (redox-),-amperom., mit Hexamminkobalt 
(III)-tricarbonatokobaltat-Lés. 257, 291 

— — v. Fe(II) in Los. v. — 255, 298 

— Nachw., papier-chromatog., mit quant. Auswert. 
251, 396 

— thermogravim. u. differentialthermoanalyt. Unter- 
such. v. Kaliumtitanyl-, Kaliumaluminium- u. ver- 
wandtem — 251, 66 

Oxalsiure, Best. in Harn, gas-chromatog. 256, 158 

— — in Pflanzenblattern der Sorghohirse, gas-chromatog. 
258, 83 

— — neben Ameisensaure-Best. im Gem., titr., mit 
Ce(IV) u. Ag(III) 258, 157 

— — — — mit Ag(III)- u. Ce(IV)-Lés. 254, 74 

— — neben Citronensadure-Best. in ihrem Gem., titr. 
257, 226 

— — v. pKa-Wert, konduktom. 258, 139 

— Borsiure/Morin/— -Kompl., Untersuch. der Eignung 
zur spektrofluorim. Analyse 255, 228 

Oxamide, Alkyl- bzw. Aryl—, Nachw. 2538, 161 

Oxazepam, Best. in Plasma 256, 254 
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Oxazine, Nilblau A zur Best. v. NO;~ 264, 377 

— — —v.J-u. Br-, spektralphotom. 264, 382 

Oxazolidinthion, Best. in pflanzl. Material, spektral- 
photom. 254, 92 

Oxazolin, Best. neben Aziridin 254, 398 

Oxazolinderivate, massenspektrom. Charakterisier. 
257, 228 

Oxide, Acetyl- u. Benzoylpyridin-N—, Reduktions- 
mechanismus u. Hydratationsphinomen, polarog. u. 
physikochem. Untersuch. 2538, 164 

— Analyse mit Elektronenstrahl-Mikrosonde 255, 78 

— Best. der Hauptbestandteile, automat.-spektral- 
photom. 251, 204 

— — der TeilchengréBenverteilung in niedrig legierten 
Kohlenstoffstahlen durch Extr. mit einem in org. 
Lésungsmittel geléstem Halogen und ,,Coulter 
Counter“‘-Messung 252, 49 

— bindre u. ternare Gem., Analyse, aktivierungsanalyt., 
durch nicht elastische Neutronenstreuung 256, 231 

— halbquant. Best. v. Elementen, spektralanalyt. 
(laser-mikro-) 255, 257 [Or] 

— Isolate aus Stéhlen, Analyse, atomabsorptions-spek- 
tralphotom. 254, 327 

— Kathoden— v. Vakuumroéhren, Best. v. Sr, atom- 
absorptions-spektralphotom. in Lachgas/Acetylen- 
Flamme 255, 79 

— Metall—, Best. v. N 256, 231 

Oxideinschliisse, extr. v. Kohlenstoffstahl, Best. der 
GréBenverteilung mit Coulter-Zaihler 258, 394 

Oxidfilme, Analyse, massenspektrom., mit Ionenmikro- 
sonde 253, 373 

Oxime, 1,2-Di— u. Mon—, Trenn., diinnschicht- u. 
papier-chromatog. 258, 375 

— o-Hydroxy—, Best., spektralphotom. 260, 382 

— Nachw., Tipfeltest, als Arylazo-bis-oxime 258, 155 

a-Oximinophenylacetamid-Isomere, Chelateigenschaften 
257, 142 

Oxirangruppe, Best., titr. (mikro) 251, 142 
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Paonidin, Nachw. in Pflanzengewebe v. Coniferen, 
dinnschicht-chromatog. 258, 83 : 

Palladiazo[2,7-Bis(4-azophenylarsono) -1,8-dihydroxy- 
naphthalin-3,6-disulfonséure], Best. der Minimal- 
loslichkeit, spektralphotom., basierend auf den iso- 
sbestischen Punkten 258, 140 

— spektralphotom. Best. der proteolytischen Dissozia- 
tionskonstanten des neuen chromogenen Reagens — 
I. Untersuchungen mit Natriumhydroxid, Perchlor- 
sdure u. versch. waBrigen Pufferlosungen 256, 297 

— spektralphotom. Untersuch. der Protonisierung der 
Azogruppen in schwefelsaurem Medium 258, 217 

— therm. Zersetzung 258, 217 

Palladium, Best., aktivierungsanalyt. (neutronen-), 
substéchiom. 256, 56 

— — atomabsorptions-spektralphotom., nach Schmelz- 
anreicher. 255, 53 

— — atomabsorptions-, atomfluorescenz- oder flammen- 
emissions-spektroskop. 255, 63 


Oxazine — Palladium 


Oxycarbonsiuren, aliphat., Nachw., diinnschicht-chro- 
matog. 264, 44 

— automat. Chromatog. an Anionenaustauschern 
254, 76 

Oxydationsmittel, Best. in Luft, kontinuierl., mit am- 
perom. Geraten 255, 285 

— — kontinuierl. potentiom. 255, 350 [Or] 

Oxydoreduktasen, Aktivititsbest. in Polyacrylamidgelen 
258, 94 

Oxypolymere, analyt. Problem der Fettchemie. II. 
254, 402 

Oxypurine, Best. in biolog. Flissigkeiten, sdulen- 
chromatog. (kationenaustausch-) 254, 246 

Oxytetracyclin, Best. in Fisch, papier-chromatog. 256, 400 

— — in Lebensmitteln, elektrophoret. 259, 253 

— Reinheitsbest. chromatog. 255, 317 

Oxytocin, Reinig. v. synthet. — u. Analoga durch Gel- 
filtration auf Sephadex G-15 251, 286 

Ozon, Best. in Luft, automatis. Meth. 256, 65 

— — — Chemoluminescenzmess. 255, 403 

— — — — 256, 177 [Or] 

— — — kontinuierl., MeBgerat 255, 64 

— — — — mit amperom. Geraten 255, 285 

— — — registrierendes Gerat 258, 313 

— — — spektrofluorim., mit 2-Diphenylacetyl-1,3- 
indandion-1-hydrazon 252, 399 

— — in Wasser, photom. 2538, 307 

— — in Wasser(Trink-), spektralphotom. 257, 295 

— — jodom., Ermittl. der Stéchiometrie bei pH 7,0 
252, 397 

— — neben NO- u. NO,-Best. in Luft, EinfluB der 
Verweilzeit im Gerateeingangsteil 260, 63 

— Stéchiometrie v. jodom. Verf. 258, 149 

Ozonolysefragmente, Identifiz., gas-flissig-chromatog., 
als Basis einer Strukturbest. im MikromaBstab 
260, 151 

Ozonolytische Verfahren, Herstellung eines kleinen Ozoni- 
sators zur Mikroanalyse 258, 141 


— — chemoluminescenzanalyt. 258, 221 

— — extr.-atomabsorptions-spektralphotom. 260, 397 

— — extr.-photom., mit o-Aminobenzophenon 256, 56 

— — — mit Phenylderivaten v. Dithiolthion 256, 223 

— — — mit 1-Phenyl-tetrazolin-5-thion 251, 332 

— — — gravim., mit 2-Mercaptomethylbenzimidazol 
254, 67 

— — gravim., oder spektrophotom., mit Thiosalicylamid 
254, 316 

— — in Chlorid- u. Sulfatlésungen v. Ni u. Cu, chemo- 
luminescenzanalyt. (Spuren) 258, 391 

— — in geolog. Material, spektrog., nach Abtrenn. v. 
Pb durch KupellationsprozeB 255, 79 

— — in Hg (Reinst-), Spurenanreicher. 251, 353 [Or] 

— — — — durch partielles Lésen der Matrix 257, 28 [Or] 
— — in Metall, Pt, Nickelkonzentraten u. Erzen, extr.- 
radiom., mit °2P-mark. Natrium-diathyldithiophos- 

phat 258, 382 
— — in Mo, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 256, 72 


Palladium — Palladium(II) 


— — in Palladinierungsbidern, titr., -amperom. 257, 389 

— — in Pt/Pd-Konzentraten, gravim., mit Diamino- 
diphensdure 253, 227 

— — in Pt, Gesteinen u. biolog. Material, isotopen- 
verdiinnungsanalyt., substéchiom. 256, 320 

— — in Ti-Leg., spektralphotom., mit Dimethylglyoxim 
2538, 378 

— — mit Naptho/2,3-d]-2-selena-1,3-diazol im Sub- 
mikro- u. Makrobereich 258, 152 

— — neben Au- u. Pt-Best., siulen-chromatog. (um- 
kehrphasenverteilungs-) 256, 302 

— — — spektrochem. 257, 203 

— — neben Fe, Cu u. Ni im UberschuB, papier-chro- 
matog.-spektrog. 252, 41 

— — neben Hg(II)-Best. im binaren Gem., titr., -ampe- 
rom. 257, 206 

— — neben Mo-, Ru-, Pd- u. Rh-Best. in U-Leg., 
atomabsorptions-spektralphotom. 251, 194 

— — neben Pt-Best., atomabsorptions- -spektralphotom. 
254, 67 

— — — in Au, extr., -photom. 258, 319 

— — — in Gesteinen, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
nach Schmelzanreicherung 256, 384 

— — neben Pt- u. Au-Best. in Silberreguli aus Versuchs- 
schmelzen, atomabsorptions-spektralphotom. 258, 231 

— — neben Pt- u. Rh-Best. in Bleischlimmen oder 
Rohblei, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 256, 377 

— — — in Pt(Rob-), aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
252, 50 

— — neben Pt-, Rh-, Ru- u. Au-Best. in Gegenw. v. 
Nichtedelmetallen, atomabsorptions-spektralphotom., 
Beseitigung v. Interferenzen 260, 309 

— — neben Pt- u./oder Ru-, Rh- u. Ir-Best. im ternaren 
Gem., fallungsanalyt. 258, 231 

— — neben Rh, Ir- u. Pt-Best. atomabsorptions- 
spektralphotom. 251, 101 [Or] 

— — neben Zn- u. Co-Spurenbest. in Pd-Katalysatoren, 
aktivierungsanalyt. (neutronen-) 256, 387 

— — nephelom. 257, 61 

— — polarim., Pertis’ Verfahren 258, 60 

— — spektralphotom., als Thiocyanatkompl. mit 
Zephiramin 256, 320 

— — — mit Chromazurol § 251, 331 

— — — mit Diantipyryl-«-styrylmethan 251, 199 

— — — mit 5-Hydroxochromon 251, 62 

— — — mit 3-Hydroxy-1,3-diphenyltriazin 254, 140 

— — — mit 3-Nitroso-2,6-pyridindiol 253, 302 

— — spektralphotom. oder titr., see oto hotom® mit 
Nitroso R-Reagens 258, 153 

— — titr., -amperom., als Isochinolinjodid-, -azid oder 
-thiocyanatkompl. 258, 286 [Or] 

— — titr. (mercurim.-), als Kompl. mit Anilin u. Jodid 
im UberschuB gegen Diphenylcarbazon 260, 140 

— — titr.,-potentiom., mit Jodidionen 257, 61 

— — UV-spektralphotom., mit Malonyldihydrazid 
258, 153 

— — — mit 1,10-Phenanthrolin 258, 193 [Or] 

— — v. Ru-, Co-, Fe-, Zn-, Cd- u. Hg-Spuren in zur 
Herstell. v. Radionukliden dienendem —, aktivierungs- 
analyt. (neutronen-) 257, 302 

— Extr. als Zinnbromid-Kompl. mit org. Basen, spek- 
tralphotom. Untersuch. 259, 312 

— Kompl. mit Diathyldithiocarbamidaten, Untersuch. u. 
Stabilitatskonstanten 254, 386 
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— — mit Dithizon, Untersuch. 254, 386 

— Mitfall. v. — u. Ni-Dimethylglyoximaten aus homo- 
gener Los. 254, 315 

— Nachw. mit Diacetylmonoxim-benzthiazolhydrazon 
258, 152 

— — mit Thio-, Seleno- u. Telluroaithern 251, 331 

— — in Cu-, Ni-, Fe- u. Co-Sulfaten, diinnschicht- 
chromatog., an modifiz. Cellulose 260, 309 

— —neben Au-, Pt- u. Rh-(Ir)Nachw., dimnschicht- 
chromatog., durch Komplexb. 257, 224 

— — neben Pt-, Rh-, Ni- u. Cu-Nachw., diinnschicht- 
chromatog. 258, 152 

— — tupfelanalyt., mit Triphenylmethan-, Thiazin- u. 
Azofarbstoffen 258, 302 

— neutronenbestrahltes, Trenn. v. 4Ag 257, 67 

— — radiochem. Trenn. v. 14Ag durch Anionenaustausch 
in HBr-Lés. 258, 230 

— Reaktionen mit Sulfaguanidin 255, 63 

— Thiosemicarbazone einiger substit. Acroleine als 
Reagentien, Untersuch. der Absorptions- u. Saure/ 
Base-Kigenschaften 259, 299 

— Trenn., mit Hg als Sammler 260, 58 

— — v. Ag-Spuren, durch Oberflachen-Replacement- 
Reakt. 255, 292 

— — vy. Pt 2538, 302 

— UV-spektralphotom. Verhalten als Chlorokomplex 
260, 369 [Or] 

Palladium-111, Trenn. v. Ag, séulen-chromatog. 

257, 67 

Palladium(I1), Best., colorim., mit 1-p-Tolyl-4-imidazol- 
methylen-rhodanin 259, 235 

— — extr.-spektralphotom., mit 7-Jod-8-hydroxychino- 
lin-5-sulfonsiure 256, 320 

— — gravim., mit Pyridin-2-aldoxim als Fallungsreagens 
255, 63 

— — katalyt. 258, 60 

— — katalyt.-spektralphotom., tiber Redukt. v. As(IIT) 
durch SnCl, 257, 61 

— — neben Cu(II)-Best. in Gegenw. anderer Ionen sowie 
in terniren Gem. mit Fe, Mo u. V, spektralphotom., 
mit 1-(2-Carboxy-4-sulfonatopheny]l)-3-hydroxy-3- 
phenyltriazen 257, 145 

— — neben Cu(II), Ni(II), Au(IID), Ag, Fe(II) u. Fe(III), 
gravim., mit 3-Acetyl-6-methyl-2,4-pyrandion 257, 151 

— — neben Ni(II)- u. Cu(I1)-Best. in Gegenw. v. anderen 
Ionen, spektralphotom., mit 1-(o-Carboxypheny]l)-3- 
hydroxy-3-phenyltriazen 257, 33 [Or] 

— — neben Ni- u. Pt(II)-Best., gas-chromatog./massen- 
spektrom., als fliichtige Kompl. mit Hexafluormono- 
thioacetylaceton 260, 150 

— — neben Ru(II)-Best. neben anderen Pt-Metallen, 
chromatog., -spektralphotom., mit Oximidobenzo- 
tetronsiure 254, 388 

— — spektralphotom. als Tetraphenylarsonium-Palla- 
dium(II)-trichlorstannat 254, 387 

— — — in binaren Halogenidmisch. durch Redukt. mit 
Zn(II) 254, 387 

— — — mit o-Aminoazoverbindungen 257, 369 

— — — mit 2-Mercaptoimidazolderivaten 255, 239 

— — — mit 6-Methylpicolinaldehyd-azin 257, 355 

— — — mit SPADNS 257, 61 

— — — mit Thiazol-hydroxyazo-Verb. 257, 369 

— — — Vergleich metallochromartiger Indicatoren 
254, 67 
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Palladium(I1), Best. (Forts.) 

— — titr., -amperom., oder polarog., mit Selenophen-2- 
aldoxim 254, 387 

— Chelat mit 1,2-Cyclohexandiondioxim sowie 1,2- 
Cycloheptandiondioxim in Lésung, Untersuch. der 
Keimbildung 258, 139 

— Extr. als Kompl. mit Thenoyltrifluoraceton 257, 59 

— Kompl., Chloro-Nitrito—, chem. analyt. Untersuch. 
257, 224 

— — in Perchloratlés., Ubersichtsbericht 257, 224 

— — KMR-Untersuch. zur Konformationsanalyse der 
D-(1)-Propylendiamin-Chelatringe v. diamagnetischen 
— 264, 386 

— — mit Pyridin, elektrochem. Reduktion 254, 387 

— — mit suhstituierten Thioharnstoffen, spektropolarim. 
Untersuch. 259, 313 

— — mit Sulfonitrophenol M, potentiom. u. spektral- 
photom. Untersuch. 255,224 

— — mit 4-(2-Thiazolylazo)-2-nitroresorcin sowie 4-(5- 
Sulfo-2-thiazolylazo)-resorcin, spektralphotom. 
Untersuch. 258, 383 

— Nachw. neben Ag-, Hg(II)-, Cu(II)-, Pb(II)-, Bi(IIT)- 
u. TI(III)-Nachw., diimnschicht-chromatog., als Di- 
athyldithiocarbamidat-Kompl. 254, 210 

— — neben Au(III)-, Se(IV)-, Te(IV)- u. Pt(IV)-Nachw., 
dinnschicht-chromatog., als Diithyldithiocarbamidat- 
Kompl. 254, 210 

— Trenn. v. Ni, ionenaustausch-chromatog., in Dimethy]l- 
sulfoxid-Lés. 2538, 44 

— — v. Pt(IV) u. Ir(IV), extr., mit 2-Mercapto-benzo- 
thiazol 258, 383 

Palladium (I)-chlorid, Best. v. Pd, UV-spektralphotom, 
(indirekt-), mit 1,10-Phenanthrolin 258, 193 [Or] 

Palladiumkatalysatoren, Best. v. Pd, Zn- u. Co-Spuren, 
aktivierungsanalyt. (neutronen-) 256, 387 

Palladiumlegierungen, Analyse unter Verwendung einer 
Quecksilberkathode 258, 382 

— Best. v. Fe, Mn u. Cr in Pd/Cr-Leg., atomabsorptions- 
spektralphotom. 2538, 382 

Palladiumorganoverbindungen, Best. v. Br u. Cl, titr., 
-potentiom., nach Schmelzen mit Natriumperoxid 
256, 365 

Palmitinséiure, Derivate einfacher Zucker, Gas-Chro- 
matog. 251, 73 

— Kennzahlbest. in natiirl. Fetten nach y-Bestrahl. 
255, 307 

Palmitinsiuresaccharoseester, Best., diinnschicht- 
chromatog. 256, 325 

Palmdl, Best. v. Ethephon, diinnschicht-chromatog. 
260, 166 

— — v. Fest/Flissig-Verhaltnis, dilatom., differential- 
scanning-calorim. u. KMR-spektrom. im Vergl. 
256, 398 

2-PAM-J, Best. in wiBr. Lés. 255, 319 

Pampelmusen, Best. v. 2-Chloraithylphosphonsaure, gas- 
chromatog. 257, 79 

—u. —produkte, Best. v. u-Apfelsiure, polarim., Ge- 
meinschaftsuntersuch. 254, 147 

Pancreatin, Best. v. proteolytischer Gesamtaktivitit 
251, 287 

Pangaminsiure, Best., diinnschicht-chromatog. 257, 168 

— Nachw. in Lebensmitteln, diinnschicht-chromatog., 
mit quant. Auswert. 251, 147 

Pankreasamylase, Best., diffusionsmeth. (radial-) 258, 176 


Palladium(II) — Paraquat(1,1 ’Dimethyl-4,4’bipyridiniumchlorid) 


Pankreaslipase, Substratspezifitat der menschl.— 
252, 198 [Or] 

Pansensaft, Best. v. Fettsiuren (fliichtigen-), gas-chro- 
matog., mit FID 257, 243 

Panthenol, Best. in Pharmaka, gas-chromatog., als 
Pantoyl-lacton 260, 168 

Pantothenate, Best. in Pharmaka, gas-chromatog., als 
Pantoyl-lacton 260, 168 

Pantothensiure, Best., gas-chromatog., als Trimethyl- 
silylderiv. 259, 236 

— Ca-Salz, Best. in pharmazeut. Zubereit., spektral- 
photom. 251, 159 

Pantothenylalkohol, s. Dexpanthenol 

Papain, Best. 255, 94 

— Extr. v. leichten Schmutzteilchen v. rohem u. ge- 
reinigtem — 259, 167 

Papaverin, Best., spektralphotofluorim. 261, 288 

Papier, Best. v. Polyathylenimin u. Butadien/Styrol- 
Latex 252, 61 

— spektralphotom. Untersuch. 259, 389 

Papiermasse, Best. v. Hg, atomabsorptions-spektral- 
photom., flammenlos 258, 84 

Pappe, Best. v. Hg, atomabsorptions-spektralphotom., 
flammenlos 258, 84 

Paprika, Best. v. Capsaicin in gemahlenem—, diinn- 
schicht-chromatog. 251, 148 

PAR[4-(2-Pyridylazo)resorcin], zur Best. v. V(V), 
spektralphotom. 254, 378 

Paracetamol, Best., colorim. 2538, 83 

— — — 259, 395 

— — in Harn u. Plasma, gas-flissig-chromatog. 260, 332 

— — in Tabletten im Gem. mit anderen Drogen u. in 
einem Sirup, Gemeinschaftsarbeit 256, 145 

— — neben Acetyl-salicylsdure-Best. in ihrem Gem., 
titr., -potentiom., nichtwaBr., oder UV-spektral- 
photom. 256, 145 

— — neben Phenacetin-Best. in Plasma u. Harn, gas- 
fliissig-chromatog. 260, 413 

— — neben Salicylamid-Best. in Tabletten u. Kapseln, 
sdulen-chromatog.-UV-spektralphotom., Gemein- 
schaftsuntersuch. 259, 395 

— — neben Salicylamid- u. Coffein-Best. in ihrem Gem., 
gas-chromatog. Computermeth. 260, 86 

— — titr., -potentiom., nichtwaBr. 256, 145 

Paraffin, mit versch. Gehalten an neutralen Zusatzen, 
Kenndaten 258, 402 

Paraffine s. KW-Stoffe, aliphat. gesitt. 

Paraoxon(Diithyl-p-nitrophenylphosphat), Best., diinn- 
schicht-chromatog.-fluorgenet., mit Cholinesterase, 
Sprihreagentien 257, 235 

— — enzymat.-elektrodenionenselekt. 258, 86 

Paraoxon-methyl (Dimethyl-p-nitrophenylphosphat), 
Best., gas-chromatog. sowie spektralphotom. 257, 235 

— Desalkyl-Metabolite, Veresterung in der Kolonne bei 
der Gas-Chromatog. 254, 94 

— gas-chromatog. Verhalten u. chem. Struktur im Ver- 
haltnis zu seinen Homologen 255, 168 

Paraquat(1,1’-Dimethyl-4,4’ bipyridiniumchlorid), Best. 
in Mischungen, colorim. 251, 140 

— Nachw. neben Amiben-, Randox-, CIPC-, Diquat- 
u. Paraquat-Nachw., diinnschicht-chromatog.-ring- 
ofenmeth. kombin., halbquantit. 258, 239 

— — Ringofentechn. (halbquantit.) 252, 63 


Parasympatholytica — Pentapiperid-methylsulfat 


Parasympatholytica, Trenn., diinnschicht-chromatog. 
2538, 84 

Parathion[ 0,0-Diathyl-0-(4-nitro-phenyl)-monothio- 
phosphat], Best. auf Feldfriichten, siulen-chromatog.- 
polarog. 258, 319 

— — in Blut, gas-chromatog. 251, 346 

— — in Harn, gas-chromatog. 259, 93 

— — in Plasma v. Mausen, gas-chromatog., mittels 
Elektroneneinfangdetektor ohne Vorreinigung 255, 96 

— — in Sellerie, phosphorim. 251, 152 

— Metabolite, Nachw. in Geweben (Autopsie-), diinn- 
schicht-chromatog. 253, 255 

— Nachw., gas-chromatog., EinfluB der stationaren 
Phase u. der Temperatur auf die Retention 254, 94 

— — in Geweben (Autopsie-), diinnschicht-chromatog. 
253, 255 

Parathionmethy][ 0,0-Dimethyl-0 (4-nitrophenyl)- 
monothiophosphat)], Best. auf Feldfriichten, saulen- 
chromatog., mit polarog. Detektion 258, 319 2 

— — gas-chromatog. sowie spektralphotom. 257, 235 

— — in Blut u. Hirngewebe v. Ratten, flammenphotom. 
259, 94 

— — in Harn, gas-chromatog. 259, 93 

— Desalkyl-Metabolite, Veresterung in der Kolonne bei 
der Gas-Chromatographie 254, 94 

— gas-chromatog. Verhalten u. chem. Struktur im Ver- 
haltnis zu seinen Homologen 255, 168 

— Nachw., gas-chromatog., EinfluB der stationiren 
Phase u. der Temperatur auf die Retention 254, 94 

— u. verwandte Verb., Best. der Verteilungswerte 
2538, 319 

Parinol[«,«-Bis-(p-chlorpheny]) -3-pyridinmethanol |, 
Best. in Formulierungen, Boden u. Pflanzengewebe 
257, 78 

Paromomycin, Best., gas-fliissig-chromatog. 255, 172 

Paroxypropione, Biosyntheseprodukt: Coreximin, Nachw. 
in Papaver somniferum L. 260, 169 

Parpanit, s. Caramipheniumehlorid 

Patulin| [4-Hydroxy-4H-furo[3,2¢]pyran-2(6H)-on]], 
Best. in Apfelsaft 256, 404 

— Nachw. in Getreide 257, 76 

— — neben Aflaxtoxinen-, Ochratoxinen-, Zearalenon- 
u. Sterigmatocystin-Nachw. in Getreidearten, extr., 
diinnschicht-chromatog. 257, 399 

PCNB(Pentachlornitrobenzol), analyt. Studien zum Stoff- 
wechsel v. — in Beagle-Hunden, Ratten u. Pflanzen 
255, 96 


PDT-5[p-Phenylen-di-(1-tetrazolin-5-thion)], zur Best. v. 


Ag, gravim. 251, 46 

— zur gravim. Best. v. Cu(II) 257, 49 

PDTC(Pyrrolidindithiocarbonsaiure), zur Best. v. Te(IV), 
UV-spektralphotom. 255, 60 

Pecan-Blitter, Analyse, atomabsorptions-spektral- 
photom. 260, 322 

Pecazine, Best., chromatog.-UV-spektralphotom. 254, 158 

Pektase, Best., spektralphotom. 259, 79 

Pektin, Best. v. Methoxygruppen, photom. 258, 387 

— — vy. Methylestergehalt, spektralphotom. 259, 79 

— — vy. schwefliger Saure 251, 148 

Pektinase, Aktivitatsbest. zur Beurteilung v. Apfel- 
trockentrestern 251, 410 

Pektinmethylesterase, s. Pektase 

Pektinsubstanzen, Best. der Abnahme des Polymerisa- 
tionsgrades in — 257, 310 
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Pelargonidin, Nachw. in Pflanzengewebe v. Coniferen, 
diinnschicht-chromatog., zweidimensionale Technik 
258, 83 

Pelargonsiure, Adsorption an der Grenzfliche Queck- 
silberlés. 254, 136 

Pelargonsaure-vanillylamid, Nachw. neben Capsaicin-, 
,,cis-Capsaicin‘‘- u. Dihydrocapsaicin-Nachw., diinn- 
schicht-chromatog. 251, 288 

Penicillamide, Best. in Penicillin/Tromethamin/Poly-t- 
Lysin-Reaktionsprodukten, kinet. 254, 413 

Penicillinase, Best., spektralphotom. 252, 199 [Or] 

Penicilline, Best. der Verteilungsdaten, diinnschicht- 
chromatog. (umkehrphasen-) 255, 317 

— — gas-chromatog. 259, 335 

— — in Lebensmitteln, elektrophoret. 259, 253 

— — neben Ampicillin- u. Cloxacillin-Best. in Korper- 
fliissigkeiten, diinnschicht-chromatog. 257, 176 

— — titr. (jodom.-), 2. Oxydat. v. Modellsubstanzen 
256, 147 

— — — qualitat. Nachw. einiger Abbauprodukte 
254, 413 

— Nachw. in Milch, Schnelltest unter Benutzung fertiger 
lagerfahiger Testplatten 256, 402 

— — neben Penicilloinsiuren-Nachw., elektrophoret. 
(gel-) 253, 84 

— Trenn., diinnschicht-chromatog. (umkehrphasen-), 
Einflu8 des pH-Wertes 255, 317 

— Tromethamin- u. Poly-u-Lysin-Reaktionsprodukte, 
Best. v. Penicilloin-Sauren u. Penicillamiden, kinet. 
254, 413 

Penicillinsiure, Best., fluoridensitom. 255, 330 

Penicillium palitans NRRL 3468, Best. v. Tremortine 
Au. B, colorim. 257, 318 

Penicilloinsiuren, Best. in Penicillin/Tromethamin/ 
Poly-ut-Lysin-Reaktionsprodukten, kinet. 264, 413 

— Nachw. neben Penicillinen-Nachw., elektrophoret. 
(gel-) 258, 84 

Pentachlorphenol, Best. in Blut, Harn, Gewebe u. auf der 
Kleidung 253, 254 

— — in Kautschuk-Latex, diinnschicht-chromatog. 
251, 134 

— — in Weichhélzern u. Konservierungslésungen, 
spektralphotom. 256, 394 

— — neben 2,3,4,6-Tetrachlorphenol-Best. in Fetten, 
Olen u. Fettsiuren, extr., -gas-fliissig-chromatog. 
256, 399 

Pentadien-(1,3), Best. v. Beimengungen (Mikro-), 
gas-chromatog.-massenspektrom. 254, 232 

Pentaerythrit, Best. v. Dipentaerythrit 257, 71 

Pentaerythrit-Nitrate, Best., gas-chromatog. 268, 407 

— — in biolog. Flissigk., gas-chromatog. 268, 407 

Pentaerythrittetranitrat, Best. in pharmazeut. Formu- 
lierungen, photom., mit p-Nitroanilin u. Azulen 
251, 157 

— — neben Meprobamat-Best. in Tabletten, saulen- 
chromatog.-IR-spektralphotom. 256, 145 

Pentan, 2,2,3-, 2,3,3-, 2,3,4- u. 2,2,4-Trimethyl—, gas- 
chromatog. Trenn. der Pyrolyseprodukte 260, 162 

2,3-Pentandion, Best. in Wein (WeiB-), gas-chromatog. 
2538, 165 

Pentanol-2, 3,3-Dimethyl—, praparative gas-chromatog. 
Auflods. 255, 395 

Pentapiperid-methylsulfat, gas-chromatog. Best. der 
diastereoisomeren Zusammensetzung 258, 407 
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Pentosane, Best. in Getreide, colorim. 257, 310 

Pentosen, Best. in Purin- u. Pyrimidinnucleotiden in 
Mengen v. 1 ug 256, 246 

— Nachw., diinnschicht-chromatog. oder gas-chromatog. 
mit quant. Best. 257, 92 

Pepsine, Best. neben Pepsinogen-Best., elektrophoret. 
(agargel-) 258, 176 

— — nephelom. 251, 343 

— Schweine- u. Rinder—, Best. der proteolyt. Aktivitat 
mit Casein x 257, 333 

— Vergleich, chromatog. u. kinet. 255, 94 

Pepsinogen, Best. in Blut u. Harn 2651, 221 

— — in Magensaft u. Harn, immunchem., Meth. nach 
Laurell 252, 79 

— — in Sernm, halbautomat. 256, 166 

_— — neben Pepsin-Best., elektrophoret. (agargel-) 
258, 176 

Peptidaktive Ester, Best., diimnschicht-chromatog. 
257, 245 

Peptid-Antibioticum, massenspektrom. Strukturauf- 
klarung eines — aus Streptomyces viridochromogenes 
259, 211 

Peptidase, Best. der Peptidase-Aktivitat des Magen- 
Darm-Traktes unter Verwendung v. L-Aminosaure- 
Oxydase 259, 176 

— — in Intestinalbiirstensaummembranen, colorim., mit 
Lt-Aminosdureoxydase 260, 419 

— Nachw. in Placentaextr., diinnschicht-chromatog. 
256, 247 

Peptide, akt. Ester, Best., titr., in nichtwaBr. Lés. 
252, 70 

— Analyse, automatis. Saulentechnik 257, 246 

— — der — u. Aminosdéuren-Zusammensetz. in biolog. 
Flissigk., diinnschicht- u. chromato-elektrophoret. 
auf Sephadex G-25 255, 325 

— — papier-chromatog.-elektrophoret., mit Trinitro- 
benzolsulfonséure 257, 326 

— Arginyl—, Sequenzanalyse, massenspektrom. 2538, 247 

— automat. Saulen-Chromatographie im NanomolmaB- 
stab 252, 151 [Or] 

— — modifiz. Pyridin/Ameisensdure-Gradient 260, 93 

— Benzoyloxycarbonyl- u. t-Butyloxycarbonylderiv. 
einiger einfacher —, Feldionisations-Massenspektro- 
metrie 254, 170 

— Best., automat., spektralphotom. NaOCl-Amylose- 
KJ-Meth. 260, 173 

— — colorim., mit tert. Butylhypochlorit u. Kalium- 
jodid 252, 70 

— — fluorim., Ninhydrin-Kondensationsreaktion mit 
Aldehyden u. prim. Aminen 259, 81 

— — neben Aminosaduren, photom. 258, 247 

— — UV-spektralphotom., bei 191—194 nm 256, 242 

— — v. Aminosauren, massenspektrom., Entschwefelung 
v. schwefelhalt. — 255, 323 

— — v. Carbonylgruppen, photom., mit 2,4-Dinitro- 
phenylhydrazin 260, 93 

— — Vv. D- u. L- Aminosduren zur Korrektur der Race- 
misierung wahrend der sauren Hydrolyse mit tri- 
tierter Salzsdure 257, 410 

— chromatog. Fraktionierung an Sephadex-Ionenaus- 
tauschern: Abhangigkeit der Auflésung v. Elutions- 
schema 258, 169 

— cycl., Nachw., diinnschicht-chromatog., Verbesser. der 
Jod-Starke-Meth. 256, 325 
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— N-Dansyl- u. N,O-Didansylderiv. v. — mit kleinerem 
Molekulargewicht, Nachw., diinnschicht-chromatog. 
256, 413 

— Di—, Infrarotspektren verwandter— 254, 170 

— Dissoziationsverhaltnisse, Circulardichroismus u. 
Impuls-Fourier-Transform-%C-KMR-Untersuch. 

259, 217 

— DNP-Deriv., Extr. aus waBr. Lésungen durch 
Adsorption auf neutralem Polystyrol-Harz 256, 413 

— Elektrofokussierung in Gelen 259, 80 

— Elektrophorese auf Silicagel-Diinnschichten 252, 70 

— Farbtest zum Nachw. v. freien endstindigen Amino- 
gruppen in der Festphasensynthese v. — 256, 242 

— Fibrinogen—, Trenn., elektrophoret. (mikroagargel-) 
259, 170 

— Gel-Chromatog. v. strukturisomeren Phenylalanin — 
an Sephadex G15 256, 164 

— Glycyldi-, Trenn., Aminosiure-Analysator-Meth. 259, 81 

— Identifiz. v. N-terminalen Aminosauren, dinn- 
schicht- u. papier-chromatog. 259, 170 

— Nachw., elektrophoret. (starke-gel-), Anfarb. durch 
Chlorier. 257, 175 

— — in Harn 255, 323 

— — papier-chromatog.-elektrophoret., Pipettiervor- 
richtung 259, 405 

— — v. Cystinyl—, séiulen-chromatog., automat. Systeme 
256,.163 

— native Cystin-halt. Poly—, Trenn. v. Cystin-freien —, 
nach enzymat. Hydrolyse mit Thermolysin 264, 122 
[Or] 

— ninhydrinposit. — u. Aminosduren im Gem., 

Trenn., elektrophoret. (papier-)-papier-chromatog. 
kombin. 255, 244 

— Oligo—, nichtpolare, Entsalzung u. Fraktionierung, 
sdulen-chromatog., an neutralen Polystyrol-Harzen 
260, 330 

— — Trenn., séulen-chromatog. (ionenaustausch-), auf 
Chelex X-100-Harz 256, 413 

— papier-elektrophoret. Trenn., theoret. Untersuch. 
260, 93 

— N-permethylierte Deriv., Massenspektrom., durch 
C-Methylierung erzeugte Artefakte 254, 170 

— Poly—, Nachw. in Amanita Phalloides-Extr., diimn- 
schicht-chromatog. 256, 414 

— — polarim. Untersuch. v. Strukturumwandlungen bei 
schnell ablaufenden chem. Reaktionen 259, 209 

— Reakt. mit Methylisothiocyanat u. Identifizier. der 
Methylthiohydantoine durch Gas-Flissig-Chromatog. 
257, 246 

— Sequenzanalyse, 257, 245 

— — kleiner — 255, 245 

— Serienanalyse v. Mikrogrammengen — durch Massen- 
spektrometrie 256, 242 

— strukturisomere, Gel-Chromatog. an Sephadex G-10 
255, 325 

— Trenn. neben Aminosauren-Trenn. im Gem., elektro- 
phoret. (mittelspannungs-papier-chromatog. (ver- 
teilungs-) kombin. 255, 88 

— — sdulen-chromatog., an makroretikularen Ionen- 
austauschern 256, 164 

— Tryptophanyldi—, Nachw., diinnschicht-chromatog., 
mit gasformigem Formaldehyd 259, 405 

— Tyrosin- u. Tryptophan—, Gel-Chromatog. an Sepha- 
dex G-10 u. G-15 260, 93 


Peptidhormone — Pesticide 


Peptidhormone, Quso G 32-Extraktion v. mark. — 254, 
249 

Peptidhydrazide, Nachw. auf Dinnschicht-chromato- 
grammen 255, 325 

Peptidoglykan, Zellwand—, Best. v. Aminosiéuren u. 
Aminozuckern, séiulen-chromatog. (einfach-) Moore- 
Stein 259, 170 

Perastat, Darstellung u. Identifiz. 258, 380 

Perazin, Best., chromatog.-UV-spektralphotom. 254, 158 

— Best., spektralphotom., m. H. v. H,O, 256, 409 

— Harnmetabolit, Nachw. als ein Piperazin-2,5-dion- 
Deriv. 254, 245 

Perbromat, Best. neben BrO,-, polarog. 259, 53 

— — titr.-potentiom. 258, 58 

— chromatog. u. elektrophoret. Verhalten 260, 149 

Perchlorat, Best. extr.-spektralphotom., mit Chelatverb. 
aus Cuproin oder Neocuproin u. Kupfer(I)-Kationen 
254, 64 

— — — mit Neutralrot 257, 150 ; 

— — gravim. oder titr.-potentiom., nach Fallung mit 
Diantipyrylpropylmethanlés. 258, 380 

— — in KCIO,, Extr. mit Tetrabutylphosphonium- 
chlorid u. Austausch durch Hisen(III)-thiocyanat- 
Anion 255, 160 : 

— — — IR-spektrosk. 255, 160 

— — — spektralphotom., mit Brillantgriin 259, 377 

— — photom. (extr.-), mit Kristallviolett 254, 368 

— — radiom., durch Lésungsmittelextr. als Ionen- 
assoziationskompl. 252, 398 

— — spektralphotom., durch Lésungsmittelextr. mit 
Neutralrot 2538, 301 

— — titr. (fallungs-), -potentiom., mit Tetrapheny]- 
arsoniumchlorid u. ionenselekt. Elektrode 254, 216, 

— Nachw. neben ClO,--, OCI-- u. Cl10,-, Nachw., 
diinnschicht- oder papier-chromatog. 260, 55 

Perchlorhexadien-1,5, polarog. Verh. 257, 71 

Perchlorhexatrien-2,3,5, Isomere, polarog. Verh. 257, 71 

Peridotit, Best. v. Na- u. K-Spuren, atomabsorptions- 
spektralphotom., nach ionenaustausch-chromatog. 
Abtrenn. 256, 230 

Perjodat, Best. 254, 64 

— — colorim., mit Benzhydrazid 251, 327 

— — neben JO,--Best., titr.-potentiom., mit Arsenit u. 
OsO,-Katalysator 259, 311 

— — polarog., Polystyrolsulfonate als stabile Unter- 
driicker der Maxima 252, 398 

— — titr., -potentiom. 257, 57 

— Nachw., mit MnO, 259, 53 

Permalloy-Filme, Best. v. Fe- u. Ni-Gehalt u. Filmdicke, 
réntgenfluorescenzspektrom. 256, 379 

Permanganat, Best. neben V(V)-Best., titr., automat., 
mit Kaliumhexacyanoferrat(II)-Standardlés. 255, 271 
[Or] 

— — radiom., mit *!J-mark. Reagens 260, 43 

— — titr., automat., mit Kaliumhexacyanoferrat(II)- 
Standardlés. 255, 271 [Or] 

Permeationsréhren, Arbeitscharakteristika v. — 260, 42 

Peroxidase, Best. in Gewebe, spektrofluorim., durch ge- 
koppelte Oxydationsreaktion 259, 91 

— — unter Anwend. v. Leuco-2,3’,6-Trichlor-indo- 
phenol u. Einsatz zu vergleichenden Messungen der 
peroxidischen Katalyse 252, 79 

— isoelektrische Fokussierung v. Meerrettich — auf 
einer Sephadex-Diinnschicht 256, 250 
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— Meerrettich— u. Myelo—, Best., photom., mit 
Phenylendiamin 257, 414 

— Nachw., siulen-chromatog. 259, 90 

— Pflanzen—, Analyse, elektrophoret. (doppel disc-) auf 
Saccharose-Gradienten 252, 79 

— Stairke-Jodid als Anfarbemittel 252, 413 

Peroxidaseisoenzyme, Trenn., elektrophoret. 254, 254 

— Umwandlung, Elektrofokussierung(Iso-) in gel- 
stabilisierten Schichten 259, 223 

Peroxide, Analyse v. oberflachlich gebildeten— 252, 407 

— Nachw. 251, 398 

— — neben O,-, OH-- u. H,O-Nachw. bei gleichzeitiger 
Gegenwart in einem ionischen Lésungsmittel, 
voltamm. 260, 161 

— org., Best., photom. 251, 67 

— — KMR-Spektren 251, 67 

— Polarographie v. — im Null-Volt-Bereich II: 
Oszillopolarogramme v. Hydroperoxiden, Quecksilber- 
salzen u. Hg-Ionen in Gegenwart v. Diacylperoxiden 
254, 62 

Peroxidzahl, Best., titr. (phasen-) 254, 407 

Peroxodischwefelsiure, Best. neben H,SO,- u. H,0,- 
Best., spektralphotom. 252, 393 

Peroxomonoschwefelsiure, Best. neben H,S,0,- u. 
H,0,-Best., spektralphotom. 252, 393 

Peroxybenzoesduren, isomere mono- u. disubstituierte, 
Trenn., dinnschicht-chromatog., auf versch. Poly- 
amid- u. Celluloseadsorbentien 261, 401 

Peroxytrifluoressigséure, Best., colorim. 257, 374 

Peroxyverbindungen, Best. colorim. 258, 235 

— — in 1-Butanol, photom. 257, 232 

Perphenazin, Best., spektralphotom., m. H. v. H,O, 
256, 409 

Perrhenat, Extr. mit Bis-(4-methylbenzylaminopheny]l)- 
antipyrylcarbinol 258, 380 

— — mit Viktoriablau 4 R 258, 381 

— Nachw., papier-chromatog., mit quant. Auswert. 
251, 328 

— polarog. Redukt. in Gegenw. v. Ascorbinsdiure 259, 234 

Persiuren, Nachw. 251, 398 

— org., Best. neben H,O, (15—20°/)), photom. 256, 324 

— — in waBr. Medium schnell hydrolysierbare, Best., 
colorim. 257, 374 

Persipan, Nachw. v. Farbstoffen (synthet.-), diinnschicht- 
bzw. papier-chromatog. 257, 310 

Perxenat, analyt. Anwend. 253, 294 

Pesticide, Aktivierung u. Standardisierung v. gerei- 
nigtem Silicagel fiir die Aufarbeit. v. Rickstand- 
extrakten 2538, 238 

— Analyse mit einem Dualsiiulen-Dualdetektor-System 
(Elektroneneinfangdetektor) 253, 238 

— — mégliche Probleme bei der Verwendung destil- 
lierten Wassers 260, 77 

— — photoelektronenspektrom. 254, 93 

— — siulen-chromatog., Detektor 257, 404 

— Analytik (Deutsche Forschungsgemeinschaft) 

251, 112 [L] 

— Anilin- u. Phenol verwandte u. deren Metaboliten, 
elektronenaufnehmende Komplexe zum chromogenen 
Nachw. u. massenspektrom. Identifiz. 264, 81 

— benzoide, u. Carboxylestergruppen enthaltende, 
Best., gas-chromatog. 255, 168 

— Best., diinnschicht-chromatog., mit elektron. Klein- 
rechner 257, 41 
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Pesticide, Best. (Forts.) 

— — Entwicklung, Verbesserung u. Standardisierung 
v. Meth. fir Riickstinde, Bericht der [UPAC- 
Kommission 257, 402 

— — enzymat.-spektroflourim., mit Cholinesterase aus 
menschl. Serum, Rattenleber, Zitteraal, Bohnen- 
blattkafer u. WeiBrandkafer 257, 416 

— — fluorim. 253, 238 

— — gas-flissig-chromatog., Beseitig. v. Storungen 
durch Verw. v. einfachen Reagentien-Kombinationen 
256, 256 

— — — Kolonne 256, 44 

— — in biolog. Gewebe, gas-chromatog., Automati- 
sierung 257, 256 

— — in Buiter(Roh-)-extrakt u. Milchprodukten, gas- 
chromatog. (capillar-) 257, 352 

— — in Fett- oder Olproben, gas-fliissig-chromatog., 
nach Ausfallen des Fettes bei niedrigen Temperaturen 
mittels Kaltebad mit Eintauch-Rihrvorrichtung 
256, 405 

— — in Gewebe(Leber- u. Fett-), gas-chromatog./ 
massenspektrom. 256, 255 

— — in Lebensmitteln 259, 74 

— — in Lebensmitteln mit hohem Zuckergehalt 
(fettarme), modifiz. AOAC-Meth. 255, 311 

— — in Nahrungs- u. Futtermitteln (Gunther) 251, 112 
[L] 

— — in pflanzl. Lebensmitteln, chromatog. 251, 152 

— — in pflanzl. u. tier. Proben, diinnschicht-chromatog. 
(kanal-)-gas-chromatog. 264, 240 

— — in Tabakproben (getrockneten- u. fermentierten-) 
aus Feld u. Vegetationsversuchen, gas-chromatog. 
257, 402 

— — in Wasser 256, 374 

— — — chromatog. Reinigung an Mikrokolonnen 255, 167 

— —v. ClO,-, titr. 255, 84 

— — v. Hg, titr., modifiz. Elmore-Meth. 259, 158 

— — — Ubersichtsbericht 254, 239 

— — v. 8, atomabsorptions- u. -emissionsspektrom. 
255, 64 

— — v. Verunreinigungen, dinnschicht-chromatog. 
251, 161 [Or] 

— Br-halt. Insecticide, Best. in Bodenproben, flammen- 
photom. 254, 235 

— Carbamat—, Alkyl- u. Alkyl-N-hydroxy—, Best., 
gas-chromatog., als Acetyl- u. Trimethylsilylderiv. 
254, 239 

— — Best., dinnschicht-chromatog.-fluorim., mit Dansy]l- 
chlorid als fluorogenes Markierungsmittel 260, 324 

— — — in Reiskérnern, dinnschicht-chromatog., als 
4-Nitrobenzol-diazoderiv. ihrer Phenolkérper 259, 159 

— — — in Wasser(FluB-) u. Pflanzen, gas-chromatog., 
als 2,4-Dinitrophenylderiv. ihrer Phenolanteile 
256, 255 

— — — UV-spektralphotom. 258, 318 

— — KMR-Spektren 254, 239 

— — Methyl-, Best., voltamm. u. wechselstrompolarog. 
258, 85 

— — Nachw., diinnschicht-chromatog. 256, 392 

— — — dimnschicht-chromatog., Empfindlichk. v. 
Schweineleberesterase 2538, 319 

— — — dinnschicht-chromatog. -enzymat., mit Rinder- 
leber-Esterase 255, 416 

— — — — 258, 400 
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— — Phenyl-N-methyl—, Best., gas-fliissig-chromatog. 
254, 239 

— Carbamat- u. Harnstoff-Best. in techn. Wirkstoffen u. 
Formulierungen, titr., -amperom. 255, 201 [Or] 

— — Nachw., diinnschicht-chromatog. 256, 82 

— — Trenn., gas-chromatog. (reaktions-) 256, 81 

— Carbamat- u. Phenylharnstoff—. Nachw. in Wasser 
(Oberflachen-), diinnschicht-chromatog. 257, 64 

— Carbonsaure- u. -estergruppen enth., Best., gas- 
chromatog. 252, 64 

— Chemistry of — (Melnikov) 260, 374 [L] 

— Chlorphenoxysiuren—, Best., gas-flissig-chromatog., 
durch Umesterung 258, 86 

— Chlorphenoxysauren/Dinitrophenole-Gemische, 
Diazomethan-Methylierung 260, 78 

— Cl—, Analyse, gas-chromatog., Konstruktion v. 
Sadulen 255, 168 

— — Best., flammenspektrophotom. 251, 138 

— — — gas-chromatog. 258, 238 

— — — — Bewert. v. 8 Kolonnen 256, 44 

— — — in Abwasser, diinnschicht-/gas-chromatog. 
kombin. 254, 322 

— — — in Blut, gas-chromatog. 259, 93 

— — — in Bodenproben, Ubersicht 255, 302 

— — — in Butter u. pflanzl. Erzeugnissen, gas-chro- 
matog. 251, 152 

— — — in Butterfett, Meth. nach Mills, Ringuntersuch. 
254, 406 

— — — in Fisch, gas-chromatog./diinnschicht-chromatog.- 
kombin. 259, 249 

— — — in Fisch-, Tier- u. Gefliigelproben 257, 314 

— — — in Futtermitteln 257, 165 

— — — in Kakaobohnen u. -fetten 253, 174 

— — — in Lebensmitteln, gas-fliissig-chromatog./ 
massenspektrom.-kombin. 269, 252 

— — — in Milch, Vergl. v. 10 Meth. 256, 336 

— — — in Pflanzenextrakten 252, 62 

— — — in Rindfleisch (rohem Biichsen-) u. Kasefett, 
gas-chromatog.-mikrocoulom. 260, 405 

— — — in Wasser, Probenahme u. Aufbewahrung der 
Wasser 254, 322 

— — — KMR-spektrom. 251, 138 

-—— — Derivatbild. u. Gas-Chromatog. 256, 79 

— — EinfluB v. Hexan ,,zur Pesticidanalyse“ auf die 
Kieselsiure-Chromatographie v. polychlorierten 
Diphenylen u. — 260, 165 

— — gas-chromatog. System, bei dem das CO,-Trager- 
gas vollkommen in Alkalilauge absorbiert wird 
2538, 174 

— — ionisierbare, Nachw., elektrophoret. (papier-) 
2538, 320 

— — Nachw., diinnschicht-chromatog.-enzymat. 255, 416 

— — — — durch Hemmung v. Trypsin 256, 393 

— — — — durch Phosphatase-Hemmung 260, 324 

— dinnschicht-chromatog., Verwend. v. Pflanzendl als 
Peroxidquelle 258, 320 

— — — Fetten, siulen-chromatog., -gas-chromatog. 
2538, 173 

— — — in Fetten, Milch u. Gemiise, diinnschicht- 
chromatog. 2538, 174 

— — — in Fetten u. Olen, destillat., -gas-chromatog. 
253, 173 

— — — in Milch u. Milchprodukten, extr., diinnschicht- 
chromatog. 253, 173 
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— — Trenn. v. Polychlorbiphenylen, siulen-chromatog., 
Verwend. v. Florisil 258, 319 

— — Verhalten waihrend der Verarbeitung v. Milch in 
Molkereiprodukten 254, 405 

— Chlorphenoxy—, Best., in Wasser, gas-chromatog. 
251, 139 

— Cl- u. P—, Best. in Apfeln u. Kopfsalat, siiulen- 
chromatog. cleanup-Meth. 258, 86 

— — — in pflanzl. Material, gas-chromatog. 259, 388 

— — Extr. aus Wasser(See-) 258, 224 

— — Nachw. in Gemiisen, dinnschicht-chromatog. 
257, 169 

— Cl-, P- u. Carbamat—, Best. in Tabak 257, 402 

— — Nachw., diinnschicht-chromatog. 257, 403 

— Cl—, P—, Carbamat— u. s-Triazin— Nachw., 
dinnschicht-chromatog., mit Flavonen als fluorogene 
Sprihreagentien auf Cellulose-Matrix 258, 87 

— Cyclodien—, Metabolismus v. Alodan u. Endosulfan 
in Fliegen 259, 188 [Or] : 

— Dimethylharnstoff—, Nachw., diinnschicht-chromatog., 
Farbreagens 2538, 318 

— Dithiocarbamat, Best. in Feldfriichten, colorim., 
modifiz. Kohlendisulfid-Entwicklungs-Meth. 259, 252 

— — — in Lebensmitteln 256, 404 # 

— — — — gas-chromatog. 256, 334 

— — Nachw., modifiz. CS,-Meth. 251, 135 

— Dithiocarbamat- u. Thiuramdisulfid—, Best. in 
Lebensmitteln, spektralphotom. 257, 314 

— Diunnschicht-Chromatog. kombin. mit Ringofen- 
Meth. zur halbquant. Best. einiger Herbicide 2538, 239 

— diimnschicht-chromatog. Nachw. v. cholinesterase- 
hemmenden Insecticiden, neues Spriihreagens 253, 239 

— EinfluB8 auf Lebercholinesterasen v. Kaninchen, 
Taube, Hihnchen, Schaf u. Schwein 2538, 255 

— Extr. v. Hydroxyatrazin aus Boden 261, 139 

— fettlésl., Best. in Eigelb v. Fasaneneiern 257, 239 

— Gas-Flissig-Chromatog. an OV-17 als stationare 
Phase 252, 409 

— — v. Acariciden mit Elektroneneinfang-Detektor 
251, 139 

— — Verwendbarkeit v. OV-17-Substanzen 251, 140 

— gem. Herbicidzubereitungen, diinnschicht-chromatog. 
Identifiz. der aktiven Bestandteile 252, 409 

— Halogen—, Best., gas-chromatog., FID mit In 
sensibilisiert 259, 228 

— — — — FID mit Na,SO, sensibilisiert 259, 228 

— — Nachw. in Lebensmitteln (pflanzl.), diimnschicht- 
chromatog. 258, 173 

— — N-Methoxy-N-methyl-N’-phenyl—, Best. 256, 194 
[Or] 

— Harnstoffherbicide u. Metabolite, Best., gas-chromatog. 
254, 239 

— Heptachlor—, Best., gas-chromatog. 251, 139 

— Hg —, Best. in Apfeln, massenspektrom. (funken- 
quellen-) 251, 151 

— — — in Fisch, gas-chromatog.-emissionsspektrom. 
258, 156 

— — — — titr.-photom., mit Dithizon 258, 146 

— — — in Kartoffeln, Korn u. tier. Gewebe 251, 151 

— — — in Nahrungsmitteln, diinnschicht- u. gas- 
chromatog. 251, 151 

— — dinnschicht-chromatog. Untersuch. 252, 408 

— Malathion-, Dimethoat- u. Ethion-Typen, Nachw. in 
verdiinnten Lés., diinnschicht-chromatog. 2538, 319 
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— — N-Methyl—, Gas-Chromatog. (Reaktions-), 
Veresterung mit Methanol auf der Kolonne 259, 242 

— Methylthio- u. Chlortriazin—, Best., titr., gemeinsame 
CIPAC Studien 259, 389 

— Nachw., diinnschicht-chromatog., auf Cellulose- 
schichten mit Flavonen als fluorogene Spriihmittel 
256, 393 

— — — auf Florisil 251, 135 

— — dinnschicht-chromatog.-enzymat. 256, 80 

— — dimnschicht-chromatog., Enzyminhibierungs- 
technik, Ausesterung v. Esterasen aus Lebern:v. 
Rind, Schwein, Schaf, Esel u. Gefliigel 258, 256 

— — dinnschicht-chromatog.-fluorgenet., mit Cholin- 
esterase, Spriihreagentien 257, 235 

— — dinnschicht- u. gas-flissig-chromatog. 256, 80 

— — gas-chromatog., an Silicon Dow Corning 11 254, 93 

— — in Boden u. Wasser v. in Saskatchewan haufig 
verwendeten Herbiciden, dinnschicht-chromatog. 
258, 401 

— — in Getreide u. Getreidemehlprodukten, diinnschicht- 
chromatog. 251, 152 

— — in komplizierten Proben, dinnschicht-chromatog., 
zweidimensional 254, 93 

— — TAS-Verfahren 254, 154 

— — v. Carbamate, u. Carbaryl in Futterextrakten, 
dinnschicht-chromatog. Enzym-Hemmungsverfahren 
252, 62 

— P-, Best., diinnschicht-chromatog.-colorim. 
258, 400 

— — — dimnschicht- u. gas-flissig-chromatog. 256, 80 

— — — enzymat.-elektrodenionenselekt. 258, 86 

— — — enzymat.-polarog. 259, 242 

— — — gas-chromatog., mit thermionischem Detektor 
254, 299 

— — — in FluB- u. Abwissern, gas-, diinnschicht- oder 
gel-chromatog. 251, 265 

— — — in Gemiisen, colorim., oder gas-flissig-chromatog., 
routinemaBig 255, 311 

— — — in Lebensmitteln (nichtfetten-), gas-flissig- 
chromatog. 259, 253 

— — — in Lebensmitteln (nichtfettigen-), polarog. 
(oszillo-) 256, 96 

— — — in Obst u. Gemiise v. Marktproben, gas- 
chromatog. 256, 96 

— — — in Pflanzen, routinemaBig. 256, 334 

— — — in tier. Gewebe, gas-chromatog., als 
Desmethylderivate 257, 403 

— — — in Vieh- Emulsionsbadern, Extr.- u. IR- 
spektroskop. Verf. 257, 166 

— — — KMB-spektrom. 253, 237 

— — — spektralphotom., mit Safraninreagentien 
251, 137 

— — Beziehungen zwischen chem. *1P-KMR-Ver- 
schiebung u. Struktur v. einigen — 255, 84 

— — gas-chromatog. Untersuch. auf Teflon 255, 167 

— — Nachw., dinnschicht-chromatog., auf Polyamid- 
Schichten 251, 136 

— — — — mit Benzhydroxamsiure-Reakt. durch 
UV-Bestrahl. 255, 167 

— — — — routinemaBig 258, 400 

— — — — zweidimensional, (ng-Mengen) 259, 159 

— — —enzymat. 259, 241 

— — — gas-chromatog., als methylierte Hydrolyse- 
produkte 251, 136 
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Pesticide, P—, Nachw., gas-chromatog. (Forts.) 
— — — — mit Flammenphotometer-Detektor 251, 136 
— — — gas-chromatog. (thermion.-) 253, 319 
— — — in biolog. Material, IV. Mitt. 258, 256 
— — — saulen-chromatog., an Florisilkolonnen mit 
einem neuen Lésungsmittel 253, 237 
— — Riickstandsanalyse, gas-chromatog., AOAC- 
Multiresidue-Meth. 259, 159 
— — Stoffwechsel- u. Hydrolyseprodukte, Best. in Blut 
u. Harn des Menschen 255, 255 
— P— Abbauprodukte, Nachw., diimnschicht-chro- 
matog. 2538, 237 
— P- u. Carbamat —, als Ersatz fiir DDT bei der 
Kontrolle des Tabak-Erdflohs auf flue-cured-Tabak 
256, 80 
._— — Best., automat. Cholinesterasehemmungsmeth. 
254, 404 
— — — dinnschicht-chromatog. Enzyminhibitionstech- 
nik, Esterase-Spezifitaét u. Empfindlichkeit. 259, 387 
— Nachw., diinnschicht-chromatog. 251, 136 
— P- u. S—, Bandenstruktur v. HPO u. S, in kihlen 
Flammen 260, 165 
— — Best. in Lebensmitteln, gas-chromatog., mit 
Flammenphotometerdetektor 258, 248 
— — gas-chromatog. Retentionszeiten 255, 415 
— Phenol—, Best. in Wasser (Trink-, FluB-, indu- 
striellem- u. Ab-), colorim. (halbmikro) 255, 71 
— Phenoxyessigsiuren—, Nachw., diinnschicht-chro- 
matog., neues Farbreagens 260, 324 
— Phosphor-, Thiophosphor-, Phosphon- u. Carbamin- 
saureester, Nachw. in biolog. Material, diinnschicht- 
chromatog. 2538, 96 
— rodenticide Zubereitungen, Best. v. Monofluoracetat, 
gas-chromatog. 251, 135 
— Riuckstandsanalyse, gas-chromatog., Probenzuberei- 
tung durch extrahierende Kugelvermahlung, Aus- 
frieren u. Halbmikro-Saulenreinigung 257, 234 
— — in Lebensmitteln, 1. Empfehlung (Stand 1. 3. 71) 
259, 252 
— — KMR-spektrom., Ubersicht 257, 234 
— Rickstandsberichte Band 28 (Gunther) 253, 365 [L] 
— — Band 34, 35 u. 38 (Gunther) 260, 374 [L] 
— Riuckstandsprobleme bei Nutzpflanzen 259, 219 
— Sauren u. Phenole, Best. in pflanzl. Material 257, 77 
— Sn—-, Best. in Friichten 255, 304 
— — — in Kartoffeln, voltamm. (invers-) 260, 268 [Or] 
— Sn- u. Pb-Biocide, Best., atomabsorptions-spektral- 
photom. in nichtwaBr. Lésung 252, 409 
— Spurenanalyse v. versch. — mittels Cholinesterase v. 
Insekten 255, 84 
— ,,terminal“, Bericht der [UPAC-Kommission 257, 402 
— Thiophosphor—, Nachw., diinnschicht-chromatog., 
mit Flavonen als fluorogene Sprihreagentien 
259, 387 
— Trenn. v. 50 — u. verwandten Verbindungen u. 
Polychlorbiphenylen in vier Gruppen, sadulen- 
chromatog. (silicagel-mikro-) 260, 323 
— Triazin—, u. Hydroxyderivate, Nachw., diinnschicht- 
chromatog. 256, 393 
— Triazin-Herbicide u. halogen. KW-Stoffe, Best., 
gas-chromatog. 254, 44 
— Triphenylzinn-Fungicide, Best., voltamm. 258, 58 
— Uracilherbicide, Nachw., diinnschicht-chromatog. 
2538, 239 


Pesticide — Pflanzen 


Petalit, Best. v. Li, aktivierungsanalyt. 256, 213 

Pethidin, Best., fluorim. (Spuren) 253, 95 

— — gas-chromatog. 251, 157 

—u. Zersetzungsprodukte, Nachw. in Injektionslés., die 
in Polyaithylenbehaltern aufbewahrt werden, dinn- 
schicht-chromatog.-UV-spektralphotom. 257, 316 

Petrochemische Stoffe, Best. v. S, Cl u. N, coulom., nach 
Verbrennungs-resp. hydriertem Aufschlu8 255, 81 

Petrolatum, Charakteristik der aromat. KW-Stoffe 
257, 390 

Petroleumdestillat, Leicht—, Best. v. S(Gesamt-), titr., 
durch Reduktion mit Raney-Nickel 256, 388 

Petunidin, Nachw. in Pflanzengewebe v. Coniferen, 
dinnschicht-chromatog. 258, 83 

Peumus boldus, mikrokristalloptischer Test fir einige 
Nebenalkaloide v. — 255, 174 

Pflanzen, Analyse, AutoAnalyzer-Meth., Geschwindig- 
keitserhOhung durch elektron. Zeitnehmer 259, 374 

— Arznei—, Nachw. v. Acetylenderivaten, diinnschicht- 
chromatog. 255, 313 > 

— Best. v. Abscisinsiure, gas-chromatog., mit ECD 

257, 167 

— — v. aconitsauren Salzen, polarog. 255, 300 

— — v. Aminosduren in Apfelbaumbestandteilen, 
Extraktionsverfahren 254, 235 

— — v. Aminosauren, Zuckern, Pigmenten u. Co- 
Faktoren, diinnschicht-chromatog. 251, 132 

— — v. As-Spuren, réntgenfluorescenzspektrom., nach 
Mitfallungstrenn. 259, 384 

— — v. As-, Cu-, Mo-, Zn-, Co-, Cb- u. Se-Spuren in 
Seetang, aktivierungsanalyt. (neutronen-) u. atom- 
absorptions-spektralphotom. 256, 238 

— — v. Asparatat-Transcarbamylase in —extr., elektro- 
phoret. (papier-)-radiom. 259, 416 

— — v. Au, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 258, 325 

— —v. Au u. Ag in —flissigk., atomabsorptions- 
spektralphotom. 253, 316 

— — v. B, atomabsorptions-spektralphotom. 257, 76 

— — v. B in Gewebe v. —, automat. 257, 233 

— — v. Blausaure in Knollen u. Blattern v. Cassava, 
colorim. 255, 320 

— — v. Ca in —aschen, flammenphotom., oder titr. 
(permanganom.-) 256, 78 

— — v. Ca, Sr u. Mg in Meeres—, atomabsorptions- 
spektralphotom. 253, 317 

— — v. Carbamat-Insecticiden, gas-chromatog. 256, 255 

— — v. Carotinen u. Xanthophyllen in getrocknetem 
—material 254, 236 

— — v. Cellulose u. scheinbarer Hemicellulose in — 
gewebe gas-chromatog. 260, 164 

— — v. Chinasiure u. Shikimisdure, gas-chromatog. 
258, 335 

— — v. Chlorphenoxysauren-Ester, Athyl- oder 
Methylderiv. v. Hexachlorophen u. Pentachlorphenol 
in Gewebe v. —, gas-chromatog., mit ECD, Fehler 
durch die analyt. Reagentien 260, 324 

— — v. Cholesterin, Campesterin, B-Sitosterin u. 
Stigmasterin, gas-chromatog., an der stationaren 
Phase OV 101 256, 170 

— — v. CN-, potentiom. 254, 92 

— — v. Co, spektralphotom., nach Extr. mit 2-Nitroso- 
1-naphtho] 254, 91 

— — v. Co-Spuren, atomabsorptions-spektralphotom., 
nach CHCl,-Extr. 257, 163 


Pflanzen — Pflanzenschutzmittel 


— — v. 87Cs 256, 67 

— — v. Cu u. Mn (simultan), aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 255, 83 

— — v. Cu, Mn, Zn u. Na (simultan) in Blattern v. 
aktivierungsanalyt. (neutronen-) 257, 233 

— — v. Cu u. Zn (simultan), aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 251, 333 

— — Vv. cyanogenen Glykosiden in Sudangrisern, 
potentiom., mit ionenselektiver Elektrode 259, 156 

— — v. Dehydro-t-ascorbinsaure, colorim. 257, 168 

— — v. Dyren in —extr., diinnschicht- oder gas-chro- 
matog. 256, 79 

— — v. Enzymaktivitaten in Extr., automat. 252, 237 
[Or] 

— — v. essigsdurelésl. Phosphat, vereinfachte Meth. 
260, 321 

— — v. F-, elektrodenionenspezif. 258, 163 

— — — elektrometr. 254, 91 

— — v. Fe, colorim., mit «,x«’'-Dipyridyl 255, 300 

— — v. Fe, Mn, Zn u. Cu, papier-chromatog. -re- 
flexions-spektralphotom. 254, 235 

— — v. Hamoglobin in ErdnuBwurzelknéllchen als 
Frihindicator fiir die Wirksamkeit des ErdnuB- 
rhizobiums, spektralphotom. 257, 233 

— — v. Harnstoff-Herbiciden, Metaboliten, chlorierten 
Insecticiden und Amitrol 252, 62 

— — v. Hg, Dithizon-Meth., Stérung durch 2-Chlor-2- 
nitroso-propan 261], 131 

— — v. Hg-halt. Verb., enzymat. 257, 235 

— —v.J~-, elektrodenionenselektiv 260, 79 

— —v.J u. Br, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 258, 163 

— — v. Kaffeesiure- u. Quercetin-Deriv. extr., gas- 
chromatog. 256, 391 

— — v. Lignin- Bupaperodal gn. gas-flissig-chromatog. 
258, 83 

— — y. Lutein in Luzerne, Klee u. Grasern nach 
Sonnenreifung bzw. Gefriertrocknung 251, 132 

— — v. Mn, Sr u. Ba, radiochem. Trenn. durch Ionen- 
austausch 252, 412 

— — v. Mo, photom.-automat. 251, 114 

— — v. Mo, photom., mit Toluol-3,4-dithiol 257, 163 

— — v. Mg, Al, Si, P, 8, K u. Ca, réntgenfluorescenz- 
spektrom. 255, 86 

— —v.N, P, K, Ca, Mg, Al, B, Cu, Fe, Mn, Na u. Zn 
in Blattgewebe, Ergebnisse versch. Laboratorien 
255, 300 

— — v. NO,-, automat. 256, 78 

— — — colorim., mit sete 257, 398 

— — — elektrodenionenselekt. 258, 316 

— — v. NO, in —gewebe, extr., -potentiom. (direkt-) 
255, 300 

— — v. Oxal-, Malon-, Fumar-, Bernstein-, Apfel-, 
Aconit- u. Citronensaure in Blattern der Sorghohirse, 
gas-chromatog. 258, 83 

— — y. «-Oxocarbonsiuren, biolog. Wichtigkeit 258, 408 

— — v. P, colorim., mit Ascorbinsaiure 256, 78 

— —v. #P 257, 233 

— — v. P-org. Pesticiden, routinemaB. 256, 334 

— — v. Parinol 257, 78 

— — v. Pb, aktivierungsanalyt. (y-photonen-) 260, 171 

— — vy. Pb in Gewebe v. —, atomabsorptions-spektral- 
Bihont 258, 401 

— — v. Protein u. PO,?- in —geweben mit reichhalt. 
Phenolen, colorim. 253, 317 
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— —v. 6Ra u. 228Ra, unter Verwend. v. 225Ra als 
Ausbeute-Tracer 257, 395 

— —v.8 (Gesamt-) 260, 321 

— — v.S, réntgenspektrom. 256, 238 

Su. ®§ 254, 90 

. ©§ 261, 132 

. Se, fluorim. 251, 334 

. Se-Spuren 252, 61 

— — v. Senfélen u. Oxazolidinthion, spektralphotom. 
254, 92 

— — v. Starke 259, 386 

— — v. Sterinen u. interzellulare Verteilung der 
Steringlykoside 259, 156 

— — v. Steroidsapogeninen in Bockshornklee, diinn- 
schicht-chromatog.-photom. 259, 283 [Or] 

— — v. Stickstoff 257, 163 

— — v. Toxaphenriickstanden, gas-flissig-chromatog. 
oder colorim., Vermeidung v. Stoérungen durch andere 
Insecticide 256, 81 

— — v. Zuckern in —extr., diinnschicht-chromatog.- 
photodensitom. 260, 61 

— Extr. u. Reinigung v. freien Aminosduren u. Proteinen 
260, 321 

— Medizinal—, mikrochem. Untersuch. VI. 258, 87 

— Nachw. v. Anthocyanen in Gewebeextr. v. Coniferen, 
diinnschicht-chromatog., zweidimensionale Techn. 
258, 83 

— — v. Carbaryl-Metaboliten, massen- u. UV-spektrom. 
259, 252 

— — v. Inhaltsstoffen, diinnschicht-chromatog., 
Sorption an Magnesiumoxid 254, 160 

— — v. N-(1,1-Dimethyl-propyny]l)-3,5-dichlorbenzamid- 
Metaboliten, diinnschicht-chromatog. (radio-) 258, 334 

— — v. neutralen u. schwach sauren Blattbestandteilen, 
saulen-chromatog. (gel-) 258, 83 

— — vy. org. nichtfliicht. Sauren, diinnschicht-chromatog., 
auf gemischten Silicagel/Cellulose-Trager 258, 157 

— — v. Phenolderivaten, diinnschicht-chromatog. 
253, 317 

— — v. pesticiden Sauren u. Phenolen 257, 77 

— Proteinhydrolysate, Best. v. Prolin, AutoAnalyzer- 
Meth. 257, 90 

— Rohfaserbestimmungsmethoden, Chemismus u. 
vergleichende Bewert. 254, 235 

— Wasser— der Gattung Chlorella, Best. v. Schwer- 
metallspuren, atomabsorptions-spektralphotom. 
Anreicher. durch Extr. mittels Hexamethylen- 
ammoniumhexamethylendithiocarbamidat 257, 397 

Pflanzenaschen, Best. v. Cu u. Fe in Lésungen v. —, 
automat. 258, 82 

Pflanzenblitter, Mineralstoffanalyse, atomabsorptions- 
spektralphotom. 254, 91 

Pflanzenpigmente, Best. in Wasser (See-), diinnschicht- 
chromatog. 258, 310 

— Extr. aus Paprika u. Paprikaél, vergl. Untersuch. 
258, 246 

— Nachw. in Algen, diinnschicht-chromatog. 2538, 88 

Pflanzenschutzmittel, Best. v. Begasungsriickstanden in 
Cerealien u. anderen Nahrungsmitteln, gas-chromatog. 
254, 406 

— — v. org. Riuchermitteln in Getreide 254, 401 

— Riickstandsanalytik (Deutsche Forschungsgemeinschaft 
251, 112 [L] 

-- s. auch Pesticide 
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Pflanzenstoffe, Diinnschicht-Chromatog., MgO als 
Sorptionsmittel 2538, 333 

Ph. 1882{ (4,4’,6,6’-Tetrabrom-2,2’-biphenyldiol-mono- 
(dihydrogenphosphat)], Best. in Milch 256, 401 

pH-Mefverfahren, Best. v. Jodid- u. Jodationen 251, 58 

— der Fallung v. Hydroxiden einiger Elemente u. 
energetische Charakteristiken ihrer Ionen 257, 45 

— direkte potentiom. Mess. in NaCl-Lésungen mit 
bestimmter Lonenstarke 259, 38 

— in sauren Fluoridlés. u. Nachweis der Existenz v. 
(HF), 255, 220 

— mit Glaselektroden 255, 219 

— — u. ihre Charakteristik im EinfluB v. neutralen 
Elektrolyten 257, 287 

— spektralphotom. Nachw. v. Reaktionen mit kleinen 
pH-Anderungen in Proteinlésungen 257, 321 

— v. Bodenproben, automatisiertes Gerat 255, 83 

pH-Meter, als MeBgerat fiir die Wasserstoffionen- 
konzentration, Nachbemerkung 259, 374 

pH-Stat, digitaler— fiir die automat. kinetische Analyse 
258, 143 

pH-Werte, elektrom. Best. der — v. Kakaoprodukten 
256, 93 

— elektrometr. Messungen mit Glaselektroden, neue 
Entwicklung 256, 40 

Phiaophytine, u. Chlorophylle a u. b, Best. in aceton. 
Milieu, spektralphotom.-kinet. 260, 415 

Pharmakognostische-chemische Analyse, (Wichtl) 
260, 373 [L] 

Pharmazeutische Chemie, Lehrbuch der — (Auterhoff) 
260, 374 [L] 

Pharmazeutische Produkte, Analyse, atomabsorptions- 
spektralphotom. 255, 313 

— — automat., Bedeutung fiir die Kontrolle, pharma- 
kodynamische, toxikologische u. bioklinische Unter- 
suchung 255, 312 

— — elektrochem., IJ. Anwend. der Coulometrie zur 
Best. v. Sulfonamiden u. der 6rtl. Betaubungsmittel 
2538, 84 

— — KMR-spektrom., Ubersicht 255, 170 

— — massenspektrom. 254, 156 

— — v. Mischpraparaten, diinnschicht-chromatog., mit 
direkter quantit. Auswert. durch Remissions- u. 
Fluorescenzmessungen 254, 409 

— Analysenverfahren fir kompl. Trigersubstanzen fir 
Pomaden u. Zapfchen. 2. Analyse eines koml. Gly- 
ceridgemisches 256, 143 

— bas., Nachw., papier-chromatog., in alkal. Formamid- 
systemen 257, 334 

— bas. u. andere, Nachw. in Harn, destill., UV-spek- 
tralphotom. 253, 414 

— bas. u. saure, Best., gas-chromatog., durch Ionen- 
paarbildung 251, 157 

— Benzoylperoxid-haltige, Nachw. v. Zersetzungspro- 
dukten, diinnschicht-chromatog.-IR-spektrom. 
254, 156 

— Best. der Peroxidzahl, titr. (phasen-) 254, 407 

— — in Formaldehydlésungen, UV-spektralphotom. 
255, 313 

— — v. Al, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 254, 407 

— — v. atherischen Olen u. verwandten Verbindungen 
259, 74 

— — v. Ag u. Hg(II), gravim., mit Thiocaprolactam 
258, 91 


Pflanzenstoffe — Pharmazeutische Produkte 


— — y. Alkoholen (einwert. niederen-), IR-spektral- 


photom. 257, 236 


— —y. Anion- u. Kationtensiden 256, 94 
— — v. B, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 254, 407 
— — y. Bi, Zn, Al, Pb u. Hg in Salben, titr. (komplexom.-) 


Q51, 155 


— — y. Barbituraten, fluorim. 258, 407 
— — vy. Chloridsalzen. titr., -potentiom. oder elektro- 


denselekt. 257, 405 


— — vy. Coffein u. verwandten Methylxanthinen, 


diinnschicht-chromatog. 259, 411 


— — vy. Halogenverb. IR-spektralphotom. 251, 155 
— — vy. Isonicotinséurehydrazid, titr. (vanadatom.-), 


gegen Redoxindicatoren 256, 360 [Or] 


— —v.J 267, 405 
— — v. Jodgehalt in Injektionsmitteln, radiom. 251, 155 
— — y. Jodochlorhydroxyquin in Cremen, Einspritz- 


mitteln, Lotionen u. Salben, IR-spektralphotom. 
251, 156 

— vy. Lésungsmitteln. IR-spektrom. 258, 405 

— v. Nitroglycerin in Tabletten, colorim., nach 
chromatog. Isolierung 256, 408 

— vy. S(elementarem-), titr. 254, 407 

Bestandigkeit u. Best. in Blutproben 258, 176 
Bewertung v. Ol-Wasser-Emulsionen, 6-Rickstreuungs- 
meth. 251, 282 

binare Misch., Analyse, UV-spektralphotom., mit 
Benutz. eines Referenzspektrums 257, 172 
Chromatographie einiger quaternaérer — auf Sephadex 
G-10 Saulen 260, 167 

Deutsches Arzneibuch, 7. Ausgabe. Kommentar 
(Béhme, Hartke) 255, 137 [L] 
diinnschicht-chromatog. Adsorbentien, Trager u. 
Entwicklungseinheiten, Vergl. 256, 406 
dinnschicht-chromatog. Aspekte u. ihre Anwend. 
256, 143 

Dinnschicht-Chromatog. pflanzlicher Drogen des 
Pharm. Belg. V 251, 287 

fluorim. Merkmale einiger gefahrlicher — 260, 89 
gleich- u. wechselstrompolarog. Verhalten unter 
Verwendung eines aprotischen organ. Lésungsmittel- 
systems 251, 283 

Grignard- u. Friedel-Crafts-Reaktionen, optimale 
Parameter 256, 324 

Identifiz., dinnschicht-chromatog. 259, 277 [Or] 

— gas- u. dinnschicht-chromatog. oder papier- 
chromatog. kombin. 2538, 95 

Identifizierungssystem fiir Injektionsspezial- 
praparate auf Grund der Spektralcharakteristik. 

Il. Das Klassifizierungssystem. III. Die Bearbeitung 
der Informationen fir das Klassifizierungssystem 
251, 283 

Identitatspriifung v. offiziellen Tinkturen u. Fluid- 
extrakten sowie Analyse ihrer Mischungen, diinn- 
schicht-chromatog. 254, 408 

jodhalt., Radioisotopen-Réntgenfluorescenzkontrolle 
bei Anwend. der Ross-Filter 256, 406 
KMR-Spektroskopie, Ubersichtsbericht 259, 163 
Kommentar zum Deutschen Arzneibuch 7. Ausgabe 
(Jung, Kny, Poethke, Pohloudek-Fabini, Richter) 
257, 195 [L] 

Kontrollbest., nitritom., in Gegenw. interner Indi- 
catoren 259, 164 


Pharmazeutische Produkte — Phenol 


— krampflosende, Best. in Plasma, Harn oder Cerebro- 
spinalflissigkeit, gas-chromatog. 258, 415 

— Mises au point de chimie analytique 19. Serie 
(Gautier, Malangeau) 257, 195 [L] 

— Modern Microcrystal Test for Drugs XVIII. (Fulton) 
253, 365 [L] 

— N-haltige, Analyse, gas-chromatog. (temperatur- 
programmiert-), Reproduzierbark. der Retentions- 
zeiten 257, 82 

— — Nachw. in waBr. Losungen, gas-chromatog., mit 
N-FID 256, 415 

— Nachw., gas-chromatog., an Allzweck-Saule 254, 409 

— — in Blut, Harn u. Gewebe, gas-chromatog. System 
260, 336 

— — in Harn, diinnschicht-chromatog. 256, 256 

— — in Harn bei DrogenmiBbrauch, diinnschicht- 
chromatog. 260, 336 

— — fluorim., diinnschicht- u. gas-flissig-chromatog. 
257, 175 

— — in Mageninhalt vergifteter Patienten, massen- 
spektrom., mit chem. Jonisation durch Isobutan 
260, 337 

— — papier-chromatog. (umkehrphasen-), bei erhéhter 
Temperatur 253, 94 s 

— — papier-chromatog. (verteilungs-), Reproduzier- 
bark. v. Rr-Werten in laufend verwendeten Systemen 
257, 405 

— — — — Systemat. Untersuch. des Verhaltens v. 
bas. — in alkal. formamidhalt. Systemen 257, 405 

— — v. Antipyretica, dinnschicht-chromatog., auf 
Polyamidschichten 261, 156 

— — v, bas. Farbstoffen, diinnschicht-chromatog., auf 
Polyamid-Schichten 258, 404 

— — v. Farbstoffen 255, 170 

— — v. Farbstoffen (wasserlésl. synthet.-) 255, 310 

— — v. Narcotica, diinnschicht-chromatog., mit FlieB- 
mittelgemischen aus isobaren Komponenten 256, 363 
[Or] 

— — v. Suchtdrogen im Gem., diinnschicht-chromatog. 
253, 87 

— — v. SiuBstoffen (kiinstl.-), dimnschicht-chromatog., 
auf Polyamid 257, 240 

— Naphthalin-Chromophor-enthaltende, UV-spektral- 
photom. Verhalten im Einflu8 der Substitution u. der 
Lésungsmittel 259, 394 

— pflanzl., Nachw., diinnschicht-chromatog., auf 
Kieselgel 257, 84 

— polarog. Meth. 256, 406 

— Radio—, Analyse 259, 394 

— Reinheitspriifung in dem CsL 3 258, 405 

— Steroid—, Metabolite, Charakterisierung, gas-chro- 
matog./massenspektrom. 260, 88 

— Sulfat-Konjugate, Best. in Harn, séulen-chromatog. 
(hochgeschwindigkeits-fliissig-) 257, 175 

— %mT¢.mark., Best. diinnschicht-chromatog. 259, 334 

— Untersuch. iiber die Analyse gemischter Verb. XIII u. 
XIV 253, 86 

— UV-Spektralphotom. Bestimmungsverfahren, Uber- 
sichtsbericht 256, 406 

— Zersetzungsprodukte, Analyse 255, 313 

Phasenlislichkeitsanalyse, in situ- Veranderung einer 
Probe zur Vermeidung v. Festkérperlésungen 258, 138 

Phenacetin, Best. in analgetisch wirkenden Kombi- 
nationspraiparaten, KMR-spektrom. 256, 144 
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— — neben Acetyl-salicylsiure-Best. in Tabletten, 
gas-chromatog. 254, 410 

— — neben Paracetamol-Best. in Plasma u. Harn, 
gas-flussig-chromatog. 260, 413 

— — titr., -potentiom., nichtwaBr. 256, 145 

— Nachw., dinnschicht-chromatog., durch Adsorption 
an pordsem Glas 255, 170 

Phenanthren, Best. in Anthracenél, spektralphotom. 
255, 82 

— Trenn. v. Naphthalin u. Chrysen, Sublimationsverf. 
251, 126 

Phenanthrene, 9,10-Dihydro—, Massenspektrometrie 
255, 402 

Phenanthrolin, 2,9-Dimethyl-1,10—, Schmelzpunkt 
259, 137 

1,10-Phenanthrolin, Best. in Komplexverb. mit Ga, 
UV-spektralphotom. 258, 311 

— — titr.-photom., mit photolyt. Erzeugung v. Fe(II) 
als Titrant aus Fe(II1)-citrat 255, 224 

Phenazine, 5,10-Dihydro—, diinnschicht-chromatog. 
Untersuch. einiger neuer — 260, 167 

Phenazon, Best. in analgetisch wirkenden Kombi- 
nationspraparaten, KMR-spektrom. 256, 144 

— — in Asthmapulvern, polarog. 258, 91 

— — neben Noramidopyriniummethansulfonatnatrium- 
u. Aminophenazon-Best. in ihrem Gem., saulen- 
chromatog. (ionenaustausch-)-UV-spektralphotom. 
254, 157 

— — polarog. 254, 156 

Phenchlorphos[0,0-Dimethyl-0-2,4,5-trichlor-phenyl- 
thionophosphat], Best., titr. (oxydim.-), mit Chloramin 
T 255, 168 

p-Phenetidin, Nachw. neben 6-Athoxy-2,2,4-trimethy]- 
1,2-dihydrochinolin-Nachw. 255, 416 

Phenmetrazinhydrochlorid, automatis. Zweifachextrak- 
tions-Verfahren zur Analyse v. —tabletten 255, 316 

— Nachw. in Harn, papier-chromatog. 2538, 254 

Phenobarbital, Best., gas-chromatog. 261, 157 

— — in Mageninhalt, massenspektrom. 255, 90 

— — in Plasma, gas-chromatog. 254, 245 

— — — — 260, 335 

— — in Serum, gas-chromatog. 257, 256 

— — in Suppositorien, titr.,-potentiom. bzw. -colorim., 
nichtwaBr. 257, 317 

— — neben Phenytoin-Best. (simultan) in Blut, Serum 
oder Harn 257, 334 

— — — titr., -spektralphotom. 254, 157 

— p-Hydroxy—, Nachw. in Blut u. Serum, diinnschicht- 
chromatog., auch mit spektralphotom. Auswert. 258, 95 

— Nachw. in Blut u. Serum, diinnschicht-chromatog., 
auch mit spektralphotom. Auswert. 2538, 95 

Phenol, o,p-Alkyl—, Identifiz. in Athylenoxidaddukten, 
KMR-spektrom., als Tris-2,2,6,6-tetramethylheptan- 
dion-(3,5)-europium(III)-Kompl. 258, 89 

— 3-Amino—, Best. in Natrium-p-aminosalicylat, 
elektrophoret. 258, 406 

— 4-Amino—, Best. in Harn 257, 93 

— Best. in Harn, gas-chromatog. 254, 256 

— — in Wasser (Gaswerk-), gravim. 260, 66 

— — neben Catechin, Protocatechusaure, Chinon, 
Gentisinsiure, p-Hydroxybenzoesaure, Pyrogallol u. 
Gallussiure in Gemischen 252, 73 

— — neben Glycin-Best. im binaéren Gem., titr.- 
thermom. 259, 298 
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Phenol, Best. (Forts.) 

— —neben 1,2,3-Xylenol-, 1,2,4-Xylenol-, 1,3,2-Xylenol-, 
1,3,4-Xylenol-, 1,3,5-Xylenol-, 1,4,2-Xylenol-, 
o-Kresol-, m-Kresol- u. p-Kresol-Best., gas-chromatog. 
(capillar-) 258, 65 

— — titr. (permanganom.-) 260, 153 

— — vy. Ketonen, titr., potentiom. 252, 57 

— Deriv., Best. in Wasser (Trink-, FluB8-, industriellem- 
u. Ab—), colorim. (halbmikro) 255, 71 

— — — photom., durch oxydat. Kuppl. 258, 159 

— Dichlor—, Best., gas-chromatog. 258, 235 

— Dichlor-di—, Trenn. v. Isomeren, gas-chromatog. 
257, 377 

— Dihydroxy—, Analyse, gas-chromatog. 258, 388 

— 2,6-Dimethoxy—, Best., colorim., mit Diphenyl- 
pikrylhydrazyl 256, 327 

— Dimethyl—, Best. in Xylenolfraktionen, bromom. 
260, 74 

— Dinitro—, Chlorphenoxyséuren-Gem., Diazomethan- 
Methylierung 260, 78 

— diimnschicht-chromatog. Trenn. der Kondensations- 
produkte v. o-, m- u. p-Kresol, — (p-Chinon) u. 

1- u. 2-Naphthol mit 1-Phenyl-2,3-dimethyl-4-amino- 
pyrazolon-(5) 255, 144 

— Kresolisomere, 1- u. 2-Naphthol im Gem., Trenn., 
diinnschicht-chromatog., als Kupplungsprodukte mit 
1-Pheny]-2,3-dimethyl-4-amino-pyrazolon-(5) 

258, 162 

— Kresolisomere, 1- u. 2-Naphthol, 3,4-, 3-5- u. 2,5- 
Xylenol im Gem., Trenn., diinnschicht-chromatog., 
als Kupplungsprodukte mit diazotiertem 4-Benzoyl- 
amino-2,5-diathoxyanilin (Echtblausalz BB) 258, 38 
[Or] 

— Metaboliten, Best. in Harn, gas-chromatog. 252, 73 

— Monohydro-, Dihydro- u. Trihydro — derivate, 
papier-chromatog. Trennung u. Identifizierung unter 
Verwendung eines Referenzsystems 255, 96 

— Nachw. in nasser (Oberflachen- u. Grund-) diinn- 
schicht-chromatog. 2538, 309 

— — neben o-Kresol- u. 2,5-Dimethylphenol-Nachw., 
diinnschicht-chromatog. 256, 367 

—o-, m- u. p-Nitro—, Best., diinnschicht-chromatog.- 
spektralphotom. 256, 62 

— 2-Nitro—, Trenn. v. 4-Nitrophenol, siulen-chromatog. 
(ionenaustausch-), mit nichtwaBr. Lésungsmitteln 
258, 66 

— 4-Nitro—, Absorptionskoeffizienten in waBr. Lés. bei 
Anderung der Ionenstarke 259, 317 

— — Best. in Harn, gas-chromatog. 259, 93 

— Nonyl—, athoxyl., Best. in Waschpulvern, saulen- 
chromatog. (ionenaustausch-), UV-spektralphotom. 
258, 336 

— Pentachlor—, Best. in Boden, Wasser u. Fisch, gas- 
chromatog./massenspektrom.-kombin, 257, 397 

— — — in pflanzl. u. tier. Geweben u. Wasserproben, 
gas-chromatog., mit ECD, Fehler durch die analyt. 
Reagentien 260, 324 

— — — in Wasser (Trink-, FluB-, industriellem- u. Ab—) 
colorim. (halbmikro) 255, 71 

— — — in Wasser u. Fischgewebe, gas-chromatog. 

257, 416 

— Reaktionsgem. der Alkylierung mit hochmolekularen 
«-Olefinen, Best. v. Phenol u. «-Olefinen, IR-spektro- 
skopisch 260, 162 
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Phenol — Phenole 


— Syntheseprodukte nach dem Cumol-Verfahren, 
IR-spektralphotom. Ermittlung v. verschiedenen 
Komponenten 252, 57 

— 2,4,5-Trichlor—, Best. v. 2,3,7,8-Tetrachlordibenzo-p- 
dioxin, gas-chromatog. 259, 388 

Phenolate, Natrium- u. Laurylpentachlor—, Best. in 
Wasser (Trink-, Flu8-, industriellem- u. Ab—), 
colorim. (halbmikro) 255, 71 

Phenole, 4-Acetyl-2-nitrophenyl-Deriv., Nachw., diinn- 
schicht-chromatog. 254, 397 

— Adsorptions-Chromatographie auf Biogel-Saulen 
255, 400 

— athyl-, propyl- u. butyl-substituierte, Dinnschicht- 
Chromatog. 255, 44 

— Alkyl—, Best., titr., -potentiom. 257, 72 

— Anionenaustauschverhalten auf De-Acidite FF-Harz 
in methanol. Lés. 251, 75 

— antioxygene, Produktionskontrolle, gas-chromatog. 
259, 162 

— Best., bromatom. 257, 227 ns 

— — der relativen Aciditat in Dimethylsulfoxid 254, 79 

— — gas-fliissig-chromatog., mit Octa-2:4-xylenyl- 
pentaerythrit-tetrakisphosphat als station. Phase 
254, 32 [Or] 

— — in biolog. Material, gas-chromatog. 261, 347 

— — in Rotwein, spektralphotom. 256, 331 

— — in Serum u. Harn bei gesunden Erwachsenen, 
colorim., mit modifiz. Diazoreaktion 256, 159 

— — in Wasser, colorim. bzw. titr. (bromatom.-) 257, 64 

— — in Wasser (Grund- u. Oberflichen-)-Aufberei- 
tungs-Testlésungen zur Untersuch. iber den katalyt. 
EinfluB v. Mangan(IV)-oxid, colorim. 256, 374 

— — KMR-spektrom., durch Reakt. mit Hexafluor- 
aceton 251, 68 

— — neben Ketosteroiden, spektralphotom. 257, 249 

— — photom.-automat., durch oxydat. Kuppl. mit 
3-Methyl-2-benzthiazolinonhydrazon (mikro) 251, 75 

— — spektralphotom. 257, 378 

— — — mit 4-Aminoantipyrin 258, 158 

— — — mit Titan(IV)-chlorid 258, 65 

— — titr. (differenz-), nichtwaBr., in Methylpyrrolidon- 
Medium 257, 73 

— — titr. (redox-), mit Permanganat im UberschuB 
257, 378 

— — UV-spektralphotom., als bromierte Deriv. 247, 155 

— — — EinfluB8 der Art des Puffers 256, 62 

— — v. OH-Gruppen in — mit niedrigem Molekular- 
gewicht, colorim., mit 2,4-Dinitrobenzolsulfochlorid u. 
Piperazin 257, 394 

— 2-, 3-, 4-Chlor—, 2,4-(2,6)-Dichlor—, 2,4,6-Trichlor- u. 
2,3,4,6-Tetrachlor—, Trenn., diinnschicht-chromatog. 
257, 84 

— dimere 2-Alkoxy-4,6-ditert.-butyl—, polarog. Unter- 
such. 251, 399 

— Dimethyl—, Nachw. in Xylenolfraktionen, diinn- 
schicht-chromatog. u. papier-chromatog. 260, 74 

— Dinitro— u. Alkyldinitro— u. ihre entsprechenden 
Anisole, Gas-Chromatog. 256, 62 

— 2,4-Dinitrophenylather-Deriv., Charakterisierung u. 
Herstellung 259, 235 

— Dinnschicht-Chromatographie 255, 44; 45 

— einfache fiir den Stoffwechsel bedeutsame, Analyse, 
II. Konjugat-Hydrolyse u. Extraktionsmethoden 
253, 326 


Phenole — 4-Phenyldioxan-1,3 


— einwert., Best. in wiBr. Lésungen, gas-fliissig-chro- 
matog. 251, 265 

— Extraktionsverh. in org. Lésungsmittel/Formamid- 
Gem., Vergl. verteilungs-chromatog. Parameter 
257, 155 

— fliichtige, Best. in Tabakextrakten u. Tabakrauch- 
kondensaten 255, 84 

— isomere Alkyl—, Best., KMR-spektrom., mit Fluor-19 
251, 75 

— isomere tert. Butyl—, Analyse, IR-spektroskop. 
251, 127 

— Methyl—, Trenn., gas-chromatog., mit offenen 
Saulen mit Trikresylphosphat 256, 326 

— mikroanalyt. Untersuch. 251, 75 

— Mono- u. Poly—, wasserdampffliichtige, Best. in 
Wasser. Abwasser u. Schlamm. titr., Problematik der 
in den Deutschen Einheitsverfahren verankerten 
Reaktionsbedingungen 254, 322 

— Nachw. in Haarfarbemitteln, dinnschicht-chromatog. 
251, 144 
— in Pflanzen, diinnschicht-chromatog. 258, 317 

— — in Preiselbeeren, elektrophoret. (papier-)-papier- 
chromatog. 257, 310 

— — v. Hydroxygruppen, mit aromat. Dinitrosulfo- 
chloriden 256, 367 

— papier-chromatog. Strukturuntersuchung, Verwendung 
der R--Werte 254, 396 

— Poly—, Nachw. in Melanzana 251, 409 


— Reakt. mit Gibbs-Reagens, spektralphotom. Untersuch. 


259, 148 

— substituierte, Kompl. mit subst. Pyridinen, IR- 
spektroskop. Untersuch. 257, 378 

— 2,3-substituierte, Farbreaktion mit 4-Amino-antipyrin 
255, 400 

— Trenn., siulen-chromatog. (ionenaustausch-), Uber- 
sichtsbericht 258, 132 

— Trimethylsilyl-Deriv., Massenspektren u. Wichtigkeit 
der benachbarten Gruppe bei Teilnahme an der 
Fragmentation 259, 58 

—u. Anilinderivate, verwandte Fungicide u. Metabolite, 
elektronenaufnehmende Komplexe zum chromogenen 
Nachw. u. zur massenspektrom. Identifizierung 
254, 81 

— wasserdampfflichtige, Best. in Wasser, colorim., mit 
p-Nitranilin 260, 66 

— Wechselwirk. mit Sephadex-Gelen 255, 144 

— zweiwert., Best., titr., mit NitritmaBlos. 255, 301 

Phenolgermaniumsiuren, potentiom. Titration mit 
Tetraalkylammoniumhydroxid 256, 368 

Phenolische Amine, Best. in Citrussaften, gas-chromatog. 
2538, 382 

Phenoloxydase, Aktivititsbest. in pflanzl. Extr., automat. 
252, 237 [Or] 

Phenolrot, Reduktion, elektrochem. Untersuch. 254, 53 

Phenolverbindungen, Nachw. in Apfeln 251, 409 

— pflanzl., Gas-Chromatographie u. Massenspektrometrie 
251, 287 

Phenothiazin, Best. in Harn, destill., UV-spektralphotom. 
251, 222 

— — in Serum, spektralfluorim. 251, 222 

— — polarog. 254, 411 

— Nachw. v. Diphenylamin, diinnschicht-chromatog., 
halbquantit. 254, 411 
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Phenothiazine, Best., coulom.-titr. (brom-) 258, 249 

— — in Reinsubstanzen, Tabletten, Dragees, Kapseln, 
Tropfen u. Injektionslés., siulen-chromatog, (ionen- 
austausch-)-UV-spektralphotom. 254, 158 

— Identifiz., rontgenbeugungsanalyt. 259, 165 

— Nachw., diinnschicht-chromatog. 255, 329 

— — — auf pH-Gradientenschichten 258, 249 

— N-substitut., Best., coulom.-titr. 255, 171 

— — — — mit Mn(III)-Ionen 257, 317 

— — — — oder chronopotentiom. 255, 215 

— Trenn., dinnschicht-chromatog., auf pH-Gradient- 
Schichten 252, 380 [Or] 

— zur colorim. Best. v. V(V) 256, 221 

Phenothiazin-Sulfone, Analyse, diinnschicht-chromatog. 
255, 316 

Phenothiazin-Tranquilizer, Nachw., Mikrokristallbild., 
Gemeinschaftsarbeit 257, 317 

Phenoxyalkylsauren, Chlor—, Deriv., Best., colorim., 
mit 4-Aminoantipyrin 259, 238 

Phenoxycarbonsiauren, chlor. herbicide, Nachw., massen- 
spektrom. 251, 346 

Phenylithanolamin, halt. Medikamente, Best. in biolog. 
Material, UV-spektralphotom. 255, 254 

@8-Phenylaithylamin, Best. in Harn, diinnschicht-chro- 
matog. 258, 414 

— Fluor-enthalt. Deriv., gas-chromatog. Verhalten bei 
Anwendung des Elektroneneinfangdetektors 255,171 

Phenylathylamine, Nachw. in Eingeweiden-Extr., 
dinnschicht-chromatog. 255, 243 

— NBD-Derivate, Analyse, massenspektrom. 257, 83 

— psychotrope, Nachw., diinnschicht-chromatog. 
257, 317 

1-Phenyl-athyl-bromid, Nachuntersuch. der Struktur des 
(C,H,)t+-Ions durch *C-Markier. 257, 227 

Phenylalanin, Best. in biolog. Flissigkeiten mit dem 
Guhric-Test 251, 348 

— — in Serum, gas-chromatog. 254, 168 

— — neben p-halogenierten Phenylalaninen-Best. in 
Plasma, diinnschicht-chromatog.-spektrofluorim. 
259, 404 

— — neben Tyrosin-Best. in Blut, Schnellmethode 
259, 404 

— — v. unkonjugierten aromat. Saéuren, die v. — ab- 
stammen, im Harn 256, 159 

— p-Chlor—, p-Brom— u. p-Jod—, Best. neben 
Phenylalanin-Best. in Plasma v. Ratten, diimnschicht- 
chromatog.-spektrofluorim. 259, 404 

— t-Leucyl-L — u. t-Leucyl-D — Dipeptide, Trenn., 
extr., als Kompl. mit Cu(II) 251, 348 

— Mono-, Di - u. Oligopeptide, Analyse 251, 348 

L-Phenylalanin : 2-Oxoglutarat-Aminotransferase, Best. 
252, 79 

Phenylalaninpeptide, Gel-Chromatog. v. strukturisomeren 
— an Sephadex G 15 256, 164 

Phenylarsonsiiuren, polarog. Untersuch. 258, 106 [Or] 

Phenylbutazon, Best., gas-chromatog. (submikro) 
251, 157 

— — in biolog. Flissigk., gas-chromatog. 256, 416 

— — titr. 257, 316 

1-(2-Phenyl-2-cyclohexyl-1,3-oxolan-4-methyl) -1- 
methylpiperidiniumjodid, Stabilitat u. Best. 251, 403 

4-Phenyldioxan-1,3, Best. neben Styrol-Best. in An- 
wesenh. v. deren Polymerisationsprodukten, IR- 
spektralphotom. 256, 237 
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m-Phenylendiamin, Best., spektralphotom. 253, 162 

— — — 266, 367 

p-Phenylendiamin, Best., diinnschicht-chronopotentiom. 
253, 370 

— N,N’-Diphenyl—, Best. neben Diphenylchinondiimin- 
Best. in Kautschuk, titr.-potentiom., nichtwaBr. 
256, 237 

p-Phenylen-di-(1-tetrazolin-5-thion), s. PDT-5 

Phenylephrin, Best. in pharmaz. Zubereitungen, automat. 
colorim. 259, 165 

— — — Colorimetrie u. Ionenpaar-Verteilungs-Saulen- 
Chromatographie 251, 158 

— — — saulen-chromatog. (ionenpaar-verteilungs-), 
Gemeinschaftsarbeit 256, 146 

Phenylessigsiure, 4-Hydroxy-3-methoxy-Best. in 
Cerebrospinalflissigk., Harn u. fluorim. 253, 402 

Phenylglykol, 3-Methoxy-4-hydroxy—, Best. in Harn, 
spektralphotom. 259, 172 

Phenylglykosidase, Best., spektralphotom., mit 4- 
Aminoantipyrin-Reagens 259, 91 

Phenylharnstoff, p-Athoxy—, Best. in Getriinken 
(alkoholfreien Erfrischungs-) 256, 330 

Phenylketonurie, Gas-Chromatog. einiger Harnsaure- 
metaboliten bezogen zur — 254, 165 

Phenylketonurische Heterocygoten, Nachw. 260, 413 

N-Phenylmaleinamid, Best. in N-Phenylmaleinimid- 
Polymerisationsprodukten mit Vinyl-Monomeren, 
polarog. 256, 237 

o-Phenyl-phenol, Best. in Friichten 253, 172 

— — photom. 252, 408 

Phenylpropanolaminhydrochlorid, s. Norephedrin 

Phenyl-Tellur-Derivate, diinnschicht-chromatog. Verh. an 
Aluminiumoxid-Schichten 257, 56 

Phenytoin, Best. in Plasma, gas-chromatog. 254, 245 

— — in Serum, gas-chromatog. 257, 256 

— — neben Phenobarbital-Best.(simultan) in Blut, 
Serum oder Harn 257, 334 

— — — titr.,-spektralphotom. 254, 157 

— p-Hydroxy—, Nachw. in Blut u. Serum, diinnschicht- 
chromatog., auch mit spektralphotom. Auswert. 258, 95 

— Nachw. in Blut u. Serum. diinnschicht-chromatog., 
auch mit spektralphotom. Auswert. 2538, 95 

— u. 5-(p-Hydroxyphenyl)5-phenylhydantoin, Best. in 
Plasma u. Harn, gas-flissig-chromatog.. 255, 254 

— u. Stoffwechselprodukte, Trenn., sdulen-chromatog. 
(ionenaustausch-) 254, 411 

Phlorein, Reakt. mit Cu(II)-ionen u. deren elektrophile 
Substitution mit Konkurrenzionen 252, 25 

Phloroglucin, Best. neben Phloretin mit modifiz. 
Vanillinreagens 253, 162 

— Nachw. neben Brenzcatechin-, Hydrochinon-, 
Resorcin- u. Pyrogallol-Nachw., diinnschicht-chro- 
matog. 257, 227 

Phloxin, polarog. Untersuch. 260, 84 

Phorat[0,0-Diathyl-S-athylthiomethylphosphordithioat], 
Abbau u. Anticarboxylesterase-Aktivitat v. — nach 
6°Co-Gammabestrahlung 256, 335 

— Best. in Korn, Gras, Milch u. Kot, gas-chromatog. 
256, 335 

— u. Metabolite, Best. in Leberhomogenaten v. Affen, 
gas-chromatog. 253, 256 

Phosdrin s. Mevinphos 

Phosgen, Ar/CO,-Gem., Trenn., chromatog. (temperatur- 
programmiert) 255, 404 


m-Phenylendiamin — Phosphat 


— Best. neben HCl im Gem., interferom. 256, 371 

Phosphat, Adsorption auf gegliihtem Bleichromat, 
EinfluB gewisser Nicht-Gitter-Kationen 258, 225 

— Bariumchromat-Trager fir — in Gegenw. v. Kationen 
ohne Gitterstruktur 2658, 55 

— Best. 258, 217 

— — flammenphotom., durch Verdrangungsreaktion 
256, 313 

— — gas-chromatog. u. massenspektrom., als Trimethyl- 
silylderv. 258, 219 

— — in biolog. Material, automat.-photom. 253, 324 

— — — spektralphotom. 259, 335 

— — — Stérung durch Pyrophosphat 253, 401 

— — in Bodenextrakten, titr., -oscillopolarog. 256, 237 

— — in Bodenproben v. Gummibaumkulturen, automat. 
257, 75 

— — in Dingemitteln, spektralphotom., mit Unicam 
SP3000-Spektrophotometer 260, 164 

— — in Plasma u. Serum, automat., mit ,, Vickers 
Multichannel 300° 252, 241 [Or] - 

— — in Serum, automat. 255, 241 

— — — spektralphotom., mit p-Phenylendiamin als 
reduzierendes Agens 256, 154 

— — in silicathalt. Waschmitteln, spektralphotom. 
260, 403 

— — in Tensiden 258, 402 

— — — flammenphotom. 258, 89 

— — in waBr. Lés., gas-chromatog., nach Extr. u. 
Derivatbildung 260, 147 

— — in Waschmitteln 256, 394 

— — in Wasser, photom. 251, 264 

— — in Wasser (Meer-), extr.-photom. 257, 381 

— — neben Aminen u. nichtionischen Detergentien, 
fallungsanalyt.-colorim. 260, 147 

— — neben Ammoniakstickstoff- u. Gesamtzucker- 
Best., automat. 2538, 315 

— — neben Ba- u. Ca-Best. in Hydroxylapatiten 
258, 365 

— — neben Ca- u. Cd- oder Pb-Best., fallungsanalyt.- 
titr. 257, 359 

— — neben Ca- u. Pb-Best. in Hydroxylapatiten, titr. 
(komplexom.-) 258, 367 [Or] 

— — neben myo-Inositolhexaphosphat, spektralphotom. 
257, 242 

— — neben NO,-, photom. 259, 376 

— — neben org. Phosphaten 258, 401 

— — neben org. Phosphaten (labilen-) 251, 322 

— — neben org. Basen u. ATP in biolog. Material, 
spektralphotom., Molybdatovanadatmeth. 257, 87 

— — neben P,0,1--Best., photom. 254, 165 

— — neben Polyphosphaten, kinet. 258, 378 

— — neben Protein-Best. in Pflanzengeweben mit 
reichhalt. Phenolen, colorim. 253, 317 

— — spektralphotom., als Molybdanblau mit Eisen(II)- 
ammoniumsulfat als Reduktionsmittel 251, 300 [Or] 

— — — katalyt. Reduktionsreakt. v. Molybdat zu 
Molybdanblau mit Ascorbinsdure 255, 233 

— — — 1m. H. der Phosphormolybdinsaure u. Polyoxy- 
athylen(20)-sorbitanmonooleat 260, 291 [Or] 

— — — mit Malachitgriin 256, 274 [Or] 

— — spektrofluorim., als Rhodamin B-Molybdatophos- 
phat 259, 307 

— — titr., -potentiom., mit ionenselektiver Bleielektrode 
253, 299 


Phosphat — Phosphatide 


— — UV-spektralphotom., als Phosphormolybdansaure 
259, 50 
— essigsdurelésl., Best. in Pflanzengewebe 260, 321 


— Gesamt— u. sdiureunlésl., Best. in Superphosphorsiure 


251, 321 

— Ionenaktivitatsmess. mit Phosphatelektroden der 
zweiten Stufe 251, 54 

— Nachw. neben P,0,*-- u. PO,°--Nachw., papier- 
chromatog., mit Tri-n-butylorthophosphat 258, 297 

— — neben Silicat-Nachw. in biolog. Extr., diinnschicht- 
chromatog. 256, 412 

— Pyrophosphat-Gem. aus schwachen pyrophosphatase- 
aktivitaten sich ergebendes, Analyse 256, 154 

— sek., Best., titr. (fallungs-)-pH-metr. 260, 300 

— tert. Natrium—, Best. des Verhaltnisses u. Genauigk. 
der Gehaltsbest. v. Phase I, Natriumtrimetaphosphat 
u. Natriumpyrophosphat mittels des IR 10-Spektro- 
photometers 255, 296 

— Triaryl—, Best. v. Tetraarylpyrophosphaten u. 
Diarylphosphorchloridaten 255, 80 

— Tributyl—, Wechselwirkung mit Phosphor- u. 
Silicium-molybdansaiure 259, 307 

— Tripoly—, Best., titr., -amperom. 255, 296 

Phosphat-32P, Trenn. v. ATP 257, 322 # 

Phosphatase, alkal.—, Best., fluorim., Untersuch. v. 
Naphthol-AS-Phosphaten als Substrate 253, 94 

— — — in Leukocyten 257, 333 

— — — in Milch 260, 82 

— — — — spektralphotom. 256, 402 

— — — in Gewebe, Phenolphthaleinphosphat-Meth. 
252, 79 

— — — in Plasma oder Serum, automat., mit ,, Vickers 
Multichannel 300°. 252, 241 [Or] 

— — — in Serum 258, 253 

— — — — Qualitatskontrolle m. H. des tagl. Mittel- 
wertes 257, 321 

— — der Leukocyten bei der Schwangerschaft, Verg]. 
mit der — der Placenta 256, 250 

— alkal. native u. renaturierte, Nachw. in Milch, 
dinnschicht-chromatog. (Sephadex-) 251, 145 

— alkal. Placenta—, Best. in Serum, elektrophoret. 
Mikrozellen-Schnelltechnik unter Anwend. eines 
fluorogenen Substrates 259, 91 

— alkal. u. saure, Best., fluorim. 259, 96 

— automat. Messung 255, 95 : 

— Best. v. gesamter u. der fraktion. — fluorim. 258, 253 

— Isoenzyme der alkal. —, Trenn., elektrophoret. 
(dise-) 255, 336 

— saure, Aktivitadtsbest. in pflanzl. Extr., automat. 
252, 237 [Or] 

— — automat. Mess. 255, 95 

— — Best. in Pflanzenextr., automat., spektralphotom. 
260, 420 

— — — in Serum 257, 255 

— — — — Vereinfachung der Meth. v. King u. 
Jegatheesan 254, 254 

— saure Erythrocyten—, Trenn., elektrophoret. 258, 335 

Phosphatase-Hemmer, diinnschicht-chromatog.-enzymat. 
Nachw. 255, 134 [Or] 

Phosphate, Analyse mit Elektronenstrahl-Mikroanaly- 
sator, Korrekturfaktoren 255, 78 

— Best. in Metallreinigern, diinnschicht-chromatog. 
255, 408 

— — vy. F-, mit fluoridspezif. Elektrode 255, 155; 414 
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— — v. org. OC, titr. 255, 80 

— —v. P, Fe u. Al (simultan), colorim. automat. 
255, 155 

— Ca—, Best. v. F~- mit fluoridselektiver Elektrode 
255, 80 

— Cyclo—, II. Messung der Aktivierung des Phos- 
phorylasesystems durch— 252, 183 [Or] 

— — III. Mitteilung. Spaltung verschiedener — durch 
Phosphodiesterase aus Harz u. Fettgewebe 252, 189 
[Or] 

— — Trenn., ionenaustausch-chromatog. 254, 60 

— Elutionspeakpositionen linearer — bei der Gradienten- 
Elutions-Chromatographie mit Anionenaustauscher- 
harzen 254, 60 

— gas-chromatog. Best. v. Tetraarylpyrophosphaten u. 
Diarylphosphorchloridaten in Triaryl — 255, 80 

— Hexafluor—, Best. v. F (mikro) 252, 407 

— lineare, Trenn., gel-chromatog. 256, 313 

— Ortho-, Di- u. Tri—, Trenn., gel-chromatog. 256, 312 

— Pyro—, Tetraaryl—, Best. in Triarylphosphat 
255, 80 

— Roh- u. Super—, Best. v. Cu, Mn u. Fe, spektrog. 
254, 90 

— Triplesuper—, Best. v. P,O; (citratunlésl. u. verfig- 
barem-), Wirkung der Waschtechnik 254, 91 

Phosphatester, Best. neben Orthophosphat, spektral- 
photom. 246, 241 

— biolog. interessante, Trenn., siulen-chromatog., 
Higenschaften der Sephadex-Gele 252, 76 

— Trenn., dinnschicht-chromatog. u. -elektrophoret. 
251, 206 

Phosphatgesteine, Best. v. Co-Spuren, atomabsorptions- 
spektralphotom., nach Extr. 257, 163 

Phosphatgruppen, Best. in Pyrophosphorsaureestern 
254, 71 

Phosphatide, Best., diinnschicht-chromatog.-spektral- 
photom. 251, 336 

— — gas-chromatog. 253, 406 

— — in Butter, spektralphotom. 2538, 169 

— — in Epidermis, diinnschicht-chromatog.-spektral- 
photom. 258, 171 

— — in Erythrocyten, diinnschicht-chromatog.-photom. 
251, 336 

— — in Kakaobohnen 255, 309 

— — in Serum, Diinnschicht-Chromatog. u. Phosphor- 
analyse 253, 406 

— — in Sojabohnen 254, 149 

— — in Vollblut, Plasma. Serum u. Cerebrospinal- 
fliissigkeit v. Hunden 261, 211 

— — neben P-Best. in Serum 256, 154 

— — v. Na, K, Ca, Mg u. Mn, atomabsorptions-spektral- 
photom. 253, 90 

— Extr. aus Gewebe (mikro) 2538, 248 

— Glycerin—, Best. v. P, diinnschicht-chromatog. 
253, 89 

— Nachw., diinnschicht-chromatog. 251, 336 

— — — im Mikrobereich 256, 415 

— — — mit quant. Auswert. als Molybdanblau 2538, 208 
[Or] 

— — Ubersicht 255, 169 

— — in Kapokél 254, 149 

— — in Rinderrhodopsin 258, 331 

— — in Serum, diinnschicht-chromatog. 253, 331 

— — papier-chromatog.-photom. 251, 335; 336 
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Phosphatide (Forts.) 

— pflanzl., diinnschicht-chromatog. Trenn. u. quantit. 
Best. ihrer Fettsiurezusammensetzung 254, 173 

— gaure, siulen-chromatog. Elutionsverhalten 259, 408 

— Trenn., diinnschicht-chromatog. 255, 89 

— — vy. —, Fettsiuren u. Chloroplasten-Pigmenten auf 
Sephadex LH-20 255, 327 

Phosphatidfettsiuren, Soja—, radio-gas-chromatog. 
Kontrolle des 4C-Acetateinbaus 252, 137 [Or] 

Phosphatidylcholin, Best. neben Cholesterylester-, 


Triglyceriden-, Fettsiuren- u. Sterinen-Best. (simultan) 


in Gewebeextr., diinnschicht-chromatog.-fluorim. 
260, 332 

— Trenn. von Gemischen siulen-chromatog. (gel-), 
aufgrund der Anzahl der Athylenbindungen 257, 92 

Phosphatmineralien, Best. v. F-, elektrodenfluorid- 
selektiv 260, 55 

Phosphide, Best. in biolog. Material, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 252, 412 

Phosphin, Best. der Sorptionsaffinitat durch Begasung 
in einer gas-chromatog. Saule 255, 312 

— — gas-chromatog., mit mikrocoulom., thermion. u. 
flammenphotom. Detektion 255, 284 

— — in Luft, gas-chromatog. 255, 64 

— Diinnschicht-chromatog. v. — u. Derivaten 253, 217 

— Phenyl- u. Pentaphenylcyclopenta—, Best., gravim. 
255, 396 

— Triphenyl—, Best., titr. (oxydim.-) 265, 397 

Phosphinoborane, Analyse 254, 68 

Phosphinsiéuren, Best. in org. Lésungsmitteln, spektral- 
photom. 254, 230 

Phosphit, Best., gas-chromatog. u. massenspektrom., 
als Trimethylsilylderiv. 258, 219 

— — neben Hypophosphit-Best. in ihren Gemischen. 
titr. (vanadim.-), -potentiom. 251, 54 

— Dialkyl—, Best., gas-fliissig-chromatog. 259, 148 

— Nachw. neben PO,°-- u. P,O,4--Nachw., papier- 
chromatog., mit Tri-n-butylorthophosphat 258, 297 

Phosphodiesterase, cAMP—, Best., zwei einfache u. 
empfindl. Meth. 252, 182 [Or] 

— Spaltung versch. Cyclophosphate durch — aus Harz 
u. Fettgewebe 252, 189 [Or] 

Phosphoenolpyruvat-Carboxykinase, Best. 257, 333 

Phosphoesterasen, Trenn. aus versch. Mikroorganismen 
u. aus zwei photosynthetischen Geweben, séulen- 
chromatog. (affinitats-) 260, 419 

Phosphoglucomutase, Nachw., elektrophoret. 
(agarosegel-) 259, 91 

6-Phosphogluconat-Dehydrogenase, Best. in Erythro- 
cyten, fluorim.-automatis. 256, 251 

Phosphokinase, Kreatin—, Best., fluorim. 251, 343 

Phospholipase A, Aktivititsbest. in Serum bei akuter 
Pankreatitis, turbidim. 251, 221 

Phosphonate, Diithylaroyl—, Untersuch. des Reduk- 
tionsmechanismus an einer Quecksilbertropfelektrode 
254, 71 

— Dialkylalkyl—, Best., gas-fliissig-chromatog. 259, 148 

Phosphonat-Phosphor, Best. in Aminophosphonaten 
(natirlich vorkommenden-) 257, 323 

— — in biolog. Proben, vereinfachte Meth. zur nassen 
Veraschung 260, 172 

Phosphoniumverbindungen, quatern., Elektronen- 
Spektroskopie (Réntgenstrahlen-Photo-) 258, 156 


Phosphatide — Phosphor 


— — Extr. iiber einen bestimmten Konzentrations- 
bereich v. Kationen u. Anionen 260, 381 

— Tetraphenyl—, analyt. Anwend. 2538, 140 

Phosphonomycin, Best. in Harn, chromatog. u. ahnliche 
Techniken (mikro) 255, 90 

Phosphonsiure, Athan-1-hydroxy-1,1-di—, Best., 
spektralphotom., mit Th-DCTA 255, 140 

— Diathylentriaminopentamethyl—, Best., titr. 258, 301 

Phosphonsiureester, insecticide, Nachw. in biolog. 
Material, diinnschicht-chromatog. 2538, 96 

Phosphor, Best. aktivierungsanalyt. (neutronen-), 
Lésungsmittelextr. v. Vanadinphosphormolybdan- 
siure als Grundlage 251, 321 

— — — m.H. der substéchiom. Trenn. 252, 32 

— — automat., bei Konzentrationen von 0,01—7,5 mg 
P,O,/ml 251, 54 

— — extr.-spektralphotom., durch Reduktion der 
Phosphormolybdin-Heteropolysaure 258, 55 

— — flammenphotom. (indirekt-) 251, 47 

— — gravim., mit N,N,N’,N’-Tetrakis-(2-hydroxy- 
butyl)-athylendiammoniumdiperchlorat 258, 353 [Or] 

— — in Al(hochreinem-), photom., durch Molybdan- 
blau-Butylacetat-Extr. 254, 325 

— — in Al-, Cu- u. Ni-Leg. u. WeiBmetallen, spektral- 
photom. 253, 376 

— — in biolog. Material, atomabsorptions-spektral- 
photom. 258, 162 

— — in Bodenproben u. Pflanzen, colorim., mit 
Ascorbinséure 256, 78 

— — in Bronze, polarog., als Phosphormolybdan- 
kompl. 257, 297 

— — in Dingemitteln, alkalim. Quimocia-Meth., Ge- 
meinschaftsstudie 251, 131 

— — — atomabsorptions-spektralphotom., als 
Chinolin-Molybdatphosphatkompl. 259, 156 

— — in Ferrovanadin, spektralphotom. 252, 402 

— — in Fleisch u. Fleischprodukten, AutoAnalyzer- 
Meth. 257, 81 

— — in Frichten u. Fruchtprodukten, spektralphotom. 
Molybdovanadat-Meth. u. gravim. Chinolin-Molybdat- 
meth. 258, 166 

— — — spektralphotom. bzw. gravim. Gemeinschafts- 
untersuch. 257, 308 

— — in Futtermitteln, halbautomat. 260, 76 

— — — spektralphotom., nach trockener Veraschung 
ohne Fixierungsmittel 260, 329 

— — in GaSb, Ga u. Sb, spektrochem. 258, 68 

— — in GeCl, u. SiCl,, IR-spektralphotom. 253, 79 

— — in Koks, Sauerstoffkolben-Meth. 260, 73 

— — in Lebensmitteln u. Faeces 258, 399 

— — in Lipidfraktionen, colorim., mit Malachitgriin 
(Nanomolbereich) 257, 88 

— — in Lipiden, spektralphotom. 256, 240 

— — in Milch, spektralphotom., nach Veraschung 254, 405 

— — in Motorenbenzin, photom., nach Extr. als Molyb- 
datophosphorsiure in Chloroform/Butanol 255, 36 [Or] 

— — in Nb, Zr, Ti u. W, spektralphotom. 256, 71 

— — in Nd,O, u. Y,03, spektralphotom. 257, 386 

— — in Niu. Ni-Leg. 251, 199 

— — in org. Verb., polarog. (indirekt-) 257, 151 

— — — titr. (jodom.-), nach Verbrennen in der Sauer- 
stoffflasche 260, 150 

— — — titr., potentiom., halbautomat. (10—500 ug) 
251, 390 


Phosphor — Phosphormolybdansaure 


— — — Verbrenn. u. Hydrolyse v. Milligrammengen 
Substanz 255, 139 

— — in org. u. anorg. Verb., gas-chromatog., instrumen- 
telle Verbrennungsmethode (mikro) 256, 364 

— — in org. u. waBr. Matrices, flammenphotom. 
252, 405 

— — in Organophosphorverb. neben N, S u. Halogenen, 
titr. (jodom.-) 260, 151 

— — in Pflanzenblattgewebe 255, 300 

— — in Proteinen (mikro) 260, 90 

— — in Serum, spektralphotom., mit Chromotropsiure 
258, 162 

— — in Serum, Plasma u. Harn, spektralphotom., mit 
Molybdanblau u. Metamizol 260, 172 

— — in Siluminen, photom. 256, 227 

— — in Starke u. Phosphat-Starke-Praparaten 259, 245 

— — in Stahl (leg.-), spektralphotom. 254, 328 

— — in Stahl u. Ferromangan, titr., mit Chromathyl- 
pyrazol 258, 225 

— — in Stahl u. Leg., photom. 253, 71 

— — in Wasser, gas-flissig-chromatog. 255, 405 

— — in Weizenstroh, photom., als mit Ferrocen reduz. 
12-Molybdatophosphat 258, 335 

— — in kinet., als mit Sn(II) reduziertes Molybdat 
258, 54 

— — kinet.-photom. 254, 336 

— — — 257, 54 

— — neben As-Best., colorim., nach Mitfall. (Spuren) 
254, 377 

— — neben As- u. Si- oder Ge-Best. in binaérem oder 
ternarem Gem., spektralphotom., als mit Mo gebil- 
dete Heteropolysauren 257, 219 

— — neben Cl-Best. (simultan) in P-org. Verb., akti- 
vierungsanalyt. (neutronen-) 257, 70 

— — neben Fe- u. Al-Best. (simultan) in Phosphat- 
gesteinen u. Diingemitteln, colorim. automat. 255, 155 

— — neben Mg., Al-, Si-, S-, K- u. Ca-Best. in Pflanzen 
u. Faeces, réntgenfluorescenzspektrom. 255, 86 

— — neben Phosphatid-Phorphor-Best. in Serum 
256, 154 

— — neben Si-Best. (simultan) in Fe(GuB-), aktivierungs- 
analyt. (neutronen-) 258, 323 

— — neben Si-, Cl-, K-, Ca- u. Al-Best. in biolog. 
Material, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 257, 87 

— — neben Silicat u. Arsenat, extr.-photom. 258, 377 

— — polarog. (Spuren) 255, 367 [Or] 

— — roéntgenanalyt. (Spuren) 251, 45 

— — spektralphotom., als blaue Heteropolysiure nach 
photochem. Reakt. 255, 232 

— — — als Phosphomolybdat mit Ti(III)-chlorid als 
Reduktionsmittel 257, 54 

— — — — iiber den Mo-Geh. mit Phenylfluoron 
258, 149 

— — — durch reduz. Phosphomolybdin-Heteropoly- 
saure in waBr. Lés. 254, 377 

— — — (indirekt-), nach Komplexbild. mit Mo mit 
Azofarbstoffen 258, 377 

— — — mit Chrompyrazol 256, 220 

— — — nach Extr. als mit Mo gebildeter Heteropoly- 
sdure 257, 215 

— — titr., Anwend. reduzierender Molybdin-Hetero- 
polysduren 2538, 217 

— — UV-spektralphotom., durch Bildung v. Phosphor- 
molybdat in Mischlés. 256, 220 
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— — v. Cu-, As- u. Sb-Spuren in reinem—, aktivierungs- 
analyt. (neutronen-) 251, 196 

— — v. Cu, Pb u. Cd in hochreinem —, polarog. 254, 331 

— gebund., Best. in Starke mit Glucose-6-phosphat- 
dehydrogenase 257, 87 

— Gesamt—, Best. in org. Verb. u. Abwasser, Methoden- 
vergl. 251, 390 

— — — neben N (Gesamt-)- u. Fe (Gesamt-)-Best. in 
Wasser (SiB-), durch Photooxydat. mit UV-Licht 
252, 401 

— giftiger, Best. in biolog. Material, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 252, 412 

— halt. Anionen, Ionenaustausch-Chromatog. 252, 32 

— Kompl. mit Heteropolymolybdansauren, Eigen- 
schaften u. analyt. Verwend. 257, 142 

— O-halt. Anionen, Trenn., chromatog., mittels Cellulose- 
kolonne 251, 322 

— spektralphotom. Untersuch. der mit Mo gebildeten 
Heteropolysdure 258, 55; 56 

Phosphor-32, Best. in pflanzl. Material 257, 233 

— — in waBr. Lés. 259, 50 

— Mess. nach einer colorim. Phosphoranalyse 254, 377 

— Neutronenaktivierungsprodukte v. aromat. S-Verb. 
254, 378 

— Szintillationszihlung ohne zugesetzten Szintillator in 
waBr. Los., org. Losungsmitteln u. an trockenem 
chromatographischen Material 255, 373 

— Trenn. aus neutronenaktivierten biolog. Proben 
256, 154 

Phosphor-33, Best. in waBr. Lés. 259, 50 

Phosphor(V), Best. neben Ge(IV)-Best., kinet. 256, 310 

Phosphor(I1)-chlorid, Best., titr.-konduktom., nicht- 
waBr., mit Carbonsauren in DMF 259, 53 

— gas-chromatog. Elutionsverhalten 260, 161 

Phosphor(V)-chlorid, Best., titr.-konduktom., nicht- 
waBr., mit Carbonsduren in DMF 259, 53 

Phosphorige Saure, Best., titr. (jodom.-), visuell bzw. 
mit voltamm. Endpunktsanzeige 251, 92 [Or] 

Phosphorimetrie, Analysenkurven u. Nachweisgrenzen 
251, 36 

— Best. v. Nb-Spuren mit Oxin bei der Temperatur des 
fliissigen Stickstoffs 252, 397 

— — v. org. Molekiilen in festen Medien, Instru- 
mentierung 252, 383 

— — v. org. Verbindungen 260, 398 

— — v. Parathion auf Sellerie 251, 152 

— Instrumentation 258, 129 

— Kontraktion einiger bei Tieftemperaturmessungen 
verwendeter Lésungsmittel 258, 129 

— Lésungen mit auBerem Schweratomeffekt in der — 
255, 372 

— pH-EinfluB 253, 130 

— Signal/Rausch-Verhaltnis v. Photomultipliern u. 
Photozellen im Vergl. 259, 42 

— ,,Time-Lapse‘‘-Messungen 258, 384 

Phosphorit, Best. v. F- u. Cl- (simultan), elektroden- 
ionensensitiv, Standardzusatzverfahren 259, 67 

Phosphorlipase-A, Best., modifiz. Hydroxamatverf. 
255, 253 

Phosphormolybdinsiure, Adsorption an Dextran-Gel- 
Kolonnen 259, 308 

— polarog. Verhalten in org. Lésungsmitteln 260, 185 
[Or] 
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Phosphormolybdinsiure (Forts.) 

— UV-spektralphotom. Untersuch. in waBr. u. gem. 
org. Lésungsmittelsystemen 259, 50 

— Wechselwirkung mit Tributylphosphat 259, 307 

Phosphornitriddichlorid-Polymere, fiir n = 3-8, gas- 
chromatog. 258, 398 

Phosphorochloridate, gas-chromatog. Best. v. Tetraaryl- 
pyrophosphaten u. Diaryl— in Triarylphosphat 
255, 80 

Phosphororganoverbindungen, Analyse v. Amidoestern, 
Phosphor(II1)-saéureestern u. Aminophosphonaten 
gas-fliissig-chromatog. 257, 392 

— AufschluB nach Carius, Stérung 268, 65 

— Best., titr.-spektralphotom. 258, 384 

— — v. Clu. P (simultan), aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 257, 70 

— — v. F (mikro) 252, 407 

— — v. Na, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 257, 70 

— —v. P, polarog. (indirekt-) 257, 151 

— — y. P neben N, S u. Halogenen, titr. (jodom.-) 
260, 151 

— Dimnschicht-Chromatographie v. —, III. Analyse 
versch. Phosphororganischer Gruppen 264, 388 

— Gel-Chromatographie v. — in Béden 260, 75 

— N-halt., Nachw., diinnschicht-chromatog. 257, 215 

— Priifung der — zur Extr. v. Edelmetallen aus 
Chloridlésungen 257, 46 

Phosphoroxidchlorid, gas-chromatog. Elutionsverhalten 
260, 161 

Phosphorpentoxid, Analyse, Anreicher. v. Beimengungen, 
extr. 253, 77 

— citratunlésl. u. verfiigbares, Best. in Tripelsuper- 
phosphat, Wirkung der Waschtechnik 254, 91 

— wasserlésl., Best. in Dingemitteln, die kurzkettige 
lineare Polyphosphate enthalten 257, 76 

Phosphorsaduren, Alkyl—, Best., titr., -potentiom., in 
nichtwaBr. Los. 264, 71 

— Analyse der Zusammensetzung konz. — durch 
pH-Titration 253, 79 

— Best. in Kirschen mit dem HP-Detektor 254, 154 

— — neben Salzsaure-Best. in Gegenw. v. hydrolisier- 
baren Salzen, titr. 256, 235 

— — titr., -photom. (mikro) 251, 95 [Or] 

— — v. As-Spuren, spektralphotom., Carbamidat-Meth. 
258, 397 

— — v. Ca, titr. (komplexom.-) 254, 307 

— Bis (2-athylhexyl)-, Best., spektralphotom. 260, 383 

— Di-(2-athyl-hexyl)—, Mono-(2-athylhexyl)— u. 
Ortho—, Best., papier-chromatog. 258, 57 

— Dialkyl-dithio—, Best., gas-chromatog. 258, 57 

— Herstellungslésungen, Best. v. U(IV), U(V1) u. 
Gesamturan, extr. mit Tri-n-octylamin u. polarog. 
Auswert. 259, 69 

Phosphor(II) u. (V)-Siuren, Deriv., Nachw. diinn- 
schicht- oder papier-chromatog., Ubersichtsbericht 
256, 220 

Phosphorsaureester, Alkyl—, analyt. Anwend. 258, 137 

— — — VIII. Extrakt. mit Tri-n-butylphosphat in 
salzsaurer Lés. 254, 52 

— Gas-chromatog., Ablagerungen auf Flammenioni- 
sationsdetektoren mit Saulen aus ,,silicone gum 
rubber’ 251, 69 

— insecticide, Nachw. in biolog. Material, diinnschicht- 
chromatog. 2538, 96 


Phosphormolybdinsaiure — Photometrie 


— Mono- u. Di-, Trenn., diinnschicht-chromatog. 
256, 324 

— Nachw. in Bodenextr. (alkal., sauren u. waBr. 
Acetylaceton-), papier- u. gas-chromatog. 257, 75 

— Pyro—, Best. v. Phosphatendgruppen 254, 71 

— Tributyl—, Best. titr., -potentiom. 258, 79 

Phosphorylithanolamin, 14C-mark., automat. radio- 
chromatog. Trenn. u. Best. v. synthetis. — 254, 166 

Phosphorylasesystem, Mess. der Aktivierung durch 
Cyclophosphate 252, 183 [Or] 

Photochemische Reaktionsverfahren, in der analyt. 
Chemie (Ubersicht) 2538, 139 

— Redukt. v. Re zur spektralphotom. Best. 252, 38 

— — v. Re(VII) in schwefelsauren Lés. in Gegenw. v. 
Thioharnstoff 254, 65 

— zur Best. v. Siu. P als blaue Heteropolysauren 
255, 232 

— zur fluorim. Indikation v. Komplexbildungstitrationen 
253, 138 

Photoelektrischer Detektor, zum Nachw. v. Flissig- 
keiten in transparenten Réhren 257, 47 

Photoluminescenzanalyse, Abklingkurven, Analyse der 
Einfliisse v. Blitzdauer u. linearen instrumentellen 
Schwankungen 254, 38 

— ,,Time-Lapse“‘-Messungen 258, 384 

— Verhalten v. 8-Chinolinboronsaure 254, 52 

— — v.8- u. 5-Hydroxychinolin 254, 51 

Photolytische Verfahren, in Festkérpern v. Typ der 
Koordinationsverb., [R-spektrosk. Untersuch. 258, 314 

Photometer, Blitzlicht—, Auflésungssteigerung zur 
Untersuchung chem. Reaktionen 259, 210 

— Doppelstrahl—, mit Kompensation der Totzeit 
258, 217 

— Doppelstrahl-Dual—, zum gleichzeitigen Vergl. v. 
zwei Dichteaufnahmen 258, 209 

— Faseroptik des Immersionstyps 256, 212 

— Photomultiplier—, zur Messung bioluminescenter 
Reaktionen 259, 137 

— Stopped-Flow— 253, 295 

— Zweistrahl—, Vorrichtung zur Messung der Absorp- 
tion in runden Kivetten mit kleinem Durchmesser 
256, 143 

Photometrie, Auswertung v. Diinnschicht-Chromato- 
grammen, I. Allgemeine Theorie u. Anwend. auf 
Einstrahl-Systeme 254, 299 

— — II. Doppelstrahl-Differenz-Systeme 254, 299 

— automat., Best. v. Glucose in Blut, enzymat., GOD/ 
POD-Meth. mit dem Ammoniumsalz der 2,2’-Azino- 
di-[3-athylbenzthiazolin-sulfonsiure-(6)] 252, 228 [Or] 

— — — v. Milchsaure, enzymat. 252, 413 

— — — Vv. Mo in biolog. u. geolog. Proben, kinet. 
251, 114 

— — — v. Phenolen durch oxydat. Kuppl. mit 3- 
Methyl-2-benzthiazolinonhydrazon (mikro) 251, 75 

— automatische parallel ausgefiihrte Analysen 260, 139 

— Best. v. Ag-Spuren in Pb, mit Anreicher. auf ge- 
pulvertem Dithizon mittels Ultraschall 258, 143 

— — v. Al in Stahl, mit Sulfochrom 258, 145 

— — v. Al-Spuren, Verhinderung v. Adsorptionsver- 
lusten durch Zugabe v. NaCl 258, 145 

— — v. Alkaloiden u. synthet. Basen mit Pikrinsiure 
2538, 86 

— — v. Alkoholen 252, 55 

— — v. p-Aminophenol in Gegenw. v. Anilin 252, 59 


Photometrie — Photometrie, Flamme 


— — v. L-Ascorbinsaure u. t-Dehydroascorbinsiure 
nach papier-chromatog. Trenn. v. Serum 2538, 90 

— — v. Au mit Anthranilsiure 251, 311 

— — — mit Michlers-Thio-Keton 251, 311 

— — v. Benactizinhydrochlorid, Diphemin, Adiphenin 
u. Propasim 251, 285 

— — v. Bi(IIT) u. Cu(II) mit 2-Thiobarbitursaiure 
258, 52 

— — v. Cd in org. Substanzen mit Dithizon 251, 66 


— — v. Co mit N-Methylanabasin-«’-azodiaminopyridin 


252, 40 


— — v. Co in Leg., mit 2-(2-Pyridylazo)-5-diithylamino- 


phenol, dessen Brom- u. Dibromderivat im Pyridin- 
ring u. deren Thiazolylanaloge 251, 198 

— — — in Ni als ternirer Komplex: Co-diantipyril- 
methan-thiocyanat 251, 276 

— — v. Co(II)-Spuren mit Kaliumbenzolsulfony]l- 
dithiocarbamidat 258, 36 [Or] 

— — v. Co u. Se mit Azonol A 256, 42 

— — vy. Cu in Fe, Stahl, Nichteisenmetallen u. 
Legierungen 252, 402 

— — v. Cu mit PAR 253, 70 

— — v. Cu, Cr u. As in Holzprobenextr. 252, 408 


— — v. Cu(L) u. Fe(II) mit pyridylsubst. Pyrazinderiv. 


251, 387 

— — v. 2,2’-Dicinchoninsaure 251, 78 

— — v. Ephedrin in Arzneimitteln, mit diazotiertem 
p-Dianisidin 2538, 32 [Or] 

— — v. F- mit Zr u. Solochromcyanin R 252, 36 

— —v. Fe in Serum 252, 413 

— —v. Fe-, V-, Ti- u. Mo-Spuren, extr., mit 2,3- 
Dihydroxynaphthalin 256, 41 

— — v. Ga in Bauxit mit Rhodamin B 251, 116 

— — v. Ge als Tri-Gallus- oder Tri-Pyrogalluscarboxy- 
germanat 251, 319 

— — — in H,O,- u. FluBsaiure enthaltenden Lés. 
252, 30 

— — v. Glucose in Blut, enzymat., GOD/POD-Meth., 
Screening v. Chromogenen 252, 222 [Or] 

—--—----- Verwend. des Ammoniumsalzes der 
2,2’-Azino-di-[3-athylbenzthiazolin-sulfonsaure-(6) | 
252, 224 [Or] 

— — v. y-Glutamyltranspeptidase, kinet. 253, 94 

— — v. H,O, (submikro) mit Leukokristallviolett u. 
Peroxidase als Katalysator 252, 24 

— — v. Hydrazin mit Pyridylpyridiniumdichlorid 
2538, 102 [Or] 


— — v. J-Spuren in Te u. anderen Materialien 251, 196 


— — v. Metallen, Anwend. v. Komplexverdrangungs- 
reaktionen 256, 295 

— — — aus der Higenfarbe ihrer waBrigen Lésung, 
Additionsmeth. 256, 110 [Or] 


— — — extr., mit 1-[(5-Chlor-2-pyridy])-azo]-2-naphthol 


246, 41 
— — — — mit Siaurealizarinschwarz SN 251, 387 
— — v. Mg in Anwesenh. v. Fe u. Al 252, 26 
— — v. Mg neben Al 251, 194 


— — v. Mo in Stahl mit N,N’-Diphenyldithiocarbamy]- 


hydroxamsiaure 251, 275 
— — v. Monolinuron 252, 409 


— — v. Nb, als extrah. Tripelkompl. mit Brenzcatechin 


u. Tribenzylamin 251, 324 
— — — in Zirkoniummineralien, mit Lumogallion 


251, 277 
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— v. Nb in Zr/Nb-Leg., Hydrogenperoxidmeth. 

252, 402 

— v. Ni in Hisen, Stahl u. reinem Hisen 252, 403 

- Ni mit Dithizon u. Phenanthrolin 251, 61 

. org. Peroxiden 251, 67 

. P in Stahl u. Leg. 258, 71 

. Pd mit Diantipyryl-o-styrylmethan 251, 199 

. 2-Phenylphenol 252, 408 

— v. Proteasen durch Reaktion v. p-Benzochinon 
mit Aminogruppen 252, 218 [Or] 

— v. Proteingehalt in Cerebrospinalfliissigkeit 

252, 415 

—v. Pt u. Pd, extr., mit 1-Phenyl-tetrazolin-5-thion 
251, 332 

— v. Pt(II) u. Pt(IV) u. v. Te(IV) u. Te(VI) 251, 62 
— v. Reserpin 253, 87 

—v.S?-, katalyt. 251, 324 

— v. Salpetersdiureestern in pharmazeut. Zubereit., 
mit p-Nitroanilin u. Azulen 251, 157 

— v. Se, extr., als Morin-Antipyrin-Kompl. 251, 315 
— v. Siin V durch Extr. mit MIBK u. die Molyb- 
danblaumeth. 252, 48 

— v. SO,?2- mit Bariumkompl. v. Dihydroxytolu- 
chinon 251, 56 

— vy. Ta als extr. Kompl. mit Nilblau A 251, 324 

— — als extr. Tripelkompl. mit Brenzcatechin u. 
Tribenzylamin 251, 324 

— vy. Te in Eisen u. Stahl mit Wismuthiol II 251, 198 
— v. Ti mit Tipirogin 251, 53 

— — mit Tiron in oxalsaurer Lésung 252, 396 

— v. Ti-Spuren in Zr u. Ni, extr. 258, 68 

— v. Tl in Cd mit Malachitgriin 251, 269 

— v. TI(III), Sb(IIL) u. V(V) mit Thiazolverb. 

2538, 146 

— v. V in Stahl, extr., mit 5,7-Dibrom-8-hydroxy- 
chinolin 258, 71 

—v. V(IV) mit Brenzcatechinviolett 254, 286 [Or] 
—v. V(V), Ti(TV), Mn(II) u. Fe(IIL) mit Dikalium- 
salz der N-Hydroxysuccinamidsiure 255, 210 [Or] 

— v. W u. Mo als Heteropolyverb. 251, 196 
Dithiocarbamidat-x-Aminosaurederivate als Mas- 
kierungsmittel 255, 224 

Extraktions—, Best. v. Elementen als Ionenassoziate 
mit basischen Farbstoffen 257, 44 

— — v. Metallen mit bas. Farbstoffen in Gegenw. v. 
Chelatbildnern 257, 202 

— — vy. Spurenelementen 257, 201 
Dimerisierungskonstanten einiger basischer Farbstoffe 
259, 300 

intervallmaBige Festlegung des Verhaltnisses einer 
unbekannten Probe zu einem Standard 258, 51 
Komplexaustausch-Verfahren zur indirekten Best. v. 
Spurenelementen 257, 265 [Or] 

Meldolablau als Reagens 251, 388 

Messungen mit versch. Colorimetern u. Photometern 
im Vergl. 256, 135 

Meth. der sukzessiven Verdiinnung, kritische Unter- 
such. 256, 295 

s. auch Spektralphotometrie, Absorption 


| 
didi 


Photometrie, Flamme, Best. der Verbrennungswarme 


ausgewahlter Verbindungen 253, 367 

— y. Alkalimetallen, in Gesteinen u. Mineralien, 
Anwend. v. Suspensionen 251, 276 

—v. Cain Al 251, 269 
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Photometrie, Fiamme, Best. (Forts.) 

— — v. Ca in Gegenw. stérender Anionen m. H. einer 
Sauerstoff-angereicherten Luft/Acetylen-Flamme u. 
eines Verdrangungsverfahrens 254, 107 [Or] 

— — v. Ge mit getrennter NO/C,H,-Flamme 252, 30 

— — v. Na durch Verwend. einer geheizten Atomi- 
sierungskammer 251, 45 

— —y. Su. P. in org. u. waBr. Matrices 252, 405 

— — v. SE in der Stickoxid/Acetylen-Flamme 254, 218 

— — vy. Tl, extr. 251, 319 

— Computerrechnung der Konzentrationen v. Flamm- 
gasteilchen als auch Metallionen in der Lachgas/ 
Acetylen u. Luft/Acetylen-Flamme 258, 129 

— Eichung v. GasdurchfluBmeBgeraten v. Rotametertyp 
252, 392 

— GefaB fiir experimentelle Verdiinnung zur Best. der 
Nachweisgrenzen 255, 50 

— Grundprinzipien 254, 38 

— Hochfrequenz-Plasmabrenner, Best. v. Mo in Stahl 
251, 275 

— Léschen der Calciumstrahlung durch Phosphor, 
Einflu8 der Lésungszusammensetz. 251, 47 

— Meth. der sukzessiven Verdiinnung, kritische Unter- 
such. 256, 295 

— modulierte Probeneingabe zu emissions- oder ab- 
sorptionsspektrom. Messungen/25, 38 

— Stéreffekte bei der turbulenten Wasserstoff/Argon/ 
Luft-Flamme 251, 312 

— Strukturaufklarung v. org. Molekiilen 255, 140 

— theoret. Beurteil. der Distickstoffmonoxid/Wasser- 
stoff-Flamme 2538, 42 

— v. Cl-halt. org. Pesticiden 251, 138 

— v. Erdolprodukten, Losungsmittelgemische 255, 81 

— Wasserstoff-Luft-Flammen, Chemoluminescenz einiger 
org. Halogenverbindungen 251, 68 

Photometrische Indikationsverfahren s. Titrimetrie, photom. 

Photomultiplier, Signal/Rausch-Verhaltnis im Vergl. zu 
dem v. Photozellen 259, 42 

Photonen-Zahlverfahren, in quantit. spektrochem. Meth., 
grundsatzl. u. prakt. Betrachtungen 254, 129 

— System fir Atomspektrometrie 259, 33 

Photooxydationsverfahren, UV, zur Best. v. N, P u. Fe 
(Gesamtgehalte) in Wasser (SWB-) 252, 401 

Phototitrator, Typ PMT 1, Vergleichsmessungen gegen- 
uber manuell ausgefiihrten 259, 137 

Photozellen, Signal/Rausch-Verhaltnis im Vergl. zu dem 
v. Photomultipliern 259, 42 

Phthalat, Best., extr.-spektralphotom., mit Chelatverb. 
aus Cuproin oder Neocuproin u. Kupfer(I)-Kationen 
254, 64 

— Dialkyl—, Best., massenspektrom. (feldionisations-) 
254, 398 

Phthalimid, Best. neben Phthalsiure-Best. in Abwasser, 
gas-flissig-chromatog. 258, 236 

— Tetrahydro—, Best. neben Tetrahydrophthalsaure- 
Best. in Abwasser, gas-fliissig-chromatog. 258, 236 

Phthalocyanine, Kupfer—, Best. v. Cu(II), titr. 
(komplexom.-), nach saurer Zersetz. mit H,O, u. 
Uberfiihrung in den lésl. Zustand. 255, 415 

Phthalsiure, Best. in Terephthalsdure 254, 397 

— — neben Phthalimid-Best. in Abwassern, gas-flissig- 
chromatog. 258, 236 

— — neben Salicylsiure-Best. im Gem., titr. (oxydim.-) 
259, 380 


Photometrie, Flamme — Pilzmycelextrakte 


— — titr., mit Guanidincarbonat 258, 236 

— — — mit Microcosmic-Salz 2538, 370 

— Tetrahydro—, Best. neben Tetrahydrophthalimid- 
Best. in Abwasser, gas-fliissig-chromatog. 258, 236 

Phthalsiureanhydrid, Best., polarog., in Wasser/Aceton 
als Loésungsmittel 253, 64 

Phthalsiure-dinitrile, u. verw. Metabolite, Trenn., 
diinnschicht-chromatog. (doppelbanden-), zwei- 
dimensional 255, 415 

Phthalsiuren, isomere, u. aliphat. gesadtt. C3-C,.-Dicar- 
bonsaiuren im Gem., gas-chromatog. Trenn. der 
Dimethylester mit einer Polyamid/Flissig-Phase 
255, 145 

Phthalthrin[N- (3,4,5-Tetrahydrophthalimido) -methyl-d, 
1-cis-trans-chrysanthemat], Best., gas-flissig-chromatog. 
258, 86 

— — — geometr. Isomerer 269, 72 

Phycobiline, Trenn. u. Identifiz. v. Biliverdin-Isomeren 
u. Isomerenanalyse v. —, u. Bilirubin 2538, 410 

a-Phyllochinon, Phytylubichinon, «-Tocopherol u. 
Homologe v. Vitamin K,, Trenn., gas-flissig- 
chromatog. 255, 330 

Physik, Zu einigen Fragen der Wechselbeziehungen 
zwischen Physik und Chemie (Schirmer) 260, 374 [L] 

Physikalische Chemie, Allgemeine u. — (Schulze) 
251, 374 [L] 

— Proceedings of the 2nd conference on applied — 
260, 293 [L] 

Phytinsaiure, Best. in Bohnen (Phaseolus vulgaris) 256, 86 

Phytosterine, Analyse, gas-chromatog., an der stationaren 
Phase OV 101 256, 170 

Picloram(4-Amino-3,5,6-trichlorpicolinsiure), Best., 
gas-chromatog. 252, 64 

— — — 258, 320 

— — — 255, 168 

— — in Boden, extr., -colorim. 254, 234 

— — in Gras (Weide-), gas-chromatog. 255, 414 

Picoline, Trenn. v. aromat. Aminen, Pyridin, — u. 
Lutidine, gas-chromatog. (capillarsiulen-), mit pordsen 
Schichten an Kobalt-Phthalocyanin 260, 154 

Piezoelektrischer Umwandler, zur Best. v. Metallen 
im mikromolaren Bereich 258, 136 

Pigmente, anion., Nachw. in kosmet. Praparaten 
251, 144 

— anorg., Analyse v. Pb- —, titr., -potentiom., mit 
ADTA im UberschuB u. dessen Riicktitration mit 
Hg(II) 256, 387 

— Best. in Pflanzenextr. v. Arabidopsis thaliana (L) 
Heynh, diinnschicht-chromatog. 251, 132 

— Melanin—, Nachw. 259, 256 

— Nachw. in Spinatblattern, papier-chromatog., auf mit 
Silicagel u. Aluminiumhydroxid beladenen Papieren 
260, 322 

Pikraminazofarbstoffe, Kompl. mit Cu(II), spektral- 
photom. Untersuch. der Chelatbild. 251, 45 

Pikramin-Epsilon[2,4-Dinitrophenol-(6-az0-2’)-1'- 
hydroxy-naphthalin-3’,8’-disulfonsiure], als neues 
Reagens 257, 47 

— zur photom. Best. v. Zr u. Hf 257, 215 

Pilzhemmstoffe, Nachw. in Fichtenbast, Extr. u. chro- 
matog. Verf. 257, 164 

Pilzmycelextrakte, chromatog. Trenn. u. bioautogra- 
phischer Nachweis v. Folsdiuren auf Zweischichten- 
platten 255, 126 [Or] 


Pilzzellwand — Platin(IV) 


Pilzzellwand, Saurehydrolysate, quant. Glas-Papier- 
Chromatog. 258, 88 

Pimelinsiure, Diamino—, Best. v. —, Ornithin u. 
Muraminsiaure wiahrend der automatischen Amino- 
sdureanalyse 255, 324 

Pinen, Adsorption an der Grenzflache Quecksilberlés. 
254, 136 

a-, 8-Pinengemisch, Trenn., gas-chromatog. 259, 380 

Piperazin, Best. in Futtermitteln, polarog. 260, 76 

— Chloracyl- u. Chloracyl-2-methyl-Derivate, Best., 
titr., visuell oder amperom. 251, 404 

— Diketo—deriv., Gas-Flissig-Chromatog. 251, 405 

— di- u. tetrasubstitut. geom. Isomere, Analyse u. 
chromatog. Trenn. 251, 404 

— Piperidiniumacyl—derivate, quatern. Salze, Best., 
titr., argentom. oder acidim. in nichtwaBr. Lés. 
251, 405 

Piperazine, Ringe in Athylenaminen, Polyathylen- 
aminen u. Polyathyleniminen, IR-spektrom. 252, 60 

Piperylen s. Pentadien-(1,3) 

Pipettenapparatur, automat. wirkende, fiir schnelle 
Flissigkeitsabgaben 259, 301 

Pistolenkugeln, Best. v. Sb, Cu, Bi u. Ag, atomabsorp- 
tions-spektralphotom. 256, 228 z 

Placentalactogen, Best. in Serum, radioimmunolog. 
252, 271 [Or] 

Planavin[4-(Methylsulfony]) -2,6-dinitro-N,N-dipro- 
pylanilin], u. verwandte Verb., Trenn., diinnschicht- 
chromatog., zweidimensional 255, 416 

Plaste, (Schrader, Franke) 258, 291 [L] 

Plastik, ungeeignetes Verpackungsmaterial fir metall. 
Analysenproben zur Kohlenstoffbestimmung 252, 380 
[Or] 

Plastikfilme, Best. v. in — u. diinnen Blattchen zuriick- 
gehaltenen Losungsmitteln, gas-chromatog. 256, 391 

Plastikmaterial, Best. v. Antioxydantien, UV-Absorber 
u. Sn-org. Verb., diinnschicht-chromatog. 258, 81 

— — v. 2-Chlor-athanol, gas-chromatog. 258, 246 

— — v. 1,1,2-Trichloraéthan, gas-chromatog. 258, 81 

Plastochinol A, Best. neben Plastochinon A-Best. in 
Spinatchloroplasten, dinnschicht-chromatog.-spek- 
tralphotom. 257, 251 

Plastochinon A, Best. neben Plastochinol A-Best. in 
Spinatchloroplasten, dimnschicht-chromatog.-spek- 
tralphotom. 257, 251 

Plastomere, Best. v. Cd 251, 66 

Platin, Best., atomabsorptions-spektralphotom., in 
Distickstoffoxid-Acetylenflamme 256, 57 

— — — in Luft-Acetylenflamme 256, 56 

— — — mit flammenloser Anregung in Schutzgas- 
atmosphire 255, 39 

— — — Untersuch. versch. org. Lésungsmittel 255, 63 

— — coulom. 255, 240 

— — extr.-photom., mit 1-Phenyl-tetrazolin-5-thion 
251, 332 

— — in Erzen, réntgenspektralanalyt. 258, 227 

— — in geolog. Material, spektrog., nach Abtrenn. v. 
Pb durch KupellationsprozeB 255, 79 

— — in Gesteinen (basischen-), atomabsorptions- 
spektralphotom. 255, 156 

— — in Glas, photom., funkenquellen-massenspektrom. 
oder Roéntgenfluorescenzspektrom. 256, 385 

— —neben Au- u. Pd-Best., siulen-chromatog. 
(umkehrphasenverteilungs-) 256, 302 
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— — neben Begleitionen, spektralphotom., mit 
3,4-Diaminobenzoesaure 254, 191 [Or] 

— — neben Fe, Cu u. Ni im UberschuB, 
papier-chromatog.-spektrog. 252, 41 

— — neben Gd- u. Pd-Best., spektrochem. 257, 203 

— — neben Pd-Best., atomabsorptions-spektralphotom. 
254, 67 

— — — in Au, extr., -photom. 258, 319 

— — — in Gesteinen, aktivierungsanalyt. (neutronen-), 
nach Schmelzanreicher. 256, 384 

— — neben Pd- u. Au-Best. in Silberreguli aus Versuchs- 
schmelzen, atomabsorptions-spektralphotom. 258, 231 

— — neben Pd- u. Rh-Best. in Bleischlammen oder 
Rohblei, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 256, 377 

— — neben Pd- u. Rh-Best. (simultan) in Pt (Roh-), 
aktivierungsanalyt. (neutronen-) 252, 50 

— — neben Pd-, Rh-, Ru -u. Au-Best. in Gegenw. v. 
Nichtedelmetallem, atomabsorptions-spektralphotom., 
Beseitigung v. Interferenzen 260, 309 

— neben Pd- u./oder Ru-, Rh- u. Ir-Best. im ter- 
naren Gem., fallungsanalyt. 258, 231 

— — neben Rh.-, Pd- u. Ir-Best., atomabsorptions- 
spektralphotom. 251, 101 [Or] 

— — spektralphotom., mit 2-Mercapto-benzothiazol aus 
essigsaurem Medium 256, 224 

— — v. Ag-, Ru-, Co-, Fe-, Zn-, Cd- u. Hg-Spuren, 
aktivierungsanalyt. (neutronen-) 256, 379 

— — v. Metallspuren, isotopenverdiinnungsanalyt.- 
massenspektrom. (funkenionenquellen-) 251, 276 

— — y. Os, Ru, Ir u. Au (simultan), aktivierungs-analyt. 
(neutronen-) 251, 200 

— — v. Pd (ug-Mengen), extr.-radiom. 258, 382 

— — v. Rh in —konzentraten, atomabsorptions- 
spektralphotom. 258, 285 [Or] 

— — voltamm. (invers-) 260, 150 

— Komplexbildung mit 2-Mercaptor-benzo-thiazol, 
spektralphotom. Untersuch. 256, 224 

— Nachw. neben Pd-, Au- u. Rh-(Ir) Nachw., diinn- 
schicht-chromatog., durch Komplexb. 257, 224 

— — neben Pd-, Rh-, Ni- u. Cu-Nachw., diinnschicht- 
chromatog. 258, 152 

— Reaktionsprodukte mit Thiosemicarbazonen einiger 
substituierter Acroleine, Untersuch. der Absorptions- 
u. Sdure/Base-Higenschaften 259, 299 

— Roh—, Best. v. Pd, Pt u. Rh (simultan), aktivierungs- 
analyt. (neutronen-) 252, 50 

— Trenn. v. Pd 258, 302 

— UV-spektralphotom. Verhalten als Chlorokomplex 
260, 369 [Or] 

Platin(I1), Best. neben Ni- u. Pd(II)-Best., gas- 
chromatog./massenspektrom., als fliichtige Komplexe 
mit Hexafluormonothioacetylaceton 260, 151 

— — photom. 251, 62 

— Kompl., KMR-Untersuch. zur Konformationsanalyse 
der p-(1)-Propylendiamin-Chelatringe v. dia- 
magnetischen — 254, 386 

— — mit Halogenen, polarog. Verhalten 254, 316 

Platin(IV), Best., extr.-photom., als Zinn-Bromid- 
Kompl. mit Diantipyrylmethan 257, 62 

— — neben Os(IV)- u. Ir(IV)-Best., spektralphotom., 
mit Oximidobenzotetronsdiure 254, 388 

— — neben Pt(II)-, photom. 251, 62 

— — photom., als Halogenidkompl. mit Antipyrin oder 
seinen Deriv. 260, 390 
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Platin(IV), Best., photom., (Forts.) 

— — — mit HgSeCN+-Lésung 260, 309 

— — polarog. 254, 388 

— Extr. als Kompl. mit Thenoyltrifluoraceton 257, 59 

— — mit Aminen hohen Molekulargewichtes aus HCl in 
Chloroform 258, 152 

— Kompl. mit Halogenen, polarog. Verhalten 254, 316 

— Nachw. neben Au(III)-, Se(IV)-, Te(IV)- u. Pd(II)- 
Nachw., diinnschicht-chromatog., als Diaithyldithio- 
carbamidat-Kompl. 254, 210 

Platinlegierungen, Best. v. Spurenelementen in Pt/Rh- 
Leg., kationenaustausch-chromatog.-colorim. 

2538, 382 

Platinmetalle, Best., aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
257, 151 

— — in Erzen, Kupferstein u. Bleikapellen, akti- 
vierungsanalyt. (neutronen-)-y-spektrom. 258, 75 

— — in Gesteinen, papier-chromatog., nach saulen- 
chromatog. (ionenaustausch-) Anreicher. 257, 305 

— — neben Cu, Fe u. Ni in groBem UberschuB, fallungs- 
analyt., mit Thioharnstoff 257, 368 

— — papier-chromatog.-spektralphotom. 258, 230 

— — polarog. (oszillo-) 252, 40 

— — spektrog., Erhéhung der Empfindlichkeit 258, 230 

— —v. Ir, papier-chromatog.-kinet.-photom. 258, 230 

— — vy. Rh, Pd, Ir u. Pt, nebeneinander, atomab- 
sorptions-spektralphotom., unter Verwend. v. Cu?* u. 
Nat als spektroskopischem Puffer 251, 101 [Or] 

— Extr. mit Aminen v. hohem Molekulargewicht, 
Rhodium(III)-systeme 251, 331 

— — mit Diantipyrylmethan 253, 221 

— Nachw., diinnschicht-chromatog., auf Cellulose 
252, 40 

— Reakt. mit 4,4’-Dipyridyldihydrochlorid, chem. 
mikroskop. Untersuch. 252, 40 

— — mit 1,5-Naphthyridin, mikroskop. Untersuch. 
257, 60 

— Trenn., elektrophoret. (hochspannungs-), mit Poly- 
N-carbonsauren 2538, 302 

— — — — 254, 315 

— — elektrophoret. (hochspannungspapier-), mit ein- 
fachen Carbonsaéuren u. Hydroxycarbonséuren 
255, 393 

— — — mit Glycinpuffern u. Aminosauren 260, 58 

— — elektrophoret. (papier-) 254, 67 

— — elektrophoret. (zonen-) 256, 216 

— UV-spektralphotom. Verhalten als Chlorokomplexe 
260, 369 [Or] 

Platinorganoverbindungen, Best. v. Cl u. Br, titr., 
-potentiom., nach Schmelzen mit Natriumperoxid 
256, 365 

Platynecine, Massenspektrometrie 257, 335 

Plumbagin, Best. in Blut, Plasma u. waiBr. Lés., photom. 
255, 172 

Plutonium, Best. in biolog. Material durch Extr. u. 
Flissigkeitsszintillationszihlung 252, 67 

— — in biolog. u. Umweltproben, radiochem., durch 
Ionenaustausch 260, 65 

— — in Bodenproben, durch Auslaugen u. ionenaustausch- 
chromatog. Abtrenn. 257, 396 

— — in Kernbrennstoff-Lés., rontgenspektrom. 258, 377 

— — neben Fe, coulom. 259, 232 

— — neben U, spektralphotom. 260, 67 

— — — titr., -potentiom. 254, 220 


Platin([V) — Plutoniumsulfat-tetrahydrat 


— — neben U-Best. (simultan), in Purex-ProzeB- 
Lésungen (inakt.-), réntgenfluorescenzanalyt. 251, 280 

— — neben U-Gesamtbest. in U/Pu-Carbiden, gravim.- 
halbautomat., Apparatur 258, 346 [Or] 

— — spektralphotom., in HDEHP-Dioxan-Lés. mit 
Arsenazo III 251, 318 

— — titr., -potentiom. (indirekt-) 254, 126 [Or] 

— —v. Al, polarog. (differential-sweep-oszillo-) 251, 194 

— —y. Alu. Fe (simultan) 2538, 225 

— — y. Cu, spektralphotom., mit 2,9-Dimethyl-1,10- 
phenanthrolin 255, 72 

— — v. Gd, Sm, Dy, Er u. Ce, spektrog., nach extr. 
Abtrenn. mit Trilaurylamin 256, 227 

— — vy. Metallverunreinig., massenspektrom. (funken- 
ionen-) 251, 270 

— — v. Si, polarog. (differential-sweep-oszillo-) 256, 227 

— — v. Spurenelementen, atomabsorptions-spektral- 
photom. 259, 239 

— — — spektrog., nach Auflésung des Probegutes u. 
anschlieBender Abtrennung des Hauptbestandteiles 
260, 400 

— — voltamm. 254, 309 

— Nachw. in biolog. Flissigkeiten, Trinkwasser u. 
Atemluft im pCi-Bereich 255, 256 

— — neben Transplutoniumelementen, diinnschicht- 
chromatog. 258, 377 

— Oxydat. mit H,0,, katalyt. EinfluB v. Fe 254, 220 

— Trenn. Zr (Nb) u. 1°Ru, séulen-chromatog. 
(ionenaustausch-), auf Zirkoniumphosphatsilicatsaule 
258, 224 

— U/Th-Lés., Best. v. freier Saure, titr., -visuell oder 
colorim. 2538, 232 

Plutonium-238, Best. v. ?°’Np, radiochem., nach Ab- 
trenn, durch Jonenaustausch u. Extr. 256, 70 

— —v.U 258, 51 

Plutonium(III), elektrochem. Verhalten in eutektischen 
LiCl-KCl-Schmelzen 258, 310 

— Trenn. v. U(IV) u. U(VI), extr.-chromatog. 252, 29 

Plutonium(IV), Best., gravim., colorim. oder radiom., 
mit Kobalt(III)-hexamminchlorid 259, 232 

— — neben HNO,-Best. (simultan), m. H. v. Dichte- 
Leitfahigkeitsmessungen 255, 159 

— — neben Np(VI)-, Am- u. Th(V1I)-Best. nach anionen- 
austausch-chromatog. Trenn. 255, 231 

— —neben U(VI)- u. Pu(VI)-Best. nach kontinuierl. 
Trenn. m. H. der Gegenstrom-Ionenwanderung 255, 231 

— Kompl. mit Sulfonitrophenol M, potentiom. u. spek- 
tralphotom. Untersuch. 255, 224 

— Trenn. v. Am(III), ionophoret. (gegenstrom.), 
kontinuierl. 255, 391 

— — v. Fe(IIl), extr. 251, 273 

Plutonium(V), Best., polarog., in nichtkomplexbildendem 
Milieu 255, 231 

Plutonium(VI), Best. neben U(VI)- u. Pu(IV)-Best. 
nach kontinuierl. Trenn. durch Gegenstrom-Ionen- 
wanderung 255, 231 

Plutoniumnitrat, Best. v. Fe-, Ni- u. Cr-Spuren, atom- 
absorptions-spektralphotom. 254, 385 

Plutonium(IV)-Oxid, U(IV)-Oxidgem., Best. v. Verun- 
reinigungen, spektrog. 251, 202 

Plutonium(VI)-salze, Best. v. NH, u. K, ionenaustausch- 
chromatog., Tetraphenylboratmeth. 256, 233 

Plutoniumsulfat-tetrahydrat, Stabilitat als analyt. 
Standard in einer zehnjahrigen Untersuchung 259, 41 


Pokellaugen — Polarographie 


Pokellaugen, Best. v. NO,-, photom., durch Reduktion 
mit Cd 258, 242 

Polamidon, Best., fluorim. 258, 91 

— — neben «- u. 6-Dimepheptanol-Best., diinnschicht- 
chromatog., sowie gravim. oder titr. 255, 314 

— Metabolite, Best. in Leberhomogenat, gas-chromatog. 
259, 175 

— Nachw. neben Morphin-Nachw. in Harn, extr./ 
diinnschicht-/gas-chromatog.-kombin. 260, 336 

— Stoffwechselprodukte, Nachw. in Harn 257, 415 

Polarimeter, zur Messung schneller chemischer 
Reaktionen 259, 209 

Polarimetrie, Best. v. Mo 252, 35 

— Grundlagen der — (Fligge) 255, 136 [L] 

Polarograph, transistorisierter potentiostatischer 
Gleichstrom— mit cyclischer Arbeitsweise und 
kalibrierte Skalen fur die erste u. zweite Ableitung 
251, 40 

— Wechselstrom—, square-wave, Bewertung des Auf- 
losungsvermégens 258, 298 

Polarographie, Analysatoren, Fehler von — 255, 386 

— Analyse in Chloridschmelzen, Hilfselektrode 258, 136 

— Anwendung im Zusammenhang mit Medikamenten 
256, 406 . 

— Auflosungsvermégen einiger Methoden 258, 135 

— Best. v. Acrylnitril, kontinuierl. 251, 174 [Or] 

— —v. As 258, 147 

— — vy. Azogruppen auch neben Nitrogruppen- oder 
Nitrosogruppen-Best. 251, 391 

— — v. Be in Gegenw. v. Al 251, 47 

— — v. Biu. Pb in Al-Leg. 2011 252, 48 

— — vy. 2,2’-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)-propan in 
Polymeren 251, 131 

— — y. Cd in org. Verb. 251, 66 

— — v. Cd, Co, Mn, Zn, Te(IV) u. Cr(VI) in Natrium- 
azidlés. 254, 362 [Or] 

— — vy. Cu u. Pb in Cd u. Zn-Leg. sowie Cd u. Fe in 
Zn-Leg. 253, 67 

— — v. p-Cyanobenzoesaure in Terephthalsiure 252, 407 

— — v. Diffusionskoeffizienten einiger mehrkerniger 
Kupfer(II)- u. Hisen(II1)-Kompl. 259, 302 

— — vy. 4,6-Dinitro-o-kresol in Blut u. Blutgerinnseln 
251, 224 

— — vy. Fe, Cu u. Zn in biolog. Material aus einer ein- 
zigen Einwaage ohne vorherige Trenn. 251, 334 

— — v. Glycerin nach dinnschicht-chromatog. Trenn. 
v. Oligoglycerinen 253, 60 

— v. Hg, Sb u. As in sulfid-alkal. Los. 254, 308 

— — v. Hydroxylaminen u. einigen Hydrazinderivaten 
251, 321 

— — v. In in monoathanolaminhaltiger Loésung 
252, 376 [Or] 

— — v. Isoindolinen in Harn 253, 91 

— —v.J~-m.H. der Reduktionsstufe v. Monojod- 
essigsdure 252, 398 

— — v. Ketonen (aliphat.-) als Girard T-Derivate 
2538, 59 

— — v. Komplexbildungskonstanten fir ein teilweise 
reversibles System u. neues systematisches Verfahren 
fiir sowohl vollstandig als auch teilweise reversible 
Systeme 260, 138 

— — y. Metallen, indirekt 254, 307 

— — — 5-Methoxymethyl-8-hydroxychinolin als 
Grundelektrolyt. 251, 385 
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— — v. Mo(VI), katalyt. 251, 326 

— — v. Ni(II), EinfluB v. Cl-, SO,2- u. NO,- 256, 204 
[Or]; 416 

— — v. NTE in Wasser u. Abwasser (ppm) 251, 373 [Or] 

— — v. Pb-, Zn-, Cu-, Sb- u. Sn-Spuren in Hg 258, 67 

— — v. Pd(II) mit Selenophen-2-aldoxim 254, 387 

— —v. Perjodat u. Co(II), Polystyrolsulfonate als 
stabile Maximumsunterdriicker 252, 398 

— — v. Phthalsdiureanhydrid in Wasser/Aceton als 
Lésungsm. 2538, 64 

— — v. Pt(IV) 254, 388 

— — v. Rh als kompl. Trisulfat 254, 316 

— — v. sauren Verunreinig. in Handelsprodukten mittels 
der Reduktionsstufe v. Chinonen 261, 124 

— — v. Sb u. Bi nebeneinander in Weins&ure- oder 
Citronensdurelésungen 251, 55 

— — v. Tetramethyl-thiuramdisulfid 255, 84 

— — v. Tiin Ni-, Cu u. Fe/Cr/Al-Leg., durch CyDTA 
251, 199 

— —v. TI(III) mit ADTA 252, 395 

— — v. Triphenylmethylionen in Schwefelséure 254, 374 

— —v. U in biolog. Material 251, 333 

— —v. Zn u. Mn in Bernsteinséure 254, 353 [Or] 

— Bestimmungsméglichkeiten mit kleinen Lésungs- 
volumina an einer stationéren Quecksilberelektrode 
251, 195 

— Chromato—, Untersuch. v. radiolyt. Produkten im 
waBrigen Nitrat/Athylensystem 254, 47 

— differentiale u. derivative—, fiir kontinuierliche 
Analysen in einem flieBenden System zur Auflésung 
einer Legierung 2538, 375 

— diffusionskontrollierte katalyt. Wasserstoffstrome 
(Brdiéka-Stro6me) in Systemen, die Kobalt(II), 
cysteinahnliche Verbindungen u. alkal. Puffer ent- 
halten 255, 384 

— EinfluB der gleichstrompolarogr. Maxima auf die 
Wechselstrompeaks 259, 135 

— éléments de — (Pointeau, Bonastre) 258, 364 [L] 

— Entgasung v. Losungen mit oberflichenaktiven Sub- 
stanzen 260, 380 

— Fehler v. Analysatoren 255, 386 

— Gasdetektor 251, 388 

— GefaiB zur Durchfiihrung v. Serienanalysen 259, 285 

— Gleichstrom—, Theorie des Strom-Potential-Profils 
mit einem ECE-Mechanismus 256, 39 

— Gleich- u. Wechselstrom—, Verhalten v. Pharmaceutica 
unter Verwendung eines aprotischen organischen 
Lésungsmittelsystems 251, 283 

— Hochfrequenz—, Best. v. Sn u. Pb 254, 301 

— in N,N-Dimethylacetamid, 3. Ionen der Lanthaniden 
2538, 146 

— in nichtwaBr. Medien 257, 287 

— in Propylencarbonat, vorliufige Betrachtungen 
255, 46 

— (International Congress of Polarography) 251, 34 [L] 

— inverse— (Neeb) 258, 363 [L] 

— — Best. v. Pb in biolog. Proben 2538, 242 

— — Kriterium fir die gleichmaBige Metallverteilung 
im Volumen eines Quecksilbertropfens 258, 41 

— — TemperatureinfluB auf die Héhe des anodischen 
Peaks 256, 139 

— MeBgerat zur Kontrolle v. Tropfzeit u. MeBstrom 
258, 298 
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682 Polarographie 


— theoret. Studie der Gesamthemmung durch ein 


ie (Forts. ; 
Miele pa AY, Produkt einer reversiblen elektrochem. Reaktion 


— mit stationaren Elektroden, Berechnung v. Polaro- 


grammen fir Falle reversibler chem. Reaktionen, 258, 299 ; 
die nicht erster Ordnung sind und einem reversiblen — Theorie der kinet. Stréme bei Regenerationsreaktio- 


Ladungsiibergang folgen 253, 49 nen 2. Ordnung an Kugelelektroden. I. Numerische 

— — geschwindigkeitskontrollierte Adsorption eines Lésung von endlichen Differenzgleichungen 253, 293 
Reaktionsproduktes 2538, 49 — — II. Numerische Lésung von Integralgleichungen 

— mit stationarer Elektrode u. Computerprogrammierten bei stationirem Verhalten 2538, 292 | 
Lernmaschinen 258, 136 — Tropfzeiten v. Quecksilbertropfelektroden bei 

— nichtionische oberflachenaktive Stoffe zur Unter- geschalteter Polarisationsspannung 254, 137 
driickung der Maxima 258, 49 — Untersuch. der Adsorptionsstrome (Brditka), EinfluB 

— nichtwaBr. Elektrolysezelle mit vollstandiger Ab- der Adsorption des Depolarisators oder eines elektro- 
schirmung von Wasser u. Sauerstoffspuren 258, 142 chemischen Reaktionsproduktes 258, 135 i 

— numerische Entfaltung von unter Verwendung einer — — der Aufldésung v. elementarem Hg in Nitratlés. 
stationaren Elektrode aufgenommenen, sich tiber- bei erhohter Temperatur 254, 363 [Or] 
lappenden Kurven mit Hilfe eines ,,on-line“‘-Digital- — — der Stréme an sphiarischen Elektroden, die durch 
computers 2538, 48 die Kinetik einer vorgelagerten chem. Umsetz. oder 


— Oberwellen—, theoret. Voraussagen fiir Systeme mit einer nachfolg. Disproportionierung bedingt sind 
einer chem. Reakt. 1. Ordnung, die dem Ladungs- 258, 135 
tibergangsschritt folgt 258, 135 — — v. 2-Alkoxy-4,6-ditert.-butyl-phienoxyldimeren 

— Optimierung v. Konzentrationsbestimmungen bei 251, 399 
Vorliegen v. Absorptionsphinomenen 251, 385 — — vy. Metallkomplexgleichgewichten 254, 46 

— — — in Gegenwart v. Maxima, v. katalyt. u. kinet. — — v. Sn(IV) in Gegenw. v. Chloranilsiure 252, 30 
Wellen 251, 384 — Verhalten der Elemente mit Voranreicherung an 

— — v. Messungen an stationaéren Elektroden mittels Amalgamfilm- u. Graphitelektroden im Vergl. 
Computer 251, 385 257, 286 

— Oscillo-Best. v. Buntmetallen (einigen-) durch eine — -- vy. AGTA 251, 400 
Elektrode mit hingendem Hg-Tropfen 255, 148 — — v. Ascorbinséurekompl. 254, 305 

——-—vy.Ge 251, 52 — —v. p-bis Azobenzol 251, 399 

— — — v. Kaliumdiathyldithiocarbamidat u. -athyl- — — v. Benzil-Monosemicarbazon u. verwandten Verb. 
xanthogenat 252, 57 254, 397 

— — — vy. Pb, Empfindlichk. in versch. Untergrundlés. . — — v. Benztropon- u. Thienotropon-Deriv. in waBr. 
257, 214 athanol. u. Dimethylformamid-Lés. 251, 402 

— — — v. Pt-Metallen 252, 40 — — vy. Cd, Pb, Ni, Tl u. U(VI) in Isochinolinformiat 

— — — y. Re-Spuren mit Anreicherung an einer statio- 255, 20 [Or] 
naren Hg-Mikroelektrode 2538, 75 — — v. Chlorderivaten des Acetons 251, 393 

— — EinfluB eines stationéren Magnetfeldes auf die — — v. Cu(I)-Aminosiuren-Kompl. 255, 87 
Maxima 254, 47 — — v. Cu(II)-pyrophosphatkomplexen 251, 310 

— — lineare Differential sweep—, Best. v. Alin Pu 251,194 = — — v. Cu(II)-Salicylamid-Kompl. in alkalischen 

— — mit paralleler Registrierung kathodisch-anodischer Medien 258, 296 5 
Polarogramme 257, 43 — — v. Cu(II)-salicylatkomplexen 251, 310 

— — Verhalten v. Hydroperoxiden, Quecksilbersalzen u. — — v. Gelatine als Maximadaimpfer, Viscositat u. 
Hg-Ionen in Gegenw. v. Diacylperoxiden 254, 62 spezif. Leitfahigk. v. Gelatinelésungen in Gegenw. v. 

— Phenol als Protonen-Donor 256, 140 Puffern bei Konzentrationen, die allgemein zur 

— Practical— (Heyrovsky, Zuman) 251, 375 [L] Dampfung v. Maxima zur Anwendung kommen 256, 39 

— Prazisions—, durch zeit]. Integration des Diffusions- — — v. Metallkompl. des N-Benzoyl-N-phenyl-hydroxyl- 
stromes 251, 385 amins in Chloroform 258, 52 

— Probenherstellung sehr kleiner Volumina v. Lésungen, — — v. Metalloxinaten in Toluol 255, 291 
Gerat 253, 53 — — v. Molybdatophosphorsaure in org. Lésungsmitteln 

— Reduktion v. Phenolrot 254, 53 nach extr. Trenn. 260, 185 [Or] 

— — v. Wasserstoffionen, Verhalten der schnellstré- — — v. Ni(II) in Acetonitril in Gegenw. v. Halogenid- 
menden Smoler-Elektrode 25i, 40 ionen, selekt. Einflu8 des Grundelektrolyten auf 

— Sauerstoffreduktion an Quecksilberelektroden in den katalytischen Strom 255, 239 
Lésungen v. Alkalihydroxiden 258, 299 — — v. Ni(IT)-ionen in waBr. Thiocyanatlés., die 

— Spurenanreicherungsversuche in der Adsorptions- Tetraithylammoniumionen enthalten 256, 223 
schicht v. einigen org. Komplexbildnern an der — — v. Phenylarsonsaure u. einer Reihe v. substitu- 
Quecksilberoberfliche 259, 297 ierten Phenylarsonsiuren 258, 106 [Or] 

— — ohne Verwendung oberflachenaktiver Komplex- — — v. Pyrimidinderivaten u. quant. Best. 251, 127 
bildner an der hangenden Quecksilbertropfen-Elektrode — — y. U(VI)-Kompl. mit N-Hydroxyathylathylen- 
259, 297 diamintetraacetat 251, 317 

— square-wave-Differential—, Vorteile der Methode des — — v. U(VI)- u. Pb(II)-Kompl. mit i-Glutamin 
Verstellens 260, 138 251, 51 

— stromprifendes, moduliertes, digitalisierendes, zeit- — — v. Uranylkompl. in nichtwaBr. Lésungsmitteln 


synchronisierendes System 259, 38 251, 317 


Polarographie — Polyamine 


— Wechselstrom—, Abhingigkeit der Grundparameter 
des Polarogramms mit tonal-modulierter sinusoider 
Spannung v. der Konzentration des indifferenten 
Elektrolyten 260, 138 

— — Analyse in Gegenw. v. Sauerstoff u. anderen irre- 
versibel reduzierbaren Substanzen 258, 41 

— — — v. Telluriden u. Seleniden des Cadmiums u. 
Zn 251, 201 

— — apparative Méglichk. 258, 136 

— — Berechnung des reversiblen Halbstufenpotentials 
257, 43 

— — Best. v. bei negativeren Potentialen als die 
Hauptkomponente reduzierten elektroaktiven 
Spezies 260, 138 

— — —v. Ni-, Zn-, Co- u. Mn-Spuren in Cd nach seiner 
elektrolyt. Abtrenn. 256, 69 

— — — V. org. ungesdttigten Verb. 255, 139 

— — — v. Pb mit Athylacetoacetat als Metall- 
Lésungsreagens 252, 396 F 

— — — v. phenol. Antioxydantien in Nahrungsfetten 
mit rotierender Graphitelektrode 251, 150 

— — — v. §n u. Pb in Metallen, Harzen u. Leg. 

251, 274 

— — — v. Zn mit Athylacetoacetat als’ Metall- 
Losungsreagens 252, 394 

— — Charakterisierung reversibler Elektrodenreaktionen 
2538, 49 

— — computerisiertes elektrochem. System 258, 42 

— — die zweite Harmonische in der —, Theoret. 
Voraussagen fiir Systeme mit chem. Reaktionen 
erster Ordnung, die dem Entladungsschritt voran- 
gehen 256, 39 

— — Existenz induktiver u. negativer Faradayscher 
Admittanzen, die durch gekoppelte homogene chem. 
Reaktionen hervorgerufen werden 254, 46 

— — Hg-Tropfelektrode mit kontrollierter Tropfzeit 
256, 39 

— — Messungen an der hangenden Quecksilbertropf- 
elektrode 254, 46 

— — Mess. des Phasenwinkels der zweiten Harmonischen 
258, 299 

— — mit der zweiten Harmonischen. Experimentelle 
Beobachtungen an einem System mit sehr schneller 
chemischer Reaktion nach dem Ladungsiibergang 
251, 40 

— — — Experimentelle Beobachtungen beim Zink- 
Jon/Zinkamalgam-System in Chloridlésung 251, 40 

— — mit ungewohnlichen Phasenwinkeln 258, 299 

— — Nachw. der Maximumwelle durch magnetischen 
Feldeffekt 256, 39 

— — Simultanbest. v. zwei elektroaktiven Substanzen 
258, 41 

— — square wave—, Best. v. Cu-, Pb-, Bi u. Ni-Spuren 
in Cd nach seiner destillat. Abtrenn. 256, 69 

— — — — v. Fe in radioakt. Lés., Fernbedienungsmeth. 
252, 46 

— — — — vy. Pb in Wasser (FluB-) 252, 45 

— — — — v. Tiin Eisen u. Stahl 252, 403 

— — Untersuch. v. Blei(II)/Fluorid u. Blei(II)/Chlorid- 
Fluorid-Systemen 255, 232 

— — — v. Halogenid-Ionen in geschmolzenen Nitraten 
260, 40 

— — Verhalt. v. DNS, Meth. nach Breyer 252, 76 

— — Verwendung der Graphitelektrode 257, 43 
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— Zelle mit einer Vorrichtung zur Regenerierung v. 
Quecksilber 257, 43 

— — zur kontinuierlichen Analyse in strémenden 
Flissigkeiten 254, 300 

— s. auch Voltammetrie 

Pollen, Riesen-Ragweed—, Best. v. Carotinoiden in 
nichtpolaren Fraktionen v. — 255, 89 

Polonium-210, Best. in Abwasser 255, 69 

— — in Wasser (Meer-) 255, 69 

— therm. Verfliichtig. aus in vivo-mark.-Proben 251, 333 

Polyacetal, Best. v. Antioxydantien, siulen-chromatog., 
an Tragermaterial mit festem Kern 258, 87 

Polyacrylamid, Best. in Wasser (Trink- u. Ab—) 
258, 318 

Polyacrylnitril, Analyse, Ubersichtsbericht 259, 70 

Polyiither, Analyse, Ubersichtsbericht 259, 70 

Polyathylen, Best. der Molekulargewichtsverteilung 
v. — hoher Dichte durch Gelfiltration 254, 232 

— — vy. Antioxydantien, siulen-chromatog., an Trager- 
material mit festem Kern 258, 87 

— — v. Beimengungen, radioaktivierungsanalyt. 254, 87 

— — v. Cu-, Ti- u. Cr-Spuren, réntgenfluorescenz- 
spektrom. 2538, 234 

— — v. O., aktivierungsanalyt. (neutronen-) 253, 234 

Polyathylenamine, Best., titr. (acidim.-)-potentiom., 
in wéBr, u. nichtwaGr. Milieu 258, 389 

Polyathylenglykol, Best. der Molekulargewichtsver- 
teilung, diinnschicht-chromatog.-densitom. 264, 87 

— — — v. Athylenglykol-Oligomeren, diinnschicht- 
chromatog.-photom. 255, 165 

— chromatog. unterschiedl. Verhalten v. Verb. mit 
hohem u. niedrigem Molekulargewicht an Nitro- 
cellulose-Membranen 255, 82 

— Deriv., siulen- u. diinnschicht-chromatog. Best. der 
Molekulargewichtsverteil., Methodenvergl. 258, 37 

— Fraktionierung durch lineare Adsorptions-Chromato- 
graphie 255, 401 

— Membran-Chromatographie v. — versch. Molekular- 
gewichte auf Polyvinylchlorid-Ultrafiltern 254, 88 

Polyathylenpropylen, Raman-Untersuch. tiber die 
Kristallinitat 258, 199 [Or] 

Polyithylenterephthalat, Best., gas-chromatog., als 
Trimethylsilylderiv. 258, 81 

— IR-spektroskopische Absolutbestimmung der 
Rotationsisomeren 254, 232 

Polyamide, Analyse, Ubersichtsbericht 259, 70 

— Best. der Zusammensetzung durch Uberfithrung in 
Trimethylsilylderivate u. Gas-Chromatog. 254, 88 

— — v. cycl. Monomeren u. Oligomeren, gas-chromatog., 
nach Reduktion 252, 407 

— — y. Dicarbonsauren, Dieminen u. m-Aminosauren, 
diinnschicht-chromatog.-densitom. 255, 412 

— Gel-Durchdringungs-Chromatographie linearer 
Monomerer u. Oligomerer 254, 88 

Polyamidharze, Best. v. Homo- u. Copolymeren, gas- 
chromatog. 251, 128 

Polyamidsiuren, Best. v. assoziierten Lésungsmitteln, 
thermogravim. 260, 313 

Polyamine, aliphat., u. verwandte Verb., Papier- 
Chromatog. (Kationenaustausch-) 257, 233 

— Polyaithylen—, Annexe abgeleitet v. —, komplex- 
bildende Eigenschaften 257, 355 

— Protonierungskonstanten v. — als Liganden in 
Methanol/Wasser-Gemischen 259, 134 
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Polyaminocarboxylate, Protonierungskonstanten v. — als 
Liganden in Methanol/Wasser-Gemischen 259, 134 

Polybenzoxazol, Best. v. 2,2’-Bis(3-amino-4-hydroxy- 
phenyl)-propan, polarog. 251, 131 

Polybutadien, Best. der Mikrostruktur v. — durch 
Pyrolyse-Gas-Chromatographie 260, 163 

— — in Polystyrolen, gas-chromatog. (pyrolyse-) 
259, 384 

— — y. niedermolekularem — durch Gelpermeations- 
Chromatographie mit zwei Detektoren 260, 163 

Polychlorbiphenyle, Trenn. v. chlorierten Pesticiden, 
siulen-chromatog., Florisil als Adsorbens 253, 319 

Polyelektrolyte, Best., automatis. turbidim. Verf. 
260, 163 

— qualit. Nachw. u. quantit. Best. mikronormaler 
Mengen kationischer — in Lésung 258, 240 

— synthet. u. natiirl., potentiom. Titration u. Komfor- 
mation 260, 162 

Polyene, Best., titr. (redox-)-voltam. 260, 137 

— Gas-Flissig-Chromatog. 2538, 64 

Polyen-Makrolide, massenspektrom. Untersuch. v. 
Filipin 255, 84 

Polyester, Analyse, Ubersichtsbericht 259, 70 

— Best. v. Isophthalsiure in ungesatt. —, polarog. 
259, 332 

— Zwischenprodukte, Best. v. Wasser, destillat. (extr.-) 
253, 316 

Polyesterharze, Best. v. Benzoylperoxid, polarog. 2538, 234 

— therm. Analyse 258, 399 

Polygalakturonasen, biolog. Best. 251, 220 

Polyglykole, gas-fliissig-chromatog. Best. freier— in 
polyoxyathylierter kommerzieller Stearinsdure tiber 
ihre Acetatester 260, 162 

Polyhydroxyalkylenallylither, Best. v. Mehrfachbindungen 
durch Hydrierung nach Brown 260, 74 

Polyimid, Analyse v. dielektr. — tiberziigen, ATR- 
reflexions-spektralphotom. 252, 407 

Polykohlenwasserstoffe, Bernsteinsdureanhydridgruppen 
enthaltende, Best., titr.-potentiom. 259, 332 

— olef. Analyse, Ubersichtsbericht 259, 70 

Polymere, Acryl—, Analyse, gas-chromatog., als Alkyl- 
jodide sowie IR-spektrom. 258, 81 

— Athylen-Propylen-Ter—, Best. v. Termonomeren 
254, 232 

— Analyse, gas-chromatog., nach Abbau durch Metathese 
257, 393 

— — gel-chromatog., Beltdetektor 253, 234 

— — polarog. 254, 87 

— ATR-spektrom. Untersuchung unter Verwendung 
groBer Kinfallswinkel 260, 74 

— Best. der Endaminogruppen v. — in waBr. Lésung, 
colorim., Umkehr-Farbstoff-Verteilungstechnik 
260, 324 

— — in Kautschukvulkanisaten 254, 237 

— — v. Acrylamidgehalt in — u. Co—, die zur 
Wasserreinigung verwendet werden, extr., gas- 
chromatog. 256, 391 

— — v. 2,2'-Bis-(3-amino-4-hydroxyphenyl)-propan, 
polarog. 251, 131 

— — v. Cyclodecatrien-(1,5,9), gas-chromatog. 251, 131 

— — v. Ferrocen, titr., -amperom. 254, 87 

— — v. fliichtigen Bestandteilen besonders in bezug 
auf den Feuchtigkeitsgehalt, gas-chromatog. 251, 129 

— — v. flicht. Materialien, gas-chromatog. 252, 407 


Polyaminocarboxylate — Polymere 


— — v. Isocyanat, colorim. 258, 235 

— — — in Gegenw. v. reaktiven Halogeniden, titr. 
258, 148 

— — v. Metallspuren, atomabsorptions-spektralphotom., 
mit Dimethylformamid als Lésungsmittel 257, 135 
Or 

~ e us Monomeren-Riickstaénden in Emulsions— 
260, 10 [Or] 

— — v. N-Spuren 255, 166 

— — v. OH-Gruppen, colorim., mit 2,4-Dinitrobenzol- 
sulfochlorid u. Piperazin 257, 394 

— — v. Pb, atomabsorptions-spektralphotom. 254, 232 

— — y. SiH-Bindungen, titr. 256, 192 [Or] 

— — v. Sn-Trialkylverb., polarog. 260, 396 

— — v. Vinylgruppen in Alkyleyclo- u. Polymethy]l- 
vinylsiloxanen, gas-chromatog. (impulspyrolyse-) 
258, 334 

— — v. wassermischbaren Flissigk. in — Latices mit 
modifiz. Dean-Stark-Apparatur 255, 166 

— Butadien/Styrol-Co—, Best. der Zusammensetzung 
durch Gelpermations-Chromatographie 260, 164 

— Charakterisierung v. phenol. Stabilisatoren, UV- 
spektralphotom. 251, 129 

— chlor., Best. v. Cl, gas-chromatog. (pyrolyse-) 257, 394 

— Co-, Athylen/Propylen, Analyse, IR-spektralphotom. 
251, 130 

— — — — — Eichung mit Polymerengemisch 259, 70 

— — Best. v. Vinylacetat 257, 162 

— — Divinylstyrol—, Best. der Zusammensetzung u. 
Grad der Blockpolymerisierung v. — durch pyrolyt. 
Gas-Chromatog. 257, 395 

— IR-spektrosk. Untersuchungen an statistischen — 
254, 233 

— — Methacrylsdure/Methylmethacrylat/Methacryloyl- 
acetamid— u. Acrylsdure/Styrol—, Analyse, titr.- 
konduktom., nichtwaBr. 257, 394 

— — Methylmethacrylat/N,N-Dimethylaminoathyl- 
methacrylat—, Best., titr. (MHz-) 258, 334 

— — Polymethacrylsaure-Methylmethacrylat-, Best., 
titr., -MHz 254, 88 

— — Propylenoxid/Tetrahydrofuran-, Best. v. B, 
titr., -potentiom. 255, 413 

— Strukturanalyse, geldurchdringungs-chromatog. 
257, 138 

— — Styrol-Butadien-, Pyrolyse-Gas-Chromatog. 
2538, 234 

— — Vinylacetat-Athylen-, isotherme Zersetzungsmeth. 
zur multiplen Best. v. gebundenen Vinylacetat- 
proben 254, 89 

— — vinylaromat. KW-Stoffe/aliphat. Diene—, Analyse, 
gas-chromatog. (pyrolyt.-) 257, 395 

— — Vinylchlorid/Vinylacetat—, Analyse, gas-chromatog. 
(pyrolyt.-) 257, 162 

— — Vinylidenchlorid/Methylmethacrylat-, Analyse, 
gas-chromatog. (pyrolyse-) 251, 129 

— Diunnschicht-Chromatog. 255, 412 

— filmbildende, Charakteris. u. Nachw., differential- 
abtast-calorim. 255, 299 

— Formaldehyd/Athandiol—, Best. v. Athandiol, gas- 
chromatog. 251, 172 [Or] 

— Gel-Chromatographie, pordse Glaser 255, 412 

— gel-chromatographische Untersuch. v. niedermole- 
kularen — 257, 394 

— Hoch—, Analyse, Ubersichtsbericht 259, 70 


Polymere — Polysaccharide 


— — Pyrolyse-Gas-Chromatog., Verwend. v. Standards 
253, 40 [Or] 
— Hoch— u. Co—, Trenn., siulen-chromatog. (gel-) 
259, 294 
— Homo- u. Co—, Best. in Polyamidharzen, gas- 
chromatog. 251, 128 
— — — in Vinylpolymeren 251, 128 
— IR-spektrosk. Untersuch. an Styrol-Divinylbenzol- 
Acrylsaure-Ter— u. daraus hergestellten Ionen- 
austauscherharzen 257, 75 
— Messung der Induktionszeit der Oxydation 258, 399 
— Methacrylat—, Identifiz., Farbreaktion 254, 234 
— Methylmethacrylat-Butadien-Styrol Ter —, IR- 
spektrom. Best. der chem. Zusammensetzung 258, 398 
— a«-Methylstyrol—, dinnschicht-chromatog. Untersuch. 
257, 156 
— Nachw. v. cycl. Monomeren u. Oligomeren in Nylon 
6 u. Nylon 66, gel-chromatog. 255, 413 
— — v. Fettsduren, Methylestern u. Alkoholen, gel-. 
chromatog., auf Sephadex LH-20 255, 412 
— — v. phenolischen Hydroxygruppen, mit aromat. 
Dinitrosulfochloriden 256, 367 
— Phenyl— u. Phenylather, Pyrolyse-Gas-Chromatog. 
258, 66 q 
— Pyrolyse-Gas-Chromatog. mit Laserstrahlen 258, 133 
— — Ubersichtsbericht 255, 412 
_— Pyrolysegeschwindigkeitsermittlung mit Pye-Flissig- 
Chromatog. 258, 218 
— schnelles Triibungstitrationsverfahren 254, 231 
— Siloxan- u. Arylensiloxan—, Best. v. Vinylgruppen, 
gas-chromatog. (reaktions-) 257, 74 
— Strukturbest., KMR-spektrom. 254, 87 
— Styrol—, Nachw., polarog. 258, 81 
— Styrol-Divinylbenzol-Acrylsiure-Ter— u. daraus 
hergestellte Ionenaustauscherharze, IR-spektrosk. 
Untersuch. 257, 75 
— the NMR of Polymers (Slonim, Lyubimov) 255, 137 
[L] 
— Trenn. v. Athylacrylat u. Methylmethacrylat, gas- 
flissig-chromatog. 258, 334 
Polymerisation, kation., Nachw. v. Carbonium-Ionen 
255, 298 
Polymerisationsvorginge, Co—, gas-chromatog. Best. 
der Kinetik v. — 260, 163 
Poly-(methylen-2-hydroxybenzoesdure), Fraktionierung 
durch praparative Schicht-Chromatographie 255, 170 
Polymethylmethacrylat, Best. v. Polystyrol, pyrolyt.- 
gas-chromatog. 251, 130 
Polymyxin B-Sulfat, Identifiz. in pharmazeut. Produkten 
254, 413 
— Neomycinsulfat/Zinkbacitracin-Gem., Trenn. 254, 159 
Polymyxine, B u. E, Trenn. v. Gramicidin J, diinn- 
schicht-chromatog. 257, 319 
Polyole, Best., gas-chromatog., nach Extr. als Trime- 
thylsilylather 257, 155 
— — in cellulosehalt. Material, gas-chromatog., automat. 
Integration der Peakflachen v. Alditolacetaten 
256, 392 
— — titr., Perjodat-Arsenit-Meth. mit Ruthenat- 
Katalysator 259, 315 
— 2-Desoxy—, Nachw., diinnschicht-chromatog. 
255, 142 
— Trenn., siulen-chromatog., (ionenaustausch-), Uber- 
sichtsbericht 258, 132 
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Polyolefine, Best. v. Diorganosulfid- u. tert. Phosphit- 
Antioxydantien, titr., durch selektive Oxydation mit 
m-Chlorperoxybenzoesaure 260, 74 

— Identifiz., polarog. 260, 163 

Polyoxamid, Best. v. 2,2’-Bis(3-amino-4-hydroxypheny]l)- 
propan, polarog. 251, 131 

Polyoxyithylene, Analyse, chem. Meth. 257, 405 

— — chromatog. Meth. 257, 405 

Polyoxyathylenglykolmonoither, Alkyl—, Analyse, 
massenspektrom./KMR-spektrom. kombin. 257, 226 

— Analyse, massenspektrom/KMR-spektrom.-kombin. 
257, 226 

Polyoxyithylen(20)sorbitanmonooleat, Best. in Gewebe- 
kulturen, Vaccinen u. ahnlichen Produkten, 
spektralphotom. 259, 172 

Polyoxymethylene, Best. v. 1,3-Dioxolan, KMR-spektrosk. 
251, 25 [Or] 

Polypeptide, Elektrophorese auf Polyacrylamidgel v. — 
aus der Darmwand mit Gegenstromwanderung des 
Farbstoffs 257, 245 

Polyphenole, Nachw., papier-chromatog. 259, 63 

Polyphenyle, gas-chromatog. Identifiz. v. hydrierten — 
258, 333 

Polyphenylen, Best. v. Cl-Spuren, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-), Effekt chem. Reakt. bei Reaktor- 
bestrahl. 254, 69 

Polyphosphate, Analyse der Kettenlange, siulen- 
chromatog. (ionenaustausch-) 257, 233 

— cycl., Trenn., siulen-chromatog. (anionenaustausch-), 
auf Dextran-Gel 258, 55 

— dinnschicht-chromatog. (ionenaustausch-) Verh. 
258, 149 

— dinnschicht-chromatog. Verhalten u. Strukturein- 
heiten, EinfluB der Laufmittel 258, 55 

— Nachw. in Fleischerzeugnissen, diinnschicht-chro- 
matog. 260, 326 

— — papier-chromatog. 259, 376 

— Trenn. v. Tri- u. Tetraphosphat-Anionen, saulen- 
chromatog. (anionenaustausch-), pH-Abhangigkeit 
259, 143 

Poly(Phosphornitriddichlorid), fir n = 3—8, Analyse, 
gas-chromatog. 258, 398 

Polypropylen, Best. v. Cl, nach Freisetzung durch eine 
RuckfluBmeth. mit NaOH 255, 166 

— — vy. flichtigen Zusatzstoffen, gas-chromatog. 

251, 129 

— Charakterisierung, pyrolyse-gas-chromatog. 254, 232 

Polypropylenél, Best. der Saurezah] 259, 163 

— — — coulom.-titr. 257, 168 

Polysaccharide, Analyse, gas-fliissig-chromatog./massen- 
spektrom. kombin., Methylierungsmeth. 257, 248 

— — v. Zuckerkomponenten 254, 395 

— Best. der Molekulargewichte, automat. Gelfiltrations- 
system 255, 176 

— — neben Nucleinsauren-Best., siulen-chromatog., 
auf Hydroxylapatit 259, 416 

— — v. 4-0-Methyl-p-glucuronsiure, Glucuronsaure u. 
Galakturonsaure (simultan), gas-chromatog. 258, 387 

— Elektrophorese angefirbter — auf ,,PhoroSlides‘ 
259, 380 

— Gel-Chromatog. auf Polyacrylamidgelen, Einflu8 
der Probenkonzentration 255, 143 

— — Gelfiltration v. gefarbten — 255, 88 

— Knorpel—, Analyse, automat. 257, 91 


686 


Polysaccharide (¥orts.) 

— Nachw. in Lebensmitteln 251, 153 

— saure—, Best., colorim. 2538, 161 

— — — in Blut 252, 416 

— s. auch Mucopolysaccharide 

Polysiloxane s. Silicone 

Polysorbate, Best. in Lebensmitteln, gas-chromatog. 
(reaktions-) 258, 245 

Polystyrol, Best. der Molekulargewichtsverteil. mittels 
Gelpermeations-Chromatographie u. eines UV- 
Detektorsystems 2538, 234 

— — in Acrylplasten, pyrolyt.-gas-chromatog. 251, 130 

— — vy. fliichtigen Komponenten, gas-chromatog., durch 
automat. Gasphasen-Analyse der Polymerlésungen 
255, 345 [Or] 

— — v. Halogenidverunreinig. (anorg.-), coulom., nach 
Lésen in Butanon(2) 251, 130 

— — v. Polybutadien, gas-chromatog. (pyrolyse-) 259, 384 

— Fraktionen, pyrolyt. gas-chromatog. Untersuch. der 
therm. Zersetzung 251, 130 

— therm. Strémungsfeld (field-flow)-Fraktionierung 
258, 139 

Polysulfide, Best. neben Sulfid-, Thiosulfat- u. Sulfit- 
Best., titr.-potentiom., mit sulfidselektiver Membran- 
elektrode 259, 309 

Polythiadioxopiperazin-Antibiotica, Trenn., diinnschicht- 
chromatog. 256, 409 

Polythionate, Best. neben Dithionat-Best., titr. (cerim.-) 
257, 149 

— Nachw., elektrophoret. (papier-) oder diinnschicht- 
chromatog. 255, 397 

Polyurethan, Analyse eines gegen Feuchtigkeit 
schiitzenden —tiberzuges durch Gelpermeations- 
Chromatog. 254, 233 

— Analyt. Chemistry of the Polyurethanes (David, 
Staley) 2538, 365 [L] 

— Best. v. Aminen (tert.-) bei der Herstellung einfacher 
—Schaume, titr., -potentiom. 257, 393 

— radiochem. Best. restlicher Isocyanatgruppen in 
lésl. — 254, 233 

Polyurethanpolyather, Nachw. v. Polyhydroxy-Ausgangs- 
verbind., gas-chromatog. 258, 80 

Polyurethanschaum, Best. v. Wasser, destillat. (extr.-) 
253, 316 

Polyvinylacetat, Best. auf Polyesterwatten (nicht- 
gewebten-) reflexionsspektralphotom., MIR-Techn., 
sowie chem. 253, 81 

Polyvinylchlorid, Best. der Zahl u. Art der Endgruppen 
255, 412 

— — v. Cl, atomabsorptions-spektralphotom., nach 
Schoniger-Verbrennung 255, 82 

— — v. phenol. Stabilisatoren, voltamm. 251, 128 

— — v. Sn-org. Verb. 257, 233 

— Milchschlauche aus weichgemachtem —, Best. v. 
Weichmachern 251, 128 

Polyvinylidenchlorid, Untersuch. v. Folien aus — Misch- 
polymerisaten 253, 81 

Polyvinylnitrat, Best., polarog. 254, 79 

Porphin, Tetraphenyl— u. —analoge, elektrochem. 
Untersuch. 259, 149 

Porphyrin IX, Deriv., elektrochem. Untersuch. in apro- 
tischen Medien 259, 149 

Porphyrin, Himato-, Mn(III)/Mn(I1)-Paar, elektrochem. 
Untersuch. 252, 75 


Polysaccharide — Prednisolon 


Porphyrine, Best., dinnschicht-chromatog.-fluorim. 
252, 104 [Or] 

— — in biolog. Gewebe u. Flissigk., diimnschicht- 
chromatog.-spektralphotom., als Methylester nach 
Umwandl. in Zn- u. Cu-Chelate 259, 415 

— — in Blut, vereinfachte Meth. 260, 415 

— — in Harn, fluorim. 258, 173 

— — in Rohél u. seinen Abkémmlingen, polarog. u. 
“IR-spektralphotom. 255, 162 

— Di-carboxyl- —, Trenn., diinnschicht- u. papier- 
chromatog. 265, 333 

— Ester, Best. in Harn, spektralphotom. 259, 85 

— Gas-Chromatog. (Uberdruck-) 251, 79 

— Methylester, Best., dinnschicht-chromatog.-fluorim. 
252, 75 

— — — spektralphotom., als Zn-Chelate 257, 94 

— — Dimnschicht-Chromatog. 256, 64 

— — Trenn., diinnschicht-chromatog. 259, 380 

— Proto—, Copro— u. Uro—, Best., diimnschicht- 
chromatog.-fluorim. 252, 75 ‘ 

— Trenn. der freien—, extr.-chromatog., auf tri-n- 
Butylphosphatsaulen im pH-Gradienten 251, 218 

Porphyrin-Komplexe, Spurennachw., fluorim., nach 
Entfernung des Metalls mit Methansulfonsaure 253, 250 

Postheparinlipase, Aktivitatsbest. in Serum 252, 198 [Or] 

Potentiometrie, Direkt-, Konzentrationsbest. mit ionen- 
sensitiven Elektroden unter Verwendung komplexie- 
render Hilfsreaktionen 251, 1 [Or] 

— Messungen in waBrigen, nichtwaBr. u. biolog. Medien 
unter Verwendung einer Pb-ionenselektiven Mem- 
branelektrode 255, 86 

Potentiometrische Titrationsverfahren, s. Titrimetrie, 
potentiom. 

Potentiostat, Digital— 260, 142 

Priparative Chemie, anorg., Lehrbuch der analyt. u. 
praparativen anorg. Chemie. 9. Aufl. XXV (Jander, 
Blasius) 257, 194 [L] 

Praseodym, Best. aktivierungsanalyt. (photonen-) 

256, 217 

— — gravim. oder titr., mit Kaliumjodat 257, 208 

— — in Gd,0,, réntgenfluorescenzspektrom. 255, 407 

— — in La,O, (hochreinem-), luminescenz-meth. 257, 306 

— — neben Co-Best. in Co/Pr-Leg., spektrog. 260, 400 

— — neben La- u. Ce-Best. in C-Stahl, siulen-chromatog. 
(ionenaustausch-)/réntgenfluorescenzanalyt.-kombin. 
260, 69 

— — neben La-, Ce-, Nd-, Sm- u. Eu- (oder Gd-) Best. 
(simultan), sdulen-chromatog. (ionenaustausch- 
verdrangungs-) 256, 48 

— — spektralphotom., mit Chromotrop 2R 258, 50 

— — — mit Chromotropsaure 257, 360 

— Chelat mit Chromotrop 2R, spektralphotom. 
Untersuch. 254, 57 

— Trenn. v. Ce, elektrophoret. (papier-) 258, 308 

— — v. Eu oder Tm bzw. v. Y aus Alkalinitratschmelzen, 
extr., mit 1,2-bis-(Diphenylphosphino)-athandioxid 
bzw. mit Hexamethylphosphortriamid 258, 50 

Praseodym-144, Best. neben 144Ce- u. ®®Fe-Best. in 
biolog. Proben 257, 241 

— Trenn. v. !4Ce, ringofenmeth. 258, 76 

Prednisolon, 9 «-fluorierte Homologe, Nachw., diinnschicht- 
chromatog. an unlésl. Polyvinyl-pyrrolidon 255, 172 

— tert. Butylessigester, Best., IR-spektralphotom., in 
Kiivetten mit langem Lichtweg 257, 171 


Prednisolon — Propionsaure 


— Trenn., dinnschicht-chromatog. 253, 408 

Prednison, Best. neben Cortison, in Fermentsaft, 
spektralphotom. 251, 286 

Pregnan, Ausscheidung bei gesunden Knaben u. 
Madchen, Best., gas-chromatog. 253, 408 

Pregnandiol, Best., colorim. 259, 84 

— — in Harn 258, 92 

— — — dimnschicht-chromatog.-spektralphotom. 
255, 249 

— — — gas-chromatog. 251, 215 

— — — — 258, 92 

— — — — 254, 248 

— — neben Pregnantriol-Best. in Harn 252, 322 [Or] 

Pregnan-17,21-diol-20-one, Best. in Harn 258, 172 

Pregnanolon, Best. in Harn 258, 92; 250 

— — in Harn v. Schwangeren, gas-chromatog. 251, 215 

Pregnantriol, Best. in Harn, gas-chromatog. 254, 248 

— — neben Pregnandiol-Best. in Harn 252, 322 [Or] 

Pregnenolon, Best., enzymat.-fluorim. 259, 412 

Preiselbeeren, Nachw. v. Phenolen, elektrophoret. 
(papier-)-papierchromatog. 257, 310 

Preféle, Best. neben Maschinenél-Best. in hohen Ol- 
Wasser enth. Konzentrationen, extr., [R-spektrosk. 
259, 72 = 

Prevenol s. CIPC 

Primidone, Best. in Plasma, gas-chromatog. 254, 245 

— — neben Diphenylhydantoin-Best. (simultan), in 
Serum, gas-chromatog. 256, 253 

Proban, Best. in Wasser (Leitungs-), dinnschicht- 
chromatog.-fluorim., mit Flavonen als fluorogene 
Sprithreagentien 260, 158 

Probenahme, aus maBig unter Druck stehenden abge- 
schlossenen Systemen mit konventionellen Spritzen 
260, 44 

— automat. Gerate im betrieblichen Einsatz 260, 44 

— bei Reaktionen mittlerer Geschwindigkeiten 254, 145 

— bestimmter Volumina aus Reaktionsmischungen, 
Apparatur 255, 50 

— Pulverisierungsmethoden durch plotzliche Tempe- 
raturanderung der Probe I. 260, 69 

— v. aggressiven Flissigkeiten u. Abwassern 264, 145 

Probenecid, Best. in biolog. Flissigkeiten, gas-chromatog./ 
massenspektrom.-kombin, 259, 336 

— Metabolite, Best. in Rattengalle, massenspektrom. 
254, 246 

Probeneinwaage, v. dispersen Stoffen, Feinzerteilung u. 
Mischung auf einer kugelférmigen Vibrationsmihle 
251, 42 

Procarbazinhydrochlorid, Best., coulor! -titr. 254, 412 

Prochlorperazine, Best., chromatog.-UV- Bpoletals 
photom. 254, 158 

Produktionskontrolle, Wah] eines optimalen analyt. 
Verfahrens 259, 299 

Profenaminhydrochlorid, Best., chromatog.-UV- 
spektralphotom. 254, 158 

Progesteron, Best. in Plasma, diinnschicht-chromatog.- 
remissions-spektralphotom. 257, 251 

— 17 «-Hydroxy—, Best. in Plasma, gas-fliissig- 
chromatog. mit ECD 259, 221 

Progestogene, Nachw. in oralen Kontrazeptiva, diinn- 
schicht-chromatog. 255, 318 

Progoitrine, gas-chromatog. Best. v. Abbauprodukten 
der — aus Meerkohl- u. Raps-Samenmehl 257, 399 

Proketazine s. Carfenazinum 
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Prolin, Best. in Gewebshydrolysaten, spektralphotom. 
252, 414 

— in Proteinhydrolysaten, AutoAnalyzer-Meth. 257, 90 

— — in Trauben u. Wein, Schnellmeth. 255, 304 

— Hydroxy—, Best. in Fleisch u. Fleischwaren, spek- 
tralphotom., mit Chloramin T 259, 247 

— — — — zur Ermittlung des kollagenen Bindegewebes 
256, 400 

—--—--—-— spektralphotom. 257, 311 

— — — in Gewebshydrolysaten, photom. 258, 254 

— — — in Harn, AutoAnalyzer-Meth. 257, 90 

— — — in Harnhydrolysaten 255, 245 

— — — in Serum 259, 403 

-- ae nok aan analyt. Untersuch. 255, 87 

Pram erahyarcoulerat Best., chromatog.-UV-spek- 
tralphotom. 254, 158 

—— EpeLiralphoromt m. H. v. H,O, 256, 409 

Promethazin-hydrochlorid, Best., chromatog.-UV- 
spektralphotom. 254, 158 

— — in Tabletten, diinnschicht-chromatog.-spektral- 
photom. 259, 164 

Promethium, Best. in Kernspaltprodukten, elektro- 
phoret. Ionenfokussierung 252, 29 

— — in radioakt. Praparaten v. 14’7Pm, elektrophoret. 
(papierhochspannungs-)-titr., -radiom. 256, 75 

Promethium-147, Best. des Isotopentragers in radio- 
aktiven Praparaten v. —, elektrophoret. (papier- 
hochspannungs-)-titr., -radiom. 256, 75 

— Isolierung v. Spaltprodukten, siulen-chromatog., 
Verdrangungsmeth. 260, 51 

Prometryn[2,4-bis (Isopropylamino) -6-methylthio-1,3,5- 
triazin], Best., gas-chromatog. 259, 160 

— — in Méhren, diinnschicht-chromatog. 257, 315 

Propan, 2,2’-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)—, Best. in 
Polymeren, polarog. 251, 131 

— Best., gas-chromatog., adsorptive Konzentrierung auf 
Grund einer Vereinigung des thermischen Effektes 
mit Geschwindigkeitsprogrammierung 258, 315 

— — neben N,-Best. im biniren Gem., gas-chromatog., 
an NaCaA-Zeolith 258, 315 

— Pentafluortrichlor—, Isomere, Trenn., gas-chromatog. 
259, 70 

Propandiol-(1,2), Best. in Futtermitteln, photom. 
258, 83 

— — in Kosmetika, gas-chromatog., Gemeinschafts- 
untersuch. 255, 416 

— — in Tabak, gas-chromatog. 2538, 236 

— — neben Glycerin- u. Triglykol-Best. in Tabak, gas- 
chromatog. 257, 77 

—--— 259, 158 

Propandiol-(1,3), 1-(o-Nitrophenyl)-2-amino—, Best. 
neben p-Nitro-2-acetamido-3-hydroxypropiophenon- 
Best. (simultan), polarog. 260, 168 

Propan-1,2-diolmonoricinoleat, Analyse 258, 90 

Propenylbenzol, Deriv., Stoffwechselprodukte v. natiirl. 
vorkommenden —, I. Diinnschicht-chromatog. 
Trenn. v. ninhydrinpositiven Produkten v. Ratten- 
urin 254, 244 

Propham (Isopropyl-N-phenyl-carbamat), Best., titr., 
-amperom. 256, 392 

Propin, Best. neben Allen- u. Butadien-(1,3)-Best. in 
Propen, gas-fliissig-chromatog. 258, 78 

Propionsiure, Best. in Ei(Voll-), gas-fliissig-chromatog. 
257, 311 
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Propionsaiure, Best. (Forts.) 

— — in Milchserum u. war. Extr. v. Kase, gas-chro- 
matog. 258, 169 

— — neben Ameisen- u. Essigsiure-Best. in ihrem Gem., 
gas-chromatog., als p-substituierte Benzylester 254, 393 

— — neben Essig-, Butter- u. Hippursdure-Best. in 
Blut, Plasma u. Cerebrospinalflissigk. 266, 158 

Propiophenon, Best., polarog. 254, 80 

— 4'-Chlor-2-athyl-amino—, 4’-Chlor-2-amino— u. 
zugehérige Aminoalkohole, Best. in Harn, gas- 
chromatog. 2538, 249 

— p- u. o-Hydroxy—, Best., polarog. 254, 80 

— p-Nitro-2-acetamido-3-hydroxy—, Best. neben 
1-(p-Nitropheny])-2-amino-1,3-propandiol-Best. 
(simultan), polarog. 260, 168 

Propoxur (2-Isopropoxyphenyl-N-methylearbamat), Best. 
in pflanzl. Material. spektralphotom. 261, 135 

Propoxyphen, Best. in Lebergewebe, UV-spektralphotom. 
257, 176 

n-Propylamin, Mikroschitzung, enzymat. 254, 243 

Propylen, Athylen/— -Copolymere, Analyse, IR- 
spektralphotom. 251, 130 

— Best. neben Athylen-Best. in ihrem Copolymerisat, 
IR-spektroskop., Eichung mit Polymerengemisch 
259, 70 

— — neben N,-Best. im biniren Gem., gas-chromatog., 
an NaCaA-Zeolith 258, 315 

— — v. O,-, N,-, CH,- u. CO-Spuren, gas-chromatog., 
nach Frontalanreicher. 258, 316 

— — v. Propin, Allen u. Butadien-(1,3), gas-flissig- 
chromatog. 258, 78 

— Poly— filme, Best. v. Antioxydantien, diinnschicht- 
chromatog. 252, 64 

— Reaktionsprodukte der katalyt. Oxydation zu 
Acrolein, gas-chromatog. Analyse 257, 371 

Propylencarbonat, Best. v. Wasser durch Warmeeffekt 
der katalyt. Hydrolyse v. Acetanhydrid 255, 163 

Propylenglykol s. Propandiol-(1,2) 

Prospasmin, Best., photom. 251, 285 

Prostaglandin E;, Best., gas-chromatog./massenspektrom. 
kombin. 257, 327 

Prostaglandine, Best., gas-chromatog., mit Elektronen- 
einfangdetektor 255, 332 

— — in Samenflissigkeit v. Menschen 255, 246 

— E,-, E,-, Fy,- u. Fo.—, Trenn., gas-fliissig-chromatog., 
als Methoxim-TMSi- E— u. n-Butylborsaure-TMSi- 
F— 258, 255 

— Gruppentrennung an Sephadex LH-20 256, 174 

Protactinium, Best. neben Th- u. Ra-Best. in U-Erzen, 
radiochem. 257, 231 

— Extr. aus Oxalsadure- u. Weinsaurelés. mit Tributylamin 
258, 223 

— — mit 1-Phenyl-3-methyl-4-Benzoyl-pyrazolon-5 
254, 219 

— Trenn. neben Th- u. U-Trenn., séulen-chromatog. 
(anionenaustausch-), mit Salpetersdiure/Essigsiure- 
Gem. 257, 209 

— — v. Nb, durch Amalgamierung 254, 311 

— — v. Ta, sdulen-chromatog. (kationenaustausch-), 
mit Schwefelsaure/Alkohol-Gem. auf Katex 257, 209 

— Verlust v. Ce, Co, Mn, —, Ru u. Zn wihrend der 
trockenen Veraschung biolog. Materials 258, 322 

Protactinium-2381, Trenn. v. seinen Tochterelementen 
252, 395 


Propionsiure — Proteine 


Protactinium(V), Trenn. v. Si u. anderen Elementen, 
extr., aus Fluorwasserstoffsiurelos. 257, 52 

Protamin, Best., diffusionsmeth., in DNA enthaltenden 
Agarose-Gelen 259, 409 

— Elektrophorese v. adsorbiertem — 259, 255 

Protease, Best., Fluorescein/Hamoglobin als Substrat 
256, 250 

— — in Waschmitteln, automat. 2538, 321 

— — in Waschmitteln u. Luftproben 256, 394 

— — photom., auf Grund der Reakt. v. p-Benzochinon 
mit Aminogruppen 252, 218 [Or] 

— Bewert. fir Waschmittelprodukte 253, 321 

Proteaseinhibitoren, Isolierung, chromatog. (affinitats-) 
an wasserunlésl. Proteinharzen 259, 224 

Proteide, Jod—, Best. v. Monojod- u. Dijodtyrosin u. 
Thyroxin, UV-spektralphotom. 259, 414 

— Kohlenhydrat—, Nachw. in Serum, elektrophoret. 
(disc-) 255, 324 

— Lipo—, Charakterisierung in Serum v. Menschen, 
siulen-chromatog. (gel-), auf Agafose (Sepharose 2B) 
252, 248 [Or] 

— — Nachw. in Plasma v. Ratten, siulen-chromatog. 
(gel-) 256, 166 

— — — in Serum, elektrophoret. 251, 211 

— — — — elektrophoret. (celluloseacetat-) 256, 169 

— — — in Serum v. Gesunden u. Kranken, elektro- 
phoret. (agarosegel- u. disk-) im Vergl. 256, 167 

— — Trenn., elektrophoret. (disk-), mit Sephadex- 
schichten 256, 167 

— MeBmethoden, quant. Aussagefahigkeit 252, 256 [Or] 

Proteinantigene, Best. in Cerebrospinalflissigk., simultan 
254, 171 

Proteine, alkal. Hydrolyseverf. 256, 243 

— alkal. Veraschung v. Serum—niederschlag u. J-Best. 
256, 155 

— Analyse, elektrofokussierungsmeth.-elektrophoret. 
kombin. auf Polyacrylamidgel (Mapping), Schnell- 
Dialyse u. Molekulargewichtsbest. im Mikrogramm- 
Bereich 252, 165 [Or] 

— — elektrophoret. (Gradient-Gel) 257, 90 

— bas., Best. v. SH-Gruppen in saurer Lés. 
251, 350 

— — Nachw. in Speicheldriisensekreten v. einigen 
nordamerikan. Klapperschlangen, chromatog. 
258, 254 

— Bence-Jones—, Best. in Harn, immunodiffusions- oder 
elektrodiffusionsmeth. 259, 82 

— Best., automat. Lowry-Meth. (mikro) 257, 246 

— — — spektralphotom. NaOCl-Amylose-KJ-Meth. 
260, 173 

— — Biuretreaktion, Einflu8 von TRIS-Puffern 
251, 209 

— — colorim. 254, 170 

— — der Bindungseigenschaften niedermolekularer 
Substanzen zu den — unter Anwendung der Ultra- 
zentrifuge 256, 164 

— — des Rohproteingehaltes in Gerstenkérnern durch 
Aufquellen 260, 404 

— — EinfluB v. Saccharose 258, 335 

— — elektrofokussierungsmeth. (diinnschicht-)-UV- 
spektrodensitom. auf normalen Glasplatten in 
Sephadexschichten 260, 330 

— — elektrofokussierungsmeth. (gel.-), mit kontinuier- 
licher Registrierung 259, 406 


Proteine 


— — elektrophoret. (disk-)-UV-spektralphotom. 
256, 165 

— — immunodiffusionsmeth. (doppellinear-) 254, 170 

— — in Bakteriensuspensionen, UV-spektralphotom., 
Biuretmeth. 260, 95 

— — in Cerebrospinalfliissigk., nephelom. 256, 165 

— — — photom. 252, 415 

— — in Fleisch u. Fleischprodukten, AutoAnalyzer- 
Meth. 257, 81 

— — in Getreide, spektralphotom., Biuret-Meth. 
259, 156 

— — in Harn, Bier, Wein u. Citronensaft, polarog. 
(wechselstrom-) 259, 171 

— — in Harn u. Cerebrospinalflissigkeit, automat. 
259, 255 

— — in Knorpel, automat. 257, 92 

— — in Lebensmitteln, chemoluminescenzanalyt., mit 
Gallusséure 257, 312 

— — — Kjeldahl-Verf. (halbmikro) 258, 392 

— — in Lipidextr. spektralphotom., mit Trinitro- 
benzolsulfosiure 257, 247 

— — in Milch, Amidoschwarz-Methode mit dem Gerit 
Pro-Milk-Automatic 259, 392 

— — — spektralphotom. 256, 90 $ 

— — in Plasma, mit Biuretreagens 258, 170 

— — in Plasma oder Serum, automat., mit ,, Vickers 
Multichannel 300° 252, 241 [Or] 

— — in Schweinemilch, Kjeldahl.-spektralphotom. 
mit Orange G-Farblés. 258, 253 

—— in Serum bei Alkoholcirrhose 254, 171 

— — — elektrophoret. (disk-) 255, 246 

— — — immunoelektrophoret. 254, 170 

— — — — routinemaB. 257, 326 

— — — immunolog. 254, 171 

— — — Qualitatskontrolle m. H. des tagl. Mittelwertes 
257, 321 

— — in Trockenfutter u. Korn, automat. Trinitro- 
benzolsulfonséure-Meth. 257, 399 

— — Lowry-Meth., Einflu8 reduzierender Zucker 
256, 166 

— — — Stérung durch oxyd. Fettstoffe 253, 328 

— — — Stérung durch Puffer u. andere Chemikalien 
2538, 247 

— — — Stérungen durch Sulfhydryl-, Disulfidreagentien 
u. Kaliumionen 256, 242 

— — Lowry- Biuret-Meth., Wirkung v. Glycerin 
256, 166 

— — mit Folin-Ciocalteu-Reagens, Storungen durch 
Kohlenhydrate und andere Substanzen 255, 248 

— — neben DNS-Best. (simultan) in Tumorzellen, 
fluorim. (impuls-) 252, 328 [Or] 

— — neben Enzymen-Best. in Dichtegradient-Fraktionen 
tierischer Homogenate, automat. u. halbautomat. 
256, 251 

— — neben Phenolen u. Pektinen 253, 328 

— — neben PO,°--Best. in Pflanzengeweben mit 
reichhaltigen Phenolen, colorim, 258, 317 

— — radioaktiver Liganden an —, 254, 171 

— — spektralphotom., mit Folin-Ciocalteu-Phenol- 
reagens, Stérung durch Monosaccharide 256, 163 

— — spezif. Aktivitét in Polyacrylamidgel 256, 165 


— — titr., -ESR-spektrom., anaerobes Verf. mit kristallis. 


verdiinntem Natriumdithionat 255, 246 
— — titr., -thermom. 255, 88 
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— — UV-spektralphotom., bei 191—194 nm 256, 242 

— — v. Aminogruppen (freien-), photom., mit Dinitro- 
fluorbenzol 257, 89 

— — v. Aminosauren 260, 175 

— — — gas-flissig-chromatog. 258, 410 

— — — — 260, 92 

— — — — als Trimethylsilylderiv. 254, 167 

— — — in —hydrolysaten, automat., m. H. des Bender- 
Hobein: Analysators 255, 323 

— — — in Plasma-, Harn-, Sojabohnendl- u. Mais- 
k6érner—, gactAussip-ohromdtop 257, 174 

— — — saulen-chromatog., als Dinitrophenylenderiv. 
260, 323 

— — v. Aminosauren (N-terminalen-), m. H. v. Fluor- 
Nitropyridinen 2538, 247 

— — v. Aminosauren, Aminozuckern u. Cysteinderi- 
vaten in —hydrolysaten, siulen-chromatog. (ligand- 
austausch-) 259, 82 

— — v. e-Aminolysinen, elektrophoret. (papier-) 
252, 415 

— — v. Carbonylgruppen, photom., mit 2,4-Dinitro- 
phenylhydrazin 260, 93 

— — v. Cu-Spuren, spektralphotom. 255, 241 

— — vy. Cystin-Cystein-Gesamtgehalt 254, 169 

— — vy. Cystein u. Methionin in Hydrolysaten v. Wolle 
Casein, Gelatine u. Serum, titr. (thiomercurim.-), 
nach Entschwefelung mit Raney-Nickel 257, 245 

— — v. Hg, titr., -amperom. 254, 70 

— — v. Hydrolysin in —hydrolysaten 259, 403 

— — v. Lysin (nicht N-termin.-) 252, 71 

— — vy. t-Methionin in versch. —hydrolysaten, 
mikrobiolog. 256, 163 

— — v. Mercaptangruppen, Saville’s Meth. 253, 89 

— — y. N-terminalen Riickstiinden, in Polyacrylamid- 
gelen 260, 331 

— — v. P 260, 90 

— — v. Prolin, in Pflanzen—hydrolysaten, Analyzer 
Meth. 257, 90 

— — v. SH-Gruppen, atomabsorptions-spektralphotom. 
254, 171 

— — y. Tryptophan, fluorim. 260, 408 

— — — Vergl. versch. Meth. 255, 324 

— Bindungsanalyse v. Guo-3’,5’-P 259, 256 

— Bindung kleiner Molekiile an —, Untersuch. durch 
Gelfiltration 254, 134 

— 4C-Radioaktivitaét, Zihlverfahren mit Toluol/ 
Triton X-1000-Szintillationsgemisch 254, 171 

— 4C- u. 3H—, Zahlung in Polyacrylamidgelen 258, 161 

— C-reaktive, Nachw. in Seren 258, 169 

— Carbohydrat-Kompl. enzym. u. immunolog. Natur, 
Trenn. u. Charakterisierung 253, 328 

— Charakterisierung, elektrophoret. (disk-) 256, 294 

— chromatog. Fraktionierung an Sephadex-Ionenaus- 
tauschern: Abhingigkeit der Auflésung v. Elutions- 
schema 258, 169 

— Elektrofokussierung in Gelen 259, 80 

— Elektrofokussierung oder -phorese, thermokonstante 
Apparatur 259, 223 

— Elektrophorese genetisch versch. — im adsorbierten 
Zustand 257, 246 

— Elektrophorese (Disk-), Elutionsauswert. mit stufen- 
weisem Konzentrationsgradienten 257, 246 

— Elutionsverzégerung gewisser — bei der Chromato- 
graphie an gegerbter Gelatine 255, 326 
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Proteine (Forts.) — Muco— aus Magenschleimhaut, gas-chromatog. 


: = i Sees nes 143 
— Extraktion u. Reinigung v. — u. Aminosduren aus Charakterisierung u. Best. 256, 

pflanzlichem eee 260, 321 — Nachw., dinnschicht-chromatog. (gel-), I. Methodik 
— Filtrationsapparat zur Einengung v. —lésungen mit 252, 70 


— — — II. Anwendungen 252, 70 


d thode 2538, 328 
i a ae ea ; — — elektrophoret. (polyacrylamid-), SDS-Meth. mit 


— fleischfremde, Nachw. in Fleischerzeugnissen, 


: 150 kontinuierl. Fluorescenz-Anzeige 260, 409 
— REE AA RRR TR Peiatiend 251, 412 — — elektrophoret. (stirke-gel-), Anfarb. durch Chlorier. 
— Flissigkeitsszintillationszihlung v. radioakt. — unter 257, 175 
Verwendung v. Aquasol 258, 411 — — in Blut, elektrophoret. (polyacrylamidgel-), 
— fluorim. Best. v. ungefarbten Proteinschichten in Apparatur 256, 240 a, oe. 
Acrylamidgelen 260, 93 — — in Cerebrospinalfliissigkeit, elektrophoret., auf 
— Fraktionierung, Zonenfallung an pordsem Glas mit Celluloseacetat oder Agarosegel 252, 415 
Ammoniumsulfat 260, 175 — — in Eiklar, Eigelb u. Ganzei, elektrophoret. (disk-) 
— Gel-Chromatog. an Sephadex G-150, Best. der 258, 243 
Molekularparameter 257, 326 — — in Gewebe, elektrophoret. (polyacrylamidgel-) 
— — in denaturierenden Lésungsmitteln 258, 253 252, 72 
— — Untersuch. an sich beeinflussenden —systemen, — — in Harn, elektrophoret. (disk-) 258, 95 
optische Abtastmeth. zur Best. des Bindungsver- — — in Lebensmitteln, elektropherog. 257, 235 
haltnisses zwischen Makromolekularkomponenten u. — — in SchweiB (mit Pilocarpin induziertem-), iso- 
Liganden 289, 81 elektrofokussierungsmeth. (mikro-) 260, 176 
— Gelfiltration v. — bei saurem pH-Wert, Anwend. zur — — in Serum, siulen-chromatog. (sephadexgel-), bei 
Molekulargewichtsbest. v. Myelin— 255, 246 gleichzeit. Einwirkung v. Gleichstrom 258, 253 
— Gesamt—, Best. in Milch, refraktom. 261, 145 — — in Speicheldriisensekreten (Ohr- u. Schlangengift—) 
— Gewebe—, Best., radiom. 259, 82 elektrophoret. (gel-) 258, 412 
— Him—, Best. v. SH-Gruppen (reaktiven-) mit 4,4’- — — in Thymus- Histon, elektrophoret. (polyacryl- 
Dipyridindisulfid 254, 171 amidgel-) 257, 411 
— Hydrolysetechnik u. Analyse v. Aminosaiuren 263, 404 — — in Zuckerribenblatterextrakten (virusinfizierten-), 
— Identifiz. v. N-terminalen Aminosauren, diinnschicht- elektrophoret. (gel-) in Boratpuffern, EinfluB einiger 
u. papier-chromatog. 259, 170 Verbindungen, die mit Borséure Komplexe bilden 
— Immunelektrophorese der wasserunléslichen Membran 254, 92 
in einem auflésenden Harnstoff-Triton-Solvens — — vy. Aminosiuren (N-terminalen-), in Mais—, 
257, 246 dinnschicht-chromatog., als Dansylderiv. 257, 244 
— immunolog. Technik zur Identifiz. v. —arealen auf — — v. Hordein u. seinen Fraktionen, elektrophoret. 
Gelplatten 255, 326 (disc-) 255. 176 
— isoelektr. Fokussierung, Artefakte 254, 93 — partielle Analyse primarer Strukturen v. —, Verwend. 
— — in Gel-Medien 258, 169 v. 1-Dimethylaminonaphthalin-5-sulfonyl (Dansyl)- 
— Isoelektrische Trennung v. Bence-Jones — des chlorid 255, 323 
Harns u. kleiner Ketten v. menschlichen IgG 258, 89 — Plasma—, Best., immunodiffusions-meth. 259, 171 
— kombin. Nachw. v. “4C-mark. — u. Aminosduren — — Gruppenfraktionierung auf dipolaren Ionenaustau- 
nach Saulen-Chromatographie an Sephadex 252, 147 schern 255, 325 
[Or] — quant. Densitometrie v. Polyacrylamid-Gelen mit 
— kompl. Gem., Molekulargewichtsbest. v. Kompo- Waschecht-Griin 256, 165 
nenten, elektrophoret. (disk-) 257, 90 — Reakt. mit Methylisocyanat u. Identifiz. der Methyl- 
— Konzentration v. verdiinnten Proben in einem Ultra- thiohydantoine durch Gas-Fliissig-Chromatog. 257, 246 
filter mit Membran 253, 404 — — mit pH-Anderungen, spektralphotom. Erfassung 
— Lipid/—Kompl., Gelfiltration auf veresterten Poly- 257, 321 
styrolen 255, 327 — Serum—, Best. aller — einschlieBl. der Immuno- 
— losl., Nachw. in Augenlinsenextrakten, isoelektro- globuline durch Simultan-Immunoelektrophorese 
fokussierungsmeth. in Diinnschicht-Polyacrylamid- 260, 94 
Gelen 260, 176 — — — in modifiz. Rinderserum, saiulen-chromatog. 
— MeBgerat 256, 243 (sepharosegel-)-photom. 260, 94 
— MeBmethoden, quant. Aussagefahigkeit 252, 256 [Or] — — —radiom. 259, 82 
— Mikroanalyse, mit PVC-Membranfiltern als spezif. — — — v. Bence-Jones—, immunodiffusions- oder elek- 
chromatog. Trager 258, 328 troimmunodiffusionsmeth. 259, 82 
— modifiz., Trenn., diinnschicht-chromatog. (gel-) — — Nachw., elektrophoret. (polyacrylamidgel-), 
2538, 327 diskontinuierlich, Gradiententechnik 260, 94 
— Molekulargewichtsbest., diinnschicht-gel-chromatog. — Serum— vy. Mensch u. Ratte, Trenn., elektrophoret. 
257, 247 (disc-), Effekt v. Ammoniumpersulfat u. Gelkonzen- 
— — elektrophoret. (detergens-polyacrylamidgel-) tration 2538, 405 
259, 255 — Serum— v. Patienten mit primarem Lebercarcinom, 
——u. der Einfiu8 der Geldichte, Proteinladung u. Polyacrylamidgel-Elektrophorese 259, 406 
Proteinform bei der Polyacrylamidgel-Elektrophorese — Soja—, Nachw. in Fleischerzeugnissen, elektrophoret. 


esr uie 258, 403 


Proteine — Pyrethrum-Extrakte 


— — — — elektrophoret. (polyacrylamid-), mit halb- 
quantit. Auswert. 255, 308 

— — — — immunoelektrophoret. 258, 242 

— Soja— u. Kiklar—, Nachw. in Fleischwaren 258, 242 

— Struktur—, Best. v. Dinitrophenylaminosiuren, 
sdulen-chromatog., unter Verwend. v. Nylonpulver 
252, 71 

— Thermoanalyse, Uberblick 254, 175 

— Trenn. aus isoélektrischen Fraktionen 256, 243 

— — Diunnschicht-Chromatog. (Gel-)/Dinnschicht- 
isoelektr. Fokussierung -Kombinationsverf. 258, 411 

— — elektrochromatog. (segment-) 259, 405 

— — elektrofokussierungsmeth., in einer Spirale aus 
Polyathylenschlauch 257, 243 

— — elektrophoret. (celluloseacetat-), mit diskonti- 
nuierlichen Puffersystemen 259, 405 

— — elektrophoret. (Gradient-Gel) mit isoelektr. 
Fokussierung, zweidimensionale Technik 257, 90 

— — elektrophoret. (praparativ-polyacrylamidgel-) 
System mit Bemerkungen iiber Pferdeherzmyo- 
globin 259, 255 

— Trenn. in Serum v. Meerschweinchen, chromatog. 
(léslichkeits-) 252, 70, 71 

— — radiojodmark. 258, 253 a 

— — sdulen-chromatog., an DEAE-Cellulose in konz. 
Ammoniumsulfat 259, 170 

— — v. Harn—, chromatog. (gel-) 252, 71 

— 3,5,3’-Trijodthyronin-bindende, Best. in Serum, 
radioimmuno- u. papier-elektrophoret. 258, 169 

— Verteilungs-Chromatog. 258, 169 

— Verteilungselektrophorese mit beweglicher Grenzlinie 
260, 94 

— Weizen—, “C-mark. gel-chromatog. Sauleneluate, 
Szintillations(Flissigkeits-)-Spektrometrie mit 
diskreter ,,flow cell‘* 259, 216 

— Zahlung v. °H u. “C in Acrylamidgelen mit nicht- 
waBr. Flissigkeitsszintillator 2538, 241 

Proteinmethylase II, Best., radiom. 260, 420 

Proteolytische Aktivitaét, Best. der — v. Kalberlab, 
Schweinepepsin u. Rinderpepsinen mit Casein 
257, 333 

Protocatechusdure, Best. neben Catechin, Chinon, 
Gentisinséure, Phenol, p-Hydroxybenzoesaure, 
Pyrogallol, u. Gallusséure in Gemischen 252, 73 

Protochlorophyll, Trenn. aus Samendlextr. v. ganzen 
Kirbis-Samen 258, 403 

Protolytische Lésungen, Berechnung der relativen 
Aciditaétsskalen in gemischten — 254, 139 

Protoporphyrin, Magnesium— dimethylester u. Zink— 
dimethylester, Trenn., chromatog. 255, 334 

Protoporphyrin IX, Mono- u. Dimethylester, Trenn., 
chromatog. 254, 250 

Pseudocumol, s. 1,2,4-Trimethyl-benzol 

Psychopharmaka, Best. in Harn 251, 223 

— — in Serum, gas-chromatog. 257, 415 

— Nachw., diinnschicht-chromatog., mit azeotropen 
Gemischen 251, 284 

— — — spektrofluorim. 255, 315 

Pteridine, 2-Amino-4-hydroxy-substituierte, gas-flissig- 
chromatog. u. massenspektrom. Identifiz. 259, 60 

— — Nachw., massenspektrom. 258, 67 

Pteroylglutamate, Nachw., diinnschicht-chromatog. 
(ionenaustausch-) 254, 83 

Pteroylglutaminsiure, Best. in Harn, fluorim. 252, 73 
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— dunnschicht-chromatog. unregel- 
maBiges Verhalten v. radioakt. — 2538, 170 

— Fluorescenz- u. Phosphorescenz-Spektren 260, 83 

Puddingpulver, Nachw. v. Farbstoffen (wasserlésl. 
synthet.-) 255, 310 

Pufferkapazitit, Best. in Boden, titr. 258, 82 

Pumpen, Abgassammler fiir eine mechan. Vakuumpumpe 
260, 384 

— zylindrische mit Hochdruck arbeitende Kryosorptions— 
zur Probenahme, Uberfithrung u. Mischung v. Gasen 
254, 306 

Purin, 6,8-Dihydroxy—, Nachw. in Harn nach Eingabe 
v. Allopurinol 258, 414 

— elektrochem. Verlauf der Oxydation, Reduktion, 
Zusammenhange u. Anwendungen 251, 404 

Purine, Adsorptionsmechanismus bei der Sephadex 
G-10-Chromatographie 260, 62 

— Analyse, papier-chromatog./massenspektrom. kombin. 
255, 249 

— Best. in Harn, hochspannungs-diinnschicht-elektro- 
phoret. u. -chromatog. 251, 216 

— — in Harn v. Kindern mit Lesch-Nyhan-Syndrom, 
diinnschicht-chromatog. 257, 95 

— — neben Pyrimidinen u. Aminosduren 252, 414 

— Massenspektrometrie einiger — 251, 404 

— Nachw. in biolog. Flissigk. 251, 217 

-- Oxy—, Best. in biolog. Flissigkeiten, siulen-chro- 
matog. (kationenaustausch-) 254, 246 

— — — in Plasma 257, 95 

— saulen-chromatog. unterschiedl. Verhalten v. — u. 
Pyrimidinen mit bas. Gruppen auf Dextrangelen bei 
versch. pH-Werten 255, 146 

— schwefelhalt., polarog. u. voltammetrisches Verhalten 
einiger —u. deren Best. 254, 160 

— Trenn., gel-chromatog. 256, 410 

— u. verwandte Verb., Polyacrylamid-Adsorptions- 
Chromatographie 255, 146 

Purinnucleosid-Phosphorylase, aus Rattenhirn, Nachw., 
siulen-chromatog. (ionenaustausch-) 259, 91 

Purinnucleotide, Best. v. Pentosen in — in Mengen v. 

1 ug 256, 246 

Purpurin s. Anthrachinon, 1,2,4-Trihydroxy- 

Putrescin, Best. in Geweben v. Mausehirnen u. -leber, 
extr./siulen-/diinnschicht-chromatog.-fluorim.-kombin. 
260, 333 

Pyknometer, Polypropylen-Kolbenspritze zum genauen 
Abwagen v. mg-Mengen waBr. Lésungen 252, 393 

Pyrazine, Best. in Lebensmitteln (gerésteten-) 257, 82 

— pyridylsubstituierte, als analyt. Reagentien 251, 387 

— Trenn., diinnschicht-chromatog. 264, 231 

— — y. N-Nitrosaminen (fliicht.-) u. gas-chromatog. 
Best. in Umweltproben 255, 65 

Pyrazol, Photoelektronenspektrum 254, 93 

— u. 4-substituierte Deriv., Trenn., Nachw. u. Best. 
257, 228 

Pyrazolpyrimidine, Best. in Harn, hochspannungs- 
diinnschicht-elektrophoret. u. -chromatog. 251, 216 

Pyrazon(1-Phenyl-4-amino-5-chlorpyridazon), u. Deriv., 
Best., diinnschicht-chromatog.-polarog. 259, 236 

Pyrene, Best. in Anthracenél, spektralphotom. 255, 82 

— methyl. isomere—, Best., KMR-spektrom. 259, 316 

Pyrethrin, Priparate, gas-chromatog. Untersuch. 

254, 160 
Pyrethrum-Extrakte, Best. v. Fe, photom. 258, 405 
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— — in Multivitamin- oder B-Kompl.-Praparaten, 
papier-chromatog.-UV-spektralphotom. 257, 407 

— Thiamin-, Riboflavin- u. Cyanocobalamin-Gem., 
Trenn., papier-chromatog. (ionenaustausch-) 255, 309 

— u. seine Verb., Best., elektrophoret. (diinnschicht-) 


Pyridazine, Ferroingruppe enthaltende, Kompl. mit 
Fe(IL), Cu(I) u. Co(II), spektralphotom. Untersuch. 
253, 140 

Pyridin, Alkyl—gemische, Papier-Chromatog. 251, 403 

— Best. in aromat. KW-Stoffen, spektralphotom., mit 


p-Phenylendiamin 254, 86 256, 92 
— — neben Na-Acetat-Best. im binaren Gem., titr.- — — — mikrobiolog. 256, 92 
thermom. 259, 298 Pyridoxine, Analytik 254, 359 [Or] 
— subst. 2-Cyan— Deriv., Kompl. mit Fe(II), Cu(I) u. — Diimnschicht-chromatog. u. Diinnschicht/Elektro- 
Co(II) spektralphotom. Untersuch. 2538, 140 phorese 254, 403 
— Trenn. v. aromat. Aminen. —, Picolinen u. Luti- Pyridoxin-hydrochlorid, Fluorescenz- u. Phosphorescenz- 
dinen, gas-chromatog. (capillarsiulen-), mit porosen Spektren 260, 83 
Schichten an Kobalt-Phthalocyanin 260, 154 Pyridoxiniumcehlorid, C- u. ?H-mark., Best. durch 
Pyridin-2-aldoxim, zur Best. v. Pd(II) oder U(VI) als Szintillations-Autographie v. Dinnschicht-Chromato- 
Fallungsreagens 254, 63 grammen 258, 90 
4-Pyridinalkylalkohole, Extraktionsverhalten in waBr. u. Pyridylazonaphthole, Kompl. mit Cu, photom. Unter- 
Formamid-Systemen, Vergl. v. verteilungs-chro- such. 256, 214 
matog. Parametern 267, 156 ; : ; S ; 
4-Pyridinalkylketone, Extraktionsverhalten in waBrigen abies ecbindungen, als, Reagontica tt ee 
CNA) 


u. Formamid-Systemen, Verg]. v. Verteilungs-chro- 
matog. Parametern 257, 156 

Pyridin-2-carboxaldehyd, 5-Hydroxy—, thiosemi- 
carbazon, Best. in biolog. Material, UV-spektralphotom. 


3’-Pyridylfluoron, zur Best. v. Sn in org. Sn-Verb., 
photom. 256, 276 [Or] 
Pyrimidin, 2-Amino—, Best. in Viomycinsulfat, 


257, 412 gas-chromatog. 268, 93 
Pyridin-dicarbonsiéure- (2,3), Best. in Harn, gas-flissig- — elektrochem. Verlauf der Oxydation/Reduktion, 
chromatog. 252, 413 Zusammenhiange u. Anwendungen 251, 404 
Pyridine, Best., gas-fliissig-chromatog., Ammoniak- — Pyrimidin- sowie Ribosid/-Pyrimidin-Desoxyribosid- 
HinfluB 255, 411 Gemische, Trenn., papier-chromatog., Losungsmittel- 
— — in Abwasser, gas-chromatog. 257, 296 sytem 254, 252 
— — in Bitumendél, gas-chromatog. 258, 80 — Dimere, UV-Licht-induzierte—, Isolierung aus DNS 
— — in y-Picolin-Oxydationsprodukten, spektral- m. H. enzymat. Hydrolyse 258, 416 
photom. 257, 380 — Analyse, papier-chromatog./massenspektrom. kombin. 
— — titr., gegen Kisen(II1)-hydroxidsulfat 2538, 65 255, 249 
— Cyano-, Carboxamido- u. Carboxy— in isomeren Gem., — Best. in Harn, hochspannungs-dinnschicht-elektro- 
Trenn., sdulen-chromatog. (ionenaustausch-) 259, 318 phoret. u. -chromatog. 251, 216 
— Farbreaktion mit 1,2-Epoxiden 256, 369 — — neben Purinen u. Aminosaduren 252, 414 
— 3H-[1,2,4]-Thiadiazolo[4,3-a]—, Fluorescenzspektren — Mercapto—, Best., titr. (redox-), mit Kaliumjodat 
259, 59 259, 367 [Or] 
> SELES eal DER SAO ee 329 — polarog. Verh. u. quant. Best. 261, 127 
x ee 4 — sdulen-chromatog. unterschiedl. Verhalten v. — u. 


en eee quat.—, Nachw., diinnschicht- Purinen mit bas. Gruppen auf Dextrangelen bei 
chromatog. 251, 403 versch. pH-Werten 255, 146 


Pyridiniumoxime, Chromatog. einiger quaternarer : : 
Drogen auf Sephadex G-10/Saulen 260,167 — Stickstoffisotopenanalyse, KMR-spektrom. 258, 164 
— Trenn., gel-chromatog. 256, 410 


Pyridin-Nucleotid-Coenzyme, Probleme der Analytik, esi 4 3 : 
I. 6-Nicotinamid-adenindinucleotid 252, 331 [Or] SE aaee nige BC Ra DUS OMe ee Uisuike gern 
enka 9 


Pyridoxal, Best., fluorim. 260, 83 Ae ote 
— — neben Pyridoxal-5' -phosphat-Best. in biolog. Pyrimidintriazole, Best., polarog. (oszillo-), in Anwesenh. 


Material, fuorim. 257, 248 eines Indicatormetallions 254, 84 
— — spektralphotom., mit 3-Methyl-2-benzothiazolon- Pyrit, Analyse, réntgenfluorescenzspektrom. 258, 75 
hydrazonhydrochlorid 254, 243 — Best in Erzen, thermograph. u. gasvolum. 251, 277 
— u. Pyridoxal-Enzyme, Reaktion mit Dithionat u. — — neben Calcit-Best. thermoderivatog. 257, 304 
Bisulfit 254, 176 Pyrogallol, Best., colorim., mit Diphenylpikrylhydrazyl 
Pyridoxal-phosphat, Best., enzymat. 253, 249 256, 327 
Se = TOY, — — neben Catechin, Protocatechusaure, Chinon, 
— — fluorim. 260, 83 Gentisinsaure, Phenol, p-Hydroxybenzoesaure u. 
— — in biolog. Flissigkeiten, enzymat.-radiom. 251, 337 Gallusséure in Gemischen 252, 73 
— — neben Pyridoxal-Best. in biolog. Material, fluorim. — Nachw. neben Benzcatechin-, Hydrochinon-, Resorcin- 
257, 248 u. Phloroglucin-Nachw., diinnschicht-chromatog. 
_ a pee ee FOF phere 257, 227 
ydrazonhydrochlori 5 24 Pyrokohlenstoff, Bildun 
Pyridoxamin-5’-phosphat, Best., enzymat. 258, 249 uiiseians Hy. ti MN CE ety rs ee 
Pyridoxin, Best. in Getranken (alkoholfreien — Hillschichten, Best. der Verteilung v. Aycorphantelen 


Erfrischungs-) 256, 395 mit Hilfe der Kaltoxydation 255, 97 [Or] 


Pyrolyseharz — Quecksilber 


Pyrolyseharz, Gas-Chromatographie der thermischen 
Zersetzungsprodukte v. — 255, 82 

Pyromellitsiure, Best., titr., -MHz in nichtwaBr. Medien 
256, 390 

Pyrophosphat, Best., enzymat. 252, 76 

— — — Anwend. bei der RNS-Polymerase 254, 256 

— — gravim., mit Cis-dichlor-bis(athylendiamin)- 
kobalt(III)-chlorid 257, 133 [Or] 

— — in biolog. Material, radiom. 257, 242 

— — neben PO,°--Best., photom. 254, 165 

— Nachw. neben PO,3-- u. PO,°--Nachw., papier- 
chromatog., mit Tri-n-butylorthophosphat 258, 297 

— Orthophosphat-Gem. aus schwachen Pyrophosphatase- 
aktivitaten ergebendes, Analyse 256, 154 

— radiochem. Best. der katalyt. Spaltung v. anorg, — 
257, 255 

— Trenn. v. ATP 257, 322 

Pyrophosphatase, anorg., Best. 256, 251 

— Orthophosphat/Pyrophosphat-Gem., aus schwachen — 
aktivitaten ergebendes, Analyse 256, 154 ; 


Q 


Quabain, Best. in biolog. Material 259, 92 

Quadratsiure(1,2-Dihydroxy-cyclobuten-3,4-dion), 
pK-Werte — u. Oxalsdure, konduktom. Best. 258, 139 

Qualitatskontrolle, im klin. Enzymlabor 252, 344 [Or] 

— systematischer analyt. Fehler im System der — 
256, 150 

Qualitative Analyse, Loslichk. v. HgS in Reagentien, die 
fur die Trenn. in der Kupfer/Zinn-Gruppe verwendet 
werden 255, 390 

— Nachw. v. aliphat. Alkoholen nebeneinander 251, 392 

— — v. alkylierenden Agentien 261, 393 

— — vy. Anionen (polyatomigen-), IR-spektrom., als 
Diphenyljodoniumsalze 258, 144 

— — v. anorg. Stoffen u. einigen org. Salzen 254, 48 

— —v. Cd mit Thiocaprolactam 251, 282 

— — — Tipfeltest mit 2,2’-Bis-benzothiazolin 261, 313 

— — v. Ce(IV), Tipfeltest 251, 316 

— — v. halogensubstituierten Aldehyden 251, 393 

— — v. Kationen auf einem Filterpapierstreifen 253, 47 

— — — ohne Entfernung stérender Anionen 253, 209 

— — v. Mn(II), katalyt. 256, 222 

— — y. Nitrilen mit Ionenaustauschern 251, 394 

— — vy. Pd mit Thio-, Seleno- u. Telluroathern 251, 331 

— — v. Pt-Metallen u. Au, Reakt. mit 4,4’-Dipyridy]- 
dihydrochlorid, chem. mikroskop. Untersuch. 252, 40 

— — v. reduzierenden org. Verb., Tiipfeltest mit Mo(VI) 
251, 391 

— — y. sulfidaufnehmenden Ionen u. Verb. 254, 379 

— — v. UV-absorbierenden Verb. mit einer gem. 
Fluorescenzsubstanz 252, 411 

— —v. V(V), Verhalten der Vanadate 252, 32 

— réactions chimiques en solution. 6. Auflage XIV 
(Charlot) 251, 35 [L] 

— Reakt. v. Metallionen mit Hexacyanochromitlés. 
257, 289 

— — — mit Selenocyanatlés. in versch. Medien 257, 289 

— Reakt. zwischen Kupfer(II)-sulfatlésungen u. 
Vanadaten in Lés. 251, 324 
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Pyrophosphorsiiureester, Best. v. Phosphatendgruppen 
254, 71 

Pyrrol, als Detektionsmittel in der Dimnschicht- 
Chromatog. 255, 208 [Or] 

— Photoelektronenspektrum 254, 93 

Pyrrole, Charakterisierung, diinnschicht-chromatog. 
(autotransfer-)/massenspektrom. kombin. 253,‘91 

2-Pyrrolidon, Best., gas-chromatog. 255, 256 

2-Pyrrolidon-5-carbonsiure, Best., gas-chromatog. 
255, 256 

— — in Lebensmitteln, gas-flissig-chromatog. 256, 403 

Pyrrolizidin-Alkaloide, Massenspektrometrie 257, 335 

— Stoffwechselprodukte, Best. in tier. Gewebe 257, 335 

Pyruvat, Best., colorim., als Standardsubstanz der 
Reitman-Frankel-Meth. 253, 96 

— — in Blut, enzymat.-fluorim. 259, 56 

— Recyclisierung, Best. wihrend der Gluconeogenese 
in der durchstromten Rattenleber 259, 407 

Pyruvatkinase, Best., pH-MeBmeth. 257, 414 

— — radiom. 260, 420 


— Tests in ameisensaurem Mediun 255, 52 

— Trenn., Kationen der I. u. II. Gruppe mit Thio- 
harnstoff 255, 50 

— Trennungsgang ohne Sulfide 254, 210 

— v. 20 gingigen Kationen 252, 393 

— v. org. Verb., Adsorption an kommerziellen Filter- 
papieren u. ihre Folgerungen fiir die — 256, 141 

— Verhalten v. Halogenionen gegen Chloramin-T 
258, 128 [Or] 

Quarz, Best. in Boden, Sedimenten u. Gesteinen durch 
Pyrosulfatschmelze u. Behandlung mit Kieselfluor- 
wasserstoffsiure 252, 60 

a-Quarz, Analyse, réntgenstrahlendiffraktom. 253, 74 

Quarzite, Best. v. Fe(III), spektralphotom. 258, 151 

Quaterphenyl, gem. mit Triphenylen, 1,2- u. 1,4- 
Diphenyl-benzol, Trenn., gas-chromatog., mit 
Wasserdampf als Tragergas 258, 77 

Quecksilber, Best., aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
256, 305 

— — — 258, 49 

— — — Anreicherung durch Ausfallung auf einer 
Plastikmatrix 255, 41 

— — — Verluste aus Containern 260, 131 

— — atomabsorptions-spektralphotom., EinfluB v. 
Reduktionsmitteln 254, 216 

— — — flammenlos 257, 187 [Or] 

— — atomfluorescenzspektrom. 257, 51 

— — — ,,Meth. des kalten Dampfes‘ 259, 375 

— — coulom., mit Platinelektrode 258, 306 

— — durch Verdampfen (mikro) 2538, 145 

— — extr.-fluorim., mit Kristallviolett u. Butyl- 
rhodamin § 257, 355 

— — fluorim., enzymkatalys. 254, 307 

— — gravim., mit 2-Mercaptomethylbenzimidazol 254, 67 

— — gravim., oder spektralphotom., mit Thiosalicyl- 
amid 260, 50 

— — in Abwasser, spektralphotom., mit Thiothenoy]l- 
trifluoraceton 254, 320 
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Quecksilber, Best. (Forts.) 

— — in anorg. u. org. Verb., Verbrennungsmeth. nach 
Wickbold - atomabsorptions-spektrom. (flammenlos 
258, 337 [Or] 

— — in biolog. Material 258, 161 

— — — aktivierungsanalyt. (neutronen-) 258, 252 

— — — — (ng-Mengen) 253, 400 

— — — atomabsorptions-spektralphotom. 257, 241 

— — — — flammenlos 259, 168 

— — — papier-chromatog.-photom. 254, 164 

— — in biolog. u. Umweltproben, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 255, 255 

— — in Boden, Sauerstoffflaschen-Verbrenn. 257, 395 

— — in Erzen u. deren Verarbeitungsprodukten nach 
der Reaktion der Resonanzanregung 251, 113 

_— — in Fisch 259, 248 

— — — atomabsorptions-spektralphotom., flammenlos 
257, 308 

— — in Fischkonserven, spektralphotom., mit Dithizon 
260, 327 

— — in Gesteinen, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
258, 267 [Or] 

— — in Gesteinen u. Boden, Methode zur Anwend. bei 
der geometrischen Exploration v. Erzlagerstatten I. 
251, 113 

— — in Harn 252, 66 

— — — atomabsorptions-spektralphotom., automat. 
256, 412 

— — — — nach elektrolyt. Anreicher. 256, 123 [Or] 

— — — extr., atomfluorescenzspektrom. (ppm) 2538, 400 

— — in Harn-, Fisch- u. Blutproben, automat. 260, 328 

— — in Kohle, Holz, Zucker, Gelatine, Haar, Fisch u. 
Boden, atomabsorptions-spektralphotom., nach 
Verbrenn. u. Sammeln auf Au-iiberzogener Filter- 
platte 259, 320 

— — in Lebensmitteln, atomabsorptions-spektral- 
photom., flammenlos 260, 79 

— — in Lebensmitteln u. biolog. Flissigk., atomab- 
sorptions-spektralphotom., flammenlos 247, 308 

— — in org. Hg-Verb. u. Proteinen, titr., -amperom. 
254, 70 

— — in org. Verbindungen 258, 155 

— — in Papiermasse u. Pappe, atomabsorptions- 
spektralphotom., flammenlos 258, 84 

— — in Pd (zur Herstell. v. Radioisotopen dienendem-), 
aktivierungsanalyt. (neutronen-) 257, 302 

— — in Pesticidformulierungen, titr., modifiz. Elmore- 
Meth. 259, 158 

— — in Pesticid-Praparaten, Ubersichtsbericht 254, 239 

— — in Pflanzen, Dithizon-Meth., Stérung durch 2- 
Chlor-2-nitroso-propan 251, 131 

— — in pharmazeut. Produkten, atomabsorptions- 
spektralphotom. 255, 313 

— — in Pharmaka (Phenylquecksilber(II)-borat u. 
-nitrat enthaltenden), colorim. 257, 315 

— — in Schwazit, Zinnober u. metall. — nebeneinander 
258, 342 [Or] 

— — in sulfid. Mineralien, destillat., mit Gold-Falle 
258, 327 

— — in Wasser (natiirl.-) 260, 65 

— — in Wasser, aktivierungsanalyt. (neutronen-), nach 
Anreicher. auf Anionenaustauscherpapier 259, 61 


— — in Wasser, atomabsorptions-spektralphotom. 
254, 320 


Quecksilber 


_— — — Membrandiffusion/Emissionspektralphotom.- 
kombin. 259, 319 

— — in Wasser (natiirl.-) u. Abwasser, atomabsorptions- 
spektralphotom., flammenlos 257, 157 

— — in Wasser u. Fisch, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
259, 319 

— — in Wasser, Kohle, Ol, Blut, Harn, Haar, Fisch u. 
anderen Lebensmitteln, autom., atomabsorptions- 
spektralphotom. 259, 320 

— — neben Ag-Best. in Pb (hochreinem-), extr., polarog. 
253, 378 

— — neben Ag-, Cd-, Tl- u. Bi-Best. in Graphit, 
atomfluorescenz-spektrom., Empfindlichkeitssteigerung 
m. H. impulsiver selektiver Verdampfung in Argon- 
atmosphare 260, 259 

— — neben Ag-, Pd-, Cu-, Cd-, Zn- u. Mo-Best. in 
binadren bzw. ternaren Gem., titr., -amperom. 
257, 206 

— — neben Au- u. Cu-Best. in Sn, Mehl u. Blut, 
aktivierungsanalyt., subst6échiont. Gruppenabtrennung 
der Didthyldithiocarbamidate 256, 215 

— — neben Begleitionen, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
nach diinnschicht-chromatog. Trenn. 257, 206 

— — neben Bi- u./oder Zn-, Pb- u. Cu-Best. im ter- 
naren Gem., titr.-amperom. 258, 379 

— — neben Bi-, Zn-, Al- u. Pb-Best. in Salben, titr. 
(komplexom.-) 251, 155 

— — neben Cu- u. Zn-Best. in Haaren, Verbrenn. i.d. 
Sauerstoffbombe 251, 333 

— — neben Halogen-Best. in org. u. anorg. Verb. 
(mikro) 255, 138 

— — neben Methylquecksilber-Best. in Blut, Gewebe, 
Fisch u. Fischmehl, atomabsorptions-spektralphotom. 
259, 400 

— — neben org. Hg-Best. in Wasser, atomabsorptions- 
spektralphotom., flammenlos 256, 372 

— — neben Sb- u. As-Best., polarog., in sulfid-alkal. 
Lés. 254, 308 

— — radiochem.-automatis., auf Grundlage der 
substochiom. Trenn. 252, 28 

— — ringofenmeth., durch Redukt. mit Hydroxylamin 
254, 216 

— — spektralphotom., mit Selenocyanationen 259, 229 

— — — mit Thiothenoyltrifluoraceton (Spuren) 252, 394 

— — — neue Reagentien 255, 228 

— — titr. (komplexom.-), mit ADTA im UberschuB u. 
dessen Vervielfachung durch Bleijodat 255, 223 

— — — mit Thioharnstoff als Maskierungsmittel 
254, 55 

— — — oder spektralphotom., mit Sulfarsazen 257, 47 

— — titr., -potentiom., mit jodidselektiver Elektrode 
258, 221 

— — titr., -spektropolarim. 256, 47 

— — v. Ag-Spuren, spektrog. 253, 67 

— — v. Edelmetallspuren, Anreicher. durch partielles 
Lésen der Matrix 257, 28 [Or] 

— — v. Pb-, Zn-, Cu-, Sb- u. Sn-Spuren, polarog. 258, 67 

— — v. Pd-Spuren, Anreicherung 251, 353 [Or] 

— — v. V, katalyt.-spektralphotom., tiber Oxydat. v. 
Brenzcatechin mit Ammoniumpersulfat 259, 323 

— — voltamm.-chronopotentiog., in schwefelsaurer 
Lés. 257, 206 

— Kompl. mit Dithizon, spektralphotom. Ermittl. der 
Bildungs- u. Extraktionskonstanten 259, 39 


Quecksilber — Quecksilber(I)-perchlorat 


— — mit Thioharnstoff, Best., titr., durch Oxydat. mit 
Chloramin T 254, 215 

— Nachw. 252, 27 

— — in Fungiciden, dinnschicht-chromatog., mit halb- 
quantit. Auswert. 252, 408 

— — neben Cu-, Bi-, Cd-, As-, Sb- u. Sn-Nachw., 
diinnschicht-chromatog., auf Cellulose 258, 31 [Or] 

— — neben Cu-, Cd-, Zn-, Cr- u. Ni-Nachw. in Ab- 
wassern galvan. Industriebetriebe, papier-chromatog. 
258, 316 

— polarog. Untersuch. der Auflésung v. elementarem — 
in Nitratlésung bei erhéhter Temperatur 254, 363 [Or] 

— radiom. Best. v. —adsorption auf porésen Adsor- 
bentien 258, 49 

— Trenn. v. Se, mit Lanthanhydroxid 252, 34 

— Verdampfung aus salpetersaurer Lésung, die sehr 
kleine Quecksilberspuren enthalten 260, 50 

— Verhalten verdiinnter — lésungen 255, 54 

Quecksilber(I), Best., coulom.-titr. 254, 382 

— — titr., mit Jodcyanid 259, 136 

— elektrochem. Oxydat. an oxydierter Platin-Elektrode 
u. Adsorption an reduz. Platin, Untersuchung mit 
rotierender Ringscheibenelektrode 258, 143 

— Trenn. v. Hg(II), papier-chromatog.,‘mit Tri-n- 
butylorthophosphat 258, 297 

Quecksilber(II), Abnahme in verd. Lésungen 251, 314 

— Best., colorim., mit Methylxylenolblau 252, 28 

— — coulom.-titr. 254, 382 

— — — mit Glas-Kohlenstoffelektrode 260, 144 

— — coulom.-titr. (amperom.-), in geschmolzenen 
Alkalithiocyanaten mit Sulfidionen 2538, 145 

— — extr.,-spektralphotom., mit Neutralrot 257, 150 

— — extr., -UV-spektralphotom., als Tetrajodkompl. 
260, 304 

— — gravim., als Quecksilbertetrajodid-Perazin 260, 304 

— — — mit N-Allylthioharnstoff 252, 28 

— — — mit 2-Aminobenzthiazol [Milligrammbereich] 
255, 390 

— — mit p-Mercaptoacetamidophenetidin 251, 314 

— — in Ag (Reinst-), Anreicher. des Hg-ADTA- 
Komplexes an Silberjodid 253, 195 [Or] 

— — in biolog. Flissigk. (mikro) 256, 305 

— — in Pharmaka, gravim., mit Thiocaprolactam 
258, 91 

— — neben Begleitionen, titr., nach Komplexbildung 
mit N-Benzolsulfonyl-B-alanin 258, 222 

— — neben Bi, Pb, Tl, Cd, Cu u. anderen Elementen, 
radio-release-Techn. (Spuren) 253, 192 [Or] 

— — neben Cd- u. Zn-Best., diinnschicht-chromatog.- 
ringofen-colorim. 256, 310 

— — neben Organoquecksilber, spektralphotom. oder 
fluorim., mit reduz. Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid 
259, 320 

— — neben Organoquecksilber in groBem UberschuB, 
Trenn. an Mikroglasperlen u. spektralphotom. 
Auswert. mit Dithizon 259, 320 

— — polarog. (wechselstrom-), indirekt, durch 
Dithizonextr. 259, 140 

— — spektralphotom., mit Glyoxal-dithiosemicarbazon 
259, 303 

— — — mit PAR 260, 289 [Or] 

— — — nach Extr. mit Bindschedlers Griin 254, 55 

— — — nach Extr. mit Variaminblau B 257, 206 

— — titr., als Thiocyanatkompl. 258, 145 
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— — titr., -amperom., mit ADTA u. PbO,-Elektrode 
als Indicator 256, 345 [Or] 

— — titr. (chelatom.-),-potentiom. 251, 41 

— — titr., katalym., Anwend. einer Indicatorreaktion 
vom Landolt-Typ 252, 25 

— — titr. (komplexom.-) 257, 359 

— — — mit ADTA gegen 1-(2-Quinolylazo)-2-Phenan- 
throl 260, 289 [Or] 

— — titr. (phasen-), mit Tris(2-thio-4-methylpyridin-1- 
oxid)-eisen(III) 260, 56 

— — titr.-potentiom., mit Dithiooxamid 258, 49 

— — — mit Thioacetamid 254, 55 

— — titr., -thermom. 256, 305 

— Extr. als Cyanidkompl. durch Lés. langkett. quatern. 
Amine 257, 144 

— Kompl. mit 0,0’-Dimethyldithizonat, Extr. in 
Toluol, Konstanten 259, 46 

— — mit Dithizon u. N-Methylpyrrolidin, spektral- 
photom. Untersuch. 260, 50 

— — mit Schiffscher Base aus Phenylglyoxal u. p- 
Dimethylaminoanilin, spektralphotom. Untersuch. 
256, 305 

— Nachw. neben Ag-, Cu(II)-, Pb(II)-, Pd(II)-, Tl(III)- 
u. Bi(IIL)-Nachw., diinnschicht-chromatog., als 
Diadthyldithiocarbamidat-Kompl. 254, 210 

— — Tipfeltest mit N-Benzolsulfonyl-f-alanin 258, 221 

— Reakt. mit Xylenolorange 253, 212 

— spektralphotom. Untersuch. der Reaktion mit 5- 
Nitro-2-furfurylidensemicarbazon 251, 314 

— Trenn. aus wiBr. Los. m. H. v. Mercurierungsreak- 
tionen 255, 14 [Or] 

— — v. Hg(I), papier-chromatog., mit Tri-n-butyl- 
orthophosphat 258, 297 

Quecksilberacetat, n-Diaithyl- u. n-Dimethylamino- 
phenyl—, Kompl. mit Diphenylcarbazon in Benzol 
259, 304 

Quecksilberchlorid, Best., massenspektrom. 261, 49 

— Extraktionsverhalten 256, 304 

Quecksilber-Methyl-Verbindungen, Best. in Fisch, gas- 
chromatog./emissions-spektrom. im Helium-Plasma 
258, 156 

— — — gas-chromatog./massenspektrom.-kombin. 
257, 238 

— — in waBr., Sulfid oder andere die Extraktion 
stérende Schwefelverb. enthaltenden Los. 255, 138 

— — neben Hg-Best. in Blut, Gewebe, Fisch u. Fisch- 
mehl, atomabsorptions-spektralphotom. 259, 400 

— — titr.-photom., mit Dithizon 258, 146 

— jodid, Stéchiometrie der Reaktion zwischen — u. 
lésl. Sulfaten 257, 218 

Quecksilberminerale, Phasenanalyse in Erzproben aus 
dem Zips-Germerschen Gebiet 258, 342 [Or] 

Quecksilberorganoverbindungen, Best. in Fisch, gas- 
chromatog.-emissionsspektrom. 258, 156 

— — — titr.-photom., mit Dithizon 258, 146 

— — in Wasser (industriellem Ab-), extr., -colorim. 
259, 62 

— — v. Hg, titr., -amperom. 254, 70 

— Identifiz., gas-chromatog., subtraktive Technik 
255, 396 

— Nachw. in Abwissern, diinnschicht-chromatog. 260, 65 

Quecksilber(II)-oxid, Kinwirk. v. Na,O, 258, 212 

Quecksilber(1)-perchlorat, Stabilitat verdiinnter Lés. 
v. — 257, 141 
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Quecksilber(I1)-phenylborat, enthaltende Pharmaka, 
Best. v. Hg 257, 315 

Quecksilber(I1) -phenylnitrat, enthaltende Pharmaka, 
Best. v. Hg 257, 315 

Quecksilbersalze, Fliichtige, Best., massenspektrom. 
251, 49 

Quecksilber(I)-salze, Best., gravim. 258, 297 

Quecksilberselenid, Best. v. Ag-Spuren, spektrog. 253, 67 

Quecksilber(I1)-sulfid, Léslichk. in Reagentien, die fiir 
die Trenn. in der Kupfer/Zinn-Gruppe verwendet 
werden 255, 390 


R 


R 479, Nachw., diinnschicht-chromatog., auf Kieselgel- 
schichten 251, 156 

Racemische Gemische, Trenn., extr. (gegenstrom.-), mit 
fliissigen Ionenaustauschern 254, 83 

Racemomycine, Chromatographie an Dextrangel 258, 251 

Radioaktivitit, Best. in Pharmaka, Ionisationskammer- 
meth. 259, 395 

— v. Bodenproben, y-spektrom. 260, 75 

Radicaktivitatsquellen, lonenaustauscherperlen als 
geeichte — 255, 50 

Radiochemische Analyse, automat., auf der Grundlage 
der substéchiom. Trenn. 252, 28 

— — Solvent-Extraktionstechn. fir Gruppentrenn. 2538, 389 

— Best. der Peakflache fiir Ge (Li)-Detektoren 264, 132 

— — v. Spurenelementen, aktivierungsanalyt. (neu- 
tronen-), nach Vortrennung durch Flissigkeitsex- 
traktion u. Fallung 252, 358 [Or] 

— Computertechnik zur Abschatzung v. Trennverfahren 
258, 131 

— einstufige Trennungsmethoden fir Routineanalysen, 
Kriterien u. Moglichkeiten 254, 39 

— Extr. v. versch. anorg. Ionen mit N,N-Dibuty]l- 
diathylcarbamyl-phosphonat aus salpetersaurem 
Medium 258, 281 [Or] 

— Gruppentrennungsgang fiir die Aktivierungsanalyse v. 
Stahlen 251, 273 

— Phasentrennungstechnik 260, 42 

— ringofentechn. Abtrenn. einzelner Nuklide aus einem 
Gemisch langlebiger Uranspaltprodukte 257, 210 

— simultane Elution u. elektrolyt. Abscheidung v. auf 
Papier adsorbierten radioaktiven Nukliden 257, 293 

— substéchiometrische Verdrangungsverfahren, I. All- 
gemeine Uberlegungen u. Anwend. v. Diathyldithio- 
carbamidat-Komplexen 254, 133 

— Trenn., Ag v. Cd, ringofenmeth. 256, 47 

— — Ba als Chromat aus ADTA-Lés. 258, 211 

— — Ce-Spaltprodukte v. Mikrogrammengen U 258, 76 

— — 144Ce v. 144Pr, ringofenmethod. 2538, 76 

— — 11Cs aus bestrahlten Bariumsalzen, ionophoret. 
(gegenstrom-) 258, 329 

— — Cu(II), extr., mit Schiff’schen Basen 254, 53 

— — durch Retention an ionischen Niederschligen. 
Adsorption an 11 Materialien 256, 208 

— — Hg v. Kationengem., diinnschicht-chromatog. 
257, 206 

— — Mn, Sr u. Ba, ionenaustausch-chromatog. 252, 412 

— — Mo v. Kernspaltprodukten 2538, 76 


Quecksilber(II)-phenylborat — Radiometrische Analyse 


Quecksilber-Sulfiderze, Analyse der alkal. Los. 258, 386 

Quecksilbertellurid, Best. v. Ag-Spuren, spektrog. 
253, 67 

Quecksilberverbindungen, Nachw. in Pflanzen u. Ab- 
wasser, enzymat. 257, 235 

Quercetin, Deriv., Best. in Pflanzen, gas-chromatog., 
mittels Elektroneneinfangdetektor 256, 391 

Quercetin-7-glucosid, Best. in Hopfen, papier-chromatog. 
spektralphotom. 257, 163 

Quercitrin, Nachw. in Hopfen (Humulus lupulus), 
papier-chromatog. 257, 398 


— — Re(VII) v. W(VI), séulen-chromatog., an Al,O5- 
Saule 256, 222 

— — Ru(III) an einem chelatbildenden Harz 2538, 221 

— — Spaltprodukte, extr.-chromatog. Verteilungs- 
koeffizienten 257, 196 

— — 8Sr u. Sr v. Co u. Spaltprodukten 258, 35 [Or] 

— — 4Th v. Th, U u. Fe durch Adsorption an 
Bi(JO3)3, Bi(JO,)3 oder Pb(JO 3). 262, 5 [Or] 

— — Triazine, diimnschicht-chromatog. 252, 409 

— — U-Spuren v. Harn, Filtration auf Ionenaustausch- 
Papier 256, 152 

— — Y v. Lu, elektrolyt. 256, 216 

— Untersuch. der Lésungsmittelextraktion einiger 
Elemente in Mn(NO,), - 6 H,O- u. CaCl, - 6 H,O-Tri-n- 
butylphosphat-Systemen 259, 297 

Radioisotope, Best. in Luftniederschlagen, saulen- 
chromatog., mit automat. Auffangen der Proben 256, 224 

— — in Wasser 256, 373 

— Chemical Applications of Radioisotopes XI. (Bowen) 
251, 34 [L] 

— Isolierung aus biolog. Material, siulen-chromatog. 
(verteilungs-), mit umgekehrten Phasen 256, 152 

— leichtfliicht., Best. in Blut, Szintillations(Flissig- 
keits-)-Zahlverfahren 256, 151 

— Produktionskontrolle, spektralanalyt. 259, 155 

— Teilchen-Detektoren (Allkofer) 260, 373 [L] 

— Trenn., elektrophoret. (hochspannungs-) 256, 233 

— — isotachophoret. 260, 131 

Radiometrische Analyse, Best. v. Adenosin-5’ -triphosphat 
u. anderen Nucleosidtriphosphaten 252, 77 

— — v. Ag, extr., als Didithyldithiophosphat 251, 310 

— — v. Ag u. Cu in sulfid. Erzen, extr., mit Natrium- 
diathyldithiophosphat 251, 120 

— — v. ClO, durch Lésungsmittelextrakt. als Ionen- 
assoziationskompl. 252, 398 

— — v. Cu neben Pb, Co, Ni, Zn, Mn u. Tl, durch 
Freisetzen v. Radioaktivitaét durch anorg. Ionenaus- 
tausch der Ringofen-Techn. 257, 49 

— — v. Enzymen, DEAE-Papier-Disk-Technik 256, 247 

— — v. H,S in Luft mit tragbarem Apparat 252, 42 

— — v. Hg-Spuren mit 1m Ag,S 258, 192 [Or] 

— — v. Jodid 251, 327 

— — v. Metallen (mikro u. submikro) mit radioakt. 
mark. Ag 251, 307 

— — v. NADt u. NADH in Gewebe 252, 77 

— — v. Pyridoxalphosphat in biolog. Flissigkeiten, 
enzymat. 251, 337 


Radiometrische Analyse — Reagentien 


— — v. Sb. u. Bi in Sb/Bi-Leg. 251, 271 

— — v. Tc in Umgebungs-Wasserproben 252, 46 

— Methode auf der Grundlage der Trenn. durch Ionen- 
austausch 254, 302 

— proteolyt. Enzymbestimmungsmeth. auf Grund 
unterschiedlicher Léslichkeiten der Substrate u. 
Reaktionsprodukte in Zweiphasensystemen 256, 247 

— Saurebestimmungen m. H. v. J 260, 43 

Radiometrische Titrationsverfahren s. Titrimetrie, 
radiom. 

Radionuklide, auf Papier adsorbierte, simultane Elution 
u. elektrolyt. Abscheid. 257, 293 

— Best. in pharmazeut. Produkten y-spektrom. 259, 394 

— — in Reaktorkihlwasser, y-spektrom. 258, 316 

— — in Wasser 254, 319 

— — — (Haberer) 253, 363 [L] 

— Messung (Bachmann) 258, 363 [L] 

— natiirl. Best. in Boden u. Baumaterialien, 
y-spektrom. 255, 299 

— Retention an Metallsulfidniederschligen 256, 289 ° 

— Routineanalyse, einstufige Trennungsmethoden, 
Kriterien u. Méglichkeiten 254, 39 

— B-Strahler, Messung auf einer Metallplatte mit einem 
fensterlosen Gas-DurchfluBzahler 258, 130 

— — — unter Verwendung der Cerenkov-Strahlung 
258, 286 

— y-Strahler, Tabelle spezif. Konstanten (Nachtigall) 
2538, 363 [L] 

— Trenn., saulen-chromatog. (fliissig-), mit Dithizon 
259, 130 

— — vy. Mutter-Tochter-Paaren, séulen-chromatog., 


Berechnung der gegenseitigen Kontaminierung 259, 328 


— — vy. Wasser, séiulen-chromatog. (ionenaustausch-), 
durch Ferrocyanid-Molybdat 254, 319 

— s. auch Kernspaltprodukte 

Radio-Release-Verfahren, Best. v. Hg-Spuren neben Bi, 
Pb, Tl, Cd, Cu u. anderen Elementen 258, 192 [Or] 

— pH-Best. durch — unter Verwendung v. radio- 
aktivem Thallium-Kryptonat 258, 43 

Radiorespirometer, zur kontinuierl. Messung v. Atmungs- 
4CO, 258, 253 

Radiotracermethoden, in der anorg. Analyse 259, 370 

Radium, Best. in Regenwasser, radiochem. 255, 67 

— — neben Th- u. Pa-Best. in U-Erzen, radiochem. 
257, 231 

Radium-224, Best. in Th-Aufbereitungswassern, 
y-spektrom. 251, 191 

Radium-226, Best. 256, 300 

— — neben ??8Ra-Best. in Bodenproben u. Pflanzen, 
unter Verwend. v. 2?>Ra als Ausbeute-Tracer 257, 395 

Radium-228, Best. in Th-Aufbereitungswassern, 
y-spektrom. 251, 191 

— — neben 226Ra-Best. in Bodenproben u. Pflanzen, 
unter Verwendung. v. Ra als Ausbeute-Tracer 
257, 395 

Radon, Best. in Wasser (Mineral- u. Heil-) 252, 44 

Radon-222, Best. 256, 300 

Rafoxanide, Best. in Plasma, gas-chromatog., als 
Trimethylsilylderiv. mit ECD 259, 336 

Raman-Spektrometrie, s. Spektrometrie, Raman 

Randox(CDAA; 2-Chlor-N,N-diallylacetamid), Nachw. 
neben Amiben-, CIPC-, Diquat- u. Paraquat-Nachw., 
diinnschicht-chromatog.-ringofenmeth. kombin. 
(halbquantit.) 258, 239 
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Ranziditaét, Best. in Sojabohnendl, gas-chromatog. im 
Vergl. zum Peroxidwert 256, 398 

Raps, Best. v. Fettsiuren in Samen einiger landwirt- 
schaftlich genutzter Arten von Brassica u. Sinapis 
alba L. 254, 92 

Rapssamenmehl, Best. der restl. Lipide in mit Hexan 
extrahiertem — 258, 317 

Rapssamenschrot, Best. v. 5-Vinyl-2-thiooxazolidon, 
Jod-Azid-Meth. 251, 133 

Rauchgase, s. Abgase 

Rauchkondensate, Best. v. KW-Stoffen (aromat. 
polycycl.-), diinnschicht-chromatog.-spektrofluorim. 
253, 168 

Raumschiff-Chromatograph, Druck-Elutionspumpe fiir 
einen — 254, 142 

Rauwolfia, Best. v. Reserpin u. Rescinnamin, spektral- 
photom. 253, 87 

Reagentien, Antipyrinfarbstoffe, Spektren v. waBr. u. 
nichtwaBr. Los. 259, 300 

— Azonol A, zur photom. Best. v. Co u. Se 256, 42 

— Chinizarin-2-sulfonsaure u. ihr Natriumsalz, Rei- 
nigung u. kennzeichnende HKigenschaften 259, 41 

— 8-Chinolinselenol, Saéuredissoziation u. spektral- 
photom. Verh. 256, 141 

— 4-Chlor-2-methoxy-isonitrosoacetanilid, Darstellung, 
Kigenschaften u. Reaktionsfahigkeit 256, 212 

— 1-[(5-Chlor-2-pyridyl)-azo]-2-naphthol zur Extr. u. 
photom. Best. v. Metallen 256, 41 

— chromogene, 1-[(5-Brom-2-pyrydil)azo-2-naphthol 
254, 52 

— chromogene v. Ferrointyp, spektralphotom. Unter- 
such. 258, 140 

— Dialkylphosphorsauren 258, 137 

— 5,7-Dichlor-2-methyl-8-hydroxychinolin 257, 289 

— 2,3-Dihydroxynaphthalin zur extr.-photom. Best. v. 
Fe-, V-, Ti- u. Mo-Spuren 256, 41 

— Di-(p-sulfophenyl)-thiocarbazon 257, 355 

— dinnschicht-chromatog. Nachweis v. Gehalts- 
komponenten einiger im groBen hergestellter — 
257, 290 

— Elektronenspektren v. o- u. p-substituierten 3’,3”’- 
Dimethyl]-benzaurin-5’,5’’-dicarbonsauren in Lésungen 
260, 141 

— Grignard—, differentialspektrophotometrische Best. 
der Konzentration 2538, 294 

— heterocycl. N,N’-disubstituierte 1-Amino-3-imino- 
propene 259, 300 

— Heteropolysiuren 253, 217 

— Hexacyanochromit 257, 289 

— 1-Hydroxy-2-pyridinathion u. seine Methylderivate 
260, 300 

— Kaliumdicarboxymethyldithiocarbamat 255, 223 

— Krokonsiure als neues analyt. Reagens 257, 47 

— Mercaptoanthrachinon 254, 305 

— 1-(2'-Mercaptothiadiazolyl-1’,3’,4’-azo-5’)-2-naphthol 
257, 289 

— Methylenimino-diessigsaure-deriv. v. einigen 
7-Hydroxycumarinen 258, 45 

— 6-Methylpicolinaldehyd-azin 257, 355 

— Monothioharnstoffphthalsiure 254, 304 

— morpholin-N-dithiocarbonsaures Morpholinium 
(MDCM) in der quantit. Analytik 2538, 140 

— org. P-, As-, Sb-, S-, Se-, Te- u. Sn(IV)-(Onium)- 
Kationen 2538, 140 
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Reagentien (Forts.) 

— Palladiazo, Best. der Minimalléslichk., spektral- 
photom., basierend auf den isosbestischen Punkten 
253, 140 

— Phenothiazinderivate zur colorim. Best. v. V(V) 256, 221 

— Pikramin-Epsilon als neues Reagens 257, 47 

— Pyridinketoxime: «- u. B-Isomere v. 2,2’-Dipyridyl- 
glyoxim 264, 304 

— Selenocyanat 257, 289 

— spektralphotom. Bestimmung geringer Mengen, die 
bei Flissig-Extr. verwendet werden, I. «-Hydroxy- 
oxime 260, 382 

— — — II. Bis(2-a’thylhexyl)-phosphorsdure 260, 383 

— substit. N-Aroylhydroxylamine, Best. der Disso- 
ziationskonstanten 260, 382 

_— substit. Hydrazone 257, 142 

— N-substituierte B-Isatoxime 264, 305 

— Sulfhydryl—, coulom. Erzeugung 254, 305 

— Sulfonitrophenol M fiir Pd u. Nb u. weitere Elemente 
255, 224 

— Tetracyanoplatinat(II) fir die Luminescenzanalyse u. 
Erkennung v. Metallionen 254, 304 

— Thiazolverbindungen fiir extraktionsphotom. u. 
photom. Best. 2538, 146 

— Thiocyanat-Ionen, Ubersichtsbericht 254, 304 

Reaktionsgeschwindigkeits-Me8verfahren, Digital- 
Kleincomputer 251, 42 

Rechnen, Aufgabensammlung zum Fach— fiir Chemie- 
laboranten (Ellmer) 252, 382 [L] 

— in der Chemie mit GroBengleichungen (Kischio) 

252, 382 [L] 

Redoxaustauscher, u. ihre Anwend. 255, 62 

— — Entfernung v. H,O, aus waBr. Los. an — 255, 53 

Reduktionsmittel, Best., kontinuierl. potentiom. 255, 350 
[Or] 

— — spektralphotom., mit frisch reduziertem Cr(II1) u. 
ADTA 251, 42 

— — — — 255, 385 

— — titr., -potentiom., mit Jod in stark alkal. Medium 
257, 288 

— — titr.-potentiom., nichtwaBr. mit Jodbenzol- 
dichlorid 258, 217 

— — titr. (redox-)-potentiom., mit N-Chloracetamid 
258, 366 [Or] 

— org., Best., titr. (jodom.-) — elektrom. 258, 231 

— org. u. anorg., Best., titr. (perjodatom.-) 258, 227 

— schwer oxydierbare, Best., titr. (redox-), mit JCl im 
UberschuB 256, 296 

Reflexions-Spektralphotometrie, Differential—, Best. v. 
stark reflexierenden Mikromengen vy. Substanzen auf 
diinnen Platten 254, 38 

— IR, Deuterierung als zusatzliches Hilfsmittel bei der 
Identifizierung v. Mikrogrammengen 255, 206 [Or] 

— — ,,Fingerprinting“ v. Erdélen 260, 73 

— — Identifiz. v. Rohélen 252, 53 

— — ATR-Best. v. Athanol in pharmazeutischen 
Praparaten 251, 283 

— — Messung v. Polymeren unter Verwendung groBer 
Einfallswinkel 260, 74 

— — IRS, Technik zur direkten Uberwachung diffun- 
dierender Teilchen unter Verwendung v. Signal- 
mitteilung 258, 292 

— — Best. v. Polyvinylacetat-Binder auf nichtgewebtem 
Polyestergewebe 253, 81 


Reagentien — Resorcin 


— Mess. an Dinnschicht-Chromatogrammen, Abtaster 
256, 298 

— Probenhalter fir kontrolierte Atmosphare bei der 
dynamischen — 256, 44 

Refrakto-chromatographische Methode, s. u. 
Chromatographie, Gas 

Refraktometrie, Best. der Brechnungsindices v. stark 
alkalischen Los. m. H. der holograph. Interferometrie 
258, 331 

— —y. Alkohol in Bier 254, 147 

— Berechnungsindices fir den UV- u. sichtbaren 
Bereich v. Lésungsmitteln spektroskopischer Reinheit 
252, 407 

— Immersions— an lebenden Zellen mit der Brech- 
zahlgradientenmeth. 252, 90 [Or] 

Reinecke-Salz, Best., titr., durch Oxydat. mit Chloramin 
T 257, 201 

— warnende Notiz iiber die Farbbestandigkeit in 
Analysen 256, 41 

Reinigungsmittel, Hochleistungs—, Best. v. Chlor- 
kohlenwasserstoffen, Wasser u. Kresolsauren (si- 
multan), gas-chromatog. 259, 243 

Reinstoffe, Analyse, wirtschaftl. Bedeutung der Fehler- 
funktionen 253, 343 [Or] 

Reis, Best. v. Amylose, photom. 258, 240 

— — v. Mg u. Mn nebeneinander, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 255, 255 

— — v. Ochratoxin A, spektrofluorim. 258, 240 

Reiskleieél, Isolierung v. Methylferulat 256, 398 

Reiskérner, Best. v. Carbamat-Insecticiden, dinnschicht- 
chromatog., als 4-Nitrobenzol-diazoderiv. ihrer 
Phenol-K6érper 259, 159 

Reizstoffe, Nachw., diinnschicht-chromatog. 254, 238 

— — gas-flissig-chromatog. 258, 79 

Relon, Best. v. anorg. Ionen, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 261, 134 

Remissions-Spektralphotometrie, Best. v. Scillagly- 
kosiden auf Diinnschicht-Chromatogrammen 261, 160 

— Chromatogramm-—, in Klinik u. Forschung 257, 251 

— in der Lebensmittelchemie 254, 145 

Renin, Best. in Plasma u. Nierengewebe v. Hunden 
257, 255 

— — in Schweinenieren, automat. 256, 243 

Rescinnamin, Best. in Rauwolfia, spektralphotom. 
2538, 87 

Reserpin, Best. in Rauwolfia, spektralphotom. 258, 87 

— — in Tabletten, chromatog. Verf. der AOAC 257, 173 

— — — halbautomat. 257, 174 

— — — sdulenchromatog.-photom., Gemeinschafts- 
versuch 253, 87 

— — — spektralphotom. oder fluorim., halbautomat. 
255, 174 

— u. verwandte Verb., Best., fluorim., durch Reakt. mit 
V,0, 255, 319 

Resorcin, Best. neben 2,4- u. 2,6-Dihydroxybenzoesaure- 
Best., UV-spektralphotom. 251, 305 [Or] 

— — titr., -amperom.(bi-) oder -potentiom., mit Blei- 
tetraacetat 257, 378 

— Deriv., Best., titr. (bromatom.-) 256, 327 

— — Nachw., diinnschicht-chromatog., halbquantit. 
252, 59 

— Nachw. neben Brenzcatechin-, Hydrochinon-, 
Pyrogallol- u. Phloroglucin-Nachw., diinnschicht- 
chromatog. 257, 227 


Resorcylsiuren — Rhodanide 


Resorcylsauren, als Indikatoren fir die direkte ADTA- 
Titration von Fe(III) 252, 38 

Respirometrie, volum., Fehler in —: Beschreibung eines 
verbesserten Mikrorespirometers 260, 171 

Reticulin s. Paroxypropione 

Retinal, Best., colorim. 258, 248 

— — neben Retinol- u. Vitamin A-Palmitat-Best. in 
Plasma u. Leber v. Ratten 258, 406 

— 5,6-Monoepoxy—, 3-Dehydro— u. 5,6-Monoepoxy-3- 
dehydro—, Best., colorim. 253, 248 

Retinol, Best. in Blut u. Leber, fluorim. 259, 408 

— — in Futterzusiatzen 251, 133 

— — —u. Vorprodukten 257, 400 

— — in Gewebeextr., colorim., mit Trichloressigsadure 
258, 413 

— — in Injektionslés., colorim. 257, 319 

— — in kosmet. Rohstoffen u. Priparaten 256, 240 

— — in Lebensmittelzusatzstoffen (fliissigen-) 257, 82 

— — neben Cholecalciferol- u. Menadione-Best., 
photom. 255, 318 

— — neben Cholecalciferol- u. «-Tocopherol-Best. in 
ihrem Gem., diinnschicht-chromatog. 255, 132 [Or] 

— — neben Retinal- u. Vitamin A-Palmitat-Best. 
in Plasma u. Leber v. Ratten 253, 406 

— u. verwandte Verb., Massenspektren 256, 91 

Retioninsaiure, Best. in Serum, fluorim. (mikro) 254, 176 

Revonal, s. Methaqualonhydrochlorid 

Rezarson, (2,2',4’-Trihydroxy-3-arsono-5-chlor-azo- 
benzol) als Reagens auf Mo 251, 198 

— zur Best. v. Ge in mineral. Rohstoffen, fluorim. 
257, 67 

Rhabarber-Anthocyanine, Trenn., siulen-chromatog., 
an Polyvinylpyrrolidon-Saulen 257, 169 

Rhaponticin, Best. in Rhizoma Rhei rhapontici(L), 
spektralphotom. 259, 167 

— Desoxy—, Best. in Rhizoma Rhei rhapontici (L.), 
spektralphotom. 259, 167 

Rhenat, Per—, Nachw. neben MoO,?-- u. SeO,2--Nachw., 
dinnschicht-chromatog., auf Silicagel 257, 366 

Rhenium, Best., atomabsorptions-spektralphotom. 
258, 151 

— — colorim., mit 1-Phenyl-2-thioharnstoff 251, 328 

— — extr., spektralphotom., mit Brillantgriin 255, 61 

— — flammenspektralphotom., in Distickstoffmonoxid/ 
Acetylen-Flamme 258, 381 

— — gravim. oder titr.-potentiom., m. H. v. Dian- 
tipyrylpropylmethan 255, 237 

— — in hydrometallurg. Produkten, gravim., mit 
Nitron 251, 203 

— — in Mineralien, extr.-fluorim. 258, 328 

— — in Mo-Erzen, extr.-photom., mit Viktoriablau 4R 
258, 381 

— — in Mo-Konzentraten, diinnschicht-chromatog., in 
Alkalienlésungen 258, 331 

— — in Molybdanglanz, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
255, 156 

— — — réntgenfluorescenzspektrom. 253, 74 

— — in W-Leg., photom., mit Dimethylglyoxim 
256, 377 

— — in W, Mo u. Ta, atomabsorptions-spektralphotom. 
259, 65 

— — in Wasser (See-) 258, 373 

— — neben Mo, photom., in konz. Schwefelsaurelés. 
257, 58 
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— — neben Mo u. W, siulen-chromatog., -spektral- 
photom. 251, 328 

— — neben Mo, W, V, Platinmetallen u. anderen 
Elementen, extr., photom. 2538, 150 

— — neben W-Best. in Ta-Targetlésungen, extr. u. 
fallungsanalyt. 259, 324 

— — polarog. (oszillo-) (Spuren) 258, 75 

— — spektralphotom., photochem. Redukt. 252, 38 

— — — Thiocyanatmeth. u. Beseitig. der Stérung durch 
Mo, V, W u. einige andere Elemente 254, 314 

— — UV-spektralphotom., mit Pyrrolidindithiocarbamat 
255, 61 

— — v. Cu, Bi, Zn, Cd, Tl u. Pb in 99,9—99,999°/,-igem 
—, spektralphotom., als Dithizonate 256, 229 

— — v. Spurenverunreinig., extr.-spektrog. 259, 325 

— — v. Zn-, Cu-, Ni-, Co-, Fe-, Mn- u. Mo-Spuren 252, 49 

— chem. Phasenanalyse der Verbindungsformen v. — 
bei der Oxydation v. Rheniumdisulfid 254, 227 

— Extr. aus phosphor- u. essigsauren Lés. mit Bis- 
(4-methylbenaminophenyl)-antipyrylcarbinol in versch. 
org. Lésungsmittel 258, 380 

— Nachw., Tipfelmeth., (ng-Bereich) 258, 220 

— polarog. Verhalten saurer —lés. bei Gleich- u. 
Wechselspannung 256, 318 

— Trenn. v. Mo aus ihren Disulfiden, elektrolyt. 258, 229 

— — — saulen-chromatog., an Silicagel 257, 366 

— — v. Mo(VI), extr., als Phosphomolybdat mit 
Isoamylacetat 257, 159 

— — v. Mo u. anderen Ionen, elektrolyt. 254, 66 

— — v. Mo u. andoren Schwermetallen, extr. 258, 228 

— — v. Mo, V, W u. einigen anderen Elementen, 
extr., aus Phosphorsaure mit Tribenylamin in 
Chloroform 256, 318 

— —v. Mo, W, V u. einigen anderen Elementen, extr., 
mit Isoamylalkohol aus Phosphorsiure/H,O, 264, 383 

Rhenium(IV), Best., extr.-photom., mit Diantipyrylpro- 
pylmethan 258, 228 

— — gravim., mit Antipyrinderivaten 257, 58 

— Chlorid-, Sulfat- u. Thiocyanatkompl., Untersuch. 
der Wechselwirk. mit Sn(II) 255, 237 

Rhenium(VII1), Best. in Erzen, extraktionsphotom., 
mit Methylgriin 258, 229 

— — neben Begleitionen, extr., mit Mesityloxid 258, 58 

— — neben Mo(VI)- u. V(V)-Best., elektrophoret. 
(papier-) 258, 229 

— — photom., nach photochem. Redukt. in schwefel- 
sauren Lés. in Gegenwart v. Thioharnstoff 254, 65 

— Nachw. neben Mo(VI)- u. W(VI)-Nachw., diinn- 
schicht-chromatog. 252, 38 

— spektralphotometrische Untersuch. der Reduktion 
mit Sn(II)-ionen in schwefelsaurem Milieu 251, 59 

— Trenn. v. Mo(VI) u. V(V), elektrophoret. (papier-) 
258, 229 

— — vy. W(V1), radiochem. 256, 222 

Rheniumorganoverbindungen, Best. v. Cl u. Br, titr., 
-potentiom., nach Schmelzen mit Natriumperoxid 
256, 365 

Rhenium(IV)-sulfid, Molybdainit-Gem., Trenn. v. Re 
u. Mo, elektrolyt. 253, 229 

Rhizoma Kawa-Kawa, Best. v. Kawain, Methysticin u. 
Yangonin, diinnschicht-chromatog.-spektral- 
photom. 257, 320 

Rhodanide, Diantipyrylmethan—, IR-spektrosk. 
Untersuch. 254, 399 
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Rhodanine, 3-substituierte, u. Isothiocyanate, Trenn., 
gas-chromatog. 260, 313 

Rhodium, Best., atomabsorptions-spektralphotom., 
Empfindlichkeitssteigerung 251, 331 

— — — wesentliche Parameter 253, 152 

— — elektrochem. 257, 369 

— — gravim., oder spektrophotom., mit Thiosalicylamid 
254, 316 

— — in Chromitkonzentraten, atomabsorptions- 
spektralphotom. 256, 76 

— — in galvan. Lés., atomabsorptions-spektralphotom. 
254, 336 

— — in Pt-Konzentraten. atomabsorptions-spektral- 
photom. 258, 285 

— — neben Ir, coulom. 259, 147 

— — — gravim., mit NaBH, 259, 53 

— — neben Ir, Pt, Ru u. Pd im Gem., kinet.- 
spektralphotom. 258, 230 

— — neben Mo-, Ru- u. Pd-Best. in U-Leg., atom- 
absorptions-spektralphotom. 251, 194 

— — neben Pd-, Ir- u. Pt-Best., atomabsorptions- 
spektralphotom. 251, 101 [Or] 

— — neben Pd- u. Pt-Best. im terniren Gem., 
fallungsanalyt. 258, 231 

— — — in Bleischlammen oder Rohblei, aktivierungs- 
analyt. (neutronen-) 256, 377 

— — — in Pt (Roh-), aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
252, 50 

— — neben Pt-, Pd-, Ru- u. Au-Best. in Gegenw. 

v. Nichtedelmetallen, atomabsorptions-spektral- 
photom., Beseitigung v. Interferenzen 260, 309 

— — polarog., als kompl. Trisulfat 254, 316 

— — spektralphotom., mit Nitroso R-Salz 257, 369 

— Mitfallung an org. Mitfallungsmitteln 258, 60 

— Nachw. neben Pd-, Au- u. Pt-Nachw., diinnschicht 
chromatog., durch Komplexb. 257, 224 

— — neben Pt-, Pd-, Ni- u. Cu-Nachw., dinnschicht- 
chromatog. 258, 152 

— Standardisierung v. —lésungen mit NaBH, 259, 53 

— UV-spektralphotom. Verhalten als Chlorokomplex 
260, 369 [Or] 

Rhodium (II), Best., extr.-photom., als Assoziat des 
Bromostannat(II)-Mischkompl. mit org. Basen 
257, 62 

— — katalyt. 258, 60 

— — neben Ru(III)-Best., spektralphotom., mit 
Thoron 251, 61 

— — spektralphotom. 257, 60 

— — — in salzsauren Los. 254, 386 

— — — mit 4-(2-Pyridylazo)-resorcin 257, 61 

— Extr. mit Aminen hohen Molekulargewichtes — 
251, 331 

— Komplexbild. in Chlorionen enthaltenden Lés. 
256, 223 

— — in Perchloratlés., Ubersichtsbericht 257, 224 

— — mit 1-(2-Thiazolylazo)-2-naphthol, spektral- 
photom. Untersuch. 260, 397 

Rhodiumsulfate, polarog. Verhalten 254, 316 

Riboflavin, Best. in Erythrocyten, mikrobiolog. 255, 252 

— — in Harn v. Kindern, dinnschicht-chromatog.- 
fluorim. densitom., nach siulen-chromatog. Isolier. 
258, 171 

— — in Lebensmitteln, extr., -fluorim. 256, 92 

— Fluorescenz-Spektrum 260, 83 


Rhodanine — Réntgenbeugungsanalyse 


— Thiamin-, Pyridoxin- u. Cyanocobalamin-Gem., 
Trenn., papier-chromatog. (ionenaustausch-) 255, 309 

Ribonuclease, Best., fluorim. 257, 331 

— Farbetechnik zur Erkennung nach der Polyacryl- 
amidgel-Elektrophorese 254, 255 

Ribonucleinsiure, s. u. Nucleinséiuren 

Ribonucleinsiurepolymerase, E. coli (EC 2.7.7.6), 
Mikroanalyse reiner- desoxyribonucleinsaéureab- 
hingiger — 257, 414 

Ribose, Best., titr. 256, 61 

— Nachw. neben Arabinose- u. Xylose-Nachw. neben 
anderen Zuckern in biolog. Flissigk., diinnschicht- 
chromatog. 253, 330 

Ribose-5-phosphat, Trenn. v. Desoxyribose-5-phosphat, 
anionenaustausch-chromatog. 251, 219 

Ribosephosphat-Isomerase, Best., UV-spektralphotom. 
2538, 94 

D-Ribose-5-phosphat-Ketol-Isomerase, Best., spektral- 
photom. 255, 253 

Ribosome, Fraktionierung, Gelfiltration 255, 95 

Ribulose-1,5-diphosphat-Carboxylase, Best. in Blattern 
v. Mais oder Spinat 259, 89 

D-Ribulose-5-phosphat-3-Epimerase, Best., spektral- 
photom. 255, 253 

Ricinus6l, Dinnschicht-Chromatographie einiger 
Produkte auf Basis — 254, 408 

Riechstoffe, Best. in Kélnischwasser u. Parfiim, UV- 
spektralphotom. 261, 144 

— — in Seifen u. Zahnpasten, TAS-Technik 257, 167 

Rifamycine, Best. in Pharmaka, spektralphotom. 
(differential-) 256, 147 

Rinder-Serumalbumin, *°Cl-KMR-spektrom. Untersuch. 
v. Metallbindung an — 258, 412 

Ringer-Lésungen, Best. v. Na, K u. Ca, atomabsorp- 
tions-spektralphotom. 259, 164 

Ringofenverfahren, Best. v. Au(III), Ag u. Ru(III), 
colorim., nach diinnschicht-chromatog. Trenn. 255, 228 

— — vy. Cu-Spuren neben Pb, Co, Ni, Zn, Mn u. Tl, 
radiom., durch anorg. Ionenaustausch 257, 49 

— — v. Hg durch Reduktion mit Hydroxylamin 254, 216 

— — v. Se 251, 56 

— Kaliumthiocarbonat als Reagens 252, 24 

— Nachw. v. Anionen, Abhangigkeit der Erfassungs- 
grenzen v. den Papiereigenschaften 254, 300 

— — v. Diquat u. Paraquat (halbquantit.) 252, 63 

— Redoxreaktionen am —, Teil: 2: Mikrobest. v. Ag 255, 67 

— selektive Abtrennung einzelner Nuklide aus einem 
Gem. langlebiger Uranspaltprodukte 257, 210 

— Trenn., Ag-Spuren mit titr.-komplexom. Auswert. 
254, 213 

— — 109Cd v. 1°mAg 256, 47 

— 2 -Oelva*bre2ba,6 

— — v. 20 gingigen Kationen 252, 393 

— Verwendung v. Adsorptionszonen 255, 219 

— washing-in-Technik 252, 388 

RNS, s. Nucleinsiiuren 

Rontgenbeugungsanalyse, Filter durch Diinnschicht- 
Elektroabscheidung hergestellt 259, 301 

— mit einem Réntgenfluorescenzgeriit 254, 293 

— v. festen Lésungen 255, 39 

— v. «-Quarz 258, 74 

— v. Schichtsilicaten des Tons, II. EinfluB des Aus- 
tauschkations auf die (001)-Intensitiat u. den 
Orientierungsgrad 2538, 383 


Roéntgenbeugungsanalyse — Réntgenspektralanalyse 


— — III. EinfluB der isomorphen Substitution und der 
Kristallausbildung 258, 384 

Roéntgenfluorescenzanalyse, Abschitzung der Empfind- 
lichkeit einiger nichtdispersiver Meth. 255, 372 

— Anreicherungsverfahren fir Spurenmetalle, Mit- 
fallung an Organometallen oder anorg. Niederschlagen 
260, 4 [Or] 

— Arbeitsweise zur Bestimmung stéchiometrischer 
Abweichungen 260, 382 

— Best. der Elemente mit kleinen Atomnummern, 
Auswahl der Primarherstellung 257, 279 

— —v. Zru. Hf 251, 320 

— Beziehung zwischen Intensitét u. Konzentration 
257, 279 

— Emissions-Transmissions-Meth. zur Beseitigung von 
Matrix-Effekten bei nicht-dispersiver — 255, 40 

— Herstellung und Verwendung von Pastillen auf 
Harzgrundlage, die in der Warme und unter Druck 
polymerisiert werden kénnen 260, 377 

— Kohle als Binder fir pulvrige Proben 253, 70 

— Kriterium ,,Diinnschicht 251, 377 

— mit a4uBerem Standard an der Spektroskopierréhre, 
Abhangigkeit der Ergebnisse 251, 377 

— mit automat. Datenverarbeitung, optimale Bedin- 
gungen 257, 279 

— mit innerem Standard, Fehlermoglichk. 251, 377 

— mit variabler Strahlengeometrie 255, 40 

— optimale Bedingungen mit vorheriger Konzen- 
trierung v. Spurenelementen 255, 147 

— Quantometer, VXQ 72000 ARL, Automatisierung der 
Probenzugabe 260. 35 

— Radioisotopen—, 258, 293 

— — Best. der leichten Elemente in Ton, Boden u. 
Gesteinen 258, 399 

— — — v. Ag in Erzen unter Verwend. der Compton- 
Streuung zur Matrixkompensation 257, 384 

— — Detektion, Ubersichtsbericht 257, 279 

— — Empfindlichkeit unter Verwendung v. Ross- 
Filtern zur Energieauswahl 258, 129 

— — v. Erzen u. techn. Produkten 257, 383 

— Schmelzverfahren mit Borax 257, 137 

— spektrale Verteilung der Strahlung einer diinn- 
-fenstrigen Rhodiumtarget-Rontgenrohre 258, 34 

— Spektrometer, zur Réntgenbeugungsanalyse 254, 293 

— Streustrahlung 257, 278 

— Streustrahlung als innerer Standard, Abschitzung 
eines isolierten Atom-Modells 258, 210 

— theoret. u. praktische Bedingungen 253, 130 

— Ubersicht 255, 40 

— ibertragbare u. tragbare Analysatoren in der 
Metallurgie 256, 374 

— v. Elementen der Ordnungszahl gréBer als 14, in 
Lésung 256, 288 

— v. Ferrolegierungen III. 260, 318 

— vy. Glasern, Gesteinen u. Metallen, theoret. Be- 
handlung 260, 71 

— v. jodhaltigen Arzneimitteln, Anwend. der Ross- 
Filter 256, 406 

— y. Kupferkonzentraten mit T-Zr-Quelle 257, 384 

— vy. Pulpe, Erfassung der Anderung der chem. 
Zusammensetzung v. Festkérpern 259, 157 

— vy. Spurenmetallen nach Anreicher. durch Fall. mit 
PAN 251, 44 
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— v. Uranlésungen. mit hochauflésendem Halbleiter- 
detektor, Bedeutung v. Peaks u. Peak-Verhaltnissen 
260, 52 

— v. Vielkomponentengemischen v. Erzen, Mineralien u. 
Metallen 256, 206 

— Variante des Hichverfahrens 256, 206 

— Verstarkereffekt 259, 129 

Roéntgenkontrastmittel, Best. v. J, automat. 253, 355 [Or] 

Rontgenmikroanalyse, EKignung eines energiedispersiven 
Rontgenspektrometers 259, 226 

— Elektronenstrahl—, Atomnummerneffekt 251, 378 

— — Einsatzmoéglichkeiten in der Spurenanalyse 
251, 377 

— gegenwartiger Stand der klassischen Theorie der 
quantitativen — 255, 39 

— quant. Best. leichter Elemente mit primar an- 
geregten Rontgenstrahlen 251, 314 

— systematische Fehlerquellen 255, 147 

— Untersuch. der Legierungselementverteilung in 
SchweiBverbindungen mit dem Elektronenstrahl- 
Mikrosonden-Analysator 255, 73 

— — v. bestrahltem Kernbrennstoff 253, 377 

— — v. Carbiden des Typs M,C, u. MC in GuBleg. u. 
Stahlen 255, 407 

— — v. Gefiigebestandteilen oder Einschliissen aus 
Stahl nach Isolierung, mit Hilfe v. AufschluBperlen 
in der Mikrosonde 255, 73 

— — v. geschmolzenen Legierungen im Vakuum 260, 34 

— — v. Gleichgewichtsdiagrammen mit der Elektronen- 
sonde 260, 67 

— — v. keramischem hochgebranntem Kernbrennstoff 
255, 79 

— — v. Metallen, Absorptions- u. Ordnungszahl- 
Korrektur 260, 66 

— — v. Metalloberflachen-Erosion durch oszillierende 
Funkenentladung bei hoher Spannung 252, 47 

— — v. Oxidverbindungen 255, 78 

— — v. Silicaten, Oxiden, Carbonaten, Phosphaten u. 
Sulfaten m. H. des Elektronenstrahl-Mikroanaly- 
sators, Korrekturfaktoren 255, 78 

— vergleichende Untersuchungen zur quantitativen — 
255, 40 

— X-ray and electron probe analysis in biomedical 
research (Earle, Tousimis) 255, 370 [L] 

Roéntgenradiometrische Analyse, Empfindlichkeit 256, 136 

— zur Ermittlung der elementaren Zusammensetzung 
versch. Materialien 256, 136 

Roéntgenspektralanalyse, Abschatzung des Instrumenten- 
fehlers 254, 38 

— Apparaturfehler u. Meth. zu deren Bewertung 
256, 205 

— Energiedispersions—, Nachweisgrenze fiir Silber 
253, 210 

— Ionenaustausch-Filterpapier-Haltevorrichtung 
258, 34 

— Nachw. v. Fluorochromaten(III) neben Holz sowie 
neben Chrom(III)-arsenat 252, 367 [Or] 

— X-ray and electron probe analysis in biomedical 
research (Earle, Tousimis) 255, 370 [L] 

— unter Verwendung der Strahlung mit 3 Energien 
256, 136 

— v. Mehrkomponentensystemen (mikro) 256, 205 

— vy. Metallionen nach Anreicher. in Jonenaustauscher- 
harz-PreBlingen 257, 144 
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Rontgenstrahlanalysator, mit Primaéranregung 
(Makrosonde) in der analyt. Chemie 255, 212 

Réntgenstrukturanalyse, v. Makromolekiilen 252, 246 
Or] 

ee Extraktion v. leichten Schmutzteilchen, 
Schnellmeth. 256, 397 

Ronnel(0,0-Dimethyl-0 (2,4,5-trichlorpheny]) -phosphor- 
thionat), Best. in Futtermitteln, gas-chromatog. 
251, 137 

— — in Futtermitteln u. Mineralgemisch., UV- 
spektralphotom., oder gas-chromatog., Gemein- 
schaftsuntersuch. 257, 401 

Rost, Best. v. «-FeO(OH), IR-spektrom. 258, 397 

Rotameter, Modifizierung zur kontinuierl. elektron. 
Registrierung v. Stromungsgeschwindigkeiten unter 
Verwendung eines photoelektr. Transducers 258, 218 

Rotenon, Best. 251, 140 

— — dimnschicht-chromatog:-densitom. 261, 140 

— — in Tephrosia vogelii-Extr., gas-chromatog. 257, 84 

Rotschlimme, Best. v. Th, radiom. 260, 70 

Roxarson(4-Hydroxy-3-nitrobenzolarsensaure), Best. 
in Futtermitteln, spektralphotom. 258, 84 

Rubidium, Best. in Wasser (Meer- u. Quell-), spektrog. 
256, 225 

— — neben K-Best. in Gegenw. v. Na in kleinen 
Mengen in Caesiumdichromat, flammenphotom. 
254, 335 

— — neben K- u. Cs-Best. in Gesteinen (normalen u. 
ultrabasischen-), aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
251, 276 


— — neben Li- u. Cs-Spurenbest. in Gesteinen u. biolog. 


Proben, flammenspektrom. 256, 381 

— — neben Sr-Best. in Gesteinen, séulen-chromatog. 
ionenaustausch-) an KU-1 257, 384 

— — radiom. 257, 203 

— — titr. (komplexom.-) 257, 132 [Or] 

— Trenn. v. Tl u. Cs, siulen-chromatog., durch 
Kationenaustausch mit Ammonium-12-molybdato- 
phosphat 264, 53 

Rubidium-86, Extr. u. Trenn. v. — u. 187Cs mittels 
4-t-Butyl-2(«-methylbenzyl)phenol 256, 300 

Rubidiumverbindungen, Analyse, spektrog. 255, 294 

Riickenmarksfliissigkeit, Best., UV-spektralphotom. 
252, 72 

Riickstandsanalytik, v. Pflanzenschutzmitteln (Deutsche 
Forschungsgemeinschaft) 251, 112 [L] 

Riickstands-Berichte, (Residue Reviews) Band 23, 24 u. 
26 (Gunther) 251, 112 [L] 

— Band 28 (Gunther) 258, 365 [L] 

a-Riickstreuspektrometrie, Ubersichtsbericht 253, 130 

Rum, Best. v. Aromastoffen, gas-fliissig-chromatog./ 
massenspektrom.-kombin. 257, 82 

RuB8, Best. v. aromat. polycyel. KW-Stoffen, gas- 
chromatog. 254, 228 

— — v. Carboxylgruppen, spektralphotom. 258, 80 

— Elektrophorese in Flissigkeiten mit niedriger 
Dielelektrizitatskonstante, Effekt des metall. Ele- 
mentes eines Adsorbats 254, 331 

— Raucherkammer—, Best. v. KW-Stoffen (aromat. 
polycycl.-) dinnschicht-chromatag.-spektrofluorim. 
2538, 168 

— spezif. Oberflachenmessung, gas-chromatog. 258, 77 

Rufschwarz, Gerit zur Best. der Jodadsorption in — 
255, 80 


Réntgenstrahlanalysator — Ruthenium(IIJ) 


Ruthenium, Best., atomabsorptions-spektralphotom. 
255, 63; 239; 394 

— — coulom. 255, 239 

— — extr.-photom. oder photom., mit 2-Mercapto- 
benzimidazol 257, 224 

— — gravim., oder spektrophotom., mit Thiosalicylamid 
254, 316 

— — in Fallout-Proben, Meth. ohne Destillation 258, 314 

— — in Gesteinen, spektralphotom. (ug-Mengen) 2538, 387 

— — in Pd (zur Herstellung v. Radioisotopen dienen- 
dem-), aktivierungsanalyt. (neutronen-) 257, 302 

— — in Ru-Leg., AufschluB- u. Trennverfahren 251, 200 

— — katalyt., durch Oxydat. v. Benzidin mit H,O, 
256, 223 

— — — m. H. des Systems Ce(IV)-As(III)-Ferroin-Cl- 
255, 394 

— — neben Mo-, Pd- u. Rh-Best. in U-Leg., atom- 
absorptions-spektralphotom. 251, 194 

— — neben Os-Best. in silicat. u. sulfid. Mineralien, 
colorim. 257, 305 z 

— — neben Os-, Ir- u. Au-Best. in Pt, aktivierungs- 
analyt. (neutronen-) 251, 200 

— — neben Pd- u. Pt-Best. im ternaren Gem., fallungs- 
analyt. 258, 231 

— —neben Pt-, Pd-, Rh- u. Au-Best. in Gegenw. v. 
Nichtedelmetallen, atomabsorptions-spektralphotom., 
Beseitigung v. Interferenzen 260, 309 

— — polarog., mittels einer katalyt. Wasserstoffwelle 
255, 63 

— — spektralphotom., in Form v. Peroxo-bis-athylen- 
diamintetraacetat 251, 330 

— — — mit Acenaphthenchinonmonoxim 259, 312 

— — — mit 3,4-Diaminobenzoeséure 257, 151 

— — — mit Diphenylthioviolursaure 259, 146 

— — — mit Dithiooxamid, chem. Ungenauigk. 254, 386 

— — — mit 3-Nitroso-2,6-pyridindiol 258, 302 

— — — mit Oxin 254, 386 

— — — mit 4-(2-Thiazolylazo)-resorcin 257, 60 

— — titr., in salzsauren Lés. nach vorheriger Redukt. 
mit einem Eisen(II)-Uberschu8 252, 41 

— Extrakt aus waBr. chlor- u. bromwasserstoffsauren 
Lésungen 251, 330 

— Kinetik u. analyt. Anwend. der v. — katalysierten 
Reaktion zwischen Cer(IV) und Arsen(III) in schwefel- 
saurer Losung 254, 316 

— Nachw., papier-chromatog. sowie papierelektrophoret. 
mit kinet.-photocolorim. Auswert. 258, 383 

— radiochem. Trenn. aus waBr. Lés. nach Uberfiihrung 
in Schaum 257, 60 

— radiom. Best. m. H. einer Polyathylenfolie 258, 59 

— Spurenanreicher., Mitfall. mit Phosphaten v. Al u. Sr 
257, 158 

— Trenn. v. Os, extr. 258, 221 

— — v. U-Spaltprodukten 260, 57 

— Verlust wahrend der trockenen Veraschung biolog. 
Materials 253, 322 

Ruthenium-106, Trenn. v. Pu, siulen-chromatog. 
(ionenaustausch-), auf Zirkoniumphosphatsilicatsaule 
258, 224 

Ruthenium(I), Best. neben Pd(II)-Best. neben anderen 
Pt-Metallen, chromatog., -spektralphotom., mit 
Oximidobenzotetronsiure 254, 388 

Ruthenium(II), Best., diinnschicht-/gas-chromatog. 
kombin., als Thiosemicarbazid-Chelat 257, 60 


Ruthenium(III) — Sauren 


— — extr.-spektralphotom., mit Tropolon 259, 146 

— — katalyt., durch Oxydat. des o-Dianisidin mit 
Perjodat 256, 223 

— —neben Au(III)- u. Ag-Best. in ihrem Gem., diinn- 
schicht-chromatog.-ringofencolorim. 255, 228 

— — neben Rh(III)-Best., spektralphotom., mit Thoron 
251, 61 

— — neben Rh(III) in groBem UberschuB gravim., mit 
m- oder p-Phenylen-di-(1-tetrazolin-5-thion) 256, 55 

— — spektralphotom., mit 5,7-Dichlor-, 5,7-Dibrom- u. 
5,7-Dinitrohydroxychinolin-N-oxid 256, 55 

— — — mit Diphenylcarbazon 260, 57 


S 


Saccharin, Best. in Futter- u. Lebensmitteln, gas-chro- 
matog. 258, 110 [Or] 

— — in Getranken (alkoholfreien-), gas-fliissig- 
chromatog. 257, 78 

— — in Wein, gas-chromatog. 256,85 + 

— — neben Dulcin- u. Cyclamat-Best. in ihrem Gem., 
gas-chromatog. 255, 123 [Or] 

— — tiupfelanalyt., Ableitung einer Formel 253, 397 

— v. Cr 254, 406 

— Na-Salz, Nachw. in Lebensmitteln, Tiipfelmeth. 
251, 416 

— Nachw., dinnschicht-chromatog. 254, 406 

— — in Getranken, diinnschicht-chromatog. 251, 406 

— — in Lebensmitteln, Tipfelmeth. 251, 416 

Saccharose, Best., spektralphotom., nach Gradienten- 
Zentrifugaten 260, 96 

— — turbidim. 251, 410 

— EinfluB der Matrix auf die laserinduzierte 
Spektralemission v. Ag u. Mg 255, 255 

Saccharoseester, Trenn. v. Saccharose, Methyl- u. 
Mono-, Di- u. Tri-Saccharose-Estern langkettiger 
Fettsauren, siulen-chromatog. (gel-), an Sephadex 
LH-20 258, 89 

Saccharosegradienten, Druckapparatur zur Verdringung 
v. — 254, 145 

— Filterpapiermeth. zur Vermessung v. Radioaktivitat 
in — 255, 324 

— vorgebildete gefrorene—, Laboratoriumhilfsmittel 
254, 145 

Saccharoseoctaacetat, Nachw. in methylierten Alkohol- 
praparaten (industriellen-), diinnschicht-chromatog. 
255, 85 

Siulen-Chromatograph, Ionenaustausch— fiir ein 
Raumschiff zur Aminoséurenanalyse, Druck-Elutions- 
pumpe 254, 142 

Siulen-Chromatographie, s. Chromatographie, Siulen 

Siureamide, analyt. Chemistry of — (Streuli, Averell) 
257, 194 [L] 

Siureanhydride, Best., nach Anreicher. mittels Kristalli- 
sation 257, 392 

— Nachw., tiipfelmeth. 253, 368 

Siiure/Base-Reaktionen, in Dimethylformamid, Best. v. 
Dissoziationskonstanten 255, 48 

— in Dimethylformamid u. Acetonitril 255, 48 

— in Trifluoressigsdure u. anderen Séuremedien 255, 47 
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— — — mit 8-Hydroxychinolin-N-oxid 258, 151 
— Kompl. in Perchloratlés., Ubersichtsbericht 257, 224 
— radiochem. Trenn. an chelatbildendem Harz 258, 221 
Ruthenium(VII1), Best. neben Os(VIII), katalyt. 254, 316 
Rutheniumlegierungen, Best. v. Hf in Ru/Hf-Leg., 
titr. (komplexom.-) 257, 383 
— — v. Ru, AufschluB- u. Trennverfahren 251, 200 
Rutheniumorganoverbindungen, Best. v. Cl u. Br, titr., 
-potentiom., nach Schmelzen mit Natriumperoxid 
256, 365 
Ruthenium(VII1)-oxid, Extraktion aus bestrahlten 
Uranbrennstoffproben 255, 159 


Siurechloride, org., Best. in Luft 257, 375 

Saurehaloide, Best., nach Anreicher. mittels Kristalli- 
sation 257, 392 

Sduren, anorg., Extr. mit flissigen Anioniten 259, 136 

— — flichtige schwache mit oxydierender Wirkung, 
Nachw. 259, 44 

— — u. org. in Gem., Best., titr., potentiom., in nicht- 
waBr. Losungen ohne Birette, halbautomat. 252, 57 

— aromat., Best., gas-chromatog., mit wasserdampfhalt. 
Tragergas 253, 158 

— — IR-, KMR.-, UV-spektrale u. gas-chromatog. 
Kigenheiten der Trimethylsilylderivate einiger — die 
in biolog. Flissigkeiten enthalten sein kénnen 
254, 244 

— — Trenn., siulen-chromatog. (ionenaustausch-), mit 
Eisen(III)-chlorid/org. Lésungsmittel eluiert 253, 63 

— Best., automat. titr.-MHz, in tert.-Butylalkohol/ 
Aceton-Gem. 259, 373 

— — coulom.-titr., mit amperom. Indikation 257, 288 

— — in Handelsprodukten, polarog., mittels Reduktions- 
stufe v. Chinonen 251, 124 

— — titr., -konduktom., nichtwaBr., theoret. Untersuch. 
257, 288 

— — titr. (potentiom.-), Halbneutralisationspotential 
als chem.-analyt. Charakteristicum fir Elektrolyte 
257, 354 

— — — in Propylencarbonat-Medium 257, 288 

— — — mit Silicongummi-Graphit-Elektrode 258, 298 

— — — mit Wasserstoffelektrode in Tetramethylen- 
sulfon 258, 298 

— — — mit Zr- u. anderen Elektroden 258, 215 

— — — nichtwaBr. 257, 391 

— — — — Einsatz v. Membranen 256, 295 

— — v. O, isotopenverdinnungsanalyt. 2538, 231 

— — vy. Zn in hochreinen—, extr.-photom. 257, 68 

— — vy. zwei schwachen — in versch. Starke neben- 
einander im binaren Gem. in verd. Lés., titr., -MHz 
256, 296 

— Dissoziationskonstanten, Best., spektralphotom. 
254, 49 

— einbas., Best., titr., -potentiom., mit quartaren 
Ammoniumbasen 254, 48 

— fliicht., Best. in Eiern, gas-fliissig-chromatog. AOAC- 
Meth. 259, 249 
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Saiuren (Forts.) 

— freie, Best in Anwesenheit v. hydrolisierbaren Salzen, 
titr., -potentiom. 256, 234 

— — — in hydrolisierbaren Salzen, titr. (alkalim.-), in 
Gegenw. v. ADTA, Ba-ADTA u. Ca-ADTA 257, 388 

— — — in Uran(IV)-nitrat- u. Uran(IV)-perchloratlés. 
257, 112 [Or] 

— Gemisch, Best., titr., -chronopotentiom., in nichtwaBr. 
Lés., halbautomat. 253, 79 

— halbstarke, Best. v. pKa-Werten v. Oxal- u. Quadrat- 
siure, titr., -konduktom. 258, 139 

— — — vy. thermodynam. Dissoziationskonstanten 
258, 138 

— Konzentrationsbest., Apparat fiir die Verwend. v. 
Halbleiterelektroden 253, 390 

— — in Metallbeizen (Badern v.-) mit Halbleiter- 
elektroden 2538, 79 

— — in Pu/U/Th-Lés., titr., visuell oder colorim. 258, 232 

— Nachw., Tiipfeltest mit Thiocyanat 252, 393 

— nichtfliichtige, Nachw. in Pflanzen, diinnschicht- 
chromatog., auf gemischtem Silicagel/Cellulose-Trager 
258, 157 

— org., Best. in Friichten, gas-chromatog., als Trimethyl- 
silyl-Deriv. 254, 147 

— — — in Silofutter, siulen-chromatog. 252, 62 

— — — in Traubensaft u. Wein, diinnschicht-chromatog. 
-photodensitom. 253, 165 

— — — in Wein, saulen-chromatog. (verteilungs-) 
2538, 165 

— — — neben Acrylestern- u. Alkoholen-Best. im Gem., 
gas-chromatog. 256, 366 

— — — titr.,/biamperom., nichtwaBr., mit Indikations- 
system aus Wismutelektroden 255, 277 [Or] 

— — — v. einigen — bei der natiirlichen anaeroben 
Fermentation v. Tomaten 255, 305 

— — Nachw., diinnschicht- sowie papier-chromatog., 
Reagentien 2538, 56 

— — — in Tafelsirupen 2538, 167 

— — theoret. u. experimentelle Untersuch. eines 
Elutionsgradienten fiir die Verteilungs-Chromato- 
graphie 258, 234 

— org. biochem., Trenn., séulen-chromatog., auf Sepha- 
dex G-10-Saulen 255, 334 

— org. nichtflichtige, Best., gas-chromatog. 255, 297 

— phenol., Chromatog. v. Stoffwechselprodukten, biog. 
Amine u. verwandten Verb. 253, 401 

— schwache, Abtrenn. aus industriellen Misch., saiulen- 
chromatog. (ionenaustausch-) 257, 156 

— — Best., titr., in Pyridin mit quatern. Ammonium- 
basen 259, 298 

— schwache Lewis—, Best., coulom.-titr. 259, 135 

— starke, Best., titr., -dilatom. 256, 113 [Or] 

— — — titr., -potentiom., mit Membranelektrode aus 
PVC u. Trikresylphosphat 257, 286 

— theoret. Kurven der konduktom. Titration v. — u. 
Basen in nichtwaBr. Los. 255, 220 

Siurezahl, v. Polypropylenél, coulom.-titr. Best. 257, 168 

Safranblumen, Nachw. v. Zuckern 253, 317 

Safrol, Dihydro—, Nachw. in Getréinken (alkoholfreien-), 
gas-chromatog. 251, 406 

— Nachw. in Getrinken (alkoholfreien-), gas-chromatog. 
251, 406 

— u. verw. Verb., Best. in nichtalkohol. Getrinken, 
gas-chromatog. 259, 244 


Sauren — Salicylsdiure 


Sake, Identifiz. v. o-Athylglucosid u. Zuckeralkoholen 
260, 81 

Salacetamid, Nachw., diinnschicht-chromatog., auf 
Kieselgelschichten 251, 156 

Salat, Kopf—, Best. v. GC 9160 254, 404 

Salatmayonnaise, Best. v. Fettgehalt, Schnellmeth. 
256, 88 

Salatél, Best. v. Cu u. Fe, atomabsorptions-spektral- 
photom., nach verkohlender Veraschung 260, 404 

Salicylaldehyd, Nachw., tiipfelanalyt. 251, 400 

Salicylamid, Best. in Arzneimitteln, [R-spektralphotom. 
251, 156 

— — neben Paracetamol-Best. in Tabletten u. Kapseln, 
siulen-chromatog.-UV-spektralphotom. 259, 395 

— — neben Paracetamol- u. Coffein-Best. in ihrem Gem., 
gas-chromatog. Computermeth. 260, 86 

— Nachw., diinnschicht-chromatog., auf Kieselgelschich- 
ten 251, 156 

Salicylanilid, 3’-Chlor-4’ -(4-chlorphenoxy)-3,5-dijod—, 
Best. in Plasma, gas-chromatog., als Trimethylsilyl- 
deriv. mit ECD 259, 336 

— Nachw. v. Verunreinigungen mit UV-spektrom. 
Auswert. 255, 411 

— 3,4’,5-Tribrom—, Best. in Geschirrspilmitteln, 
spektralphotom. 260, 167 

Salicylat, Best. in biolog. Kérperfliissigk. u. Gewebe- 
extrakten, fluorim., automat. 257, 409 

— — photom. (extr.-), mit Kristallviolett 254, 368 

— Dinnschicht-Chromatog. 251, 77 

— n-Hexyl— enthaltende Misch., Trenn. durch UV- 
Spektralphotometrie in trockenem u. waBrigem 
Propylenglykol 257, 170 

— Phenyl—, Best. neben Atropinsulfat-, Hyoscyamin- 
Methenamin-, Methylenblau- u. Benzoesaure-Best. in 
Arzneimisch., chromatog.-spektralphotom. 257, 173 

Salicylsiure, Acetyl—, Best. neben Paracetamol-Best. in 
ihrem Gem., titr., -potentiom., nichtwaBr., oder 
UV-spektralphotom. 256, 145 

— — — neben Salicylsaure-Best., gas-chromatog. 259, 395 

— — — v. Salicylsaure, fluorim., neben nichtstérenden, 
storenden u. Puffersubstanzen 256, 144 

— p-Amino— u. ihre Salze, Best., titr., nichtwaBr. 
256, 144 

— — — v. 3-Aminophenol, elektrophoret. 258, 406 

— Benzylester, Best. neben Zimtsaurebenzylester-Best. 
in Sonnenbraunungsmitteln, chromatog.-UV- 
spektralphotom. 258, 322 

— Best., dinnschicht-chromatog.-photom. 259, 360 [Or] 

— — in Aspirinprodukten, fluorim., neben nichtst6érenden, 
stérenden u. Puffersubstanzen 256, 144 

— — neben Acetyl-salicylsaiure-Best. (simultan), 
gas-chromatog. 259, 395 

— — neben Benzoesaure-Best. in ihrem Gem., titr. 
(oxydim.-) 259, 317 

— — neben Phthalsiure-Best. im Gem., titr. (oxydim.-) 
259, 380 

— — titr., mit Microcosmic-Salz 253, 370 

— Derivate, polarog. (gleich- u. wechselstrom-) Verhalten 
unter Verw. eines aprot. org. Lésungsmittelsystems 
251, 283 

— Dissoziationskonstante in wasserfreiem N,N-Dimethyl- 
formamid 253, 50 

— Methylester, Best. in Getrinken (alkoholfreien-), 
gas-chromatog. 251, 406 


Salicylsdureester — Saponin 


Salicylsiureester, Best., UV-spektralphotom. 259, 360 
[Or] 

Salithion(2-Methoxy-4H-1,3,2-benzoxyphosphorin-2- 
sulfid), Best., diinnschicht- u. gas-chromatog. 257, 166 

Salpetersiiure, Best. in H,SO, (rauchender-), elektroden- 
ionenselektiv 258, 332 

— — neben CH,COOH- u. HF-Best. in ihrem Gem., 
titr., -potentiom. 254, 336 

— — neben Pu(IV)-Best., m. H. v. Dichte-Leitfihigkeits- 
messungen 255, 159 

— — vy. Al, Cl, Cu, Na u. Mn in hochreiner —, 
aktivierungsanalyt. (neutronen-) 258, 331 

— — v. freier Sdure u. U 255, 159 

— Ester, Best., mit p-Nitroanilin u. Azulen 251, 157 

— — Nachw. in biolog. Flissigk., gas-chromatog. 
258, 407 

— Extr. aus alkohol. u. acetonhaltigen Lésungen 
260, 387 

— — mit Tri-n-octyl-phosphinoxid 257, 388 

— ,,gebremste“ rote rauchende, Best. v. FluBsiure 
251, 281 

— IR-spektroskop. Analyse v. Lésungen der — 256, 387 

Salpetrige Séiure, analyt. Verhalten 259, 343 [Or] 

Salvia Lavandulaefolia, Vahi., Spurenkomponente 
254, 160 

Salze, Analyse in nichtwaBrigen Losungen 251, 278 

— anorg., dimnschicht-chromatog. Verhalten planarer u. 
oktaedrischer Kompl. 257, 48 

— flichtige, Autoklav zur Best. v. Loslichkeiten unter 
Druck 257, 47 

— org., Best., massenspektrom., durch Laser-Ioni- 
sierung 254, 79 

— — — v. Na u. K, titr., -turbidim., in 4thanol. Medium 
257, 48 

— verfest., Best. v. S?-, SO,?- u. CO,-, gas-chromatog. 
252, 51 

Salzsiure, Best. der Abhangigkeit des pH v. der analyt. 
Saurekonzentration in 0,1 M (bezogen auf Anionen) 
Los. u. deren Natriumsalz, coulom.-titr. 255, 161 

— — neben NaC]-Lésungen, titr., -konduktom., mit 
Widerstandsmembran aus PVC + Weichmacher + 
Natrium-Montmorillonit 258, 150 

— — neben Phosphorsaure-Best. in Gegenw. v. Fe- 
Salzen, titr. 256, 235 

— — v. Fe, extr., -titr. mit Kupferron 251, 280 

— Dissoziationskonstantenermittlung aus Partial- 
driicken tiber Chlorwasserstoff/Lithiumchlorid-Lés. 
258, 57 

— Extr. aus alkohol. u. acetonhaltigen Losungen 
260, 387 

— — mit N,N-Di-n-octylamin 257, 287 

— — mit N-n-Octylanilin, EinfluB eines inerten 
Lésungsmittels 256, 53 

— — mit Tributylphosphat in verdiinnten Lés. v. CS, 
259, 234 

— — mit Tri-n-octylamin 253, 390 

— — — 257, 44 

— — mit Tri-n-octyl-phosphinoxid 257, 388 

— Standardisierung 259, 41 

Salzsolen, Best. v. V, atomabsorptions-spektralphotom. 
259, 241 

Samarium, Best., fluorim., in wiBrig-aceton. Lés. als 
Kompl. mit £-Diketonen u. org. Basen 251, 317 

— — in Eu,03, luminescenzspektrom. 258, 74 
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— — in U, luminescenzmeth. 258, 376 

— — neben Co-Best. in Co/Sm-Leg., spektrog. 260, 400 

— — neben Eu-Best., spektrofluorim., als 2-Naphthoy]l- 
trifluoraceton/Trioctylphosphinoxid-Kompl. 254, 218 

— — neben Gd-Best. (simultan) in Erzen der SE, 
aktivierungsanalyt. (neutronen-) 252, 50 

— — neben La-, Ce-, Pr-, Nd- u. Eu- (oder Gd-) Best. 
(simultan), siulen-chromatog. (ionenaustausch- 
verdrangungs-) 256, 48 

— — neben Nd- u. Eu-Spurenbest. in La,O 3, lumines- 
cenzanalyt. 256, 384 

— — spektralphotom., mit Chromotrop 2 R 258, 50 

— — spektrofluorim., als Hexafluoracetylaceton- 
Trioctylphosphinoxid-Kompl. 257, 361 

— — titr. (chelatom.-), -potentiom. 251, 41 

— Chelat mit Chromotrop 2 R, spektralphotom. 
Untersuch. 254, 57 

— Trenn. neben Sc-, U(VI)- u. Th-Trenn., diinnschicht- 
chromatog. 251, 315 

— — v. Ku, séulen-chromatog. (extr.-), Hinfltisse der 
Saulenherstell. 257, 147 

— — v. Lu oder Gd, elektrolyt. 256, 216 

Samariumoxid, Best. neben Eu,0,-, Tb,0,- u. Dy,0,- 
Best. in Fluoriten (opt.-), spektrog. oder spektro- 
fluorim. 260, 320 

— — v. Eu, colorim. (indirekt-) 258, 326 

Samen, Best. v. Aglykon-Abbauprodukten der 
Progoitrine aus Meerkohl- u. Raps—, gas-chromatog. 
257, 399 

— — v. 3-Butenylisothiocyanat in einem halben Raps—, 
titr., durch Jodazid-Reakt. 257, 163 

— — vy. Se in Sesam—, colorim. 257, 309 

— Identifiz. v. Lysergsiureamid aus Argyreia nervosa —, 
massenspektrom. 257, 399 

Samenfitissigkeit, Best. v. Prostaglandinen in menschl. — 
255, 246 

Samenhiillen, Sonnenblumen—, chem. Zusammensetzung 
260, 75 

Samendle, Best. v. Fettsiuren Jute—, gas-chromatog., 
UV-spektralphotom. u. papier-chromatog. 259, 157 

— — vy. Lésungsmittelriickstanden nach Extr. v. 
Baumwoll— mit waBrigen Losungsmittelgemischen 
260, 165 

— — v. Olgehalt u. Zusammensetzung in 900 versch. 
Sesam—, der Welternte 260, 403 

— Butea parveflora—, chem. Untersuch. 258, 241 

— Kirbis-, Trenn. v. Protochlorophyll aus Extr. 
258, 403 

— Mais—, Fettsiurezusammensetzung in Abhangigkeit 
v. der Extraktionsmeth. 258, 242 

— Malva- u. Okra—, gas-flissig-chromatog. Untersuch. 
der Epoxysauren 258, 241 

— Nachw. v. Sterinen in Pampelmusen— 260, 325 

Sand, Analyse, atomabsorptions-spektralphotom. 255, 77 

Sandoptal s. Butalbital 

Sapogenine, Best. in Bockshornklee, dinnschicht- 
chromatog.-photom. 259, 283 [Or] 

Saponin, Best. in Hedera-Extrakten 254, 415 

— Nachw. v. Siurekomponenten, gas-chromatog. 
257, 329 

— Sojabohnen—, Nachw., diimnschicht- u. anionenaus- 
tausch-chromatog. 255, 333 

— — — siulen-chromatog. (ionenaustausch-) 258, 335 
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Sauerkraut, Best. v. Ascorbinsiure, Reproduzierbarkeit 
254, 401 

— — vy, Saccharin, gas-chromatog. 258, 110 [Or] 

Sauerstoff, aktiver, Best. in Al-Spinellen 256, 74 

— — — in MnO, u. Manganerzen, titr. verbess. Oxalat- 
meth. 259, 383 

— Bedarf in Abwissern (verd.-) 254, 321 

— Best., aktivierungsanalyt. 259, 293 

— — — mit Deuteronen 254, 132 

— — — (neutronen-) 256, 315 

— — — (y-Strahlen) 258, 35 

— — auf metall. Oberflachen, mit Deuteronen u. 
Tritonen schwacher Energie 254, 323 

— — der Verteilung an Si-Oberflachen durch Akti- 
vierung mit *He 252, 48 

-— — elektrochem. 255, 234 

— — in Al, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 256, 70 

— — in Al-Elektrolysebadern, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 259, 241 

— — in Al (Reinst-) u. Al-Leg. 255, 406 

— — in Al/Mg/Al1,0,/MgO-Verbundwerkstoffen, 
vakuumschmelzmeth. 254, 335 

— — in Alkali- u. Erdalkalimetallen, aktivierungs- 
analyt. (y-), Probenreinigung v. Oberflachen- 
verunreinigungen 260, 158 

— — in anorg. u. org. Verb., réntgenfluorescenz- 
spektrom. 260, 151 

— — in Antimonoxid, Schwefelmeth. 254, 333 

— — in AsCl,, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 259, 330 

— — in Asphalten, EinfluB ausgewahlter Losungsmittel 
251, 124 

— — in Be, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 251, 193 

— — — — (protonen-) 255, 288 

— — in biolog. Gewebe, Reduktionsstrom-Aufhebung 
an der platinierten Platinelektrode durch Cystein u. 
Gluthathion 255, 86 

— — in biolog. Medium, geeignet zur Hichung einer 
Sauerstoffelektrode 256, 154 

— — in Cu, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 251, 267 

— — — — 269, 238 

— — — mit *He 254, 374 

— — — massenspektrom., in Verb. mit lonenmikrosonde 
254, 324 

— — in Cu-Einkristallen, massenspektrom. 258, 374 

— — in CuO, coulom. 254, 332 

— — in Cu-Pulver, vakuumschmelzmeth., chem. 
Zusammensetzung des Metallbades 256, 374 

— — in Cu u. Sn, aktivierungsanalyt. (photonen-) 
258, 318 

— — in Cu, Sn u. Stahl, aktivierungsanalyt. (photonen-) 
260, 158 

— — in Dimethylformamid, modifiz. Winkler-Meth., 
Sauerstoffléslichkeit als Funktion des Partialdruckes 
255, 163 

— — in Eisen u. Stahl, gas-chromatog. 252, 403 

— — in Fe (zonengeschmolzenem-), aktivierungsanalyt. 
(14 MeV-neutronen-) 258, 72 

— — in Fe, Ni u. Cr (hochrein), aktivierungsanalyt., 
mit «-Teilchen (}He) u. Heliumionen (He) 258, 226 

— — in Ferrobor, vakuumschmelzmeth. 254, 329 

— — in Ferrosilicium-Blécken, vakuumschmelzmeth. 
251, 274 

— — in Fluoriden v. Y, Sr, Ca u. Li, isotopenverdiinnungs- 
analyt. 258, 79 


Sauerkraut — Sauerstoff 


— — in fluorierten org. Verb., isotopenverdinnungs- 
analyt. 253 55 

— — in GaP u. Si, aktivierungsanalyt. (?He-) 259, 240 

— — in Gasen, spektralphotom. 2538, 304 

— — — verbess. Hersch-Zelle 268, 314 

— — in Ge(Li)-Kristallen fiir die y-Spektrometrie 
wahrend des Produktionsvorganges, Messung der 
Lithiumbeweglichkeit u. -fallung 260, 72 


— — in Halbleitern, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 


257, 66 


— — in hochschmelzenden Materialien, aktivierungs- 


analyt. (neutronen-) 251, 280 


— — in Koks, Unterzaucher-Meth. 256, 77 

— — in Li, destillat. (vakuum-) 253, 224 

— — — — 251, 266 

— — in medizin. Gasmisch., gas-chromatog. 257, 229 
— — in Metallen, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 


257, 381 


— — — gas-chromatog. 256, 68 
— — — isotopenverdiinnungsanalyt:, physikal.-chem. 


Prozesse 259, 322 


— — — kathodisches Anatzen als Vorbereitung 251, 193 
— — — in massenspektrom. (funkenquellen-) 256, 103 


[Or] 


— — in Metallen u. Legierungen, isotopenverdiinnungs- 


analyt., mit 18O-angereicherten Schmelzmitteln 
258, 392 


— — in Metalloxiden der IV. Periode 255, 296 
— — in Meteoriten (chondrit.-), aktivierungsanalyt. 


(14 MeV-neutronen-) 254, 330 


— — in Na, aktivierungsanalyt. (photonen-) 252, 47 
— — — — (protonen-) 259, 151 
— — in Na (hochreinem-), aktivierungsanalyt. (y- 


photonen-,) zerstérungsfrei 256, 69 


— — in Nb, spektrog. 258, 71 


— — — Vakuumschmelzverf. 251, 271 


— — in Ne, spektrophotoelektr. 255, 66 
— — in org. F-haltigen Verb. 256, 322 
— — in org. halogenhalt. Verb., Reduktionsmeth. 


256, 364 

— — in org. N-, Cl-, Br- u. F-halt. Verb., Apparatur 
254, 68 

— — in org. S-halt. Verb., (mikro) 254, 69 


— — in org. Verb. 258, 153 
— — automat. 251, 64 
— — — automat., coulom. 260, 59 


— — — automat., Untersuch. der therm. Zersetzg. der 
Probe mit opt. Integrationsmeth. 256, 322 

— — — durch Pyrohydrogenolyse im N,/H,-Gem. 
255, 394 

— — — durch Radiofrequenzentladung 258, 55 

— — — gas-chromatog. 251, 64 

— — — nach Unterzaucher 251, 390 

— — — Statistische Schnellverbrennungspyrolyse 
258, 154 

— — — Submikroverf. nach Schiitze u. Unterzaucher 
258, 61 

— — — titr., -colorim., automat. 258, 366 

— — — — 256, 322 

— — — vollautomat., unter Einsatz eines Tisch- 
computers 256, 322 

— — in org. Verb. neben Metallen sowie in Metall- 
organoverb., titr., mit automat. Endpunktsindikation 
der Kohlensaure 256, 57 


Sauerstoff — Sauerstoffanalysator 


— — in Polyathylen, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
258, 234 

— — in Pt/Ir-Elektroden-Oberflachenfilmen, réntgen- 
mikroanalyt., mit Elektronenmikrosonde 251, 281 

— — in reinen Materialien, aktivierungsanalyt., 
Isolation des Isotops &O 255, 287 

— — in Sauren, Basen u. org. Lésungsmitteln, isotopen- 
verdiinnungsanalyt. 2538, 231 

— — in Se, photom., nach Umsetzung mit elementarem 
Schwefel 259, 16 [Or] 

— — — radiochem. 257, 229 

— — in Gi, aktivierungsanalyt. 257, 382 

— — — — (protonen-) 255, 72 

— — — — (a-Teilchen-) 258, 320 

— — — therm. Verf. 253, 377 


— — in Si-Oberflachen, aktivierungsanalyt. (deuteronen-) 


260, 400 

— — in Stahl, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 255, 75 

— — — — Automatisation 255, 291 ? 

— — — — Eichmeth. fiir die Diskriminatorhéhe mit 
24Na bei den hochenerget. y-Strahlen-Messungen 
v. #N 260, 68 

— — — — pneumatisches Transfer-System 260, 68 

— — — mit elektrochemischen Elementén 255, 75 

— — — mittels reduzierender Schmelze 255, 75 

— — in Ti u. Nb, spektrosk. Isotopenmeth. im Gleich- 
strombogen 251, 270 

— — in TiC,-Pulvern, spektralanalyt. 257, 387 

— — in UN, UC u. UCN, VakuumheiBextraktions- 
verfahren mit Routinegerat EA 1 im Vergl. zu 
anderen Meth. 260, i [Or] 

— — in Wasser, gas-chromatog. 258, 391 

— — — — 259, 381 

— — — kontinuierl. 258, 317 

— — — photom., mit 3,3’-Dimethylnaphthalin 258, 392 

— — — — mit photoreduzierten Leuco-Phenothiazin- 
Farbstoffen 258, 317 

— — — polarog., mit Flavinenzym 259, 381 

— — in Wasser oder anderen Flissigkeiten, mit 
radioakt. Kryptonat v. Tl 255, 68 

— — in Wasser u. Abwasser, chronoamperom., mit 
Membranelektrode 253, 307 

— — in Wasser, Abwasser u. Schlamm, elektrochem. 
253, 307 

— — in Zn-Oberflachen nach der Verdampfungs- 
geschwindigkeit 259, 322 

— — in ZrC, spektrog., im Gleichstrombogen 251, 279 

— — mit Aluminiumkorrosionselektrode 254, 62 

— — neben Ar u. anderen Gasen, mit einem Fest- 
Elektrolytdetektor (Spuren) 256, 370 

— — neben C- u. N-Best. in Halbleitersilicium, 
aktivierungsanalyt., mit geladenen Teilchen 258, 70 

— — neben C-, H-, N- u. S-Best. (mikro), in org. Verb., 
Analysator 251, 389 

— — neben CO-, CO,-, H,- u. CH,-Best. in Wasser, 
gas-chromatog. 251, 263 

— — neben CO-, CO,-, H,-, CH,- u. N,-Best. im Gem., 
gas-chromatog. 251, 263 

— — neben CO-, CO,-, COS-, SO,- u. N,-Best. in 
Hochofengasen, gas-chromatog. 258, 315 

— — neben CO-, CO,-, H,-, No-, CH,-, C,H,- u. teilweise 
C,H,-Best. in Generatorgas, gas-chromatog. 261, 262 

— — neben CO-, CH,-, CO,-, C.H,, C,H,- u. N,-Spuren- 
best. in ihrem Gem., gas-chromatog. 256, 66 
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— — neben F-Best., aktivierungsanalyt. (y-Photonen-). 
u. Zihlung der durch 1’N ausgesendeten verzogerten 
Neutronen 260, 148 

— — neben H,-Best. in Cu u. Ni, vakuumschmelzmeth., 
Untersuch. der Fehlerquellen bei Verwend. des 
Exkalografen EA-1 256, 375 

— — — in Gasgem., MeBgerat 258, 315 

— — neben H,- u. N,-Best. in Ferrochrom, vakuum- 
schmelzmeth., Prifungsergebnisse 256, 378 

— — neben H,-, N,-, CH,- u. CO,-Best. in ihrem Gem., 
gas-chromatog., bei Raumtemperatur 257, 294 

— — neben N,-, CH,- u. CO-Spurenbest. in Proben 
(Rein-), gas-chromatog., nach Frontalanreicher. 

258, 316 

— — v. N, u. CO,, massenspektrom. 260, 157 

— — neben N,-, NO-, CO-, N,O- u. CO,-Best., 
gas-chromatog., mit 0,5 nm-Molekularsieb-Saulen 
259, 319 

— — neben TI(I)-Best., chronopotentiom. 254, 222 

— — voltamm. 258, 56 

— BSB,-Titration, Analogrechner 252, 345 [Or] 

— CSB-Wert, Best. in Abwasser (verd.-) 254, 321 

— — — neben org. C- u. N-Best. (simultan) in Abwasser 
2538, 309 

— elektrochem. Reduktion in 1,0 M Schwefelsaéure im 
Kinflu8 der Passivierung v. Platinelektroden 
259, 38 

— Elektroden fiir biochem. Untersuch., registrierender 
Mehrkanalverstirker 259, 138 

— Elektrodenapparatur, Xanthinoxydase zur 
Eichung 256, 142 

— geloster, Best. in nichtwaBr. Material, enzymat. 

257, 391 

— — — in Vinylmonomeren, polarog. 257, 74 

— — — in waBrigen Los. einiger Elektrolyte, polarog. 
256, 77 

— — — in Wasser, elektrochem., mit modifiz. Mem- 
branelektrodentechn. 256, 67 

— — — in Wasser(Meer-) in Gegenw. v. Sulfiden 260, 399 

— — — radiom., mit *!J-mark. Reagens 260, 43 

— — — titr. 252, 45 

— Indicatorelektrode fiir —ionen in geschmolzenen 
Salzen mittels fester Elektrolyte 255, 225 

— Metall-Verhialtnisse, Best. in U/Pu-Oxiden, coulom.- 
titr., bei kontroll. Potential 256, 232 

— Nachw. in Schutzgas u. seine Beseitigung 258, 216 

— — neben OH-, O,-- u. H,O-Nachw. bei gleich- 
zeitiger Gegenwart in einem ionischen Lésungsmittel, 
voltamm. 260, 161 

— Siattigung v. Blut, Best., spektralphotom., Wellen- 
langenabhingigkeit 2538, 399 

— — v. Haimoglobin, Best. an kleinen Proben 263, 410 

— Trenn. v. N,, gas-chromatog., auf Cr,03-Gel 256, 370 

— Uranverhiltnisse Best. in hypo- u. hyperstéchim. 
Urandioxid u. Wolfram-Urandioxid 251, 202 

— Verbrauch v. Phenolwiassern, Best., titr. 257, 296 

Sauerstoff-15, Isolation bei der Radioaktivierungsbest. v. 
O in reinen Materialien 255, 287 

Sauerstoff-18, verinderliche GréBen bei der massen- 
spektrometrischen Isotopenanalyse 252, 33 

Sauerstoffanalysator, polarog., Effekt der Geratetragheit 
bei Wiederbeliiftungsversuchen unter nichtstationairen 
Bedingungen 257, 292 
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Sauerstofforganoverbindungen, aliphat., Beziehung 
zwischen Retentionsindex u. Zusammensetzung der 
stationiren Phase in der Gas-Chromatographie mit 
gemischten Packungen 260, 297 

— Analyse, gas-chromatog., durch elektrische Leit- 
fahigkeitszelle 251, 64 

— C,— (,-, Best., gas-chromatog. 254, 73 

Scandium, Best., extr.-photom., mit 0,0’-Dihydroxyazo- 
farbstoffen u. zweikernige Komplexbild. 257, 360 

— — extr.-photom. sowie -fluorim., als Morin-Anti- 
pyrin-Kompl. 261, 315 

— — fluorim., mit Hydroxystilbenkomplexon 256, 306 

— — gravim., mit Antipyrin u. Pyramidon 258, 50 

— — — mit Tetraithylammonium 256, 306 

— — in Al/Si-Leg., aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
254, 281 [Or] 

— — in Blut 258, 400 

— — in Gesteinen, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
257, 384 

— — in Harn 256, 152 

— — in Luftablagerungen u. -niederschlaigen, akti- 
vierungsanalyt. (neutronen-) 255, 404 

— — in Wolframit, extr.-photom., mit 1,5-Di-(2’- 
hydroxy-3’,5’,6’ -trichlorpheny1)-3-acetyl-formazan 
256, 382 

— — neben Au-Best. in Meteoriten, Tektiten u. Stan- 
dardgesteinen, aktivierungsanalyt. (neutronen-), 
mit Vergleichselementen als innerem Standard 
243, 384 

— — neben La-Best., titr., -amperom., mit Kaliumferro- 
eyanid 254, 308 

— — neben SE in Silicaten, extr., mit Buttersaiure 
256, 382 

— — neben Y-Best. (simultan), spektralphotom. 260, 395 

— — spektralphotom., mit Azonol A 256, 42 

— — — mit Eriochrom-Brillant-Violett B 254, 218 

— — — mit Indoferron 254, 370 

— — — mit 4-(2-Thiazolyl-azo)-resorcin 255, 55 

— — u. Abtrennungsverf., gegenwart. Stand 
(Ubersicht) 257, 207 

— — vy. Hf-Spuren, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
254, 322 

— Chelat mit 2-Thenoyltrifluoraceton, Verteilung 
zwischen perchlorsaurer Lésung u. Athern 255, 54 

— Kompl. mit Bisazoderivaten der Chromotropsiure, 
Untersuch. des Chemismus 254, 217 

— — mit Bromkresolgriin, Bromkresolpurpur bzw. 
Bromkresolblau, spektralphotom. Untersuch. 

254, 308 

— RegelmaBigkeiten der Verteilung v. TTA u. seines 
Chelates mit — in einer Reihe v. Esterlésungsmitteln 
254, 370 

— Trenn., fallungsanalyt., Adsorption an Eisen(III)- 
hydroxid in carbonathalt. Medium 259, 141 

— — neben SE-Trenn. v. Al, Fe(III) u. Ti(IV), saulen- 
chromatog. (kationenaustausch-) 251, 315 

— — neben Sm-, U(VI)- u. Th-Trenn., diinnschicht- 
chromatog. 251, 315 

— — v. Al, extr. 258, 307 

— — v. Hf, séiulen-chromatog. (anionenaustausch-) 
259, 307 

Scandium-46, Spektralanalyse v. Lés. mit — 259, 155 

Scandiumoxid, Best. v. Lanthanoiden, luminescenz- 
spektrom. 258, 74 


Sauerstofforganoverbindungen — Schmelzpunktbestimmung 


Schidlingsbekiimpfungsmittel s. Pesticide 

Schiiffer-Saure. Nitroso—, Chelatbild. mit Zn in waBr. 
Lés. 254, 54 

Schaumtrennung, Selektivitadt in der — v. Metall- 
chlorokomplexen durch Kontrollieren der Ladung der 
extrahierenden Lésung 255, 228 

— Ubersichtsbericht 257, 45 

Schiefer, Best. v. C (gesamtem u. org.-), mit Hochfre- 
quenz-Verbrennungs-Schmelzofen 253, 386 

— — v. KW-Stoffen (aliphat. gesatt.-) in Extr. v. —, 
gas-chromatog., nach siulen-chromatog. Trenn. auf 
Sephadex LH 20 255, 156 

Schie8pulver, Stabilitatsuntersuch., Anwend. der 
Nitritcolorimetrie 253, 239 

Schiffsche Basen, Best. in Xylylendiaminen, polarog. 
254, 230 

Schilddriise, Best. v. J, aktivierungsanalyt., mit epither- 
mischen Neutronen 255, 86 

Schildriisenhormone, Best. der spezif. Aktivitaten u. 
ihrer Vorstufen in Serum nach Radiojodgabe 
252, 260 [Or] 

— — in Praparaten, gas-chromatog. 260, 88 

— — in Serum, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 259, 84 

— — — gas-chromatog. 251, 338 

— —v.J (mikro) 252, 267 [Or] 

Schlacken, Analyse, atomabsorptions-spektralphotom., 
nach AufschluB8 mit FluBsaure 251, 118 

— — spektrochem., bei Verwend. v. PreBlingen 254, 334 

— — — mittels Bandenmeth. 254, 335 

— Aufschlu8 durch FluBsaiurezersetzung, Bombe 254, 306 

— Best. v. Al,O,, atomabsorptions-spektralphotom. 
259, 383 

— — vy. Ca, thermom., durch Substitutionsreaktion mit 
Mg-ADTA 256, 129 [Or] 

— — v. Co, photom. oder titr. (chelatom.-), mit 
Sulfarsazen 255, 294 

— — v. Fein Martin— 255, 62 

— — v. Nb, photom., mit Disulphophenol S oder 
Sulphochlorphenol § 255, 78 

— — v.8-Verb. im Auslaugwasser v. Hochofen — 
259, 154 

— — v. Si, automat. 259, 67 

— — v. SiO, in — der Phosphatherstell. calorim. 
258, 329 

— — v.8n inSchacht—, atomabsorptions-spektralphotom. 
258, 397 

Schlackeschmelzen, Spektralanalyse mit dem Quanto- 
meter DFS-10 unter Verwendung v. versch. Licht- 
quellen 256, 386 

Schlafmittel, Nachw., diinnschicht-chromatog. 257, 334 

Schlamm, Best. v. Dursban 254, 405 

— FluB—, Best. v. Metallen, réntgenfluorescenz- 
spektrom., Bedeutung fiir die Praxis 254, 192 [Or] 

Schlangengifte, Fraktionier. mit modifiz. Dextranen 
251, 224 

— Nachw. v. Proteinen (bas.-) in Speicheldriisen- 
sekreten einiger nordamerikan. Klapperschlangen 
258, 254 

— Naja naja atra, chromatog. Auftrenn. v. Fraktionen 
mittels Sulfoathyl-Sephadex 258, 255 

Schmelzpunktbestimmung, Apparatur 255, 49 

— Verfahren zur Identifiz. v. org. Verbindungen nach 
diinnschicht-chromatog. Auftrennung mit Hilfe des 
Mikroheiztisches nach Kofler 260, 310 


Schmelzverfahren — Schwefel 


Schmelzverfahren, mit Borax zur Réntgenfluorescenz- 
analyse 257, 137 

— Sublimationsapparatur zur Trenn. v. Halogeniden 
aus stabilen Komplexen unter reduzierenden Arbeits- 
bedingungen 251, 98 [Or] 

— Zonen—, chromatog. Trenn. v. Metallchelaten an 
Saulen aus einigen inerten festen Lésungsmitteln 
259, 40 

— — Vektor-Schema 258, 358 [Or] 

— zum AufschluB v. Mineralien u, schwerschmelzbaren 
Stoffen, Na-Peroxidschmelze im glasigen Graphit- 
tiegel 257, 67 

— zur atomabsorptions-spektrophotom. Analyse v. 
Kohlenaschen. u. Silicatgesteinen 251, 118 

Schmierfette, Analyse, papier-chromatog. 256, 388 

Schmierdle, Best. der Alkalitatszahl, titr., -potentiom. 
254, 229 

— — neben PreBdlen-Best. in hohen Ol-Wasser-enthal- 
tenden Konzentrationen, extr., -[R-spektroskop. 
259, 72 

— v. Abriebsprodukten, réntgenfluorescenzanalyt. 257, 391 

— — v. Ag, Al, Cu, Cr, Mg, Ni u. Pb, atomabsorptions- 
spektralphotom., Atomisierung im Kohlenstoffstab 
260, 162 ’ 

— —v. Ca u. Ba in veredelnden Zusatzen v. —, titr. 
(komplexom.-) 256, 235 

— —v. Ca, Ba u. Zn, atomabsorptions-spektralphotom. 
259, 331 

— — v. Fe, réntgenfluorescenzspektrom. 253, 233 

— — v. Fe, Mg, Si, Cr, Al, Cu u. Ag, atomabsorptions- 
spektralphotom. 257, 390 

— — v. Metallen, atomabsorptions-spektralphotom., 
Verhalten v. Metallteilchen im Vergleich zu 
metallorg. Verb. 260, 73 

— — — spektrom., Metallcaprate als analyt. Standards 
260, 78 

— — — titr. (komplexom.-) 251, 122 

— — v. Mo, réntgenemissionsspektrom. 252, 406 

— — v. Pb, photom., als Molybdatophosphorsaure nach 
Extr. in Chloroform/Butanol 255, 36 [Or] 

— — v. Pb u. Zn (simultan), polarog. (wechselstrom-) 
2538, 320 

— Extr. mit Furfural 259, 155 

— Fraktionierung, siulen-chromatog., thermograph. 
Kontrolle 258, 78 

— Identifiz. v. org. Additiven, siulen-chromatog. 
Fraktionierung mit thermograph. Detektion 260, 73 

— Turbinen—, Best. v. Treibstoffverunreinigungen in 
synthet. gebrauchten —, gas-chromatog. 258, 78 

Schokolade, Best. v. Fettsiuren (C,9-C,,) in versch. 
—sorten, gas-chromatog. 257, 80 

— Cola—, Best. v. Coffein 251, 415 

Schokoladewaren, alkohol., Best. v. Athanolgehalt 
256, 397 

Schwefel, Best., aktivierungsanalyt. (neutronen-) 257, 365 

— — — mit geladenen Teilchen 253, 226 

— — des Gehaltes an labilem — in Zellbestandteilen 
256, 155 

— — flammen-absorptionsspektrom. 251, 391 

— — in Al,0,, durch Redukt. mit Sn(II)-Phosphorsaure 
252, 50 

— — in biolog. Material 251, 205 

— — in Bodenproben, réntgenfluorescenzspektrom. 
2538, 316 
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— in Bodenproben u. Pflanzen 254, 90 

— — 260, 321 

— in Cellulosefabriken 257, 165 

— in Cu, spektralphotom., als Sulfonsiurederiv. des 
p-Rosanilins 259, 323 

— in Erdgas u. synthet. Gasen 256, 370 

— in Erdol, Eichmethode ohne Schwefel-Standard 
fir die Meth. mit Hisen-55-Réntgenstrahlen 254, 85 
— in Erdoélprodukten (leichtfliicht.-), coulom.-titr. 
(Spuren) 252, 405 

— — titr. (hochfrequenz-) 258, 113 [Or] 

— Erdolverarbeitungs-Katalysatoren 254, 85 

— in Fluorkohlenwasserstoff-Polymeren, akti- 
vierungsanalyt. (neutronen-) 252, 59 

— in Gasgemischen, Pesticiden u. Luft, atom- 
absorptions- u. -emissionsspektrom. 255, 64 

— in Gesteinen, Erzen u. Meteoritgesteinen, vergl. 
Untersuch. der Verwendbarkeit v. Widerstands- u. 
Induktions6fen fiir rasche Verbrennungsmeth. 

256, 74 

— in Haar v. Menschen, roéntgenfluorescenzspektrom., 
halbquantit. 254, 256 

— in KW-Stoffen, coulom.-titr., nach oxydat. 
Pyrolyse 255, 81 

— — — Oxydations- u. Reduktionsmeth. 252, 53 
— in KW-Stoffen (gasférm.-), photom., nach Reakt. 
mit Raney-Nickel 257, 370 

— in Lebensmitteln, als SO,?-— 253, 164 

— in Leichtpetroleumdestillat, v. Gesamt—, titr., 
durch Reduktion mit Raney-Nickel 256, 388 

— in Luftverunreinigungen ausgesetzten Bleidioxid- 
kerzen 263, 314 

— in Metallen u. Fe/Si-Leg. 258, 71 

— in Metallen u. Legierungen 258, 69 

— in Milch 255, 304 

— in Mo, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 257, 230 
— in org. u. waBr. Matrices, flammenphotom. 

252, 405 

— in org. Verbind., als BaSO, 256, 364 

— — ammonolyt. -titr.-potentiom. 258, 383 

— — Biurger-Zimmermann-Verf. 258, 154 

— — flammen-absorptionspektrom. 251, 391 

— — halbautomat. (5—300 ug) 255, 394 

— — konduktom. (dezimilligramm) 251, 65 

— — spektralphotom.-kinetochrom. 252, 33 

— — spektralphotom., Selektivitat 253, 154 

— — titr., -colorim. (automat.-), nach Schéniger 
Aufschlu8 251, 303 

— — titr.-konduktom., nach der Flaschen-Ver- 
brennungsmeth, 259, 313 

— — titr., -potentiom., mit Bleiperchlorat (mikro u. 
halbmikro) 251, 390 

— — titr. (fallungs-) -voltam., mit AgNO, u. zwei 
polaris. Elektroden oder fluorim. 259, 54 

— — unter Verwend. v. Kaliumpermanganat u. 
Peroxomonophosphorsiure. (modifiz. Messenger- 
Meth. 256, 322 

— — Verbrennungsapparatur 256, 133 [Or] 

— — Verbrennungsmeth. u. coulom.-titr. 258, 232 
— — Zersetzungsmeth. u. photom. Titration 2538, 55 
— in org. (metall-) Verb. 254, 69 

— in Organozinn(IV)-verb., coulom.-titr. 257, 373 
— in petrochem. Stoffen, coulom., nach Verbrennungs- 
aufschluB 255, 81 
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Schwefel, Best. (Forts.) 

— — in pflanzl. Material, rontgenspektrom. 256, 238 

— — in pharmazeut. Zubereitungen, titr. 254, 407 

— — in S-Erzverarbeitungs-Zwischenprodukten, f-Strahl- 
Rickstreuverf. 251, 120 

— — in Sb-Pulver u. InSb, polarog. 2538, 379 

— — in Schwerdl, spektralphotom. 261, 123 

— — in Sedimenten (See- u. Meerboden-), titr. (jodom.-), 
nach Redukt. zu H,S 257, 396 

— — in Silicatmineralien, réntgenspektrom. 258, 287 [Or] 

— — in Stahl, coulom.-titr., nach verindertem Ver- 
brennungsvorgang 259, 382 

— — in Ti 260, 317 

— — in Tl u. seinen Halogeniden, photom. 255, 289 

— — neben C-Best. in Bodenextrakten durch trockene 
Verbrenn. unter Verwend. eines Hochtemperatur- 
Induktions-Ofens 256, 237 

— — — in Stahl, Schnellmeth. 256, 230 

— — neben C-Best. in Stahl u. Roheisen, Hochfrequenz- 
Verbrennungsverf. 251, 274 

— — neben O- u. H-Best. (mikro), Adsorption an 
Kieselgel 2538, 153 

— — neben C- u. H-Best. (simultan) in org. Verb., 
Bleidioxid als Absorptionsmittel 255, 138 

— — neben C-, H-, N- u. O-Best. (mikro) in org. Verb., 
Analysator 261, 389 

— — neben Cl-Best. in Leuchtstoffen, aktivierungs- 
analyt. (neutronen-) 257, 166 

— — neben Halogenen-Best. in org. Verb. 258, 61 

— — neben Mg., Al-, Si-, P-, K- u. Ca-Best. in Pflanzen 
u. Faeces, rontgenfluorescenzspektrom. 255, 86 

— — neben Xanthogenat-Best. in Viskose, spektral- 
photom. 260, 165 

— — titr., als Sulfat 251, 65 

— — vy. As-Spuren 259, 381 

— — — spektralphotom., Carbamidat-Meth. 258, 397 

— — v. Cl-spektralphotom., nach anionenaustausch- 
chromatog. Trenn. in Natriumhydroxidlés. 254, 332 

— — v. Se, atomabsorptions-spektralphotom. 255, 234 

— —v. Seu. Te, spektrog. 257, 306 

— Detektoren, brennstoffreiche Flammen 254, 86 

— elementarer, Best., UV-spektralphotom. 256, 221 

— gebunden in beliebiger Form, Nachw. 254, 311 

— Gesamt—, Best. in Brennstoffgasen, titr., gegen 
Dimethylsulfonazo III 254, 318 

— halt. Erdélfraktionen, Best. der Mehrfachbindungen 
durch quantit. Hydrierung 252, 53 

— halt. Mustards, Best., chromatog., Ubersichtsbericht 
251, 405 

— Isotope, Trenn. v. C-Isotopen, gas-chromatog. 257, 212 

— Mess. v. polarog. aktivem — in menschl. Serum- 
fraktionen nach papier-elektrophoret. Trenn. 256, 241 

— Nachw., diinnschicht- oder papier-chromatog. mit 
rontgenfluorescenzspektrom. Auswert. 255, 45 

— radiochem. Best. der Léslichk. des — in Metallen 
256, 69 

— the analytical chemistry of — and its compounds 
(Karchmer) 255, 137 [L] 


— thermogravim. Technik fiir die kontinuierliche quantit. 


Best. bei hdheren Temperaturen 259, 144 
— Thiocarbonat—, Best., titr. (vanadatom.-) 257, 56 
— Trenn. v. KW-Stoffen, siulen-chromatog. 258, 149 
Schwefel-35, Best. in Bodenproben u. Pflanzen, 
Szintillations-Zahlmeth. 254, 90 


Schwefel — Schwefelkohlenstoff 


— — in Kautschukvulkanisaten, szintillations(flissig-)- 
zihlmeth. 259, 71 

— — in Milch 255, 304 

— — in org. Verb. (mikro) 255, 138 

— — in Pflanzen 251, 132 

— — neben ?H-Best. in biolog. Material, mit fliiss. 
Szintillatoren nach AufschluB in der Sauerstoff- 
Flasche 251, 332 

— Neutronenaktivierungsprodukte v. aromat. S-Verb. 
254, 378 

Schwefeldioxid, Best., atomabsorptions-spektralphotom., 
nach Fall. v. PbSO, 251, 56 

— — fluorim., als SO,2- 252, 33 

— — halbquantit. 251, 148 

— — in Abgasen (techn.-), titr. (komplexom.-) 256, 371 

— — in Luft 258, 390 

— — — colorim. 255, 285 

— — — gas-chromatog. 258, 313 

— — — Verbesserung der Probenstabilitat in Lés. 
255, 404 3 

— — — West u. Gaeke-Meth. 257, 294 

— — — — 260, 64 

— — — — Temperaturabhiangigkeit 251, 300 [Or] 

— — — voltamm. 258, 390 

— — in Luft u. anderen Gasgemischen, kontinuierl. 
256, 65 

— — kontinuierl. neuer Zusatz 259, 60 

— — — Verbesserung der Konzentrationszelle 259, 52 

— — neben CH,-, CO,-, CO-, COS- u. CS,-Best. in Luft, 
IR-spektrom. 259, 318 

— — neben CO-, CO,-, COS-, O,- u. N,-Best. in Hoch- 
ofengasen, gas-chromatog. 258, 315 

— — — gas-chromatog. (isotherm-) 258, 315 

— — neben CO- u. H,S-Best., titr., -konduktom., mit 
ADTA in Dimethylformamid 254, 58 

— — neben H,S- u. COS-Best. in Luft, gas-chromatog., 
mit Argon-lonisations-Detektor mit °*Ni-Quelle 
254, 378 

— — neben H,S8-, COS- u. CS,-Best. im Gem., gas-chro- 
matog., mit EC-1 -Detektion 258, 40 

— — neben H,S-, COS-, CS,- u. CO,-Best. im Gem., 
absorptiom., titr. 258, 67 

— — neben NO-, NO,- u. NH,-Best., gas-chromatog., 
mit coulom. Detektor 259, 319 

— — photom. u. titr. (jodom.-) u. andere Meth., 
Ubersicht 258, 67 

— — spektralphotom. 254, 319 

— — — als Molekiilkompl. mit o-Xylol 259, 309 

— — — durch Redukt. v. Fe(III) u. gleichzeitige 
Komplexierung v. Fe(II) mit 2,4,6-Tri-(2-pyridyl)- 
1,3,5-triazin 251, 190 

— — UV-spektralphotom. 254, 62 

— — — 259, 309 

— Emissionsmessungen mit dem URAS 260, 163 

— freies u. gebundenes, Trenn. v. Weinen, Labornotiz 
uber die Unwirksamkeit der bestehenden Verf. 
256, 85 

— Gesamt—, Trenn. v. Traubensaften, Labornotiz tiber 
die Unwirksamk. der bestehenden Verf. 256, 85 

Schwefelerze, Best. v. Tl, fluorim. (extr.-) 255, 293 

— Verarbeitungszwischenprodukte, Best. v. 8, 
B-Strahl-Riickstreuverfahren 251, 120 

Schwefelkohlenstoff, Best. in Luft, thiomercurim. 
2538, 24 [Or] 


Schwefelkohlenstoff — Sedimentations-Gleichgewichts-Verfahren 


— — neben H,S-, Blausiure- u. Mercaptanen-Best. in 
Tabakrauch, titr. 256, 239 

— — neben SO,-, CH,-, CO,-, CO- u. COS-Best. in Luft, 
IR-spektrom. 259, 318 

Schwefelorganoverbindungen, aromat., °S- u. 32P- 
produkte der Neutronenaktivierung v. — 254, 378 

— Best. in Luft, gas-chromatog. 258, 313 

— — in Tabakrauch v. Zigaretten versch. Typen, gas- 
chromatog.-flammenphotom. 258, 400 

— — neben Cl-Organoverb.-, Best., gas-chromatog.- 
coulom.-titr., verbunden mit FID 259, 69 

— — titr.-konduktom., mit Carbonsiuren in DMF 
259, 55 

— — titr. (redox-)-voltamm. 260, 137 

— — titr., Ubersicht 258, 61 

— —v. Cu. H, Verwend. v. Quarz 256, 321 

— flicht., Best., gas-chromatog., mit Thermo-Ionen- 
Detektor 251, 402 

— N-halt., Trenn., papier-chromatog./-elektrophoret. 
kombin. 256, 325 : 

— Nachw., diinnschicht-chromatog.-fluorim. 255, 394 

— — in Erdél, diinnschicht-chromatog. 252, 53 

— — in Zwiebeln, diinnschicht-chromatog., mit 
Chlorplatinsadure als Spriihreagens 260, 44 

— Nuclear-magnetic-resonance-data of — (Chamberlain, 
Reed) 260, 375 [L] 

— the analytical chemistry of sulfur and its compounds 
(Karchmer) 255, 137 [L] 

— Trenn., sdulen-chromatog. (ionenaustausch-), 
Ubersichtsbericht 258, 132 

Schwefelsiure, Best. der Abhangigkeit des pH v. der 
analyt. Saurekonzentration in 0,1 M (bezogen auf 
Anionen) Lés. u. deren Natriumsalz, coulom.-titr. 
255, 171 

— — der Oxydationszah].v. Se in reiner — 253, 315 

— — neben o- u. p-Toluolsulfonsduren-Best., titr. 
(nichtwaBr.-) 253, 162 

— — radiom., mit Radiojodid 260, 43 

— — v. As-Spuren, spektralphotom., Carbamidat-Meth. 
258, 397 

— — v. Fe, extr., - titr. mit Kupferron 251, 280 

— — v. Se (ultramikro), gas-chromatog. 254, 336 

— Extr. mit Tri-n-octyl-phosphinoxid 257, 388 

— rauchende, Best. v. HNO,, elektrodenionenselektiv 
258, 332 

Schwefeltrioxid, Adsorption mittels eines neuen 
Schaummittels 255, 404 

— Best. in Abgasen (techn.-), titr.-(komplexom.-) 
256, 371 

Schwefelverbindungen, anorg., Best., gas-chromatog., 
mit Flammenionisationsdetektor 252, 33 

— — — neben Begleitionen, titr. 252, 33 

— Best. in Erdél 251, 123 

— — in Hochofenschlacken-Auslaugewasser 259, 154 

— — titr. (thiomercurim.-), nach Entschweflung mit 
Raney-Nickel 252, 56 

— Gas-Chromatog., Mikrowellen-Emissionsdetektor 
251, 383 

— Identifiz. in Glucose/S-halt. Aminosiuren-Reaktions- 
produkten 258, 246 

— the analytical chemistry of sulfur and its compounds 
(Karchmer) 255, 137 [L] 

Schwefelwasserstoff, Best. in KW-Stoffgasen als 
Methylenblau (mikro) 255, 66 
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— — in Luft, gas-chromatog., ppb-Gehalte 258, 313 

— — — radiochem. Meth. mit tragbarem Apparat 
252, 42 

— — — thiomercurim. 2538, 24 [Or] 

— — in Luft u. Wasser, séulen-chromatog. (ionen- 
austausch-)-colorim. 258, 314 

— — in Wasser (Grund-), atomabsorptions-spektral- 
photom. 256, 67 

— — in Wasser (natirl.-), automat. 257, 157 

— — — titr. (thiomercurim.-)-fluorim. 259, 62 

— — neben Blausiure-, CS,- u. Mercaptanen-Best. in 
Tabakrauch, titr. 256, 239 

— — neben CO- u. SO,-Best., titr., -konduktom., mit 
ADTA in Dimethylformamid 254, 58 

— — neben SO,- u. COS-Best. in Luft, gas-chromatog., 
mit Argon-lonisationsdetektor mit ®*Ni-Quelle 254, 378 

— — neben SO,-, COS- u. CS,-Best. im Gem., gas- 
chromatog., mit EC-1-Detektion 258, 40 

— — neben SO,-, COS-, CS,- u. CO,-Best. im Gem., 
absorptiom., -titr. 258, 67 

— — — gas-chromatog. (isotherm-) 258, 315 

— Nachw., mit Dithiofluorescein oder Tetramercuri- 
fluorescein im Indicatorréhrchen 258, 226 

Schweflige Séiure, Acetaldehyd-gebundene, Best. in Wein 
256, 396 

— Best. in Lebensmitteln, destillat., u. direkt photom. 
251, 149 

Schweinemilch, Best. v. Protein, Kjeldahl-meth.- 
spektralphotom. mit Orange G-Farblés. 258, 253 

Schweineschmalz, Untersuch. der Triglyceridzusammen- 
setzung, differential-thermoanalyt. 264, 148 

Schweres Wasser s. Wasserstoff-2-oxid 

Seillaglykoside, Best., in pharmazeut. Praparaten, 
diinnschicht-chromatog.-remissions-spektralphotom. 
251, 160 

Scopolamin, Best. in Tabletten, diinnschicht-chromatog. 
-spektralphotom. 259, 164 

— — IR-spektrosk. 254, 416 

— — neben Atropin-Best. (simultan), gas-chromatog. 
251, 339 

— — neben Hyoscyamin-Best., diinnschicht-chromatog.- 
densitom. 254, 416 

— — neben Scopolamin-Hydrobromid, Morphinhydro- 
chlorid u. Natriumbisulfit in Injektionsl6és., dimn- 
schicht-chromatog.-spektralphotom. 267, 173 

Scopolaminbutylbromid, Best. in Harn, Blut u. Faeces, 
atomabsorptions-spektralphotom. 259, 93 

Scopolaminbutyltannat, Best. in Harn, Blut u. Faeces, 
atomabsorptions-spektralphotom. 259, 93 

Scopoletin, Best. in Luftstaub, diinnschicht-chromatog. 
-spektrofluorim. 2538, 304 

Secale Cornutum, Analytik der Clavinalkaloide des — 
260, 89 

Secale Cornutum-Alkaloide, Trenn. v. diastereomeren 
(+)-1-Hydroxy-2-butylamiden v. D- u. L-Lyserg- 
sowie D- u. L-Isolysergsiure, diimnschicht-chromatog. 
254, 161 

Secobarbital, Best. in Mageninhalt, gas-chromatog. 
255, 90 

— — in Serumproben (Standard-), coulom.-titr. 256, 416 

Sedativa, Best. in Serum, gas-chromatog. 257, 415 

Sedimentations-Gleichgewichts-Verfahren, automatis. 
Datensichtung u. Computeranalyse 259, 299 
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Sedimentationsverfahren, Erzeugung v. Varianz, theoret. 
Bodenzahl, Aufloésung u. Peak-Kapazitat 254, 50 

— objektive Meth. zur Datenverwertung 251, 41 

— Vektor-Schema 258, 358 [Or] 

Sedimente, Best. v. Ag, atomabsorptions-spektral- 
photom., nach Extr. als org. Chelat 257, 160 

— — y. Ba u. Sr (simultan), aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 256, 381 

— — y. Carbonat- u. org. C in SiBwasser—, Mikro- 
verbrennungsmeth. 256, 382 

— — v. Fettalkoholen, Fettsiuren u. Mono- u. 
Dicarbonsiuren, durch Extr. mit Methanol- oder 
Athanol-enthaltenden Lésungsmittelgem. induzierte 
Veresterung u. Umesterung 260. 160 

— — v. Mn in Meeres—, réntgenfluorescenzspektrom. 
253, 387 

— — y. Mo in Strom—, extr./atomabsorptions-spektral- 
photom.-kombin. 260, 319 

— — y. Quarz, durch Pyrosulfatschmelze u. Behandl. 
mit Kieselfluorwasserstofisiure 252, 60 

— — vy. S in See- u. Meerbodensedimenten, titr. 
(jodom.-), nach Redukt. zu H,S 257, 396 

— — vy. Tlin Meeres— 253, 386 


— FluB—, Best. v. Metallen, réntgenfluorescenzspektrom. 


254, 192 [Or] 

— y,y-Streuungs-Meth. zur simultanen Best. v. zwei 
Schwermetallen 256, 380 

Seifen, Best. v. Fe- u. Cu-Spuren in gefarbten u. 
stabilis. —, colorim. 254, 241 

— — v. Fettsauren, gas-chromatog. (pyrolyse-) 258, 336 

— — vy. Riechstoffen, TAS-Technik 257, 167 

— Gas-Chromatog. v. Fetten fiir die Seifenindustrie 
252, 65 

Selen, Best., aktivierungsanalyt. (photonen-) 254, 380 

— — atomabsorptions-spektralphotom., indirekte 
Meth, 257, 149 

— — — mit Distickstoffmonoxid/Acetylen-Flamme 
259, 50 

— — — nach differentieller Reduktion 259, 309 

— — colorim. (Spuren) 255, 60 

— — gas-chromatog. 251, 325 

— — in As, Ga, Sb, GaAs, GaP u. Halbleiterverb. des 
Typs AMIBV, polarog. (vektor-) 258, 76 

— — in Augenlinsen v. Hunden, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-), unter Auswert. v. 7"™Se 255, 242 

— — in biolog. Material, Pflanzen u. mineral. Nahrungs- 
mittelgem., fluorim. 251, 334 

— — buntmetallmetallurgischen Produkten, photom. 
2538, 373 

— — in CdSe titr.-spektralphotom. 258, 330 

— — in Cu-Elektrolysenschlamm, titr. 259, 153 

— — in Cu-Schlamm des elektrolyt. Reinigungsprozesses, 
aktivierungsanalyt. (neutronen-) 260, 72 

— — in Cu-, Ni- u. Fe-Leg., réntgenfluorescenzspektrom. 
251, 267 

— — in Eisen (GuB-), fluorim., mit Naphthyl-2,3- 
diamin 251, 197 

— — in Kisen u. Stahl, extr., - titr. (jodom.-) 251, 274 

— — in H,S0,, gas-chromatog. (ultramikro) 254, 336 

— — in Lebensmittelfarbstoffen 254, 154 

— — in Luft-Niederschlagsteilchen 256, 65 

— — in Pflanzenproben (Spuren) 252, 61 

— — in Plasma, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
257, 242 


Sedimentationsverfahren — Selen(IV) 


— — in §, atomabsorptions-spektralphotom. 255, 234 

— — in Sesam-Samen (Ajojonli), colorim. 257, 309 

— — in Sulfiderzen, extr.-fluorim., mit 2,3,-Diamino- 
naphthalin 257, 305 

— — in Te, spektralphotom. 258, 322 

— — in Te (hochreinem-), spektralphotom., mit 
Dithizon 256, 228 

— — in Wasser, photom. Anordnung 259, 62 

— — in Wasser (Gletschereis-), aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 260, 65 

— — neben Au- u. Te-Best. in ihrem Gem., extr., 
-spektralphotom. 261, 267 

— — neben Co-Best., aktivierungsanalyt., im on-stream 
Betrieb 258, 59 

— — neben Halogen-Best. (simultan) in org. Se-Verb., 
titr. (argentom.-) 260, 390 

— — neben Te-Best. in Schwefel, spektrog. 257, 306 

— — — titr., -amperom. (differential-), mit Dimer- 
captothiopyron 256, 221 

— — ringofenmeth. 251, 56 - 

— — spektralphotom. 259, 52 

— — — mit Cyclohexanon 251, 56 

— — titr., -amperom., mit Hydrazin im UberschuB 
255, 150 

— — titr.-thermom., mit Direkteinspritzung 259, 53 

— — v. Ag-Spuren, spektrog. 253, 67 

— — v. Cl--Spuren, photom. 254, 185 [Or] 

— —v. Cl, Bru. J nebeneinander, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 251, 271 

— — v. F~ oder J-, elektrodenionenselektiv 258, 321 

— —v.J, photom. (indirekt-) 258, 263 [Or] 

— — v. O, photom., nach Umsetzung mit elementarem 
S 259, 16 [Or] 

— — v. O-Spuren, radiochem. 257, 229 

— — v. Spurenelementen, spektrog. 260, 107 [Or] 

— — v. Te, photom., mit Mercaptobenzthiazol 258, 380 

— Gleichrichterplatten, Best. der Te-Verteilung 
252, 14 [Or] 

— Oxydationszustand in reiner H,SO, 258, 315 

— radiochem. Abtrennungsmeth. 253, 218 

— réntgenphotoelektronen-spektrosk. Untersuch. 260, 54 

— Trenn. v. As u. Br, Mitfall. an Eisen(II)-hydroxid 
254, 312 

— — v. Hg, mit Lanthanhydroxid 252, 34 

Selen-78, Trenn. v. As 254, 378 

Selen(IV), Best., gravim., mit 1,2,3-Trimethyl-3-pyra- 
zolin-5-thion 256, 316 

— — katalyt.-spektralphotom., mittels oxydat. 
Kupplungsreaktion von Phenylhydrazin-p-sulfon- 
saure mit 1-Naphthylamin 254, 379 

— — neben Se(VI) mittels Schwefeldioxid 251, 325 

— — neben Te-Best., titr. (differential-) 256, 316 

— — neben Te(IV)-Best., extr., mit Thionaphthen- 
sauren 257, 366 

— — neben Te(IV)- u. Au(III)-Best., diinnschicht- 
chromatog. (ionenaustausch-) 257, 352 

— — spektralphotom., mit Dithizon 257, 366 

— — — mit Thiopyrin u. seinen Deriv. 256, 316 

— — — nach Extr. mit Tributylphosphat 258, 56 

— — titr.,-amperom., mit Dimercaptothiopyronen 254, 225 

MN NE 

— — titr., -photom., mit Permanganat in schwefelsaurer 


Lés. unter Verwend. v. kondensierter Phosphorsaure 
257, 366 


Selen(IV) — Seltene Erden 


— Extr. mit 2-Thenoyltrifluoraceton 260, 307 

— Nachw. neben Au(III)-, Te(IV)-, Pt(IV)- u. Pd(II)- 
Nachw., diinnschicht-chromatog., als Didthyldithio- 
carbamidat-Kompl. 254, 210 

— — neben Te(IV)-, V(V)- u. Mo(V1I)-Nachw. in 
quatern. Misch., diinnschicht-chromatog., mit 
Kaliumthiocarbonat 254, 63 

— Trenn. v. Te(IV), extr., mit Bismuthiol II 254, 183 
[Or] 

Selenaminosauren, Trenn. aus Pflanzensamen, siulen- 
chromatog. (ionenaustausch-) 252, 69 

Selenat, Nachw. neben Selenit-, Tellurit- u. Tellurat- 
Nachw., mit m-(Mercaptoacetoamido)-phenol 258, 149 

Selenazon, das selenanaloge Dithizon 254, 51 

Selenide, gem., Analyse, polarog. 251, 201 

Selenit, Best., polarog. (vektor-), Empfindlichkeits- 
steigerung 255, 297 

— Nachw. neben ReO,-- u. SeO,?--Nachw., diinnschicht- 
chromatog., auf Silicagel 257, 366 a 

— — neben Selenat-, Tellurit- u. Tellurat-Nachw., mit 
m-(Mercaptoacetoamido)-phenol 253. 149 

Selenocyanat, analyt. Anwendung 259, 229 

— Best. (Spuren) 251, 325 

— Untersuch. als analyt. Reagens 257, 289 

Selenoniumionen, Triphenyl—, analyt. Anwend. 253, 140 

Selenorganoverbindungen, Best. v. Halogen u. Se (si- 
multan), titr. (argentom.-) 260, 390 

Selen(IV)-Verbindungen, Best., voltamm., an der 
hangenden Quecksilbertropfen-Elektrode 254, 310 

Seltene Erden, Analyse, spektrochem. V. 254, 332 

— Anreicher. v. Beimengungen v. — bei der Analyse 
der Elemente der Cer-Untergruppe mittels der 
Methode der Anionenaustauscher-Chromatographie 
254, 56 

— Best., aktivierungsanalyt. (photonen-), Bildungsraten 
v. Nukliden durch 70 MeV-Bremsstrahlung 256, 217 

— — atomabsorptions-spektralphotom. 258, 222 

— — — EinfluB versch. Sauren 260, 145 

— — extr.-photom., als 8-Hydroxy-chinolinate 255, 230 

— — flammenphotom., in der Stickoxid/Acetylen-Flamme 
254, 218 

— — in Bauxiten, spektrog., Auswahl optimaler 
Linienpaare 259, 153 

— — — — mit Kupferelektroden 256, 73 

— — in bin’ren Gem., Reagentienvergl. 258, 140 

— — in Erzen, Leg. u. Mischoxiden, réntgenspektrom., 
Schmelztechnik 259, 375 

— — in Eu,0,, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 255 157 

— — — spektrog. 256, 182 [Or] 

— — in Gd,03, spektrofluorim. 255, 158 

— — in geolog. Material, massenspektrom. (funken- 
quellen-), relat. Empfindlichk. 258, 228 

— — in Gesteinen, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
258, 313 

— — — — 256, 73 

— — in Gesteinen u. Mineralien, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-)-Ge(Li)-spektrom. 260, 401 

— — in Graphit, spektrog. 259, 66 

— — in Lau. La,0,, spektrochem. 259, 64 

— — in Lanthanidoxiden, spektrog. 2538, 77 

— — — — 258, 308 : 

— — in Meteoriten, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
-hochspannungselektrophoret. 258, 329 

— — in Mineralien. (papier-)-photom. 2538, 385 
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— — in mineral. Rohstoffen, extr., -spektralphotom., 
bzw. titr. (komplexom.-) oder gravim. 2538, 73 

— — in Monazit 252, 50 

— — in Nd,O,, emissionsspektrom., Effekt v. CsCl- 
Graphit-Puffer auf die Gleichstrombogeneigen- 
schaften 260, 97 [Or] 

— — in Pu, spektrog., nach extr. Abtrenn. mit 
Trilaurylamin 256, 227 

— — in SE-Konzentraten v. Mineralien, aktivierungs- 
analyt. (neutronen-) 256, 73 

— — in SE-Matrix, massenspektrom. (funken-) 258, 377 

— — in Silicaten, spektrog. 251, 119 

— — in Silicatgesteinen, aktivierungsanalyt. (neu- 
tronen-), m. H. der Gruppentrenn. u. Ge(Li)- 
Spektrometrie 256, 216 

— — in Stahl, spektralphotom., nach extr. Abtrennung 
mit hochmolekularen quarternéren Ammoniumsalzen 
259, 65 

— — in Th, réntgenfluorescenzspektrom. 252, 48 

— — in Torf, photom., mit Arsenazo III nach Extr. als 
Dreikomponentenkompl. mit «-Caprolactam 259, 305 

— — in U, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 258, 320 

— — in U-Kernbrennstoffproben, réntgenfluorescenz- 
spektrom. 259, 329 

— — in U u. U-Salzen, spektrochem. 259, 64 

— — in U u. Zr, réntgenfluorescenzspektrom. 254, 323 

— — in UO, u. ZrO,, réntgenfluorescenzspektrom., nach 
Einbau in ternare Mischoxide 255, 408 

— — in Uranylnitrat, diinnschicht-chromatog.- 
photom. 256, 233 

— — in Y mittels Luminescenzmeth. 2538, 67 

— — in Y,0,, spektrog. 256, 384 

— — — — unter Verwend. eines CsCl-Graphitpuffers 
255, 264 [Or] 

— — in Y,0, u. Gd,O,, rontgenfluorescenzspektrom. 
255, 407 

— — in Y,0,-La,0 3, luminescenzanalyt. 259, 327 

— — luminescenzspektrom., Empfindlichkeitserhohung 
durch periodische Messung 257, 207 

— — mit Arsenazo M als neues Reagens 251, 315 

— — neben Alkali- u. Erdalkalimetallen, siulen- 
chromatog.-spektralanalyt. 258, 329 

— — neben Begleitelementen der 1. u. 2. Gruppe, 
spektrog. 257, 360 

— — neben Y-Best. in Lés., rontgenabsorptionsanalyt. 
256, 387 

— — polarog. 256, 216 

— — réntgenfluorescenzspektrom. 254, 218 

— — siulen-chromatog.-spektrog. 2538, 213 

— — spektralphotom., als Kompl. mit Dibenzoylmethan 
in waBrig-acetonischen Lés. 260, 144 

— — — (extr.-), mit Salicylsiure u. Rhodamin S 
254, 371 

— — — mit Athylendiaminaurintricarboxylat 255, 295 

— — — mit Carminsdure 258, 222 

— — — mit 1,10-Phenanthrolin u. Tetrabromfluorescein 
258, 308 

— — — mit Tiron 256, 217 

— — titr. (komplexom.-), gegen Pikramin-Azo-Farbstoffe 
256, 142 

— — v. Eu, atomabsorptions-spektralphotom. 259, 47 

— — v. Spurenelementen, spektrochem., HinfluB org. 
Lésungsmittel mit direkter Ablesung bei Anwendung 
der rotierenden Elektrode 251, 7 [Or] 


714 


Seltene Erden, Best. (Forts.) 

— — vy. Th (mikro), spektralphotom. 251, 116 

— — vy. Y, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 260, 320 

— — — — (photonen-) 256, 48 

— — voltamm. (indirekt invers-), unter Anwendung v. 
Verdringungsreaktionen 255, 55 

— Elutions-Chromatographie bei hohen Strémungs- 
geschwindigkeiten 257, 52 

— Extr. als Dreikomponentenkompl. mit e-Caprolactam 
259, 305 

— — in Mn(NO,),- 6 H,O- u. CaCl, - 6 H,O-Tri-n- 
butylphosphat-Systemen, radiochem. Untersuch. 
259, 298 

— — mit 5,7-Dibrom-8-hydroxychinolin u. Rhodamin B 
254, 56 

— Kompl. mit ADTA, Trenn., siulen-chromatog. 
(anionenaustausch-), EinfluB der Quervernetzung v. 
Harzen 254, 56 

— — mit ADTA/Tiron, potentiom. Studien 254, 370 

— — mit Arsenazo III, spektralphotom. Untersuch. 
257, 291 

— — mit Arsenazo III u. Komplexon III, spektral- 
photom. Untersuch. 257, 208 

— — mit Bisazoderivaten der Chromotropsiure, spek- 
tralphotom. Untersuch. 257, 360 

— — mit o-Dihydroxy-chromenolen u. 2-Thenoy]l- 
trifluoraceton 259, 304 

— — mit 6,7-Dihydroxy-2,4-diphenylbenzopyranol 
257, 207 

— — mit Hexafluoracetylaceton u. Tri-n-butylphosphat, 
Extrakt. u. Gas-Chromatog. 251, 49 

— — mit Kupferron u. 2,2’-Dipyridyl 255, 229 

— — mit 1,10-Phenanthrolin u. Eosin oder Erythrosin 
257, 360 

— — mit 1,10-Phenanthrolin u. Salicylsiure, Benzoe- 
saure oder p-Hydroxybenzoesdure 255, 55 

— — mit N-Phenyl-N-benzoylhydroxylamin u. einigen 
org. stickstoffhalt. Basen 255, 229 

— — mit Thenoyltrifluoraceton u. Rhodamin § 257, 208 

— — mit trans-1,2-Diamino-cyclohexan-N,N’ -tetra- 
essigsdiure, anionenaustausch-chromatog. Untersuch. 
255, 230 

— neutronenaktiv., Trenn., elektrophoret. 251, 202 

— polarog. Verhalten, EinfluB der Art des indifferenten 
Leitsalzes 258, 309 

— Spaltprodukte, Best. v. 14°Nd, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 255, 158 

— — Trenn., Be u. 3-wert. Actinoide 259, 47 

— Trenn., Best. der optimalen Ligandenkonzentration 
bei Verwendung der Elektromigration 257, 52 

— — dinnschicht-chromatog., als Trifluoracetylacetonate 
256, 306 

— — — aus dem schwach basischen Cellulose-Ionen- 
austauscher DEAE 2654, 218 

— — durch Fallung wahrend der Wanderung im 
elektrischen Feld 254, 56 

— — elektrophoret. (papier-), durch aufeinanderfolgende 
Komplexb. mit NTE 258, 308 

— — elektrophoret. (zonen-) 256, 216 

— — fallungsanalyt., mit Hydroxyathylendiamintri- 
essigsdure 259, 141 

— — Lanthanoide u. Sc, fallungsanalyt., Adsorption an 
Kisen(II1)-hydroxid in carbonathalt. Medium 259, 141 


Seltene Erden — Senfsamen 


— — neben Se-Trenn. v. Al, Fe(III) u. Ti(IV), saulen- 
chromatog. (kationenaustausch-) 251, 315 

— — papier-chromatog., in Oxin- u. Chloroform-halt. 
Laufmittelsystem 258, 308 

— — radioaktiver Isotope durch elektrophoret. 
Tonenfokussierung 252, 29 

— — sdulen-chromatog., Verdringungsmeth. 260, 51 

— — siulen-chromatog. (ionenaustausch-), Gleich- 
gewichtstheorie fiir die Verdrangungsmeth. 255, 229 

— — — in waBr. org. Lésungsmitteln, EinfluB v. 
Elektrolyten 256, 306 

— — — mit Salpetersiure/Methanol-Gem. 257, 207 

— — — mit waBr. org. Systemen gem. Medien 259, 46 

— — siulen-chromatog. (verdrangungs-), Aminosauren 
als Festhalteagentien 2538, 213 

— — vy. Begleitelementen, séulen-chromatog., durch 
selektiven Kationenaustausch 254, 56 

— — y. Cs u. Ba in der Ionenquelle eines elektromagnet. 
Isotopenscheiders 256, 376 

— — v. Th, mit N-Benzylchinoliniumnitrat 255, 295 

— — vy. U(VI)-Lés., extr., mit Di-2-athylhexylphos- 
phorsdure 254, 309 

— zonenelektrophoret. Verhalten auf Papier in Citronen- 
siure 255, 55 

— zweiwert., Trenn., elektrolyt. 256, 216 

Seltenerdnitrate, Extr. mit Tri-n-octylphosphinoxid 
257, 207 

Seltenerdoxide, Best. v. Eu, colorim. (indirekt-) 258, 326 

— — v. La, réntgenfluorescenzanalyt. 251, 116 

— — v. SE, spektrog. 258, 308 

Seltenerdverbindungen, Best. v. Metallspuren, 
emissionspektrog., mit direkter Ablesung unter Ver- 
wendung einer rotierenden Elektrode. EinfluB von als 
Strahlungspuffer verwendeten Alkalimetallchloriden 
252, 404 

Semen Strychni, Best. v. Strychnin-Brucin-Gesamt- 
gehalt, photom., mit Bromthymolblau 256, 410 

Semicarbazidhydrochlorid, Best., titr., mit Kaliumbromat, 
Cu-EinfluB 259, 56 

Semicarbazone, aromat. Monothio—, Best., titr., 
-potentiom. 256, 327 

— Bisthio—, Best., titr.-potentiom. bzw. spektralphotom. 
260, 168 

— Thio—, Best., colorim. mit 3-Chlor-1,2-naphtho- 
chinon 258, 85 

— — Dinnschicht-Chromatog., Auswirk. des anfanglich 
verwendeten Lésungsmittels auf die Mobilitét 255, 381 

— — m- u. o—, Trenn. v. p-Isomeren, diinnschicht- 
chromatog., auf Cellulose-Platten 258, 389 

— — v. substituierten Acroleinen, als Reagentien fir 
Pd u. Pt, Untersuch. der Absorptions- u. Sdure/Base- 
Kigenschaften 259, 299 

Senf, Nachw. v. Farbstoffen (wasserlésl. synthet.-) 
255, 310 

— — v. synthet. u. Curcuma-Farbstoffen, diinnschicht- 
chromatog. 259, 393 

Senfgase, u. Analoge, Gas-Chromatographie 255, 172 

Senfdle, Best. in pflanzl. Material, spektralphotom. 
254, 92 

Senfél-Glykoside, Nachw., gas-chromatog., als 
Trimethylsilylderiv. 259, 255 

Senfsamen, Schwarz—, Best. v. Isothiocyanaten, durch 
die mittels Thioharnstoffe induzierte Jod-Azid- 
Reaktion 251, 132 


Serotonin — Silber 


Serotonin, Best. in biolog. Proben, spektrofluorim., 
Wirkung v. Ascorbinsaéure 255, 244 

— — in Blut u. Thrombocyten 258, 409 

— — in Blutplattchen u. Rattenhirn, fluorim. 256, 174 

— — in Rattenhirnextrakten spezif. Bereiche 254, 246 

— — in tier. Geweben, fluorim. 257, 409 

— — neben Arterenol- u. Dopamin-Best. in Gehirn- 
gewebe 259, 85 

— — neben Arterenol-, Dopamin- u. 5-Hydroxyindol- 
essigsdure in einem einzigen Mausehirn, extr., 
fluorim. 253, 332 

— 4C-Deriv. der Epiphyse, Trenn., diimnschicht- 
chromatog. 254, 172 

— O-Konjugate, Best. in Harn, fluorim. 255, 243 

— Metabolite, Identifiz., massenspektrom. 257, 249 

— Metabolite u. Brenzcatechinamin-Metabolite, Best. in 
Harn, diinnschicht-chromatog.-fluorim. 260, 334 

L-Seryltyrosin, dansylierte Produkte, Trenn. u. Nachw. 
256, 413 

Sesam6l, Farbtest 253, 395 

Sesamsamen, Nachw. v. Zuckern, chromatog. 253, 393 

Sesbania Grandiflora(L)-Extrakte, Analyse, gas-chro- 
matog.-massenspektrom. 255, 244 

Sesquiterpene, Voraussage gas-chromato’. Retentions- 
zeiten v. ausgewahlten — 254, 43 

Sevin s. Carbaryl 

Shikimisaure, Best. in Pflanzenextr., gas-chromatog. 
258, 335 

Sialinsaéuren, lipoidgebunden, Best., gas-chromatog. 
257, 328 

Siderit, Magnetit-Ausfallung aus homogenen Lésungen, 
mit Sichtautoklaven 257, 367 

Siebanalyse, NaB—, TeilchengroBenbest. v. anorg. 
Oxidsalz-Niederschlagen, Vergl. mit ,, Hindered- 
settling“‘- u. Colter-Counter-Verf. 256, 140 

Silage, Best. v. Milchsiure, diinnschicht-chromatog. 
257, 164 

Silagehydrolysate, Best. v. Aminosdiurezusammensetzung, 
saulen(ein-)-chromatog. 257, 164 

Silane, Alkyl(aryl)fluor— u. Alkyl(aryl)fluorchlor—, 
Best. der Si-F-Bindungen, titr., -potentiom. bzw. 
-MHz, in nichtwaBr. Medium 254, 72 

— Analyse v. org. Beimischungen, gas-chromatog. 
256, 370 

— Phenylchlor— u. chlor. Phenylchlor—, im Gem., 
Analyse, gas-chromatog. 254, 72 

— Tetraithoxy—, therm. Zersetzungsprodukte, Analyse, 
gas-chromatog. 255, 161 

Silanolate, Alkalitrimethyl—, réntgenographische u. 
massenspektrometrische Untersuch. 255, 396 

Silanole, Best. v. Wasser (ppm-Bereich), coulom.-titr., 
biamperom. 258, 25 [Or] 

— Diorgano-Di—, Best., titr., -potentiom. 257, 374 

Silber, Abscheidung an pulverformigem Platin aus 
salpetersauren Lés. 257, 358 

— Adsorption v. Spuren auf einigen Oberflachen, 
elektroden-ionenselektive Untersuch. 258, 391 

— aromat. Amine/Sulfarsazen-System, spektralphotom. 
Untersuch. 253, 144 

— Best., atomabsorptions-spektralphotom. 254, 292 

— — — EinfluB v. Niederschlagsbildung u. Komple- 
xierung 259, 140 

— — — nach Schmelzanreicher. 255, 53 

— — coulom.-titr. 254, 382 
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— — coulom.-titr. (fallungs-), in geschmolzenem 
Ammoniumsulfamat 260, 49 

— — des Interdiffusionskoeffizienten in geschmolzenem 
Kalium- u. Lithiumnitrat, chronopotentiom. 254, 213 

— — elektrodenionenselekt. 251, 46 

— — enzymat. katalys. 251, 311 

— — fallungsanalyt. durch Vervielfach. 252, 25 

— — flucrim., enzymkatalys. 254, 307 

— — gravim., mit 2-Mercaptomethylbenzimidazol 
254, 67 

— — — mit p-Phenylen-di-(1-tetrazolin-5-thion 
251, 46 

— — gravim., spektralphotom. sowie fluorim. mit 2,3- 
Naphthotriazol 253, 210 

— — in Abwasser, atomabsorptions-spektralphotom. 
256, 225 

— — in Blut u. Harn, titr. (ascorbim.-) 254, 163 

— — in Bodenproben, Sedimenten u. Gesteinen, 
atomabsorptions-spektralphotom., nach Extr. als 
org. Chelat 257, 160 

— — in Briefmarken zur Echtheits- bzw. Falschungs- 
beurteilung, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 258, 90 

— — in Cd (hochreinem-), spektrog., nach destillat. 
Abtrenn. des Cd 256, 69 

— — in Cu (Blister-), spektrophotom. 251, 266 

— — in Cu-Elektrolysenschlamm, titr. 259, 153 

— — in Cu, Al u. deren Leg., extr., -atomabsorptions- 
spektralphotom. 256, 375 

— — in Erzen, rontgenfluorescenzanalyt. (radioisotopen-) 
unter Verwendung der Compton-Streuung zur 
Matrixkompensation 257, 384 

— — — — mit Pd als innerem Standard 254, 330 

— — in Erzen u. Cu-Flotationsprodukten, atomab- 
sorptions-spektralphotom. 257, 302 

— — in Erzen u. Leg. in Gegenw. v. Pb, Cu, Zn, Bi, Co 
u. Al, sdulen-chromatog. (ionenaustausch-) 258, 304 

— — in Erzen u. metallurg. Konzentraten, atom- 
absorptions-spektralphotom., nach Schmelzanreicher. 
mit Sn als Kollektor 257, 160 

— — in Fe u. Stahl, spektrog. (Spuren) 255, 113 [Or] 

— — in Fixierbadern, photom. 256, 235 

— — in GaAs, aktivierungsanalyt., auf Isotopen- 
verdiinnungsprinzip beruhend 257, 232 

— — in GaAs, Ga u. As, spektrochem. 253, 68 

— — in GaSb, Ga u. Sb, spektrochem. 253, 68 

— — in galvan. Lés., atomabsorptions-spektralphotom. 
254, 336 

— — in geolog. Material, spektrog., nach Abtrenn. v. Pb 
durch KupellationsprozeB 255, 79 

— — in Gesteinen, atomabsorptions-spektralphotom., 
mit impuls-thermischer Atomisation der festen 
Proben 259, 327 

— — — fallungsmeth.-photom. 258, 325 

— — in Halbleiterlegierungen, polarog. 257, 382 

— — in Halbleiterverbindungen v. Typ A,B,, spektrog. 
253, 67 

— — in Hg (Reinst-), Spurenanreicher. durch partielles 
Lésen der Matrix 257, 28 [Or] 

— — in Kupfererzen u. -konzentraten, aktivierungs- 
analyt. 251, 114 

— — in Leg., Mineralien u. Spaltprodukten, photom., 
mit p-Diaithylbenzylidenrhodanin nach Extr. mit 
Tributylphosphat 258, 145 

— — in Luft, atomabsorptions-spektralphotom. 254, 317 
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Silber, Best. (Forts.) 

— — in Mineralien u. anderen Produkten, atom- 
absorptions-spektralphotom. 258, 312 

— — in Mineralrohstoff, extr.-fluorim., mit 1,10- 
Phenanthrolin u. Eosin 258, 220 

— — in Pb (hochreinem-), photom., Spurenanreicher. 
mittels Ultraschall auf gepulvertem Dithizon 258, 143 

— — in Pb (spektralreinem-), voltamm. (invers-) 
257, 66 

— — in PbO u. ZnSQ,, aktivierungsanalyt. (neutronen-), 
und Extr. mit NaDDC-Lés. 258, 220 

— — in Pflanzenflissigk. u. Elektrolyten, atom- 
absorptions-spektralphotom. 2538, 316 

— — in Pharmaka, gravim., mit Thiocaprolactam 
258, 91 

- — — réntgenfluorescenzanalyt. mit y-Strahlenanreg. 
257, 316 

— — in Stahl (FluB-), isotopenverdiinnungsanalyt.- 
massenspektrom. kombin. 252, 403 

— — in Sulfiderzen, atomabsorptions-spektralphotom. 
260, 401 

— — in Te (reinem-), spektralphotom. 257, 300 

— — in Vergoldungsbiadern, atomabsorptions-spek- 
tralphotom. 256, 235 

— — in Wasser, anionenaustausch-chromatog., atom- 
absorptions-spektralphotom., (Spuren) 256, 372 

— — — spektrofluorim. 257, 295 

— — in Wasser (FluB- u. Teich-), atomabsorptions- 


spektralphotom., ,,Probe-Schiffchen“-Technik 257, 157 


— — Wasser (Regen- u. Schnee-), voltamm. (anodic- 
stripping-), mit Graphitelektroden 255, 67 

— — in Zn (hochreinem-), spektrog., nach elektrolyt. 
Anreicher. 261, 268 

— — katalyt. 262, 25 

— — — mit 2,2'-Bipyridil als Aktivator 254, 54 

— — — Oxydat. v. Tropaolin O 251, 46 

— — — tber die Oxydat. v. Sulfanilsaure mit Persulfat 
u. mit Athylendiamin als Aktivator 255, 389 

— — kinet., Verwend. v. versch. Aktivatoren 257, 49 

— — neben Au-Best. in Elektrolyten u. technolog. Lés. 
atomabsorptions-spektralphotom. 257, 68 

— —neben Au(III)- u. Ru(III)-Best. in ihrem Gem., 
dinnschicht-chromatog.-ringofen colorim. 255, 228 

— — neben Bi(III)- u. Fe(III)-Ionen, elektrogravim. u. 
coulom. im Vergleich 258, 221 

— — neben Cd-Best. (simultan), titr. 258, 145 

— — neben Cd- u. In-Best. (simultan) in terniren Leg., 
coulom.-titr. 259, 63 

— — neben Cd-, Tl-, Hg- u. Bi-Best. in Graphit, 


atomfluorescenz-spektrom., Empfindlichkeitssteigerung 
m. H. impulsiver selektiver Verdampfung in Argonatmo- 


sphare 260, 159 

— — neben Cu in Leg., titr. (fallungs-), mit Kalium- 
jodid gegen Starke 257, 297 

— — neben Cu-Best. in sulfid. Erzen, extrakt.-radiom., 
stufenweise, mit Natriumdiathyldithiophosphat mit 
eingeschlossenem *P 251, 120 

— — neben Cu-Best. (simultan) in Ag-Leg. u. Erzen, 
titr., -potentiom., mit Dithiooxamid 257, 145 

— — — voltamm. (anodic-stripping-), in schwefelsaure- 
halt. Elektrolyten mit der Platinringscheibenelektrode 
254, 54 

— — neben Cu-, Sb- u. Bi-Best. in Pb-Geschossen v. 
Pistolen, atomabsorptions-spektralphotom. 256, 228 


Silber 


— — neben Cu-, Zn-, Fe- u. Sb-Best. in Sn/Pb-Leg., 


atomabsorptions-spektralphotom. 256, 377 

— neben Hg-Best. in Pb (hochreinem-), extr., 
polarog. 258, 378 

— neben Hg(II), siulen-chromatog. (kationenaustausch-) 
titr. 259, 140 

— neben Hg(II)-Best. im binaéren Gem., titr., 
-amperom. 257, 206 

— neben Pb-Best., siulen-chromatog. (ionenaus- 
tausch-) 258, 48 

— neben Pb-Best. (simultan), titr. 257, 148 

— neben Sn-, As-, Sb- u. Pb-Spurenbest. in Stahl, 
rontgenfluorescenzspektrom. 259, 381 

— nephelom., mit Bis[1,3-di-(2'-pyridyl)-1,2-diaza-2- 
propenato]-kobalt(III)-perchlorat 255, 54 

— radiom. (extr.-), als Diathyldithiophosphat 251, 310 
— ringofenmeth. 255, 67 ; 

— ringofenmeth.-titr. (komplexom.) 254, 213 

— spektralphotom. 258, 144 

— — indirekt, mit Nilblau 255, 227 

— — mit Dithizon 257, 49 

— — mit Glyoxal-dithiosemicarbazon 259, 303 

— — Substitutionsreakt. mit Tetracyanonickelat 
254, 212 

— — Untersuchung des Systems Silber-1,10-Phenan- 
throlin-Halogenderivate des Fluorescein 260, 386 

-— spektrofluorim., quenching 258, 144 

— titr., -dilatom., mit Natriumchlorid 255, 261 [Or] 
— titr. (fallungs-), mit Natriummolybdat 251, 47 

— titr., katalym., Anwend. einer Indicatorreaktion 
vom Landolt-Typ 252, 25 

— titr., -konduktom. u. -potentiom., mit Sulfathiazol 
256, 302 

— titr., mit permselektiver Membranelektrode 

255, 209 [Or] 

— titr.-potentiom., mit Natriumthiosulfat 260, 49 

— — mit Tetraphenylborat-Lés. 257, 12 [Or] 

— — mit Thioacetamid unter Verwend. der Queck- 
silbertropfelektrode 256, 302 

— titr., -spektralphotom., mit Di-2-naphthylthio- 
carbazon 254, 212 

— titr., -thermom. 256, 305 

— v. Cr, Co, Fe, Mn u. Ni, atomabsorptions-spektral- 
photom. 255, 72 

— v. Cu- u. Fe-Spuren, atomabsorptions-spektral- 
photom. 255, 72 

— v. Hg(II)-Spuren, Anreicher. des Hg-ADTA- 
Komplexes an Silberjodid 258, 195 [Or] 

— v. Pb- u. Cu-Spuren, atomabsorptions-spektral- 
photom., Explosionsgefahr durch Bild. v. Ag,C, bei 
Verwendung einer Luft/C,H,-Flamme 256, 288 

— voltamm. (anodic-stripping-), an Pt-Mikroelektrode, 
Annomalien der Ausbeute 256, 301; 302 

— voltamm., mit Graphitpaste-Elektrode (ng-Bereich) 
251, 311 

Extr. aus Salzsiure mit Tri-n-hexylammonium- oder 
Tetra-n-hexylammoniumchlorid in org. Lésungs- 
mitteln 254, 54 


— — mit Tributylphosphat 258, 145 
— Ferrocyanid-Komplexbild. 255, 53 
— ionenselektive Festelektroden mit unlésl. Sulfiden u. 


Halogeniden 255, 225 


— Kompl. mit Bithionol, Fenticlor sowie Hexachlorophen, 


Stabilitatskonstanten 254, 140 


Silber — Silicatgesteine 


— — mit Chinoxalin-2,3-dithiol, potentiom. u. amperom. 
titr. Untersuchung 259, 302 

— — mit Dithizon, spektralphotom. Ermittl. der 
Bildungs- u. Extraktionskonstanten 259, 39 

— MatrixeinfluB auf die Laser-induzierte Spektral- 
emission v. — 265, 255 

— Metallgem., binaire oder ternire Analyse 258, 301 

— Nachw. in Ag-Lotleg., papier-chromatog. 255, 148 

— — neben Cu-, Pb-, Mg-, In-, Cd-, Sn- u. Zn-Nachw., 
dinnschicht-chromatog., auf Cellulose 257, 347 [Or] 

— — neben Hg(IT)-, Cu(II)-, Pb(II)-, Pd(I1)-, Bi(III)- u. 
TI(II1)-Nachw., diinnschicht-chromatog., als 
Diadthyldithiocarbamidat-Komplexe 254, 210 

— — Tipfeltest 259, 51 

— Nachweisgrenze fiir — durch Energiedispersions- 
Rontgenanalyse 253, 210 

— Trenn. v. Pd, durch Oberflichen-Replacement-Reakt. 
255, 292 

Silber-109m, Trenn. v. 1°°Cd, ringofenmeth. 256, 47 . 

Silber-111, Trenn. v. Pd nach Bestrahlung mit Neutro- 
nen, saulen-chromatog. (anionenaustausch-) 258, 230 

— — — v. 14Pd, saulen-chromatog. 257, 67 

Silber (1D) -bis(diathyl-diselenocarbamat), Nachw., EPR- 
spektroskop. 259, 45 5 

Silberhalogenide, Best. v. Zn-, Cd-, Pb-, Cu-, Co- u. Ni- 
Spuren, extr., spektralphotom. 256, 386 

Silberlegierungen, Best. v. Ag in Ag/Cu- u. Ag/Cu/Zn- 
Kleinodleg., elektrogravim. u. coulom. im Vergl. 
258, 221 

— — v. Ag u. Cu in Ag/Cu-Leg., titr.-potentiom., mit 
Nitroprussid-Natrium 253, 66 

— — vy. Ag u. Cu (simultan), titr., -potentiom., mit 
Dithiooxamid 267, 145 

— Nachw. v. Cd, Cu, Ni, Ag u. Zn in Loten, papier- 
chromatog. 255, 148 © 

Silberlot, Best. v. Pd, photom., mit Diantipyryl-o- 
styrylmethan 251, 199 

Silbernitrat, Best., titr., -dilatom., mit NaCl 255, 261 [Or] 

— — v. Bi, colorim. (indirekt-) 255, 296 

Silberoxid, Thermoanalyse 258, 47 

Silberoxidnitrat, Thermoanalyse 258, 47 

Silberperchlorat, Kompl. mit Methylbenzolen, spektral- 
photom. Untersuch. 254, 212 

Silbertargets, Best. v. In u. Cd in —losungen, fallungs- 
analyt.-gravim. 259, 324 

Silbertetraphenyloborat, Léslichkeitsprodukt in Wasser 
u. Methanol 260, 386 

Silicate, Analyse 251, 121 

— — aktivierungsanalyt., mit epithermalen Neutronen 
254, 331 

— — atomabsorptions-spektralphotom., AufschluB- 
verfahren 253, 228; 386 

— — — Aufschlu8 mit FluBsiure 251, 117 

— — — m.H. der Absorptionsrohrtechnik 255, 77 

— — — Stérungen u. ihre Beseitigung 255, 154 

— — Genauigkeit der Best. 254, 330 

— — ionenaustausch-chromatog. 253, 313 

— — Lithiummetaboratschmelze als AufschluBmittel 
255, 77 

— — mit Elektronenstrahl-Mikrosonde 255, 78 

— — — Korrekturfaktoren 255, 78 

— — spektrog., im Gleichstrombogen 251, 122 

— AufschluB durch FluBsaurezersetzung, Bombe 
254, 306 


717 


— Best., gas-chromatog.-massenspektrom. kombin., als 
Trimethylsilylderiv. 254, 375 

— — spektralphotom.-kinet., als B-12-Molybdato- 
kieselsiure 255, 57 

— — v. Al, siulen-chromatog. (ionenaustausch-), mit 
Oxal-/Salzsiure-Gemischen 251, 118 

— — — spektralphotom. 255, 154 

— — — titr., -potentiom. 251, 277 

— — v. Alkalimetallen, saulen-chromatog. (kationen- 
austausch-), mit BIO-REX-40 251, 118 

— — v. Au neben Pt, colorim., nach Extr. mit lang- 
kett. Aminen 257, 145 

— — v. B, titr. 255, 292 

— — v. Cd, atomabsorptions-spektralphotom. Ab- 
sorptionsréhrentechn. komb. mit einem Ringbrenner 
255, 154 

— — v. Co-, Cu-, Li-, Ni-, Pb-, Sr- u. Zn-Spuren, atom- 
absorptions-spektralphotom. 256, 382 

— — vy. Co, Ni, Pb u. Cu, atomabsorptions-spektral- 
photom., m. H. der Absorptionsrohr-Techn. 251, 119 

— — v. F~ neben Al, elektrodenionenspezif. 255, 407 

— — v. Fe, colorim., durch Pertitansaurebild. mit 
Fluortitansaéure-Hydrogenperoxid-Reagens 255, 407 

— — v. Fe(II) in keram. — nach Zersetzung mit 
Natriummetafluoroborat 253, 386 

— — v. Fe, Ti, Ca, K, Si u. Al, réntgenfluorescenz- 
spektrom., AufschluBschmelzverfahren unter Ver- 
wendung v. Lithiumborat-Glasplattchen 254, 1 [Or] 

— — v. Li, atomabsorptions-spektralphotom. 257, 160 

— —v. Mo u. W, spektralphotom., nach Trenn. durch 
Anionenaustausch 255, 293 

— — v. Pb u. Sn, polarog. (wechselstrom-) 251, 274 

— — vy. Se neben SH, extr., mit Buttersiure 256, 382 

— — vy. Spuren- u. Nebenelementen, Elektronenstrahl- 
mikroanalysator-Meth., Reproduzierbarkeit u. Nach- 
weisgrenzen 260, 70 

— — vy. Thu. Hf (simultan), aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 251, 119 

— — vy. V, atomabsorptions-spektrom. 261, 119 

— — — extr.-photom., als N-Benzoyl-N-phenylhydroxy]l- 
amin-Kompl. 2538, 312 

— — v. Zr 252, 51 

— Nachw. neben PO,3-Nachw. in biolog. Extrakten, 
diinnschicht-chromatog. 256, 412 

— Schicht— des Tons, Analyse durch Réntgenbeugung. 
II. EinfluB des Austauschkations auf die (001)-Inten- 
sitat u. den Orientierungsgrad 253, 383 

— — — — ]II. EinfluB der isomorphen Substitution u. 
der Kristallausbildung 253, 384 

— — — — IV. Der Orientierungsgrad bei der Inner- 
standardmeth. 254, 330 

— Tricalcium—, Best., thermodifferentialanalyt., durch 
polymorphe Umwandlung 259, 154 

Silicaterze, Best. v. Ni, extr.-photom., mit p-Hydroxy- 
dithiobenzoesdure 258, 229 

Silicatgesteine, Aufschlu8 zur spektrog. Analyse durch 
Schmelzen mit Lithiumtetraborat im Graphittiegel, 
Verluste v. Co u. Fe 258, 73 

— Best. v. Br-Spuren, katalyt.-photom. 257, 304 

— — v. CO,-, titr., nichtwaBr., als durch Saure frei- 
gesetztes CO, 260, 319 

— — vy. J-Spuren, katalyt.-photom. 257, 304 

— — vy. Ti, extr.-photom., als Brenzkatechin/Pachy- 
carpin-Kompl. 257, 303 
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Silicatgesteine, Best. (Forts.) 

— — y. V, aktivierungsanalyt. (neutronen-), routinemaB. 
257, 231 

— Probenpulverisierung durch Vorbehandlung mit 
raschem Erhitzen u. Abschrecken 260, 69 

Silicatgliser, Best. v. B, titr.-amperom. 259, 68 

— — vy. K, thermom. 259, 68 

Silicatmineralien, Best. v. Al, Ti u. Fe, siulen-chromatog. 
(ionenaustausch-) -titr. (komplexom.-) 258, 396 

— — v. Li, Na u. K, flammenspektralphotom., mit 
laminar strémender Distickstoffmonoxid/Acetylen- 
Flamme 258, 325 

— — vy. §8, réntgenspektrom. 258, 287 [Or] 

— — v. Sr, atomabsorptions-spektralphotom. 259, 66 

Silicide, Best. v. Si, titr. (komplexom.-), mit ADTA 
257, 387 

Silicium, Analyse v. Diffusionsschichten in dem System 
Si/Mn 255, 79 

— Best., aktivierungsanalyt. (protonen-) 260, 158 

— — atomabsorptions-spektralphotom. (indirekt-) 
255, 391 

— — — mit flammenloser Anregung in Schutzgas- 
atmosphare 255, 39 

— — elektrodenfluoridionenaktiv 260, 47 

— — flammenphotom. oder atomfluorescenzspektrom. 
mit einer ,,getrennten” Lachgas/Acetylen-Flamme 
254, 374 

— — fluorim. (indirekt-) 255, 297 

— — in Al, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 259, 151 

— — — atomabsorptions-spektralphotom. 258, 375 

— — in Al-Draht, Al-Messing, Zn u. Te-Bronze, atom- 
absorptions-spektralphotom. 2538, 375 

— — in Al-Leg., atomabsorptions-spektralphotom. 253, 67 

— — in Al/Zn/Mg-Leg., spektrog. 257, 298 

— — in Bauxiten u. Nephelinen, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 257, 384 

— — in Bentonit, atomabsorptions-spektralphotom. 
256, 72 

— — in Cu-Leitungen, polarog. (wechselstrom-) 256, 376 

— — in Dimethylpolysilan, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 257, 213 

— — in Fe, photom. 256, 378 

— — in Fe-Erzen, Sinter, Schlacken, Fe u. Stahl, 
automat. 259, 67 

— — in GaAs, spektrochem. 260, 402 

— — in Meteoriten (chondrit.-), aktivierungsanalyt. 
(14 MeV-neutronen-) 254, 330 

— — in Molybdanoxid, colorim. (Spuren) 256, 232 

— — in Ni-Leg. u. -Mineralien gravim. 256, 379 

— — in Organosiliciumverb., spektralphotom. (differen- 
tial-), in Form v. Molybdatokieselsiure 256, 389 

— — in org. Si-Verb., spektralphotom., mit H,TiF,/ 
H,0,-Reagens 2538, 367 

— in org. Verb., atomabsorptions-spektralphotom. 
251, 393 

— — spektralphotom. 260, 59 

— — in Pu(metall.-), polarog. (differential-sweep- 
oszillo-) 256, 227 

— — in Si-halt. Kraftschen schwarzen Flissigk., 
colorim. 256, 77 

— — in silicat. Gesteinen, rontgenfluorescenzspektrom., 
AufschluBverf. 254, 1 [Or] 

— — in Siliciden, titr. (komplexom.-), mit ADTA 
257, 387 


Silicatgesteine — Silicium 


_ — in Stahl, aktivierungsanalyt. (neutronen-), Verwend. 


eines inneren Standards 251, 274 

— in Stahl, Al, Ni/Si- u. U,/Si-Leg., KHF, u. Ti, 
spektralphotom., Standardadditionsmeth. 259, 152 
— in Stahl, GuBeisen, Al-Leg. u. Zement, atom- 
absorptions-spektralphotom. 261, 197 

— in Te 257, 300 

— in Ton, Boden u. Gesteinen, réntgenfluorescenz- 
spektrom. (radioisotopen-) 258, 399 

— in UO,, spektralphotom., als Molybdanblau 

255, 190 [Or] 

— in V, photom., durch Extr. mit MIBK u. die 
Molybdanblaumeth. 252, 48 

— in Wasser, spektralphotom. 253, 66 

— in Zement u. Rohstoffen, photom., automat. 

256, 386 

— IR-spektralphotom., als Heteromolybdatokiesel- 
siure nach Extr. mit 1,2-Propandiolcarbonat 255, 57 
— IR-spektralphotom. (indirekt-), mittels 2-Amino-4- 
chlorbenzthiazol 260, 53 3 

— neben Al- u. Fe-Best., atomabsorptions-spektral- — 
photom., Berechn. u. Korrektur der gegenseitigen 
Storung 252, 404 

— neben Al-, Ca- u. Fe-Best. in Magnesit, atom- 
absorptions-spektralphotom. 268, 72 

— neben Cl-, K-, P-, Ca- u. Al-Best. in biolog. 
Material, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 257, 87 

— neben Ge-Best. in Ge/Si-Leg., KMR-spektrom. 
258, 70 

—neben Mg-, Al-, P-, S-, K- u. Ca-Best. in Pflanzen 
u. Faeces, roéntgenfluorescenzspektrom. 255, 86 

— neben Mn.-, Cr-, Ti-, V-, Mo- u. Ni-Best. 
(simultan) in Stahl(leg.-), spektrog. 254, 328 

— neben P-Best. (simultan) in Fe (GuB-), akti- 
vierungsanalyt. (neutronen-) 258, 323 

— neben P- u. As-Best. im binaren oder ternaren 
Gem., spektralphotom., als mit Mo gebildeten 
Heteropolyséuren 257, 219 

— polarog. (Spuren) 255, 367 [Or] 

— roéntgenfluorescenzspektrom. 259, 48 

— spektralphotom. 254 310 

— — als blaue Heteropolysaiure nach photochem. 
Reaktion 255, 232 

— — als Kompl. mit Molybdatokieselsaure u. 
Rhodamin B 254, 374 

— — als Silictummolybdansaure iber den Mo-Geh. 
mit Phenylfluoron 258, 149 

— — mit Rhodamin B 257, 213 

— — nach Extr. als mit Mo gebildeter Heteropoly- 
sdure 267, 215 

— — nach ionenaustausch-chromatog. Trenn. v. 
kleinen Mengen Kieselsiure v. anderen Elementen 
255, 232 

— titr., Anwend. reduz. Molybdan-Heteropolysduren 
253, 217 

— titr., -potentiom., als Molybdatokieselsiure 257, 53 
— UV-spektralphotom., mit Peroxymolybdinsaure 
255, 57 

—v. B, Cu. O, aktivierungsanalyt. 257, 382 

— v. C, aktivierungsanalyt. (deuteronen-) 259, 97 [Or] 
— — aktivierungsanalyt. (y-photonen-, deuteronen-, 
’He- u. «-Teilchen-) 259, 64 


— — — Problematik analyt. Untersuch. im ppm- 


Bereich 259, 105 [Or] 


Silicium — Sirup 


— — — verbrennungsanalyt. 259, 101 [Or] 

— — y.C, N u. O in Halbleiter—, aktivierungsanalyt., 
mit geladenen Teilchen 258, 70 

— —v.N, destillat (wasserdampf-) 254, 328 

— — v. O, aktivierungsanalyt. (*He-) 259, 240 

— — — aktivierungsanalyt. (protonen-) 255, 72 

— — — aktivierungsanalyt, «-Teilchen-) 258, 320 

— — v. O in —oberflachen, aktivierungsanalyt. 
(deuteronen-) 260, 400 

— — — durch Aktivierung mit *He 252, 48 

— — v. Ta, aktivierungsanalyt. (neutronen-), substé- 
chiom. 256, 385 

— Extraktion mit Trioctylamin als Siliciumfluorwasser- 
stoffsiure 253, 70 

— Kompl. mit Heteropolymolybdansiuren, Kigen- 
schaften u. analyt. Verwend. 257, 142 

— spektralphotom. Untersuch. der mit Mo gebildeten 
Heteropolysaéure 258, 55; 56 

— therm. Verfahren der Konzentrationsbest. v. in — 
gelostem Sauerstoff 253, 377 

— Trenn. v. Pa(V), extr., aus Fluorwasserstoffsaiurelés. 
257, 52 

— Verteilung in Si-enthaltenden Pyrokohlenstoffproben 
258, 329 

Silictum-31, Mitfall. v. — mit versch. Metallhydroxiden 
258, 52 

Siliciumbronze, Best. v. Hauptbestandteilen, atomab- 
sorptions-spektralphotom. 258, 285 

Siliciumearbid, Analyse, spektrog. 253, 78 

— Best. v. Cd-, Zn-, Mg-, B-, Ca-, Al-, Cu-, Si- u. Ni- 
Beimengungen, spektralanalyt., Bogenentladung in 
Inertgas-Atmosphare 257, 387 

Siliciumdioxid, Best. in Glas, KMR-spektrom. (!°F-) 
260, 71 

— — in Kalkstein, emissions-spektralphotom. 260, 71 

— — in Luft, réntgenog. 251, 188 

— — in Schlacken, calorim. 258, 329 

— — in silicat. Materialien, atomabsorptions-spektral- 
photom. 251, 117 

— — in Tonboden, Diffusionsmeth. 255, 299 

— — in Wasser (AD-), titr.-atomabsorptions-spektral- 
photom. 259, 61 

— — spektrog. 256, 105 [Or] 

— — v. Cl-Spuren in Katalysatorenmaterial aus 
Al,O, u. —, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 253, 389 

— Diimnschichten auf Si, Best. v. Na-, Cu- u. As- 
Spuren, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 257, 387 

— UO,/— -Glaskeramik, Best. v. Mo, polarog. 255, 159 

Siliciummolybdansiure, Wechselwirk. mit Tributyl- 
phosphat 259, 307 

Siliciummonoxid, Best. in Siliciumoxid-Aufdampf- 
schichten 255, 406 

Siliciumnitrid, Best. v. N 251, 122 

— Diimnschichten auf Si, Best. v. Na-, Cu- u. As-Spuren, 
aktivierungsanalyt. (neutronen-) 257, 387 

Siliciumorganoverbindungen, Analyse, gas-chromatog. 
2538, 58 

— — reaktions-chromatog. Meth. 258, 58 

— — y. Gemischen breiten Siedetemperaturintervalls 
unter therm. Bedingungen 255, 162 

— Best., coulom.-titr. 251, 393 

— — v. Si, spektralphotom., mit H,TiF,/H,0,-Reagens 
253, 367 
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— — — in Produkten, die mit wasserabstoBenden 
Flissigk. v. — impragniert sind, spektralphotom. 
(differential-), als Molybdatokieselsiure 256, 389 

— — v. =Si-H-Gruppen in nichtflicht.— 253, 58 

— F-halt., Analyse, KMR-spektrom. 257, 373 

Siliciumoxiddtinnschichten, Best. des Reduktionswertes 
257, 232 

Siliciumtetrachlorid, Best., titr.-konduktom., nichtwaBr., 
mit Carbonséuren in DMF 259, 53 

— — v. BCl,-, AICl;-, GaCl,-, PCl,-, AsCl,-, SbCl,-, 
CCl,-, GaCl,- u. SnCl,-Spuren, massenspektrom. 253, 79 

— — v. Cu-, Zn-, Mn-, Sb- u. As-Beimengungen, 
aktivierungsanalyt. (neutronen-) 258, 75 

— —v. Fe u. Al, colorim. 258, 330 

— — v. P-Spuren, IR-spektralphotom., Kompensations- 
meth. 253, 79 

— gas-chromatog. Elutionsverhalten 260, 161 

Silicitum-Wasserstoff-Bindungen, Best. in Polymeren, 
titr. 256, 192 [Or] 

Silicomethan, Best. v. org. Beimengungen (gesamt), 
massenspektrom. 2651, 263 

Silicone, Alkyleyclo- u. Polymethylvinyl—, Best. v. 
Vinylgruppen, gas-chromatog. (impulspyrolyse-) 
258, 334 

— Best. in Bier u. Hefe, IR-spektralphotom. 256, 331 

— — in Lebensmitteln, atomabsorptions-spektralphotom. 
nach Tieftemperatur-Trenn. 256, 405 

— — v. Vinylgruppen in Siloxan- u. Arylensiloxanpoly- 
meren, gas-chromatog. (reaktions-) 257, 74 

— Dimethyl— Best. in Pharmaka, IR-spektralphotom. 
258, 92 

— — — neben Silicaten, atomabsorptions-spektral- 
photom. 254 72 

— therm. Reaktionsanalyse 254, 72 

Silofutter, Best. v. Carbonsaiuren-Spuren, saulen- 
chromatog. 252, 62 

Siloxane, Dimethylpoly—, Atomabsorptionsanalyse in 
Gegenw. v. Silicaten 254, 72 

— Metall— u. Polycyclo—, Analyse 254, 68 

— Poly—, therm. Reaktionsanalyse 254, 72 

Silumin, Best. v. Fe u. Cu, spektralphotom. 255, 148 

— —v. P, photom. 256, 227 

Silvex, Best. in Fischgeweben, gas-flissig-chromatog. 
253, 254 

— Ester mit Propylenglykol-butylather, Best. in Fisch- 
geweben, gas-fliissig-chromatog. 258, 254 

Simazin| (2,4-bis(Athylamino) -6-chlor-1,3,5-triazin], 
Best., spektralphotom. 259, 71 

— 2,4-D/TCA-Gemisch, Analyse 254, 240 

Sinter, Best. v. Si, automat. 259, 67 

Sintrom s. Acenocumarol 

Sirup, Ahorn—, Best. v. Formaldehyd 258, 241 

— Best. v. Feuchtigkeitsgehalt, Uberprif. versch. Meth. 
257, 237 

— — v. Fructose u. Glucose, gas-chromatog. 258, 241 

— — v. Oligosacchariden in Brau— 258, 166 

— Getreide—, Best. v. Livoglucosan, gas-chromatog. 
251, 410 

— Glucose—, Best. v. Cu- u. Fe-Spuren, photom. 258, 
241 

— Nachw. v. Aminosiauren (freien-) in Tafel—, diinn- 
schicht- bzw. gas-chromatog. 257, 310 

— — v. org. Sauren in Tafel— 2538, 167 

-- Zucker—, Best. v. Invertzucker, turbidim. 251, 410 
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G-Sitosterin, Best. in Butterél, gas-chromatog., nach 
chromatog. Trenn. an mit Digitonin impragn. 
Celitsiule 256, 91 

— — in Pflanzen, gas-chromatog., an der stationaren 
Phase OV 256, 101 

@-Sitosterol, Nachw. neben Cholesterin- u. Stigmastan- 
36-ol-Nachw., diinnschicht-chromatog. (dampfgesattigt-) 
257, 176 

Sojabohnen, Best. v. Phospholipoiden 254, 149 

— Extr. v. “C-DDT-Rickstanden 257, 80 

— Gas-Chromatog. u. Massenspektrom. v. verdampf- 
baren —milchbestandteilen 255, 306 

— Nachw. v. Saponinen, diinnschicht- u. anionenaus- 
tausch-chromatog. 255, 333 

— — — siulen-chromatog. (ionenaustausch-) 258, 335 

Sojabohnen6l, Best. v. Aminosauren, gas-fliissig-chro- 
matog. 257, 174 

— — v. Fest-Flissig-Verhaltnis, dilatom., differential- 
scanning-calorim. u. KMR-spektrom. im Vergl. 256, 398 

— — vy. fliichtigen Komponenten gas-chromatog. 
massenspektrom. gekoppelt 254, 149 

— — vy. Na flammenphotom. 254, 148 

— — v. Ranziditaét gas-chromatog. im Vergl. zum 
Peroxidwert 256, 398 

Sojaeiweif, Nachw. in Briihwirsten, elektrophoret. 
(polyacrylamid-) mit halbquant. Auswert. 255, 308 

— — in Fleischerzeugnissen, elektrophoret. 254, 150 

Sojaschlamm, Best. v. Tocopherolen u. Sterinen gas- 
chromatog. 251, 147 

— — — — 254, 153 

Solanesol, Best. in Tabak diinnschicht-chromatog.- 
densitom. 260, 323 

Solanin, Best. in Blattern geziichteter u. neben 
Demissin-Best. in Blattern wilder Kartoffeln extr. 
polarog. 2538, 85 

Solanum tuberosum L., Alkaloidbestimmung in — 255, 173 

Solasodin, Best. in Solanum laciniatum 251, 288 

— — in Solanum-Species extr. photom. 253, 85 

Solen, Best. v. Metallionenspuren, siulen-chromatog. 
auf Chitosan 255, 405 

Solochromeyanin R, Reinigung 255, 49 

Solochromschwarz T, Best. titr. (cerim.-), mit Oxydation 
durch Hexacyanoferrat(III) in alkalischem Medium 
260, 368 [Or] 

Somatotropes Hormon, s Wachstumshormon 

Sonnenbriunungsmittel, Best. v. Benzylcinnamat u. 
Benzylsalicylat-Best. chromatog.-UV-spektral- 
photom. 253, 322 

Sonnenschutzmittel, Best. v. Amyl-p-dimethylamino- 
benzoat, UV-spektralphotom. 256, 82 

Sorbinsiure, Best. der Isomere gas-chromatog. 260, 405 

— — in Fruchtsaftgetrinken, UV-spektralphotom. 
2538, 164 

— — in Kase, colorim. 259, 250 

— — in Kase(Cheddar-), gas-chromatog. 258, 243 

— — in Lebensmitteln., colorim. 258, 397 

— — — spektralphotom. 256, 94 

— — in Wein 257, 236 

— Band I, Eigenschaften, Analytik, Herstellung 
(Liick) 265, 137 [L] 

— Band III: Technologie (Lick) 258, 291 [L] 

Sorbit, Best. in Wein, polarim., Einsatz einer halbauto- 
mat. Saulenapparatur fiir zwei Ionenaustauscher 
256, 86 
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— — neben Fructose- u. Glucose-Best., papier-chro- 
matog.-remissions-spektralphotom. 256, 168 

— — neben Mannit-Best. in Wein 259, 245 

— — polarim., als Molybdatkompl. 254, 175 

— titr. (redox-), mit Ammoniumhexanitratocerat(IV) 
258, 368 [Or] 

Sorbitan, Fettsiureester, Analyse, chromatog. 251, 142 

Sorbitanmonostearat, Best. 258, 393 

— — in Lebensmitteln, gas-chromatog. (reaktions-) 
258, 245 

Sorbose, Best. neben Glucose, Galaktose, Mannose, 
Fructose oder Xylose, diinnschicht-chromatog.- 
photom. 255, 176 

Sofenpulver, Nachw. v. Farbstoffen (wasserlésl. synthet.-) 
255, 310 

Sotalol, Best. in Blut u. Harn, spektrofluorim. 260, 87 

Spaltprodukte s. Kernspaltprodukte 

Span-60, Best. in Lebensmitteln, gas-chromatog. 
(reaktions-) 258, 245 

Speichel, Best. v. Athanol, gas-chroniatog., routinemaBig 
254, 165 

— — v. Arylsulfatasen 256, 248 

— — v. Mg-Spuren, AutoAnalyzer-Meth. mit Farbstoff- 
lés. v. Mann u. Yoe 257, 322 

— Elektrophorese v. menschl. — bei sauren pH-Werten 
253, 399 

Speicheldriisensekrete, chromatog. Trenn. der bas. 
Proteine einiger nordamerikan. Klapperschlangen 
258, 254 

— Nachw. v. Proteinen in Ohr— u. Schlangengift—, 
elektrophoret. (gel-) 258, 412 

Speiseeis, Best. v. Allura-Rot AC-Farbstoff, papier- oder 
sdulen-chromatog.-spektralphotom. 256, 333 

— Nachw. v. Chloramin T, diinnschicht-chromatog. 
256, 336 

— — v. Farbstoffen (wasserlésl. synthet.-) 255, 310 

Speisefett, Best. v. Cu in Backfett u. Olen in EBwaren, 
spektralphotom. 256, 87 

— — v. Fettsiuremethylestern (C,—C,,-) u. Milchfett, 
gas-chromatog. 256, 88 

— — v. Organozinnverbindungen nach dem Kontakt mit 
stabilisierten Hart-PVC-Folien 256, 87 

— Nachw. v. Elaidinsaure, diimnschicht-chromatog. 256, 399 

Speisedl, Best. v. 6-Aminocrotonsaiureester nach Migration 
254, 153 

— — v. Cu u. Fe, atomabsorptions-spektralphotom., 
nach verkohlender Veraschung 260, 404 

— — v. fliichtigen Verb., gas-chromatog. 260, 405 

— — v. Spurenelementen, aktivierungsanalyt. (neu- 
tronen-) 260, 82 

— Hydrierung als analyt. Hilfsmittel, modifiz. Arbeits- 
weise 260, 326 

Spektralanalyse, Auswert. der Genauigkeit 255, 291 

— automat., v. Al-Leg., 6konomische Effektivitit bei 
Anwendung eines optischen Spektrometers zur 
laufenden Kontrolle 254, 130 

— Beseitigung des Einflusses der Probenzusammen- 
setzung auf die Intensitat der Linien von Beimen- 
gungen mancher seltener Metalle 260, 388 

— Best. v. Al-, Bi-, Cd-, Ca-; Co-, Cu-, Mn-, Mg-, Ni-, 
Pb-, Ag-, Cr-, Zn-, u. P-Spuren in GaSb, Ga u. Sb 
253, 68 

— Best. v. Nb u. Ta, Einflu8 des Natriumchlorids auf 
die Intensitit der Spektrallinien 257, 55 


Spektralanalyse — Spektralphotometer 


— — v. Spurenelementen in Fe u. Stahl, Teil 1. Unter 
Anwendung eines Puffers 254, 16 [Or] 

— — v. Spurenverunreinigungen in Ar, m. H. einer 
durch Mikrowellen induzierten Anregung 252, 400 

— — v. Ultraspurenelementen durch die Argonbogen- 
Meth. 254, 292 

— Bogenentladung in Inertgas-Atmosphire 257, 387 

— Einblasverfahren fiir waiBrige Suspensionen pulver- 
formiger Proben 2538, 73 

— Elektrodenerosion bei der Funkenentladung, 
Vergleich der Zusammensetzung der festen u. der 
gasformigen Phase 254, 292 

— Ermittlung analytischer Funktionen mittels 
Digitalrechnern 254, 37 

— extrahierter Gruppenkonzentrate v. Beimengungen 
2538, 226 

— Instrumentation 258, 129 

— Isotopenmeth. zur Best. v. Gasen in Metallen unter 
Verwendung eines Gleichstrombogens 251, 270 

— Laser—, EinfluB des Matrixmaterials auf die 
Emission v. Ag u. Mg 265, 255 

— — halbquantit. Best. v. Elementen, Teil 2 255, 257 
[Or] 

— — Probleme 258, 209 4 

— Lasermikro—, halbquantit. Best. v. 20 Elementen 
253, 7 [Or] 

— — Reproduzierbark. der Spektrallinienintensitaéten 
255, 370 

— — v. Metallen, Glasern u. Lacken 255, 38 

— —v. Mineralien 255, 38 [Or] 

— — vy. nichtleitenden Pulvern 260, 71 

— Laser-Mikrosonde-induzierte Plasmaanregung, Hin- 
fluB der Atmosphire 259, 292 

— Mikrowellen-induziertes Argonplasma-System fir die 
Spurenanalyse 259, 129 [Or] 

— mit Hochfrequenz- u. Mikrowellenplasma-Strahlungs- 
generatoren 257, 278 

— mit Laser-Lichtquellen, Ubersichtsbericht 257, 278 

— mit Niederspannungs-Impulsentladung, ein indirektes 
Anregungsverfahren 256, 105 [Or] 

— 1-Phenyl]-3-methy]-4-benzoylpyrazolon(5) als 
Gruppenextraktionsreagens 261, 191 

— photoelektr., Spurenbestimmungen 259, 1 [Or] 

— Spektralanalysator, Laser-Mikro— 251, 376 

— Spurenbestimmung von Lésungen durch Hohl- 
kathoden-Anregung 255, 370 

— Strahlungsstudien einer Fackelentladung in Argon- 
plasma unter vermindertem Druck 260, 376 

— Ultraschall-Aerosol-Generator 259, 33 

— unter Benutzung der Dreiphasensysteme der Ex- 
traktion 260, 294 

— Untersuchungen am Lichtbogen unter Helium- 
Driicken bis zu 50 at 260, 210 [Or] 

— — iiber den Einflu8 org. Lésungsmittel bei der Best. 
v. Spurenelementen in SE-Verbindungen mit direkter 
Ablesung bei Anwend. der rotierenden Elektrode 
251, 7 [Or] 

— — v. org. Verbindungen, die in ein Radiofrequenz- 
Plasma eingebracht werden 258, 155 

— vy. Al-Leg., EinfluB des Gefiiges u. der Entladungsgase 
260, 229 [Or] 

— y. Aluminiumantimonid 251, 281 


— — vy. Cd-, Mn-, Pb-, Ag-, Au-, Zn-, Cu-, Co-, Cr-, Sn- u. 


Ni-Spuren in GaAs, Ga u. As 253, 68 
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— v. Festkérpern u. viscosen Flissigkeiten mit der 
induktiven Plasmaflamme 255, 370 

—v. Glimmer 257, 302 

— v. Isotopengemischen 257, 383 

— v. Hartmetallen, mittels rotierender Graphitscheibe, 
KinfluB v. Impragnierung u. Komplexbildnern 
256, 374 

— v. Lésungen, Hohlkathodenrohre u. ihre Anwend. zur 
Best. v. Pb in biolog. Material 257, 143 

— v. Lésungen mit der Methode des trockenen Riick- 
standes in der Hohlkathode 251, 304 

— v. Lésungen u. Pulvern mit einem Plasmatron mit 
unzerstérbaren Elektroden 254, 129 

— — Probeneinbringung in einen Plasmastrahl 254, 130 

— v. mehrkomponentigen Gem., Experimentelle Nach- 
prifung der Methode der Wahl v. optimalen Wellen- 
langen 252, 54 

— v. Mineralien, Beseitig. u. Erfassung des Hinflusses 
der molekular-mineralogischen Zusammensetzung v. 
Pioben auf die Spektrallinienintensitaét 253, 383 

—v. NaOH 254, 332 

— — im Wechselstrombogen mit der Meth. eines ein- 
zigen Zusatzes 253, 76 

— v. Nd,O;, Effekt v. CsCl-Graphit-Puffer auf die 
Gleichstrombogeneigenschaften 260, 97 [Or] 

— v. pulvrigen Materialien, Elektroden neuer Form 
258, 142 

— — mit Hochfrequenz-Argon-Plasmabrenner 259, 225 

— v. reinen Materialien, Kichproben 255, 287 

— v. Schlacken unter Verwend. v. PreBlingen 254, 334 

— v. Schlackenschmelzen mit dem Quantometer DFS-10 
unter Verwend. v. versch. Lichtquellen 256, 386 

— vy. SiC (techn.-) 258 78 

— v. Stahlen bei Anwend. eines Vakuumquantometers, 
EinfluB der Dicke einer Blechprobe 251, 197 

— v. Stoffen beliebiger Zusammensetzung, Grundlagen 
quantit. Verf. 260, 376 

— v. Zr/Hf-Legierungen 256, 377 

— Verbesserung der Nachweisgrenze u. der Empfind- 
lichkeit v. Platten mittels Phenidon-Entwicklern 
256, 394 

— Verdampfung, Verdampfungsverhalten u. spektrale 
Linienintensitat v. Au in Graphitpulver durch 
Bogenentladung 251, 121 

— Verluste v. Mikrobeimengungen 268, 209 [Or] 

— Verwendung eines inneren Standards in der Atom- 
emissions- u. absorptionsspektrometrie 252, 383 

— — v. Photoplatten, die mit Phenidon entwickelt 
werden 255, 38 

— Zusammensetzung v. Gas- u. fester Phase bei der 
Elektrodenerosion durch Funkenentladung 258, 292 

G-Spektralanalyse, Nachweisgrenzen 252, 384 

Spektrale Intensititsmessungen, durch Doppelstrahl- 
methode 252, 383 

Spektralmaxima, digitale Meth. zur Analyse v. — 259 
33 

Spektralphotometer, Aminco-Chance—, MeBzelle geeignet 
fir Multiparametermessungen 259, 42 

— Atomabsorption, Tectron AA-3, Automatisierung 
durch Ausgabe v. binar-verschlisselten Dezimal- 
Lochstreifen zur Datenverarbeitung in Elektronen- 
rechnern 264, 141 

— Einflu8 der Empfindlichkeit u. Instabilitat eines 
Gerites auf den Fehler der Messung 256, 135 
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Spektralphotometer (Forts.) 

— Flammenemission, Beckman DU, Automatisierung 
durch Ausgabe v. binar-verschlisselten Dezimal- 
Lochstreifen zur Datenverarbeitung in Elektronen- 
rechnern 264, 141 

— Genauigkeit eines linearen Absorptions— 251, 42 

— Laboratoriums—, Halogen-Quarz-Lampen: Licht- 
quellen hoher Intensitét im sichtharen Bereich 257, 292 

— Skalenspreizer fiir — 259, 42 

— Unicam SP 3000, Untersuch. der Arbeitsweise u. 
Anwendung zur Best. v. PO,°- in Diingemitteln u. 
ahnlichen Materialien 260, 164 

— Zweistrahl—, Kompensation des Lichtquellen- 
rauschens in einem empfindlichen — 255, 371 

Spektralphotometerzelle, fiir stark absorbierende 
Lésungen 257, 292 

~ Spektralphotometrie, Absorption, Analyse v. Gemischen 
mit starker Uberlappung m. H. der mathemat. 
Zerlegung des Spektrums nach den Komponenten 
258, 129 

— — v. mehrkomponentigen Mischungen, Wahl der 
analyt. Wellenlange, die das Absorptionsgesetz er- 
fiillen 254, 292 

— — Apparatur zur Untersuch. v. Salzschmelzen 
259, 374 

— Best. der proteolytischen Dissoziationskonstanten des 
neuen chromogenen Reagens Palladiazo. I. Untersuch. 
mit Natriumhydroxid, Perchlorsaure u. versch. 
waBr. Pufferlosungen 256 297 

— — v. Acetaldehyd in Athanol 252, 55 

. Ag 258, 144 

. Ag-Spuren in Blister-Kupfer 251, 266 

. Alu. Hydroxid in Natriumaluminat 252, 405 

. Amino-oxoderivaten sym. Triazins 251, 79 

. Aminowasserstoff in Wasser 251, 70 

— v. Ammoniakstickstoff unter Verwend. v. 

Thymolblau 251, 321 

— — v. Anionen durch Metallchelatkationen XLVI. 
254, 312 

— — y. As(III)-Spuren, Meth. des Chelataustausches 
252, 32 

— — v. [Au(CN),]-Ion mit Malachitgriin 251, 47 

— — v. Au(III) als 5-(p-Athoxyanilin)-5,6-dihydrouracil- 
Chelat 252, 26 

— — v. B mit Azomethin nach extr. Isolierung aus 
Komplexdiingern mit 2-Athyl-1,3-hexandiol 258, 117 
[Or] 

— — v. Be in Zn-Leg., mit Beryllon III 252, 26 

— — v. Bi in Sulfiderzen, extr., mit Na-Diathyldithio- 
carbamidat 252, 404 

— — v. Ca, extr., mit Glyoxal-bis(2-hydroxyanil) u. 
1-Octanol/2-Octanol-Gem. 258, 15 [Or] 

— — — mit Glyoxal-bis-(2-hydroxyanil), Stabilitats- 
verbesserung 251, 312 

— — v. Captan mit Quecksilberthiocyanat 252, 64 

— — vy. Carbazol mit Xanthyrol 258, 64 

— — v. Carbonylfunktionen in nichtwissr. Los. 

251, 70 

— — v. Carboxylgruppen in RuB 258, 80 

— — v. Ce(IV) mit 3-Thianaphthenoyltrifluoraceton 
252, 29 

— — vy. Cholesterin mit o-Phthalaldehyd 2538, 91 

— —v. Cl--Spuren, mit 4,4’-Bis-(dimethylamino)-thio- 
benzophenon 252, 67 
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— y. Co mit Benzamidoxim 251, 60 

— — mit 2,6-Diamino-3,2’-azopyridin 251, 330 

— — mit Pikraminazodiaminopyridin 251, 275 

— — mit 2,2’-Pyridilmonoxim 252, 40 

— — mit 2-Thenoyltrifluoraceton, synergist. Extrakt. 


251, 60, 330 

— — nach Extr. mit Zinkdiaéthyldithiocarbamidat 
251, 60 

— y. Corrinoiden, Anwend. v. Differenzspektren 
252, 73 


— vy. CrO,2-, kinet., durch Oxydat. des Methurins mit 
Kaliumbromat 252, 35 

— y. Cu in Alkalien mit Phenyl-2-(6-methylpyridyl) 
ketoxim 251, 200 

— — in Alkalimetallen u. -hydroxiden, mit 4,4’- 
Dihydroxy-2,2’-bichinolin 261, 193 

— — in Legierungen u. Salzen mit Pyridin-2-aldehyd- 
1-thionaphthylhydrazon 251, 193 

— — in Stahl, mit Zink-Dibenzyldithiocarbamidat 
251, 273 ~ 

— — mit Chromazurol § u. Zephiramin 251, 310 

— — mit N-Salicylidin-thiosemicarbazon 252, 393 

— — mit Thiothenoyltrifluoraceton 251, 45 

— v. Cu(I) mit 6-Methyl-2-pyridylhydrazidin oder 
3-(6-Methyl-2-pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazin 

253, 143 

— von Cu(II) mit N-8-Chinolyl-p-toluolsulfonamid 
251, 46 

— — (Spuren) 251, 45 

— — in anorg. u. org. Reagentien mit 2-(2-Hydroxy- 
1-naphthylazo)-2’-hydroxy-5’-methylazoxybenzol 
252, 390 

— vy. Cu u. Fe (simultan) 252, 39 

— v. «, e-Diaminopimelinsaure 251, 349 

—y. (N, N-) Dimethylanilin 251, 399 

— v. Diphenylamin, 2- Nitrodiphenylamin u. 
4-Nitrodiphenylamin durch Oxydat. mit Fe(III) 

252, 410 

— v. Estern der arylaliphat. Sauren, zweifach 
differentielle Techn. 2538, 83 

— v. Eu in Y/Eu-Vanadat, Differentialmeth. 251, 50 
—v. F-, EinfluB v. Siliconfett 251, 57 

— — kinetochrom., durch Katalyse der Reaktion 
Zirkonium-Xylenolorange 252, 36 

— v. Fe(II) mit Di-2-pyridyl-ketoxim als neues 
Reagens 251, 329 

— — mit Methylthymolblau 251, 329 

— — mit 2-Pyridyl-2’-hydroxymethansulfonsaure 
252, 38 

— v. Fe(III), extr. als Indoferronchelat 252, 399 

— — mit Bithionol 251, 329 

— — mit Chromazurol § 252, 38 

— — mit 8-Hydroxychinolin-7-sulfonsiure 251, 329 
— — mit 8-Hydroxychinolin-5-sulfonsiure u. Zephir- 
amin 252, 398 

— — mit 3-Thianaphthenoyltrifluoraceton 252, 38 
— v. Glycin mit 2,4,6-Trichlor-s-triazin 251, 208 

— v. Hexahydro-1,3,5-trinitro-s-triazin u. Octahydro- 
1,3,5,7-tetranitro-s-tetrazin (halbmikro) 252, 64 

— v. Hg-Spuren mit Thiothenoyltrifluoraceton 252, 394 
— v. H,0,, H,SO, u. H,S,0, nebeneinander 252, 393 
— v. Hydroxypropylgruppe in Stirkeithern 251, 410 
— v. Inden u. Cumarin nebeneinander in Luft 

251, 189 
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— v. kation. oberflachenakt. Substanzen mit Pikrin- 
sdure 251, 143 

— v. Ketosteroiden mit Diaithyloxalat 258, 96 

— v. Lactatdehydrogenase-Coenzym u. Coenzym- 
analogkompl. der Rattenleber 251, 220 

— v. Mg in Zn- u. Al-Leg. mit Chromotrop 2 R 
251, 193 

— v. Milchsdure in Plasma 251, 206 

— v. Mn mit Brucin 251, 328 

— v. Mo, extr., als Brenzcatechinviolett-Kompl. mit 
quartern. Ammoniumchlorid 251, 57 

— — in Cr/Mo/AI-Stahl mit Rezarson 251, 198 

— — in W-halt. Stahl durch Thiocyanat-Extr. 252 
49 

— v. Mo-Spuren in Ta mit Zn-Dithiol 2538, 69 

— v. Nb in Stahl mit Sulfochlorphenol S 251, 274 
— — in U-Leg. 252, 32 

— v. Nb(V) u. Ta(V) mit Dibromgallussaure 253, 148 
— v. Niin Fe,0,, Al,O, u. In mit TAN 2538, 78 

— v. Ni neben Co(II) mit 1-Phenyl-4-athyl-thiosemi- 
carbazid 251, 61 

— v. Os mit 2-Aminocyclopenten-1-dithiocarbonsaure 
254, 387 

— v. Os(IV), Ir(IV) u. Pt(IV) mit Oximidobenzo- 
tetronsaure 254, 388 

—v. Pin Ferrovanadin 252, 402 

— v. Pb(II), katalyt., iber die Oxydat. v. Azoverb. 
bzw. Pyrogallolrot mit K,S,0, 254, 310 

— v. Pd mit Chromazurol 8 251, 331 

— — mit 5-Hydroxochromon 251, 62 

— v. Pd(II), als Tetraphenylarsonium-trichlorstannat 
254, 387 

— — mit Zn in binaren Halogenidmisch. 254, 387 
— v. Penicillinase 252, 199 [Or] 

— v. Phosphat als Molybdainblau mit Hisen(IT)- 
ammoniumsulfat als Reduktionsmittel 251, 300 [Or] 
— v. P-org. Pesticiden mit Safraninreagentien 

251, 137 

— v. Prednison neben Cortison in Fermentsaft 

251, 286 

— v. Prolin in Gewebshydrolysaten 252, 414 

— vy. Propoxur-Rickstinden v. pflanzl. Material 
251, 135 

— vy. Pu in HDEPH-Dioxan-Lés. mit Arsenazo ITI 
251, 318 

—v. Re, photochem. Redukt. 252, 38 

— vy. reduz. Agentien mit frisch reduziertem Cr(III) 
u. ADTA 251, 42 

v. reduzierenden Agentien mit frisch reduziertem drei- 
wertigem Chrom u. ADTE 255, 385 

— v. Reserpin u. Rescinnamin in Rauwolfia 253, 87 
— v. Rh(III) in salzsauren Lés. 254, 386 

— vy. Ru in Form v. Peroxo-bis-athylendiamin- 
tetraacetat 251, 330 

— — mit Dithiooxamid, chem. Ungenauigkeit 

254, 386 

— mit Oxin 254, 386 

v. Ru(III) u. Rh(III) mit Thoron 251, 61 

—v.S in Schwerél 251, 123 

— y. Siuredissoziationskonstanten 254, 49 

— v. Sb in TiO, mit Rhodamin S (Spuren) 251, 203 
— — mit Kaempferol 251, 322 

— vy. Se mit Cyclohexanon 251, 56 

—v. Siin Wasser 258, 66 
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— v. Sn mit Phenylfluoron 252, 45 

—v. Sn(IV) 251, 52 

— — mit Gallein u. Cetylpyridiniumbromid 252, 395 
— v. SO, durch redukt. v. Fe(III) u. gleichzeitige 
Komplexierung v. Fe(II) mit 2,4,6-Tri-(2-pyridyl)- 
1,3,5-triazin 261, 190 

— v. 8O0,2- mit 4,4’-Dithiopyridin u. 5,5’-Dithiobis- 
(2-nitrobenzoesaure) 252, 397 

— v. 8O,?-, kinetochrom., durch Katalyse der 
Zirkonium-Methylthymolblau-Reaktion 252, 33 

— — mit Hilfe des Thorium-Flavonol-Komplexes 
(Spuren) 252, 401 

— v. 8;0,2- in Misch. mit S,0,2- u. 8,0,?-, nach 
Cyanolyse 252, 34 

— v. Te in Hisen u. Stahl 2538, 72 

—v. Thu. U mit Arsenazo III 252, 395 

— v. Ti mit Chromazurol § u. H,O, 251, 53 

— v. Tiu. Nb mit N-Cinnamoyl-N-phenylhydroxyl- 
amin u. v. Ti mit N-Benzoyl-N-p-tolylhydroxylamin 
252, 31 

— v. TI(III) mit Thiosalicylamid 251, 319 

—v. U in Erzen 252, 51 

— — in org. Los. v. Tri-n-butylphosphat mit Arsenazo 
III 252, 395 

— — mit 2-Hydroxy-1-naphthaldoxim 251, 318 

— — v. U(VI) mit einem neuen Derivat der Sali- 
cylazochromotropsaure 262, 395 

— — mit Methylenblau 251, 318 

— v. U-Spuren in ThO, mit Arsenazo III 255, 109 
[Or] 

— v. UO,?+ mit Alizarin-Fluorblau 2538, 146 

—v. V(IIL) 251, 323 

—v. V(IV) mit Calcichrom 252, 396 

—v. V(V) mit Quercetin-Sulfonsiure 251, 55 

— v. V-Spuren in anodischen Pulverabsatzen 

251, 195 

— — mit Xylenolorange 251, 122 

—v. W, in Fe/Nb-Leg., extr., als TPAC-Thiocyanat- 
Komplex 251, 198 

— — mit Thiocyanat, Ubersichtsbericht 254, 313 

— v. Weinsaure u. Citronensaiure 251, 396 

—v. Y in Cr u. Legierungen auf Cr-Basis mit 
Arsenazo III 252, 402 

—v. Zn durch Extr. des Oxinats mit geschmolzenem 
Naphthalin 252, 27 

— — extr., mit 1-[(5-Chlor-2-pyridylazo]-2-naphthol 
258, 144 

biochem. Mikrountersuch. an in 0] eingeschrumpften 
Trépfchen 2538, 240 

— Brillantgriin als Reagens, kritische Untersuch. 
255, 61 

1-[(5-Brom-2-pyridyl)azo]-2-naphthol als Reagens 
254, 52 

Computerbearbeitung v. Daten bei kinet. MeB- 
verfahren 254, 301; 302 

— Berechnung der Gleichgewichtskonstanten v. 
Mehrkomponentensystemen 254, 302 
Computerprogramm fir eng beieinander liegende 
pKS-Werte 260, 129 

— zur Best. v. Komplexbildungskonstanten 256, 296 
Differenztechnik 260, 391 

Kichkurven allgemeiner Formel D = f(c) bei 
Messungen durch vollkommene Differentialmeth. 
255, 212 


724 Spektralphotometrie, Absorption — Spektralphotometrie, Absorption, UV 


Spektralphotomietrie, Absorption (Forts.) 

— Einflu8 einiger Bedingungen auf die Genauigkeit v. 
Messungen 2538, 130 

— Faktoren, die die Richtigkeit v. Messungen beein- 
flussen 258, 292 

— Fehler durch nicht monochromatisches Licht, 
Parabolfunktionen 257, 137 

— graphische Meth. zur Berechnung der Konzentration 
zweier Komponenten 254, 131 

— Grundprinzipien 254, 38 

— grundsatzl. u. prakt. Betrachtungen 254, 129 

— Kinetische Best. der Komponenten v. Mischungen 
durch Regressionsanalyse 254, 302 

— kombin. mit Thermodifferentialanalyse 257, 200 

— Messungen mit versch. Colorimetern u. Photometern 
im Vergl. 256, 135 

— ,,on-line‘‘-Differentialkonverter zur Bildung der ersten 
Ableitung v. Absorptionsspektren 260, 391 

— Reineckatsalzanalysen, warnende Notiz tiber die 
Farbbestandigkeit 256, 41 

— Signal/Rausch-Verhaltnisse v. Photomultipliern u. 
Photozellen im Vergl. 259, 42 

— Standards 255, 39 

— Streulichtproblem, I. Analyse, II. Best. des 
Streulichtpegels u. Berechnung v. Korrekturen 
260, 129 

— Systematik der Untersuch. bei Ausarbeitung v. Meth. 
257, 350 

— Theorie der gekrimmten Molarverhaltnis-Darstellungen 
u. eine neue Methode der linearen Darstellung 
2538, 285 

— Tris-(1,10-phenanthrolin)-eisen(I1), Bild. als Be- 
stimmungsgrundlage 253, 60 

— Untersuch. der Protonisierung v. Palladiazo in 
schwefelsaurem Medium 258, 217 

— — der Reaktion v. Hg(II) mit 5-Nitro-2-furfuryliden- 
semicarbazon 261, 314 

— — v. 2-Benzoylpyridin-2-pyridylhydrazon-Komplexen 
254, 52 

— — y. Chromotrop 2 R-Chelaten mit Pr, Nd, Sm u. Eu 
254, 57 

— — vy. Co-Chromazurol S8-Kompl. 251, 60 

— — vy. Co-Kompl. mit 4-(2-Thiazolylazo)-resorcin 252, 39 

— — — mit Thio-Violursaéure 252, 39 

— — vy. Gd-Kompl. mit Arsenazo I 254, 309 

— — v. Metallkomplexen 258, 186 [Or] 

— — v. Ni(II)-Kompl. mit 8-Hydroxychinolin-5- 
sulfonsdiure u. Zephiramin 254, 315 

— — v. Re(VII)-Reduktion mit Sn(II)-ionen in schwefel- 
saurem Milieu 251, 59 

— — v. R-Salzderivaten als Reagentien auf In 251, 319 

— — vy. Se-Kompl. mit Bromkresolgriin, Bromkresol- 
purpur bzw. Bromkresolblau 254, 308 

— — v. Th(IV)-Komplexen mit 8-Hydroxychinolin 
252, 29 

— — v. Zimt- u. 2-Furohydroxamsiure-Chelaten 
254, 52 

— Verwendung mabig dissoziierter Komplexe II. Reak- 
tionen v. Arsenazo III mit Uranyl u. Th(IV) 254, 140 

— — zweier Wellenlingen 255, 39 

— — — Best. v. Gemischen (binaren) 257, 137 

— Vorrichtung fir Zweistrahlphotometer zur Messung 
in runden Kiivetten mit kleinem Durchmesser 
256, 143 


Spektralphotometrie, Absorption, IR, Analyse v. 
Athylen/Propylen-Copolymeren 261, 130 

— y. Cumol-Oxydationsprodukten 256, 390 

— Apparatur zur Untersuch. v. Salzschmelzen 259, 374 

— auswechselbare mit Polya&thylen fixierte Zelle 255, 386 

— Best. v. Ca(NO,), bzw. LiNO, neben Sr(NOs3), u. 
Ba(NO ;), nach Extr. mit Aceton 251, 313 

— — y. Dehydrocodeinon neben Codein 251, 288 

— — v. Halogenorganoverb. in pharmazeut. Speziali- 
titen 251, 155 

— — y. Wasser in Methanol 252, 55 

— — — in N-Methyl-pyrrolidon 252, 59 

— Ermittlung v. sieben Komponenten in Produkten, die 
bei der Synthese v. Phenol u. Aceton nach dem Cumol- 
Verf. anfallen 252, 57 

— Kivettenhalter fiir auswechselbare flissige Zellen des 
nahen IR- u. des I[R-Bereiches 254, 141 

— Nutzung zur Analyse 258, 129 

— Standards zur Wellenliéngenkontrolle v. IR-Spektral- 
photometern mittlerer u. niedrigér Auflosung, Inden 
u. seine Gemische mit Campher und Cyclohexan 
255, 212 

— Ubersicht der im Laboratorium fiir mikroanalyt. 
Forschungen 1969—1970 ausgefiihrten Arbeiten 
259, 299 

Spektralphotometrie, Absorption, UV, Analyse v. 
Cumol-Oxydationsprodukten 256, 390 

— — v. org. Verb. (Sawicki) 258, 291 [L] 

— — v. pharmazeut. binaren Misch. mit Benutz. eines 
Referenzspektrums 257, 172 

— — v. Wasser (Thermal- u. Oberflachen-) 254, 195 [Or] 

— — v.0-, m-, p-Xylol/Athylbenzol-Gemisch 252, 58 

— Anwendung in der Pharmazie 256, 406 

— Best. v. Al mit Brenzcatechin-4-sulfonat 252, 28 

— — vy. Aspartat- u. Alaninaminotransferase in Serum 
2538, 94 

— — v. Au mit MDCM 258, 210 

— — v. 2,4- u. 2,6-Dihydroxybenzoesdure u. Resorcin 
nebeneinander 251, 305 

— — v. Diquat 2538, 239 

— — v. Keten in Gasgemischen im langwelligen Bereich 
252, 43 

— — v. Methaqualonhydrochlorid in biolog. Flissig- 
keiten 258, 95 

— — v. Ni 252, 40 

— — v. NO; u. NO,= (simultan) 252, 31 

— — v. phenol. Stabilisatoren in Polymermisch. 
251, 129 

— — v. Ribosephosphat-Isomerase-Aktivitaét 258, 94 

— — v. Riickenmarkflissigkeit 252, 72 

— — v. Zr u. Hf (simultan) mit Anthranil-N,N-diessig- 
sdure 253, 147 

— Differenz-Technik 260, 391 

— Digital-Meth. zur Analyse v. Spektralmaxima 259, 33 

— Fehlerquellen beim Gebrauch v. Arsoniumreagentien 
II. 252, 391 

— Identifizierung v. Zuckern 258, 61 

— “on-line“‘-Differentialkonverter zur Bildung der 
ersten Ableitung v. Absorptionsspektren 260, 391 

— Signal/Rausch-Verhiltnisse v. Photomultipliern u. 
Photozellen im Vergl. 259, 42 

— “Time-Lapse‘‘-Messungen 258, 384 

— Untersuch. v. Zr- u. Hf-Kompl. mit Anthranil-N,N- 
diessigsiure 258, 147 
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— Verhalten v. Arzneimitteln mit 1,2,4-Benzothiadiazin- 
1,1-dioxid-Chromophor, EinfluB der Substitution u. 
der Losungsmittel 254, 408 

— Zwei-Wellenlangen—, Best. v. Gemischen (binaren-) 
257, 137 

Spektralphotometrie, Atomabsorption, Analyse v. Bauxit 
251, 117 

— — v. Hisenerzen u. Schlacken nach AufschluB mit 
FluBsiure 251, 118 

— — v. Feldspaten 251, 117 

— — v. Fruchtsaft. II. Direkte Best. versch. Haupt- u. 
Spurenelemente 254, 146 

— —v. Kieselsiure 251, 117 

— — v. Kohlenasche u. Silicatgesteinen nach Schmelzen 
251, 118 

— v. pharmazeut. Produkten 255, 313 

— — v. silicat. anorg. Materialien 251, 117 

— — v. Silicaten, Aufschlu8verfahren 258, 228 

— — — Storungen u. Beseitigung 255, 154 

— — v. Silicatgesteinen 253, 74 

— —v. Zement 251, 281 

— — v. Zementen, Klinkern, Rohmehlen u. kiesel- 
sdurehaltigen Kalksteinen 251, 117 

— analyt. Charakteristica v. Flammen org. flissiger 
Brennstoffe 258, 33 

— Best. v. Al in der Luft/Acetylen-Flamme mit 
Ammoniumfluorid 258, 206 [Or] 

— —v. Al, Ag, As, Au, Bi, Cd, Cu, Fe, Ni, Sb u. Zn in 
Pb/Sn-Létmassen 252, 402 

— — v. Al, Cr, Cu, Mn, Mo, Na, Ni, Pt, Si u. V mit 
flammenloser Anregung in Schutzgasatmosphare 255, 39 

— —v. Al, Siu. Fe, Berechn. u. Korrektur der gegen- 
seitigen Storung 252, 404 

_— — v. Alkalimetallen, elektrodenlose Entladungsrohren 
254, 37 

— — v. As in einer Stickstoff-(mitgerissene Luft)/ 
Wasserstoff-Flamme 261, 55 

— — v. Au in Lésung nach flissig/flissig-Extr. 251, 311 

— — v. Bi mittels entweichender Flammengase 2538, 386 

— —v. Ca, chem. Stérungen 254, 369 

— — vy. Ca neben Al, Ba, Na, P u. V mit org. Losungs- 
mitteln, Lanthan als Hilfsmittel 254, 37 

— — v. Ca u. Mg in Serum u. Harn 251, 333 

— — — in Stahl 251, 273 

— — — Stérungen v. HP,O, u. H,SO, 252, 394 

— — v. Cd in org. Verb. 251, 66 

— — — in Gilicaten, Absorptionsréhrentechn. komb. mit 
einem Ringbrenner 255, 154 

— — — in Zr u. seinen Leg. 252, 48 

— — y. Cd-Spuren in Zn-SpritzguB, nach Extr. v. 
Jodid-MIBK 254, 324 

— — vy. Cd- u. Zn-Verunreinig. in 1°Cd- u. Zn- 
Praparaten 251, 268 

— — y. ON-, indirekte Meth. 254, 310 

— — v. Co, Ni, Pb u. Cu in Silicaten m. H. der Ab- 
sorptionsrohr-Techn. 251, 119 

— — v. Cr in Al-Salzen 252, 52 

— — vy. Cu, Fe u. Cr, Stérungen durch Sauren 254, 37 

— — v. Cu-, Fe-, Mg- u. Zn-Spuren in Haaren v. 
Menschen 258, 241 M 

— — y. Cu, Zn u. Mn in Bodenproben/ADTA-Extrakten 
mit mechanisch getrennter Flamme 255, 83 

— — v. Fe in Luft/Acetylen-Flamme, Stérung durch 
Co, Ni u. Cu 252, 398 


— — v. Ge aus synthet. Fasern nach Veraschung u. 
Extrakt. 253, 81 

— — v. Hauptbestandteilen in Al-Bronze, Zement, Si- 
Bonze, Stahl, Messing, Al-Leg. 253, 285 

— — — in Co- u. Ni-Leg., gegenseitige Storung v. 
Elementen in einer Distickstoffmonoxid/Acetylen- 
Flamme 254, 37 

— — v. Ir m. H. einer Lachgas-Acetylenflamme 
2538, 20 [Or] 

— — v. Metallen in Nahrungsmitteln (tier.-) nach 
Veraschung 253, 285 

— — — in Pulvern 254, 130 

— — v. Metallspuren (Schwer-) in MnO, zur Herstellung 
v. Trockenbatterien 252, 404 

— — v. Mo 251, 57 

— — v. Mo, Ru, Pd u. Rh in U-Leg. 251, 194 

— — v. Na, K, Ca, Mg u. Mn in Phosphatiden 2538, 90 

— — vy. Ne u. Ar in He, Verwend. eines alternierenden 
elektromagnetischen Feldes zur Lichtmodulierung in 
elektrodenlosen Rohren 2538, 304 

— — vy. Ni-Spuren in Co 251, 199 

— — — in Erdoldestillaten 251, 122 

— — v. nichtion. Oberflachenaktiva 251, 143 

— — v. NO,-, extr., als Bis-(neocuproin)-Kupfer(I)- 
nitrat 251, 321 

— — v. Pb in biolog. Material (mikro) 252, 412 

— — — in Blut u. Harn 258, 242 

— — — in Mineralrohstoffen 251, 119 

— — — in silicat. Gestein mit Langweg-Absorptions- 
rohren 256, 74 

— — v. Pb-Spuren in Hisenoxiden 258, 78 

— —v. Rh, Empfindlichkeitssteigerung 251, 331 

— — — wesentl. Parameter 258, 152 

— — v. Rh, Pd, Ir u. Pt in Pt-Gemischen mit Cu2+ u. 
Nat als spektrosk. Puffer 251, 101 [Or] 

— — v. Sb in TiO, 251, 203 

— — v. Siin Al-Leg. 253, 67 

— — — in org. Verb. 251, 393 

— — — in Stahl, GuBeisen, Al-Leg. u. Zement 251, 197 

— —v.S&n, EinfluB v. K 252, 52 

— — v.Sn- u. Pb-org. Verb. in nichtwaBr. Lésung 252, 409 

— — y. SO, nach Fall. v. PbSO, 251, 56 

— — v. SO,?- (wasserlésl.-) in Bodenproben 252, 408 

— v. Tensiden (nichtion.-) als Kobaltthiocyanat- 

Addukte 252, 65 

— — v. Ti, indirektes Verstaérkungsverfahren 2538, 216 

— — v. V in Silicaten 251, 119 

— — — nach Extrakt. mit Methylisobutylketon 251, 55 

— — v. Zr u. anderen Elementen mit Stickstoffoxid/ 
Acetylen-Flamme u. NH,F-Zusatz 252, 396 

— chemische St6rungen bei Messungen 254, 209 

— chem. Wechselwirkung in kondensierter Phase, 
Ursachen u. Wirkung 259, 369 

— Computerprogramm zum Zeichnen v. Absorptions- 
profilen 260, 129 

— Dreiviertelwellen-Mikrowellenhohlriume fir elek- 
trodenlose Entladungslampen 259, 374 

— Hichung von GasdurchfluBmeBgeraten vom Rota- 
metertyp 252, 392 

— Einflu8 des Losungsgleichgewichtes 256, 288 

— — des Verhialtnisses Luft: Naturgas auf Storungen 
257, 278 

— — v. org. Lésungsmitteln auf die Absorption der 
Zinnstrahlung in einer Luft/Wasserstoff-Flamme 252, 30 
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— — v. org. Lésungsmitteln auf die Empfindlichkeit 
260, 376 

— — vy. org. Lésungsmitteln in Sauerstoff/Wasserstoff- 
Flammen 254, 293 

— — v. Temperaturgradienten auf die raumliche Ver- 
teilung neutraler Atome in einer Zelle mit groBer 
Weglange 253, 42 

— elektrodenlose Jodidlampen fiir die Best. v. Ag, Pb u. 
Fe 254, 292 

— elektrodenlose Lampen mit Hochfrequenzanregung 
als Lichtquelle, Mitt. 2. Jodidlampen fir die Best. v. 
Ag, Pb u. Fe 254, 292 

— Empfindlichkeitsdiagramme 2538, 140 

— Explosionsgefahr durch Bild. v. Ag,C, beim Ansaugen 
v. Lésungen mit hohem Ag-Gehalt bei Verwend. einer 
Luft/C,H,-Flamme 256, 288 

— Extr. v. Mn-Dithiocarbamatkompl. 251, 327 

— Fehler bei der Verwendung v. MeBkolben fiir die 
Extraktion in der — 254, 141 

— flammenlose, Best. v. Elementen (Spuren), in Harn u. 
Serum 252, 111 [Or] 

— — — v. Hg-Spuren 257, 187 [Or] 

— — Graphitstab als Reservoir fiir die Probenlosung 
260, 141 

— flammenlose Zellen 258, 370 

— GefaB fiir exponentielle Verdiinnung zur Best. der 
Nachweisgrenzen 255, 50 

— gegenwartiger Stand u. Grundlagenprobleme 258, 129 

— Grundlagen u. Probenvorbehandlung 256, 205 

— Hochfrequenz-Fackelentladung fir die Atomisierung 
v. Elementen mit thermostabilen Oxiden 256, 205 

— Impuls-Thermalzerstiubung zur Best. v. Element- 
spuren in Gesteinen 258, 72 

— Induktionsofen zur Best. v. Cd in Lés. u. Metallen auf 
Zink-Basis 257, 147 

— Instrumental-Parameter 255, 39 

— Integrations-Ausgabe-Techniken fiir schwach ab- 
sorbierende Proben 254, 131 

— Kohlefaden-Atomreservoir zur Best. v. Elementen in 
org. Lésungsmitteln 259, 33 

— Komplexaustausch-Verf. zur indirekten Best. v. 
Spurenelementen 257, 265 [Or] 

— Kontrolle der industriellen Fertig. 254, 131 

— Mess. in der Graphitkiivette, radiale Verluste v. 
Aerosoldimpfen 257, 278 

— Mikroanalyse v. Feststoffen unter Verwendung eines 
Hochfrequenzofens 252, 411 

— Mineralstoffanalyse v. biolog. Material 254, 91 

— mit argon- oder stickstoffumhiillter Acetylen/ 
Stickoxid-Flamme 255, 38 

— mit computergesteuerter Probeneingabe 254, 292 

— mit flammenloser Anregung in einer Schutzgas- 
atmosphare 255, 39 

— mit Ofen u. Vergleichskanal 260, 34 

— mit Platinspiral-Mikroprobentechnik 260, 34 

— Méglichk. der absoluten — 255, 370 

— Multielement—, II. Elektrodenlose Zweielement- 
Entladungsréhre fiir As u. Sb als Spektrallinienquelle 
254, 38 

— NH,F-Zusatze bei der Best. v. Zr u. anderen Ele- 
menten mit Stickstoffoxid/Acetylen-Flamme 252, 396 

— Photonenzihlsystem 259, 33 

— Proben mit hoher Salzkonzentration 258, 129 
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— Probennahme 258, 370 

— Problémes généraux, Band I (Pinta) 258, 289 [L] 

— Rechenstab fir — 255, 371 

— Signal/Rausch-Verhaltnisse v. Photomultipliern u. 
Photozellen im Vergl. 259, 42 

— Stérungen 254, 130 

— — durch Li 258, 33 

— Systeme mit hohem Natriumgehalt 253, 42 

— theoret. Betrachtungen tiber die Verwendung anderer 
als der iiblichen Flammengasgemische 259, 225 

— theoret. Beurteil. der Distickstoffmonoxid/Wasser- 
stoff-Flamme 2538, 42 

— Ubersichtsbericht 254, 130 

— Verhalten v. Metallteilchen im Vergleich zu metallorg. 
Verb. 260, 73 

— Verspriihen v. festem Probenmaterial 254, 37 

— Verwend. eines inneren Standards 262, 383 

— — y. mit Wasser mischbaren org. Lésungsmitteln 
255, 38 

— Vorschaltlinsen zur Verbesserung der Empfindlichk. 
255, 212 

— Zerstiubung v. Suspensionen 258, 33 

— zur quecksilberspezifischen Detektion in der Gas- 
Chromatog. 256, 361 [Or] 

— (Christian, Feldman) 255, 369 [L] 

Spektralphotometrie, Atomemission, argon- oder stick- 
stoffgeschiitzte Lachgas-Acetylen-Flamme 251, 376 

— Mikroanalyse v. Feststoffen unter Verwendung eines 
Hochfrequenzofens 262, 411 

— mit der N,O/C,H,-Flamme, giinstige Parameter 260, 294 

— mit wiederholtem optischem Abtasten unter Ver- 
wendung einer Derivativschaltung 251, 376 

— Moglichkeiten der absoluten — 255, 370 

— Photonenzahlsystem 259, 33 

— Signal/Rausch-Verhaltnisse v. Photomultipliern u. 
Photozellen im Vergl. 259, 42 

— theoret. Beurteil. der Distickstoffmonoxid/Wasser- 
stoff-Flamme 2538, 42 

— Verwend. eines inneren Standards 252, 383 

— — v. Capillarbrennern 2538, 42 

— Voruntersuch. der analyt. Leistungsfahigkeit einer 
verstarkten Diffusionsflamme 255, 371 

— Zweiflammensystem zur Unterdriickung spektraler 
Stérungen durch Resonanzlinien 254, 292 

Spektralphotometrie, Atomfluorescenz, s. Fluorescimetrie 

Spektralphotometrische Titrationen, s. Titrimetrie, 

photom. 

Spektren, “charge-transfer‘‘—, Verwendung der Mole- 
kulorbital-Theorie fir — beim Aufsuchen v. mehreren 
“charge-transfer‘‘-Banden der z-Komplexe v. 2,3- 
Dichlor-5,6-dicyano-p-benzochinon 255, 385 

— polychromat. optische—, Korrektur u. Simulierung 
251, 35 

— Symmetry, Orbitals and Spectra (Orchin, Jaffé) 

260, 373 [L] 

y-Spektren, komplexe, halbquantit. Analyse, m. H. v. 
programm. Lernmaschinen 252, 384 

— quantitative Interpretation 252, 65 

Spektrochemische Analyse, (Slavin) 260, 33 [L] 

Spektrochemische Methoden, (Winefordner) 259, 289 [L] 

Spektrofluorimeter, modifizierter Aminco-Bowman— 
258, 141 

Spektrofluorimetrie, Best. v. aromat. Carbonylverbin- 
dungen 251, 377 


Spektrofluorimetrie — Spektrographie, Emission 


— — v. Cyyp- u. C,,-Steroiden 254, 247 

— — v. Ca mit 1,5-Bis-(dicarboxymethylaminomethy]l)- 
2,6-dihydroxynaphthalin 251, 313 

— — v. Cd mit BDDS 251, 48 

— — v. Daunomycin in Geweben (tier.-) 258, 96 

— — v. Fe im ppm-Bereich durch Quenching v. 2,2’,2’’- 
Terpyridin 251, 329 

— — v. Ga, In u. Zn mit 2,2’-Pyridylbenzimidazol 
251, 52 

— — v. Halluzinogenen 251, 284 

— — v. Medazepam nach dimnschicht-chromatog. 
Trenn. 251, 284 

— — v. Morphin, Codein, Narcotein u. Papaverin in 
Gemischen 251, 288 

— — v. O; in Luft mit 2-Diphenylacetyl-1,3-indandion- 
1-hydrazon 252, 399 

— — v. Phenothiazin in Serum 251, 222 

— — — v. Sb(IIT)-Spuren in Bromwasserstoffsaure bei 
der Temperatur des fliissigen Stickstoffs 252, 32 

— — v. Te bei der Temperatur des fliissigen Stickstoffs 
252, 34 

— — v. Zr mit Calceinblau 252, 396 

— Hignung v. Borsaure-Morin-Oxalsiure-Kompl. 
255, 228 ! 

— Geradte 258, 141 

— Instrumentation 258, 129 

— Konstruktion u. Hichung eines Gerates zur absoluten 
Messung der Gesamtluminescenz bei niedrigen Inten- 
sitaten 260, 45 

— Korrekturen der Instrumentalfehler bei Messung v. 
Makromolekilen auftretender Polarisierungsfluorescenz 
254, 139 

— Laser—, Probleme 258, 209 

— Messungen auf Dinnschicht-Chromatogrammen 
2538, 332 

— pH-EinfluB 258, 130 

— quenching, Best. v. Ag-Spuren 253, 144 

— Signal/Rausch-Verhaltnisse v. Photomultipliern u. 
Photozellen im Vergl. 259, 42 

— Technik zur quantit. Auswert. auf Diinnschicht- 
Chromatogrammen 256, 136 

— Tieftemperatur—, Dewar-Rohren-Anordnung 259, 225 

— “Time-Lapse“‘-Messungen 258, 384 

— Untersuch. v. Borsiure/Morin/Oxalsiure-Kompl. 
257, 290 

— — v. Oestrogenen (C6-substit.-) unter versch. 
Bedingungen der Kober-Ittrich-Brown-Reakt. 252, 309 

[Or] 

— v. org. Verb. 260, 398 

Spektrofluorimetrie, y-Strahlen-Kernresonanz, Best. v. 
Austenit in Stahl 257, 67 

— — v. Fe in Substitutionslage im Al,O, 255, 157 

— Vielseitiges System fiir — im Strahlenbiindel 258, 129 

Spektrograph, Bildverstaérker— 2538, 284 

— elektrostatischer, mit paralleler Plattenanordnung 
257, 47 

— mit Bildverstarkerréhren 258, 45 

Spektrographie, Emission, Analyse v. Aluminiumanti- 
monid 251, 281 

— — v. Glasern, im Gleichstrombogen 251, 122 

— — y. Silicatproben, Schmelzverluste im Graphittiegel 
mit Li-Tetraborat 258, 73 

— — v. Stahl, Anpassung an einen schnellen Datenflu8 
254, 327 
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— Auswertung v. photographischen Registrierungen 
durch Fernverarbeitung in einem Computer 260, 294 

— — v. Standarden der Metalle u. Legierungen 256, 226 

— v. Ag-Spuren in Halbleiterverbindungen vom Typ 
A,B, u. in ihren Komponenten 2538, 67 

— — — in Zn (hochreinem-) nach elektrolyt. An- 
reicherung 251, 268 

— — v. Ag-, Pb-, Sn-, Bi-, Te-, As- u. Sb-Spuren in 
Fe u. Stahl unter Anwend. eines inhomogenen 
Magnetfeldes 255, 113 [Or] 

— — v. Al-, Bi-, Cd-, Ca-, Co-, Cu-, Mn-, Mg-, Ni-, Pb-, 
Ag-, Cr-, Zn- u. P-Spuren in GaSb, Ga u. Sb 253, 68 

— —v.Al Co, Cu, Hf Mn; Cd Pb, Moy Si, iy V, Bu: 
W in Zircaloy-2 durch Punkt-Flachen-Hochspannungs- 
funken u. unterbrochene Wechselstrombogen-Technik 
251, 195 

— vy. Bi in Cu/Bi-Erzen u. Verarbeitungsprodukten 
251, 114 

— — v. Cd-, Mn-, Pb-, Ag-, Au-, Zn-, Cu-, Co-, Cr-, Sn- u. 
Ni-Spuren in GaAs, Ga u. As 258, 68 

— — v. Co-, Cr-, Ga-, In-, Pb- u. V-Spuren in Kohlen- 
aschen mit Al-Elektroden 252, 52 

— — v. Cr im ng-Bereich mittels der Kupferfunkenmeth. 
2538, 149 

— — v. Elementen (Spuren), in Eisen u. Stahl, Teil 1. 
Anwendung eines Puffers 254, 16 [Or] 

— — — Pulverstandarde, Homogenitaét u. Zusammen- 
setzung 254, 130 

— — v. Gasen in Metallen, Isotopenmeth. im Gleich- 
strombogen 251, 270 

— — v. Halogenen in Gesteinen, Anwend. einer Impuls- 
Vakuum-Excitationsquelle 251, 277 

— — v. Lanthanoxid in Yttriumoxid 254, 308 

— — v. Metallen (schwerfliicht.-), durch Chlorierungs- 
reaktionen in einer Hohlelektrode 251, 192 

— — v. Metallspuren in Calciumsulfatmaterialien, 
Anreicher. mit org. Fallungsmitteln 251, 121 

— — — in SE-Verb. mit direkter Ablesung unter 
Verwendung einer rotierenden Elektrode. EinfluB 
von als Strahlungspuffer verwendeten Alkalimetall- 
chloriden 252, 404 

— — v. metall. u. halbmetall. Spuren in biolog. Material 
nach Extr. 251, 332 

— — vy. Mg, Sn, Pb u. Ti sowie Fe,0,, TiB, MgO, ZnO, 
SiO,, AIN u. BN mit Niederspannungs-Impulsent- 
ladung 256, 105 [Or] 

— — v. N, in Stahl (austenitischem-) im Bogenlicht 
255, 151 

— —v. O in ZrC im Gleichstrombogen 251, 279 

— — v. SE in Lanthanidoxiden 253, 77 

— — v. SE-Spuren in Bauxit mit Kupferelektroden 
256, 73 

— — vy. Si, Mn, Cr, Ti, V, Mo u. Ni (simultan) in 
Stahl(leg.-) 264, 328 

— — v. Spurenelementen die nicht zu den SE gehéren, 
in Y,0, m. H. eines AgF/Ga,0,-Tragergemisches 
255, 103 [Or] 

— — y. Spurenelementen in FluBspaten 252, 51 

— — v. Sr in *Y-Lés. 254, 214 

— — v. Th in Silicatgesteinen 251, 119 

— — v. Th, Y u. SE in Silicaten 251, 119 

— — y. Ti in Stahl (Cr- u. Cr/Ni-), EinfluB des Gefiige- 
baus 258, 71 

— — y. Verunreinigungen in (U-Pu)O, 251, 202 
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Spektrographie, Emission (Forts.) 

— Bogenentladung an réhrenférmigen Elektroden, 
gasumspult 263, 285 

— Computerprogramm zur Auswert. 259, 369 

— Kigenschaften der Capillarelektroden 259, 291 

— Hochfrequenzanregung v. getrennt verdampften 
Proben 258, 284 

— Hochfrequenzplasmabrenner, Best. v. W u. Mo 
(simultan) 252, 49 

— Laser, halbquantit. Best. v. 20 Elementen 253, 7 [Or] 

— — Mikrosonde-induzierte Funkenanregung zur halb- 
quantit. Analyse 259, 292 

— — Q-geschaltete Energie-Absorption in einer Al-Leg.- 
Feder 2538, 302 

— Mikroverfahren in der chemisch-metallkundl. Analyse, 
Genauigkeit u. Nachweisgrenzen 255, 73 

‘— Mikrowellen-Plasmaquelle 253, 284 

— Plasma, induktionsgekoppelt, Nachw. v. Elementen im 
Nanogramm—pro Milliliter— Bereich 258, 284 

— Plasma-Jet als Lichtquelle, Untersuch. des Einflusses 
v. Arbeitsparametern auf die Spektrallinienintensitat 
251, 35 

— Probenzusammensetzung, HinfluB auf die Intensitat 
der Linie des analysierten Elementes 251, 309 

— Spurenanalyse, “‘Blindwertkorrektion® 258, 140 

— Trigerelektroden-Verunreinigungen, Ausschaltung der 
storenden Wirkung 259, 291 

— Untergrundkorrektur bei der direkt anzeigenden 
Spurenanalyse mit Hilfe versetzter Spalte 251,376 

— Untersuchungen am Lichtbogen unter Helium- 
Driicken bis zu 50 at 260, 210 [Or] 

Spektrographie, Emission, Réntgenstrahlen, Analyse, v. 
Fe-Leg., Probenvorbereitung 255, 22 [Or] 

— — v. Ni/Fe-Filmen mit Standards, prapariert durch 
die Pyrolyse v. Metallorganoverb. 254, 385 

— — v. Pyriten 253, 75 

— — v. ternaren Systemen, Variante der Meth. des 
auBeren Standards 256, 206 

— Anregungswirksamkeiten v. versch. Réhren-Targets 
fir einige Spektrallinien niedriger Energie 259, 292 

— Auswahl der Bedingungen der Verdiinnung der Proben 
256, 206 

— Best. v. Ag in Erzen mit Pd als innerem Standard 

254, 330 

— — v. As-Spuren in Cu-, Fe- u. Ni-Leg. 251, 267 

— — v. Ba u. Ca in Na nach chem. Anreicherung 
256, 337 [Or] 

— — v. Ca in Gesteinen u. Industrieprodukten 251, 113 

— — v. Ca u. Zn sowie halbquantit. Best. v. S in einem 
menschl. Haar 254, 256 

— —v. Fe in Wasser (FluB—) 252, 46 

— — v. Fe-, Cu-, Zn- u. Mn-Spuren in Wein 257, 309 

— — v. Fe-, Mn-, Zn- u. Cu-Spuren in Al 252, 402 

— —v. Fe, Ti, Ca, K, Si u. Al in silicat. Gesteinen, 
AufschluBverfahren unter Verwend. v. Lithiumborat- 
Glasplattchen 254, 1 [Or] 

— — v. Hf in Zr u. seinen Legierungen 258, 69 

— — v. Hf-Spuren in Zr-Leg. 251, 271 

— — v. La in SE-Oxidgem. 251, 116 

— — vy. leichten Elementen in flichtigen Flissigkeiten 
im Vakuum 255, 40 

— — v. Li-, Be- oder P-Spuren 251, 45 

— — v. Metallen in Flu8schlammen, Bedeutung fiir die 
Praxis 254, 192 [Or] 


Spektrographie, Emission — Spektrometrie, KMR 


— — y. Metallspuren, II. Anreicherung durch Fallung 
mit PAN 261, 44 

— — v. Mo in Schmierdélen 252, 406 

— — vy. Na,O in Zementen u. ihren Rohprodukten 
253, 77 

— —y. Na- oder B-Spuren 261, 45 

— — vy. Nb, Zr, Mn, Cr, V u. Ca in Ilmenit 251, 120 

— — v. Ni, Cl- u. SO,2- in galvan. Nickellosungen 
251, 282 

— — y. Pr, Sm, Eu, Gd u. Dy in Th 252, 48 

— — v. Re in Molybdanit 258, 74 

— — v. Se in Cu-, Ni- u. Fe-Leg. 251, 267 

— — v. SE-Spuren 254, 218 

— — vy. Ta in pulverférmigen Proben 254, 311 

— mit radioaktiven Strahlenquellen 256, 136 

— — Analyse v. jodhalt. Arzneimitteln unter Anwend. 
der Ross-Filter 256, 406 

— multivariable Analyse v. quantit. Daten, ZrO,-Al,03- 
SiO,-CaO-CeO,-System 258, 34 

— quantit. absolute Elementanalyse- 268, 325 

— Verringerung der Schwefelkontamination 253, 285 

Spektrometer, y-, antikoinzidenzabgeschirmtes — u. 
seine Anwendung fir radioanalytische Chemiepro- 
bleme 260, 392 

Spektrometer, Raman, Carry 81—, Umgestaltung in ein 
Spektrometer mit Laserquelle 260, 376 

Spektrometrie, ESR, bei niedriger Temperatur 255, 41 

— Best. der Relaxationszeit aus den Sattigungskurven 
der Absorptionssignale unter den Bedingungen raschen 
Durchgangs 255, 39 

— — vy. Asphaltenen-Gehalt im Erd6l] 2538, 80 

— — v. Cu(II) u. Mn(II) 258, 209 

— — vy. Fe({1t), Cul); VO24, Mn(It), Cr(L) ue 
Gd(III) nach Trenn. durch selekt. Komplexierung u. 
anschlieBender Extr. oder selekt. Fall. 258, 43 

— — v. Gd, Cr, Fe, Cu u. Mn 254, 57 

— — v. Metallen der Eisengruppe bei gegenseitiger 
Anwesenh. 255, 388 

— — v. Metallen der 1. Ubergangsgruppe 255, 388 

— coulom. Meth. zur Best. beliebiger bei Elektroden- 
reaktionen auftretenden Radikalzwischenprodukte 
258, 215 

— gepulstes Spektrometer 258, 141 

— Instrumentation 258, 129 

— kombin, mit photochem. Titration 258, 293 

— Messungen mit ,,Do-it-yourself‘‘-Zelle 252, 391 

Spektrometrie, Ionencyclotronresonanz, Fortschritte v. 
analyt. Interesse 260, 130 

Spektrometrie, KMR, Analyse v. Kautschukvulkanisaten 
2538, 82 

— Anwend. in der Pesticid-Riickstandsanalyse, Uber- 
sicht 257, 234 

— Anwendungsbereich 256, 288 

— Aufnahme v. ?H-Spektren mit XL-100 KMR- 
Spektrometer 258, 293 

— Best. v. Alkan-2-olen 251, 69 

— — v. Alkoholen u. anderen Verbind. mit aktivem H 
durch Reakt. mit: Hexafluoraceton 251, 68 

— — v. Alkylphenol-Isomeren mit Fluor 251, 19 

— — v. Benzil- u. Furildioximisomeren 251, 378 

— — v. 1,3-Dioxolan in Polyoxymethylenen 251, 25 [Or] 

— — v. Methoxyl-, C-Methyl- u. Methylimidgruppen 
(submikro) 254, 390 

— — v. org. Verb., Eichung 258, 60 


Spektrometrie, KMR — Spektropolarimeter 


— — v. 2,4,6-Trinitrotoluol-Verunreinigungen 258, 61 

— Beziehungen zwischen chemischer *!P-KMR-Verschie- 
bung und Strukturen v. einigen Organophosphor- 
pesticiden 255, 84 

— #8C-, chem. Verschiebungen fir die Paraffine bis C, 
259, 55 

— — Untersuch. v. Peptiden-Dissoziationsverhaltnissen 
259, 217 

— #C. u. 1 P-Spektrenaufnahme durch computer- 
gesteuertes System unter Verwendung der Fourier- 
Transformation 259, 34 

— chem. Verschiebungswerte fir Losungsmittel u. 
andere einfache Substanzen 257, 137 

— Kichung von zur Temperaturmessung dienenden 
Standardproben 254, 293 

— Entfernung klebriger polymerer Lésungen aus 
Proberéhren 259, 34 

— F—, Strukturbest. u. Analyse v. Hydroxysteroiden 
252, 304 [Or] 

— — Strukturbest. u. Mikroanalyse org. Naturstoffé 
255, 95 

— hochauflésende 260, 377 

— Identifiz. v, Aminosduren 252, 68 

— — v. Barbituraten in biolog. Material 257, 255 

— in der Pharmazeutischen Chemie u. ihren Grenz- 
gebieten, Ubersichtsbericht 259, 163 

— Interpretation v. Spektren phosphororg. Pesticide 
2538, 237 

— Introduction to ®F — (Mooney) 255, 135 [L] 

— Kurzzeit-Meth. zur quantit. Erfassung v. Protonen 
in dem Ol, Wasser u. Feststoff eines Maiskerns 
256, 331 

— of Polymers (Slonim. Lyubimov) 255, 137 [L] 

— pH-Abhangigkeit der Linienbreite v. Wasser durch 
paramagnet. ADTA-Chelate 258, 130 

— Prazisions-Koaxialrohr zur quantit. Analyse 254, 132 

— Protonen, Reagentien zur Bewirkung v. Verschie- 
bungen durch Komplexb. zwischen OH-Gruppen u. 
paramagnetischem Eu(III) 260, 153 

— Strukturaufklarung v. Tensiden 257, 167 

— Strukturgruppenanalyse fiir hohersiedende KW- 
Stoffgemische u. Mineraldlanteile in Verb. mit IR- 
Spektroskopie u. Elementaranalyse 255, 177 [Or] 

— Untersuch. der Wasserbewegung in einem Jonenaus- 
tauscherharzsystem 252, 385 

— — v. Ionenaustauschharzen 252, 384 

— — v. paramagnetischen Komplexverb. 257, 280 

— —v. Tensiden 251, 225 [Or] 

— Verhalten v. 1,3-Dimethylbarbituraten 251, 284 

— Zusatz zur Uberwindung v. Drehungsschwierigkeiten 


v. Probenréhren bei verinderlicher Temperatur 259, 34 


Spektrometrie, KQR, Best. v. anorg. Stoffen u. Mine- 
ralien 251, 378 

— — y. chlorierten Pesticiden 251, 138 

Spektrometrie, Luminescenz, Best. v. SE-Spuren in Y 
253, 67 

Spektrometrie, Mikrowellen, Grundlagen u. Anwendung 
in der Analytik 259, 219 

— Identifiz. v. Gasen in Gemischen, Best. der Anzahl v. 
notwendigen Frequenzmessungen 259, 129 

Spektrometrie, Méssbauer, s. Spektrofluorimetrie, 
y-Strahlen-Kernresonanz 

Spektrometrie, Photoelektronen, analyt. Bedeutung 
251, 36 
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— Anwendung auf die analyt. Chemie I. u. II 260, 301 

— in der Pesticidanalyse, Spektren v. fiinfgliedrigen 
Heterocyclen u. verwandten Molekiilen 254, 93 

— v. Molekiilen (Turner, Baker, Baker, Brundle 257, 136 
[L] 

Spektrometrie, radiom., Auswert. v. auf Lochstreifen 
gespeicherten Daten, SLEPT: eine einfache Computer- 
sprache 258, 375 

— Messung v. langlebigen Nukliden in Bodenproben 
260, 75 

— Multiparameter-Koinzidenz—, Best. v. Elementen 
in Meteoriten nach Neutronenaktivierung 251, 117 

— Verzogerungstechnik m. H. v. Szintillatoren u. 
Faseroptiken zum adressierten Mehrkanalzahlen im 
StreufluB v. y-Quanten oder energiereichen Teilchen 
257, 196 

Spektrometrie, Raman, Cary 81-Spektrometer, Umge- 
staltung in ein Spektrometer mit Laserquelle 260, 376 

— kombin. mit Gas-Chromatog. 258, 39 

— Laser—, Anwendungsméglichkeiten 259, 219 

— — Best. v. Benzol in Wasser 256, 225 

— — Probentechnik 254, 257 [Or] 

— — Ubersichtsbericht 258, 43 

— — Untersuchungen iiber die Kristallinitat v. Athylen- 
Propylen-Kautschuk 258, 199 [Or] 

— — (Loader), (Gilson, Hendra) 252, 382 [L] 

— — (Tobin) 260, 33 [L] 

— u. Molekilstruktur 260, 248 [Or] 

— — Ermittlung charakteristischer Frequenzen viel- 
atomiger Molekiile mit Computer-Hilfe 254, 177 [Or] 

Spektrometrie, Réntgenstrahlen, Best. v. leichten Ele- 
menten durch Protonenanregung 253, 72 

Spektrometrie, a-Strahlen, Detektoren, feste, Herkunft u. 
Vermeidung v. Kontaminierungen 255, 51 

Spektrometrie, y-Strahlen, analyt. Verwertung der 
prompten y-Strahlung nach dem Neutroneneinfang 
260, 36 

— Auswert. durch Computer 252, 65 

— automat., Best. v. 33 Elementen nach Neutronen- 
aktivierung 252, 400 

— Best. v. Hf/Zr-Verhaltnis in Zr-Mineralien 251, 120 

— — v. Pr-Metallen in Erzen, Kupferstein u. Blei- 
kapellen nach Neutronenaktivierung 253, 75 

— —v. *8Ra u. ?4Ra in Th-Aufbereitungsabwassern 
251, 191 

— Computerprogramm FORTRAN IV 259, 136 

— Computerprogramm fiir hochaufgeléste — 258, 139 

— Digitalmethode der Photopeak-Integration in der 
Aktivierungsanalyse 258, 211 

— Identifizierung unbekannter Linien in einem Spalt- 
produktspektrum 256, 137 

— Koinzidenz, Best. v. Cu-Spuren in Reinstmetallen nach 
Neutronenaktiv. 251, 266 

— — —v.Ir, Na, Ni, Co u. Sc in Meteoriten nach 
Neutronenaktivierung 2538, 72 

— — — v. 87 Isotopen mit lithiumgedrifteten Germa- 
niumdetektoren 253, 44 

— — Technik mit Ge(Li)-Detektoren 259, 226 

— kombin. Einfangs- u. Zerfalls—, zur Neutronen- 
aktivierungsanalyse 259, 226 

— komplexe Spektren, Berechnung der Gesamtflachen 
der Absorptionsmaxima, modifiz. Covell-Meth. 253, 51 

Spektropolarimeter, aus Polarimeter entwickeltes Gerat 
u. seine Erprobung 258, 45 
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Spektropolarimeter (Forts.) 

— Kombination zur automat. temperaturprogrammierten 
Registrierung v. CD u. ORD 260, 415 

— Standards zur Hichung 2538, 295 

Spektropolarimetrie, Anwendungsméglichleiten, Uber- 
sichtsbericht 254, 294 

— Best. v. K 2538, 209 

— — y. La, Pr, Sm, Nd, Eu, Gd, Tb u. Yb mit D-(—)- 
1,2-Propylendiamintetraessigsiure 252, 29 

— Eichung v. Circulardichrometern m. H. der Kramers- 
Kromig-Beziehung 259, 137 

— Kontraktion einiger bei Tieftemperaturmessungen 
verwendeter Lésungsmittel 258, 129 

Spektroskopische Methoden, in der org. Chemie (Williams, 
Flemming) 259, 289 [L] 

Spermidin, Fluorescenzléschung des o-Phthalaldehyd- 

~ Kondensationsproduktes im EinfluB v. Halogenen 
259, 82 

Spermin, Best., fluorim. 253, 89 

Sphingolipoide, Best., diinnschicht-chromatog.-spektral- 
photom., als Trinitrobenzolsulfonsdure-Deriv. der 
langkettigen Base 259, 174 

— — v. Sphingosinbasen in — aus der weifen Masse des 
menschl. Gehirns v. normalen u. an multipler Sklerose 
erkrankten Patienten, gas-chromatog. 255, 328 

— Glyko—, Nachw. in Erythrocyten versch. Saugetiere, 
diinnschicht-chromatog. 260, 411 

— Nachw. im Serum 251, 337 

— Trenn. u. Identifiz. v. langkett. Basen u. ihren 
Abbauprodukten an mit Silbernitrat impragnierten 
Silicagelschichten 251, 337 

Sphingomyelin, Best. in Lebensmittelprodukten, Farb- 
reaktionen 251, 405 

Sphingosinbasen, Best. in Sphingolipoiden aus der 
weifBen Masse des menschl. Gehirns v. normalen u. an 
multipler Sklerose erkrankten Patienten, gas-chro- 
matog. 255, 328 

Sphingosinphosphatide, Best., gas-chromatog. 2538, 406 

Spielwaren, Best. v. toxischen Metallen, Routineunter- 
such. 259, 71 

Spinat, Best. v. Blatt-Ribulose-1,5-diphosphat-Carboxy- 
lase 259, 89 

— — v. Carbaryl, gas-chromatog., mit Elektronen- 
einfangdetektor als Amidderiv. 255, 310 

— — v. Nitrat 251, 409 

— gefrorener, Best. der gesamten festen Bestandteile 
254, 401 

— — — v. Boden (sdureunlésl. Riickstaénde), Gemein- 
schaftsuntersuch. 259, 390 

— Nachw. v. Carotinoiden in —extr., sdulen-chromatog., 
kontinuierl. DurchfluBtrenn. 257, 168 

— — v. Pigmenten, papier-chromatog., auf mit Silicagel 
u. Aluminiumhydroxid beladenen Papieren 260, 322 

Spinatchloroplaste, Best. v. Plastochinon A u. Plastochi- 
nol A, dinnschicht-chromatog.-spektralphotom. 
257, 251 

Spinell, Best. v. Al u. Mg, titr. (komplexom.-) 258, 208 
[Or] 

Spirituosen, Analyse v. Weinbranden, gas-chromatog. 
251, 408 

— Best. v. Acrolein 258, 239 

— — vy. Alkoholen (héheren-) 257, 237 

— — v. Aromen, gas-chromatog. (capillar-) 257, 352 

— — v. Zuckern, gas-chromatog. 251, 408 


Spektropolarimeter — Spurenanalyse 


— Nachw. v. CN-, Schnellmeth. 256, 396 

— — v. Farbstoffen (synthet.-) in Hierlikér, papier- u. 
diinnschicht-chromatog. 256, 397 

Spiritus, Nachw. v. Vergallungsstoffen, dinnschicht- 
chromatog., nach dem British Pharmaceutical Codex 
251, 155 

Spironolacton(e), Best. v. Aldadien in Plasma u. Harn 
nach therapeut. Dosen v. —, gas-chromatog. 257, 175 

Sprengstoffe, thermodifferentialanalyt. u. thermogravim. 
Untersuch. 258, 88 

Sprit, Best. v. Athanol, spektralphotom. 254, 400 

Spriihdosen, Probenahme mit konventionellen Spritzen 
260, 44 

Spurenanalyse, aktivierungsanalyt. (protonen-), 
elastische Streuungstechnik 259, 34 

— an Hand der Linienluminescenzspektren v. Komplex- 
verbindungen 252, 24 

— Anreicher. durch Mitfallung, Auswahl der v. 
schwerlésl. Silberniederschligen mitgerissenen Kat- 
ionen 251, 81 [Or] b 

— — in der Geochemie, papier-chromatog. 253, 72 

— — u. Best. 251, 308 

— — v. Ag aus Zn (hochreinem-), elektrolyt. 251, 268 

— — v. Metallionen aus org. u. waBr. Los. u. Seewasser, 
chromatog., Chitin u. Chitosan als Tragermaterialien 
u. Adsorbentien 254, 133 

— — — siaulen-chromatog., am Carboxycelluloseaus- 
tauscher 2538, 131 

— Anreicherungsverfahren fiir die Neutronenakti- 
vierungsanalyse 260, 376 

— — fir die Réntgenfluorescenzanalyse, Mitfallung an 
Organometallen oder anorg. Niederschlagen 260, 4 [Or] 

— Anreicherungsversuche durch Adsorption an der 
hangenden Quecksilbertropfen-Elektrode ohne Ver- 
wendung oberflachenaktiver Komplexbildner 259, 297 

— — in der Adsorptionsschicht an der Grenzflache 
Quecksilber/Elektrolyt 259, 297 

— Anwend. der Landolt-Reakt. 258, 217 

— Anwend. enzymkatalys. Reaktionen 251, 311 

— Dinnschicht-Chromatog. mit Phasenumkehr 258, 297 

— elektrochem., piezoelektr. Umwandler 258, 136 

— enzymkatalys. Reaktionsverfahren, V. Best. v. Zn u. 
Ca 254, 308 

— — VI. Best. v. Hg u. Ag 254, 307 

— extr.-photom. Meth. 257, 201 

— Fehlergrenzen 254, 139 

— Gruppenanreicherung durch Extraktion mit einer 
Hydroxychinolinschmelze 260, 393 

— in forensischem Material, massenspektrom. (funken- 
quellen-) 259, 336 

— katalyt. Raktionen in der — u. Untersuch. ihrer 
Mechanismen 255, 233 

— Konzentrier. v. Cr, Mn, Fe, Zn u. Ru, Mitfall. mit 
Phosphaten v. Al u. Sr 257, 158 

— Mengenbezeichnungen 258, 363 [Or] 

— MeBverfahren u. ihre Einsatzméglichkeit in der 
Archaologie, Kriminalistik, Korrosionsforschung, 
Raumfahrt, klinischen u. Radio-Chemie 258, 215 

— rontgenfluorescenzspektrom., IT. Anreicherung durch 
Fallung mit PAN 251, 44 

— — optimale Bedingungen mit vorheriger Konzen- 
trierung 255, 147 

— selektive Anreicher. durch Fallung mit Chitosan u. 
neuen Deriv. v. Chitosan 257, 144 


Spurenanalyse 


— spektrochem. 259, 1 [Or] 

— — Untergrundkorrektur bei direkter Anzeige mit 
Hilfe versetzter Spalte 251, 376 

— systemat. Fehler 256, 1 [Or] 

— Trennungs- u. Ausfallungsprobleme, Sorption der 
amminkomplexbildenden Kationen an Metallhydro- 
xiden 253, 73 

— Untersuch. iiber Konzentrierung- u. Trennungs- 
moglichkeiten 251, 192 

— v. Al-Hilsen fiir Bestrahlungen im RA-Reaktor v. 


Vinca, Jugoslawien, aktivierungsanalyt. (neutronen-), 


zerstorungsfrei 257, 66 

—v. AICl,, spektrog. 259, 330 

— v. Algen (Mikro-) 260, 284 [Or] 

— v. Au hoher Reinheit, colorim., nach extr. Abtrenn. 
256, 375 

— v. B,C, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 258, 75 

— v. Bi, spektrochem. 258, 321 

— v. biolog. Gewebe, Nahrungsmitteln u. Abwasser- 
schlammen bei begrenzter Kinwaage, AufschluB' mit 
Salpeterséure unter Druck in einem TeflongefaB 
260, 207 [Or] 

— v. biolog. Gewebe u. Kérperflissigkeiten, Uber- 
sichtsbericht 260, 170 F 

— v. biolog. Material. aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
257, 87 

— — — instrumentelle Multi-Element-Best. 259, 216 

— — Verlust v. Ce, Co, Mn, Pa, Ru u. Zn wahrend der 
trockenen Veraschung 258, 322 


— v. biolog. Material fiir diagnost. Praxis, aktivierungs- 


analyt. 256, 240 

— v. biolog. 100 ul-Proben, atomabsorptions-spektral- 
photom., ,,Spike-Height‘‘-Verf. 256, 151 

— v. biolog. u. Umweltproben, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 257, 240 

— v. Blut, atomabsorptions-spektralphotom., nach 
aufeinanderfolgender Extr. 256, 411 

— v. Bodenproben, spektrog. 260, 402 


— v. Calciumsulfatmaterialien, spektrog., Anreicher. mit 


org. Fallungsmitteln 261, 121 
— v. Cd, spektralanalyt., Anreicher. durch Mitfall. 
257, 65 


— — spektrog. oder polarog., nach destill. Abtrenn. des 


Cd 256, 69 

— v. Cd-gedopten Natriumchloridkristallen, neutronen- 
aktivierungsanalyt., Verwendung der Matrix als 
Standard 259, 34 

— v. CdS, Anreicherungsverf. extr. 253, 78 

— v. Chemikalien, automat., mit Technicon-Autoana- 
lyzer 251, 122 

— vy. chlor. org. Lésungsmitteln, spektrochem. 257, 69 

— v. Chromerzen u. feuerfesten Chrom/Magnesit- 
Proben, atomabsorptions-spektralphotom. 258, 327 

— v. Cu u. Cu-Leg., spektrog. 258, 318 

— v. Erdél, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 258, 333 

—v. Fe u. Stahl, spektrochem. 254, 16 [Or] 


— v. Fisch- u. Speisedlen, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 


260, 82 
— v. FluBspat. spektrog. 252, 51 


— vy. Ga, durch fokussierenden Ionenaustausch 251, 270 


— vy. Ga, In, Tl, Sb u. Bi, Anreicher. durch Extraktion 
der Makrokomponente mit Alkylphosphorsauren 
251, 266 

— vy. GaAs, Ga u. As, spektrochem. 258, 68 
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— v. GaAs-Filmen (epitaxialen-), aktivierungsanalyt. 


(neutronen-), mit radiochem. Trenn. 259, 330 

v. Ge (hochreinem-), aktivierungsanalyt. (neutronen-), 
durch ionenaustausch-chromatog. Trenn. 256, 227 

v. Gefliigelfutter 254, 236 

v. gepulverten Proben, emissions-spektralphotom., mit 
Hochfrequenz-Argon-Plasma-Brenner 259, 225 

v. Gesteinen, atomabsorptions-spektralphotom., mit 
impuls-thermischer Atomisation der festen Proben 
259, 327 

v. Gesteinen speziell Granit, Fallungsmeth. mit 
Ammoniak 268, 325 

v. Gesteinen u. Chondriten, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-)-y-spektrom., nach Gruppentrenn. 

256, 230 

v. Gesteinen u. Tektiten, aktivierungsanalyt. (neu- 
tronen-), routinemaBig mit Multielementstandard 
257, 230 

v. Glas, aktivierungsanalyt. (neutronen-), nach Ent- 
fernen v. Na mit Antimonpentoxid 255, 408 

v. Graphit, aktivierungsanalyt. (neutronen-)-y- 
spektrom. 258, 75 

v. Graphitpulver u. Glaskohlenstoff, spektrog., 
atomabsorptions- u. atomfluorescenzspektrom. 

257, 306 

v. Grinkohl, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 

253, 166 

v. Haaren, Autolacken u. a. zum Vergleich v. Be- 
weismaterial, aktivierungsanalyt. (neutronen-)-y- 
spektrom. 259, 40 

v. Haarproben, aktivierungsanalyt. (neutronen-)-y- 
spektrom. 257, 84 

— atomabsorptions-spektralphotom. 253, 241 

v. Halbleitermaterial, Extr. in Polyathylenpulver- 
flaschen 256, 385 

— massenspektrom. (funkenionenquellen-), spezielle 
Probleme 260, 401 

v. Halbleitersilicium, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
257, 298 

v. HNO, (hochreiner-), aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
258, 331 

v. Hydrierungskatalysatoren, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 256, 387 

v. In-Leg., aktivierungsanalyt. (neutronen-) 258, 320 
v. Indiumantimonid hoher Reinheit, spektrochem., 
durch Extr. mit Di-(2-athylhexyl)-phosphorsaure 
255, 289 

v. Kaliumchlorid- u. Natriumchloridpulvern u. 
-einkristallen 256, 76 

v. Kohlenasche, spektrog., mit Al-Elektroden 252, 52 
v. Krabben, atomabsorptions-spektralphotom. 

258, 169 

v. La,O3, Nd,O; u. Y,03, spektrog., mit direkter 
Ablesung unter Verwendung einer rotierenden Elek- 
trode 254, 332 

v. Legierungen (hochwarmfesten-), massenspektrog. 
(funkenionen-) 257, 229 

v. Lésungen durch Hohlkathoden-Anregung 255, 370 
v. Luft, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 259, 150 
v. Luftablagerungen u. -verunreinig., aktivierungs- 
analyt. (neutronen-) 255, 404 

v. Luftstaubpartikeln, spektrog. 259, 60 

v. Metallen, fest/fliissig Trenn. nach flissig/fliissig- 
Extraktion 251, 309 
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Spurenanalyse (Forts.) 

— v. Metallen (Reinst-) durch partielles Lésen der 
Matrix in Gegenwart v. Hg 256, 128 [Or] 

— vy. Mineralfuttermischungen, spektrog. 257, 76 

— v. MnO, zur Herstellung v. Trockenbatterien, atom- 
absorptions-spektralphotom. 252, 404 

— v. Molybdanglanz, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
255, 156 

— v. Mondproben, aktivierungsanalyt. (neutronen-), 
Arbeitsschema 259, 153 

— v. NaOH, spektrog., nach extr. Konzentrier. 257, 68 

— v. Natriumchlorid, atomabsorptions-spektralphotom. 
Best. v. 2-wert. Kationen 256, 76 

—v. Nb u. Ta hoher Reinheit, extr. gruppenweise 
Konzentrierung 253, 380 

— v. Nb,O;, spektrog. 259, 331 

— vy. org. Lésungsmitteln 251, 124 

— v. org. Material, Aufschlu8 mit aktiv. Sauerstoff 
2538, 177 [Or] 

— v. org. bzw. biolog. Material, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-), nach Vortrennung durch Flissig- 
keitsextr. u. Fallung 252, 358 [Or] 

— v. Pb/Sn-Létmassen, atomabsorptions-spektral- 
photom. 252, 402 

— v. Pflanzenblattgewebe, Ergebnisse versch. Labo- 
ratorien 255, 300 

— vy. Phosphorpentoxid, Anreicherungsverf., extr. 253, 77 

— y. Polymeren, atomabsorptions-spektralphotom., mit 
Dimethylformamid als Lésungsmittel 257, 135 [Or] 

— v. Pt, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 256, 379 

— — isotopenverdiinnungsanalyt.-massenspektrom. 
(funkenionenquellen-) 251, 276 

— v. Pt/Rh-Leg., kationenaustausch-chromatog.- 
colorim. 2538, 382 

— vy. Pu, atomabsorptions-spektralphotom. 259, 239 

—v. Puu. U, spektrog., nach Auflosung der Probe u. 
anschlieBender Abtrennung des Hauptbestandteiles 
260, 400 

—v. Re 252, 49 

— — extr.-spektrog. 259, 325 

— v. Re(99,9—99,999°/,-igem-), spektralphotom., mit 
Dithizon 256, 229 

— v. Sb(hochreinem-), chem.-spektrog., Anreicherungs- 
verfahren 256, 228 

— v. Se, spektrog. 260, 107 [Or] 

— vy. SE-Verb., emissionsspektrog., mit direkter Ab- 
lesung unter Verwendung einer rotierenden Elektrode. 
EinfluB von als Strahlungspuffer verwendeten Alkali- 
metallchloriden 262, 404 

— v. Seetang, aktivierungsanalyt. (neutronen-) u. atom- 
absorptions-spektralphotom. 256, 238 

— vy. Serum u. Harn, atomabsorptions-spektralphotom., 
flammenlose Atomisierung 252, 111 [Or] 

— v. Serum, Kopfhaar, Herzgewebe u. Harn, akti- 

vierungsanalyt. 256, 240 

v. SiCl,, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 258, 75 

v. Silberhalogeniden, extr., spektralphotom. 256, 386 

— v. Silicaten, atomabsorptions-spektralphotom. 256, 382 

— — Elektronenmikroanalysator-Meth., Reproduzier- 
barkeit u. Nachweisgrenzen 260, 70 

— v. Si0,- u. Si;N,-Diinnschichten auf Si, aktivierungs- 
analyt. (neutronen-) 257, 387 

— v. Stahl (hochleg.-), siulen-chromatog. (ionenaustausch -) 
-spektrosk. 258, 324 


Spurenanalyse — Stabilisatoren 


— v. Tabak (Standardzigaretten-), aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 254, 238 

— v. Te, atomabsorptions-spektralphotom. 269, 325 

— — spektrochem. 259, 324 

— vy. Tiu. Ti-Leg., aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
251, 195 

—v. Tiu. TiO,, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 253, 225 

— vy. TiCl,, spektrog., m. H. der Hohlkathodenlampe 
257, 69 

— v. TI, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 251, 270 

— — spektrochem., nach Extr. der Hauptkomponente 
mit £,6’-Dichlordiathylather 254, 323 

— v. Tl-Priparaten, spektrochem., Anreicherung 
260, 101 [Or] 

— vy. U, atomabsorptions-spektralphotom., Verwendung 
des Ofens v. King 260, 400 

— — isotopenverdiinnungsanalyt.-elektrochem. Ab- 
scheidung — massenspektrom. (funkenionenquellen-) 
260, 400 

— vy. Ultramarin, atomabsorptions-spektralphotom. 
256, 234 

—v. V,0,, spektrog. (diffraktions-) 260, 148 

— v. Wasser (Meer-), aktivierungsanalyt. (neutronen-)/ 
elektrochem. kombin. 257, 295 

— — Anreicher. durch Fall. mit 5,7-Dibrom-8-hydroxy- 
chinolin 251, 264 

— — — durch Flissig-Extraktion u. Ringofen 255, 146 

— v. Wasser (See-), Adsorption v. Spurenelementen an 
versch. Behalteroberflachen 255, 67 

— — voltamm. (anodic-stripping-) 2538, 305 

— v. Wasser (See-), Sole u. Natrium- u. Magnesium- 
salzlos., siulen-chromatog. Trennverf. auf Chitosan 
255, 405 

— v. Wasserpflanzen der Gattung Chlorellat, atom- 
absorptions-spektralphotom., Anreicher. der Schwer- 
metalle durch Extr. mittels Hexamethylenammonium- 
hexamethylendithiocarbamidat 257, 397 

— v. Wein, réntgenfluorescenzspektrom. 257, 309 

— v. Weizenmehlproben, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
258, 240 

—v. Y u. Mo, aktivierungsanalyt., -verdrangungs- 
chromatog. 258, 70 

— v. Zigaretten mit unterschiedlichem Nicotingehalt, 
aktivierungsanalyt. (neutronen-) 257, 165 

— v. Zircaloy-2, spektrog., durch Punkt-Flachen- 
Hochspannungsfunken u. unterbrochene Wechsel- 
strombogen-Technik 251, 195 

— v. Zn, isotopenverdiinnungs-massenspektrom., mit 
einer Funkenquelle 252, 47 

— v. Zn hoher Reinheit, Anreicherung durch partielles 
Lésen der Matrix 260, 177 [Or] 

— zerstorungsfreies neutronenaktivierungsanalyt. 
Verfahren mit hochselektiven 2 fach- u. 3 fach-y- 
Koinzidenzanordnungen unter Beriicksichtigung 
wichtiger Storfaktoren 255, 152 

Stabilisatoren, Best. in Zweikomponenten-Treibstoffen, 
gas-chromatog. 251, 141 

— Organozinn—, Best. in Lebensmitteln 254, 406 

= — in PViCr25%.233 

— — — titr., -potentiom. 257, 374 

— — Migration aus PVC in Lebensmittel, voltamm. 
(invers-) Untersuch. 260, 268 [Or] 

— phenol., Best. in Polyvinylchlorid, voltamm. (anod.-) 
251, 128 


Stabilisatoren — Stahl 


— — Charakterisierung in Polymeren, UV-spektral- 
photom. 251, 129 

— Sn-halt., S-freie u. S-halt. —, die in Polyviny]l- 
chloridprodukten verwendet werden, Analyse 256, 389 

— UV-, Best. in Polypropylen, gas-chromatog. 251, 129 

Starke, Ather, Best. v. Hydroxypropylgruppen, spektral- 
photom. 251, 410 

— Best. colorim. 251, 410 

— — enzymat. 257, 238 

— — in Lebensmitteln, enzymat. 252, 234 [Or] 

— — — u.in Exkrementen, enzymat. 254, 401 

— — in pflanzlichem Material 259, 386 

— — v. Cu- u. Fe-Spuren, photom. 258, 241 

— — v. Glucese-6-phosphatresten u. der Anwesenh. v. 
anders gebundenem Phosphat 257, 87 

— — v. P auch in einigen Phosphat-Starke-Praparaten 
259, 245 

— Getreide—, Best. v. Glucose in Hydrolysaten v. — 
enzymat. 251, 410 F 

— papier-chromatog. Trenn. u. Nachw. nativer u. 
modifizierter Mais— 256, 331 

— u. Hydrolyseprodukte, Best. v. Asche, Standardi- 
sierung 256, 397 

Starkehydrolysate, Best. v. Oligosacchdriden, gas- 
chromatog. 2538, 329 

— — v. Wasser, IR-spektralphotom. 254, 148 

Stirkesirup, Best. v. schwefl. Saure 251, 148 

Stahl, aktivierungsanalyt. Untersuch. iiber die Bildung 
nichtmetall. Einschlisse unter Beriicksichtigung des 
EKinsatzes nichtradioaktiver Tracer zur Markierung 
253, 226 

— Analyse, atomabsorptions-spektralphotom., Arbeits- 
schema 259, 382 

— — neue Untersuchungstechnik 256, 97 [Or] 

— — spektrom., Anpassung an schnellen DatenfluB 
254, 327 

— — — Untersuch. v. Matrixeffekten 257, 257 [Or] 

— — v. chem. oder elektrolyt. isolierten Carbiden u. 
Oxiden, atomabsorptions-spektralphotom. 254, 327 

— Analysengang fiir Milligrammengen isolierter Gefiige- 
bestandteile 259, 65 

— anod. Verhalten v. rostfreiem — 255, 291 

— Best. der Teilchengr6éBenverteilung von Oxiden in 
niedrigleg. Kohlenstoff — durch Extr. mit in einem 
organischen Lésungsmittel gelostem Halogen und 
,,Coulter Counter‘‘-Messung 252, 49 

— — v. Ag-, Pb-, Sn-, Bi-, Te-, As- u. Sb-Spuren, 
spektrog., unter Anwend. eines inhomogenen Magnet- 
feldes 255, 113 [Or] 

— — v. Ag-, Sn-, As-, Sb-, u. Pb-Spuren, réntgen- 
fluorescenzspektrom. 259, 381 

— — vy. Al, colorim., mit Eriochromcyanin R, nach extr. 
Abtrenn. v. stérenden Metallen als Rhodanidkomplexe 
260, 395 

— — — flammenphotom. 254, 327 

— — — spektralphotom., mit Brenzcatechinviolett 259, 64 

— — — — mit Chromazurol § 256, 378 

— — — — mit 8-Hydroxy-chinolin nach Extr. mit 
N-Benzoyl-N-phenyl-hydroxylamin 2538, 376 

— — — — mit Sulfochrom 258, 145 

— — v. Al (sdureunlésl.-), roéntgenfluorescenzspektrom. 
258, 322 

=—— vy. Al; Co, Cr, Cu, Mn, Nb u. V in niedrig u. 
hochleg. —, flammenphotom. 257, 383 
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— — vy. As, photom. 258, 324 

— — vy. Austenit, MoBbauer-spektrom. 257, 67 

— — v. B, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 253, 70 

— — — spektralphotom. 255, 74 

— — — — mit Methylenblau 253, 381 

— — — spektrog. 256, 72 

— — v. Be, spektralphotom., mit Chromazurol S u. 
Zephiramin 260, 69 

— — vy. Bi, photom. 255, 269 [Or] 

— — v. Bi-Spuren, atomabsorptions-spektralphotom. 
259, 326 

— — v. Bi, Sn, Sb, Zn, Pb u. Cd, séulen-chromatog. 
(ionenaustausch-)-spektrosk. 258, 324 

— — v. C, coulom.-titr., in teilweise waBr. Los. 256, 378 

— — — in diinnen Filmen auf Oberflaichen 251, 197 

— — — roéntgenspektrom., durch Protonenanregung 
2538, 72 

— — — spektrog., mit Niederspannungs-StoBentlad. 
253, 226 

— — — thermoelektr. 258, 70 

— — — titr., mit waBr. Titrationsmittel 259, 65 

— — v. C (freiem- u. carbidgeb.-) 258, 381 

— —vy.Cu.N, aktivierungsanalyt. (deuteronen-)- 
szintillationsspektrom. 257, 230 

— — v.Cu.S nebeneinander, Schnellverf. 256, 230 

— —v.Cu.S, (simultan), Hochfrequenz-Verbrennungs- 
verfahren 251, 274 

— — v. Ca, spektrom. 256, 229 

— — vy. Cau. Mg, atomabsorptions-spektralphotom. 
251, 273 

— — v. Carbiden des Typs M,C, u. MC, rontgenmikro- 
analyt., mit Elektronenstrahlsonde 255, 407 

— — v. Ce, photom. 251, 11 [Or] 

— — v. Co, extr.-spektralphotom., mit 2-Nitroso-5- 
dimethyl-aminophenol 260, 318 

— — — papier-chromatog., m. H. v. Co 253, 382 

— — — photom. 2538, 227 

— — — — 255, 151 

— — — — mit Phosphormolybdansaure 257, 230 

— — — — mit Pikraminazodiaminopyridin 261, 275 

— — v. Co u. Ni, atomfluorescenz-spektralphotom., in 
getrennter Luft/Acetylen-Flamme mit elektrodenloser 
Zweielement-Entladungslampe 259, 327 

— — v. Cr neben V, titr. (redox-), gegen p-Nitro- 
phenylamin 255, 151 

— — — spektralphotom., mit Xylenolorange 257, 301 

— —v. Cru. Mo, atomabsorptions-spektralphotom., mit 
Distickstoffmonoxid/Acetylen-Flamme 257, 160 

— — vy. Cu, aktivierungsanalyt. (14 MeV-neutronen-) 
253, 312 

— — — colorim., mit Thiocaprolactam 255, 291 

— — — in hochleg. — 260, 68 

— — — photom. 252, 402 

— — — — mit Zink-Dibenzyldithiocarbamidat 251, 273 

— — — polarog. (extr.-), als 8-Hydroxychinolinat 
255, 291 

— — v. Fe 255, 62 

— — — gravim., mit n-Thiobenzoyl-N-phenylhydroxyl- 
amin 255, 76 

— — — spektrog., mit Laser-Mikrosonde-induzierten 
Plasmen 259, 292 

— — v. Fe(III) u. Cu(II), extr., mit n-Caprylsiure 
257, 66 

— — v. H, m. H. der Diffusionskinetik 255, 73 
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Stahl, Best. (Forts.) 

— — v. Hauptbestandteilen, atomabsorptions-spektral- 
photom. 258, 285 

— — vy. La-Spuren in niedrigleg. —, flammenemissions- 
spektralphotom. 259, 325 

— — y. La, Ce u. Pr in C—, saiulen-chromatog. (ionen- 
austausch-)/réntgenfluorescenzanalyt.-kombin. 260, 69 

— — v. Metallen in niedrigleg. —, spektrog. halbquant., 
mit Laser-Mikrosonde 259, 292 

— — v. Mn, atomabsorptions-spektralphotom. 2538, 382 

— — — extr.-photom. 264, 18 [Or] 

— — — — mit 2-Methyloxin 254, 330 

— — — Graphitentfernung mit Perchlorsiure u. Per- 
jodséure unanwendbar auf die spektralphotom. 
Arbeitsweise 260, 69 

— — — titr., -elektrom. 254, 65 

— — v. Mn(VII), Ce(IV), Cr(VI) u. V(V), coulom. titr., 
mit V(III) 257, 383 

— — v. Mo, atomabsorptions-spektralphotom. 258, 227; 
381 

— — — extr.-photom., als Diantipyrylmethan/Brenz- 
katechin-Kompl. 257, 302 

— — — — mit N,N’-Diphenyldithiocarbamylhydroxam- 
sdure 251, 275 

— — — flammenphotom. 254, 329 

— — — — (Hochfrequenz-Plasma-) 251, 275 

— — — photom., Maskierung v. Cu u. W254, 329 

— — — — mit Toluol-3,4-dithiol 253, 150 

— — — — nach Extr. mit O,0,S-Triaithyldithiophosphat 
255, 76 

— — v. Mo(V1), coulom.-titr., mit Sn(II) u. biamperom. 
Indikation 258, 382 

— — v. Mo u. W (simultan), spektrog., Hochfrequenz- 
plasmabrenner 252, 49 

— —v.N, durch Redukt. mit Wasserstoff 259, 326 

— — — heif®extr., mit Wasserstoff 253, 71 

— — — in nitriertem —, titr. 254, 328 

— — — mit dem A@olgeenverkt Leco TN-14 255, 74 

— — — spektrog. 255, 151 

— — v. N (Gesamt-), reduktionschmelzmeth.-gas- 
chromatog. 258, 324 

— —v. N, u. H, im ppm-Bereich in ng-Proben 258, 72 

— — v. Nb, extr.-photom., mit Brompyrogallolrot 
2538, 227 

— — — in rostfreiem—, titr., nach Fallung mit 4-Methy]l- 
daphnetin u. ADTA- Maskiorung 259, 66 


— — — spektralphotom., mit palfachio phenel S 251, 274 


— — — — mit Tichromin 255, 292 

— — v. Ni, extr.-photom., mit p-Hydroxydithiobenzoe- 
sdure 258, 229 

— — — photom. 252, 403 

— — — rontgenfluorescenzspektrom. 258, 325 

— — v. nichtmetall. feindispersen Einschliissen 258, 69 

— — v. Nitriden v. Al u. V in niedrig leg. Stahlen 
251, 273 

— — v. O, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 255, 75 

— — — — Automatisation 255, 291 

— — — — Eichmeth. fir die Diskriminatorhéhe mit 
24Na bei den hochenerget. y-Strahlenmessungen v. 1*N 
260, 68 

— — — — pneumatisches Transfer-System 260, 68 

— — — aktivierungsanalyt. (photonen-) 260, 158 

— — — aktivierungsanalyt. (protonen-) 255, 74 

— — — mittels reduzierender Schmelze 255, 75 


Stahl 


— v. O,, gas-chromatog. 252, 403 

— — mit elektrochemischen Elementen 255, 75 
—v. Ou. N 255, 75 

— v. Pin leg. —, spektralphotom. 254, 328 

— — spektralphotom. 258, 71 

— — titr., mit Chromathylpyrazol 258, 225 

— vy. Pb, atomabsorptions-spektralphotom. 260, 399 
— — extr., -atomabsorptions-spektralphotom. 255, 74 
— y. Pb-Spuren, atomabsorptions-spektralphotom. 
257, 159 

— v. Pb t. Sn, polarog. (wechselstrom-) 251, 274 

— y. 8, coulom.-titr., nach verandertem Verbrennungs- 
vorgang 259, 382 

— v. Se, extr., -titr. (jodom.-) 251, 274 

— vy. SE, spektralphotom., nach extr. Abtrenn. mit 
hochmolekularen Ammoniumsalzen 259, 65 

— vy. Si, aktivierungsanalyt. (neutronen-), Verwend. 
eines inneren Standards 251, 274 

— — atomabsorptions- ape airatp acer 251, 197 

— — automat. 259, 67 

— — spektralphotom., Standardadditionsmeth. 259, 152 
— vy. Si, Mn, Cr, Ti, V, Mo u. Ni (simultan) in leg. —, 
spektrog. 254, 328 

— v. Sn, spektralphotom., mit Salicylidenamino-2- 
thiophenol 258, 323 

— v. Sn/Pb-Verhaltnis im Oberflichenfilm eines Rohrs, 
atomabsorptions-spektralphotom. u. polarog. 2538, 71 
— v. Spurenelementen, spektrochem. 264, 16 [Or]. 
— vy. Ta, photom., mit PAR 259, 326 

—v. Ta in hochleg. —, photom., nach Extr. mit 
hochmolekularen Animen/Benzol-Lés. 257, 160 

—v. Te, spektralphotom. 2538, 72 

— — — 259, 327 

— — — mit Wismuthiol II 251, 198 

— v. Ti in Cr- u. Cr/Ni-Stahlen, spektrom., Hinflu& 
des Gefiigebaues 253, 71 

— — photom., mit Chromotropsaure 257, 301 

— — — mit Salicylfluoron 255, 291 

— — polarog. (square-wave-) 252, 403 

— — spektrom. (,,spark-in-spray“-) 257, 159 

— vy. Ti(IV), titr., -amperom., mit N-Benzoyl-o- 
tolylhydroxylamin 258, 225 

— v. U(IV), auch neben V(IV)-, Mn(II)-, Ce(IIT)- u 
Fe(II)-Best., titr., -potentiom. 252, 7 [Or] 

— v. V, extr.-photom. 258, 71 

— — — als N-Benzoyl-N-phenylhydroxylamin- 
Kompl. 2538 ,312 

— — photom., Bericht Nr. 384 des Chemikerausschusses 
des VDE 254, 329 

— — titr.-amperom. 259, 66 

—v. V(V), coulom.-titr., mit ADTA-Fe(II) 259, 152 
—v. V-Spuren, polarog. 257, 301 

—v. V, Cu, Mo u. Fe (simultan), titr., -amperom., 
mit Thiooxin 257, 66 

—v. Vu. Fe, (simultan), spektralphotom., mit 
B-Isopropyltropolon 259, 326 

— v. W, extr.-photom., mit 5,7-Dibrom-8-hydroxy- 
chinolin 260, 159 

— — polarog. 256, 379 

— — spektralphotom., mit SCN-, Verringer. der 
Stérung durch Mo 258, 325 

— — — mit Thiocyanat 254, 329 

— v. W (substéchiom.) in Schnell—, isotopen- 
verdiinnungsanalyt. 255, 151 


Stahl — Sterine 


— — v. W, Mo, Sb, Co, Cu, As u. Cr, aktivierungs- 
analyt. (neutronen-), radiochem. Gruppentrennungs- 
gang 251, 273 

— — v. Zr in FluB— u. niedrigleg.—, spektralphotom., 
mit Eriochromcyanin R 258, 324 

— — — spektralphotom., mit Brenzcatechinviolett u. 
Anilin nach Extr. mit Tri-n-octylphosphinoxid 
254, 328 

— Coulter-Zahler zur Best. der GréBenverteilung v. 
Makroeinschliissen in Kohlenstoff— extr. 258, 394 

— Cr/Mo/Al—, Best. v. Mo, spektralphotom., mit 
Rezarson 251, 198 

— extr. Carbide, semiquant. Mikroanalyse, papier- 
chromatog. 258, 34 [Or] 

— FluB—, Best. v. Ag, Cu, Mo, Ni, isotopenverdinnungs- 
analyt. -massenspektrom. kombin. 252, 403 

— heizbestindige Uberziige auf CH25N20S2 —, Be- 
wertung durch lokale Spektralanalyse 257, 301 

— isolierte Gefiigebestandteile, Analyse, m. H. v. Auf- 
schluBperlen in der Mikrosonde 255, 73 

— — — spektrog. Mikroverfahren, Genauigkeit u. 
Nachweisgrenzen 255, 73 

— Isolierung u. Analyse der Nitridphase kompliziert 
leg. niob- u. stickstoffhalt. — 258, 381 

— Kontrollanalyse im Eisenhiittenlaboratorium ge- 
steuert durch Digitalrechner 257, 1 [Or] 

— mikroanalyt. Probleme bei der Weiterverarbeitung v. — 
259, 65 

— nichtmetall. isolierte EKinschlisse, Best. v. V-Spuren, 
polarog. 257, 301 

— SchweiBverbindungen, Untersuch. der Legierungs- 
elementverteilung mit dem Elektronenstrahl-Mikro- 
sonden-Analysator 255, 73 

— Spektralanalyse bei Anwend. eines Vakuumquanto- 
meters, EinfluB der Dicke einer Blechprobe 251, 197 

— Standardproben, Untersuch. der Kohlenstoffwerte 
251, 197 

— W-halt., Best. v. Mo, spektralphotom., durch Thio- 
cyanat-Extr. 252, 49 

Standardisierung, v. gasformigen HCl- u. NH;-Lés. 
259, 41 

— v. Salzsiure 259, 41 

— vy. Telluratlésungen mit Arsenit bei Raumtemperatur 
251, 302 

— vy. verdiinnten wa8r. Bromlésungen zur Messung der 
Reaktionskinetik durch differential-potentiom. 
Titration mit Thiosulfat 259, 373 

Standardlésungen, Einstellen v. Cer(IV)-sulfatlés. mit 
Natriumoxalat 255, 50 

— Herstellung v. Titan(IV) — 261, 41 

— Reinheitspriifung u. Einstellung durch coulom. 
Titration 252, 390 

— Verhialtnis der Konzentration zu einer unbekannten 
Probe, intervallmaBige Festlegung 258, 51 

Standardstabilitét, v. Plutoniumsulfat-tetrahydrat in 
einer zehnjahrigen Untersuchung 259, 41 

Standardsubstanzen, Ammonium-dioxalat-oxotitanat(IV) 
251, 41 

— zur Analytik org. Verb. mit physikal. Methoden, 
allgemeine Charakteristik 258, 140 

Stannat, alkal. Lés. zur Verzinnung, Best. v. Sn, atom- 
absorptions-spektralphotom. 252, 52 

Staphylococcus aureus-Nuclease, Best. in Lebensmitteln, 
radiom. 259, 253 
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Statistische Auswertungsmethoden, aus der Gegenstrom- 
verteilung, Identifiz. der Verb. u. Isotopeneffekt 
255, 373 

— Iterationsverfahren, Bewertung v. MeBergebnissen aus 
verschiedenen Laboratorien bei unterschiedlicher 
Anzahl v. Hinzelmessungen 2654, 51 

— mathematische — in der prakt. Anwendung (Renner) 
2538, 365 [L] 

— v. Titrationsergebnissen 257, 141 

— (Sachs) 258, 365 [L] 

— — 267, 194 [L] 

— — 260, 375 [L] 

Stearinsiure, hydroxyl. Octadecanole, Gas-Flissig- 
Chromatographie-Massenspektrometrie 251, 411 

— Kennzahlbest. in natirl. Fetten nach y-Bestrahl. 
255, 307 

— polyoxyathylierte kommerzielle —, gas-flissig- 
chromatog. Best. v. freien Polyglykolen 260, 162 

[9,10-8H]-Stearyleoenzym A, Trenn., siulen-chromatog., 
mit Sephadex G 253, 336 

Stearyl-dimethylbenzylammoniumchlorid, Best. der 
kritischen Micellen-Konzentration, titr.-spektral- 
photom., mit Eosin 259, 163 

Steinkohlenteer-Kreosot, Nachw. v. Petrolprodukten als 
Verdiinner 251, 124 

Stempelfarbe, spektralphotom. Untersuch. 259, 389 

Sterane, Best. in Olschiefer der Green River-Formation, 
gas-capillar-chromatog./massenspektrom.-kombin. 
259, 67 

— Isolierung aus Olschiefer (Green-River-), automat., 
gas-flissig-chromatog. 260, 70 

— — aus Schiefer (Green-River-), gas-chromatog. 
259, 384 

L-Stercobilin, Mikrometh. zur Identifiz. v. natirl. —, 
die auf der Bildung einer charakteristischen kristalli- 
nischen FeCl,-Molekularverb, beruht. 253, 416 

Stereoisomere, Dia—, Trenn., chromatog. 254, 70 

Stereometrische Analyse, Verwend. der Mikrosonde 
256, 288 

Sterigmatocystin, Best. in Getreide, extr., diinnschicht- 
chromatog.-fluorim. 257, 399 

— Nachw. 251, 154 

— — neben Aflatoxinen-, Ochratoxinen-, Zearalenon- u. 
Patulin-Nachw. in Getreidearten, extr., diinnschicht- 
chromatog. 257, 399 

Sterine, Best. in Eiernudeln als Cholesterin, fluorim. 
251, 413 

— — in Pflanzen 259, 156 

— — — gas-chromatog., an der stationaren Phase OV 101 
256, 170 

— — in Sojaschlamm u. -riickstanden, gas-chromatog. 
251, 147 

— — — — 254, 153 

— — neben Cholesterylester-, Triglyceriden-, Fettsauren- 
u. Phosphatidylcholin-Best. (simultan) in Gewebeextr., 
dinnschichtchromatog.-fluorim. 260, 332 

— dimnschicht-chromatog. Untersuch. als 3,5-Dinitro- 
benzoate 258, 237 

— freie u. veresterte, Best. in Ratten u. in 23 ihrer 
Gewebe u. Organe 251, 212 

— gas-chromatog. Best. der Kohlenstoffgeriiste nach 
katalyt. Hochtemperaturreduktion 251, 213 

— gas-chromatog. Untersuch. des Zusammenhangs der 
Struktur mit ihrer Retentionszeit 259, 59 
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Sterine (Forts.) 

— Nachw., diinnschicht-chromatog., Ubersicht 255, 169 

— — — UV-spektralphotom. 256, 399 

— — in Fetten, Olen u. verwandten Produkten III. 
254, 402 

— Pflanzen—, Extrakt. aus verfalschtem Butterol unter 
Anwend. einer mit Digitonin impragn. Celitsaule 
256, 91 

— Trenn., diinnschicht-chromatog. (dampfgesattigt-) 
257, 176 

— — papier-chromatog., mit Umkehrphasensystemen 
260, 338 

A22-Sterine, Best., mikro 255, 330 

Sterinester, Nachw., diinnschicht-chromatog., Ubersicht 
255, 169 

. Steringlykoside, interzellulare Verteilung in Blattern 
259, 156 

Steroidalkaloide, Best. v. Solanin u. Demissin in Blattern 
v. geziichteten u. wilden Kartoffeln, extr., polarog. 
253, 85 

— — vy. Solasodin u. Tomatin, photom. 258, 85 

— Nachw. v. Tomatidenol, Solasodin u. Soladulcidin, 
dinnschicht-chromatog. 251, 338 

Steroidalkohole, Methylhaloacetonketale zur Gas- 
Flissig-Chromatog., auch kombin. mit Massen- 
spektrom. 252, 74 

Steroide, Adsorption an Florisil u. Amberlite 252, 287 [Or] 

— Anabol-, Androgen-, Oestrogen- u. Progesta—, 
Analyse, gas-flissig-chromatog. 255, 331 

— Analyse, gas-capillar-chromatog., Bewertung der 
stationaren Phasen 259, 83 

— Androsten- u. Pregnen—, Nachw., diinnschicht- 
chromatog. (verteilungs-), mit flichtigen stationaren 
Phasen 257, 328 

— Best., gas-flissig-chromatog. 258, 407 

— — — mit FID, Produkt aus Durchbruchszeit u. 
Peakhohe als MengenmaB 260, 337 

— — — Trimethylsilyl-Ather-Bildung im Falle stark 
behinderter OH-Gruppen 258, 171 

— — in Harn, Extraktionsmeth. 256, 170 

— — — gas-chromatog. (capillar-) 256, 171 

— — — — (capillar-)/massenspektrom. kombin. 256, 171 

— — — — mit FID u. ECD 259, 175 

— — in Harn v. menschl. Neugeborenen, gas-chromatog. 
254, 248 

— — in Korperflissigkeiten gas-chromatog.-massen- 
spektrom. kombin. 252, 294 [Or] 

— — in Plasma, gas-chromatog., verbesserte flissige 
Phase 256, 171 

— —v. C-u. H-Spuren 252, 74 

— — v. spezif. Aktivitaéten markierter — unter Verwend. 
der Gas-Chromatog. u. einem Fraktionssammler 
255, 231 

— C,,—, Best., gas-chromatog./massenspektrom., 
Wirkung der Derivatbildung 260, 414 

— — chromatog. Eigenschaften epimerer— 259, 413 

— C\y—, Best. in Plasma, gas-chromatog. 251, 338 

— — Trenn., Glasfiber-Chromatog. 251, 214 

— — Untersuchungen an 2a,3«-Epithio-5«-androstan- 
17f-ol u. verwandt. Verbind. Best. v. Steroid-Epi- 
sulfiden, colorim. 259, 413 

— — — — v. Steroid-Ketalen, colorim. 259, 413 

— — — Gas-Flissig-Chromatog. v. 2a, 3x-Epithio-5a- 
androstan-17$-yl-1-methoxycyclopentylather 259, 413 


Sterine — Steroide 


— Cyo- u. Cyy- —, Best., spektralfluorim. 254, 247 

— Cy-16-ungesatt.—, C.,— u. andere C,,—, Trenn., 
diinnschicht-chromatog., zweidimensional 260, 338 

— O4905- u. C,,0.—, Nachw. in der Glucuronidfraktion 
der menschl. Galle 2538, 332 

— chromatog. Untersuch. in Erythrocytenkernen 255, 331 

— 16x, 17«-Dihydroxy—, Best., titr., mit Blei(LV)- 
acetat 255, 332 

— Diinnschicht-Chromatog. v. anomeren Steroid-tri-O- 
acetyl-p-glucopyranosiduronsauremethylestern, D- 
Glucopyranosidtetraacetaten u. 2’-Acetamido-2’- 
desoxy-tri-O-acetyl-p-glucopyranosiden 256, 171 

— diinnschicht-chromatog. Verhalten in Abhangigkeit 
v. der Dielektrizitatskonstanten des Solventen 
258, 415 

— Diinnschicht- u. Papier-Chromatog. v. steroidalen 
B-p-Glucopyranosiden, $-p-Glucopyranosiduronsauren 
u. Deriv. 257, 94 

— Episulfid—, Best. in pharmazeut. Produkten, titr., 
mit Quecksilber(II)-acetat 255, t72 

— Fludroxycortidum nah verwandte fremde—, Best., 
diinnschicht-chromatog. 264, 248 

— Gas-Chromatog., Aufl. mit offenen Glassaulen 
257, 249 

— — Retentionsneigungen in einer Reihe v. Kombi- 
nationssdulen 257, 250 

— — Vergl. der Trifluoracetyl- u. Trimethylsilylather- 
Deriv. 255, 331 

— gas-chromatog. Best. der Kohlenstoffgeriiste nach 
katalyt. Hochtemperaturreduktion 261, 213 

— gas-chromatog. Untersuch. v. 2,3-oxyd. Ostratrienen 
253, 407 

— B-p-Glucopyranuronoside v. Hydroxy—, gas-chro- 
matog. Verhalten 251, 213 

— Hydroxy—, Analyse KMR(}%F-)-spektrosk. 252, 304 
[Or] 

— — Best., gas-chromatog., mit ,,electron capture‘‘- 
Detektor 255, 249 

— — Strukturbest. 255, 332 

— 11-Hydroxy—, Best. in Serum, fluorim. 257, 329 

— 3f6-Hydroxy-5-en—, Nachw., dinnschicht-chromatog. 
259, 412 

— A*-3-Hydroxy- oder A4-3-Acetoxy—, Best., spektral- 
photom. 254, 119 [Or] 

— A®-3-Hydroxy— der Pregnanserie, Nachw., diinn- 
schicht-chromatog. 251, 215 

— IR- u. Raman-Spektren v. 70 — 254, 177 [Or] 

— Isolier., dinnschicht-chromatog., Lokalisierung durch 
Azofarbstoffe 255, 331 

— Keto—, Best., spektralphotom. (differential-), 
Variante der Diithyloxalatmeth. 258, 173 

— — — — mit Didthyloxalat 253, 96 

— — Gas-Chromatog., Dimnschicht-Chromatog., 
Massenspektren u. kinet. Untersuch. der O-Methyl- 
oxime 256, 171 

— — Reduktion durch Aluminiumhydrid 256, 171 

— A*-3-Keto- bzw. A1:4-3-Keto—, Best., spektralphotom. 
(differential-) 253, 408 

— 3-Keto—, A4— u. Al.4—, Best., spektralphotom., mit 
Isonicotinséurehydrazid 258, 172 

— 3-Keto- u. 20-Keto—, Best., Anwend. der Zimmer- 
mann-Reakt. 252, 74 

— Nachw., diinnschicht-chromatog., auf Silicagel- 
Platten 259, 411 


Steroide — Stickstoff 


— — densitom., auf mit Phosphormolybdansaure 
impragn. Platten aus Silicagel 257, 250 

— — dinnschicht-chromatog., durch Adsorption an 
pordsem Glas 255, 170 

— — — Fluorescenz- u. Phosphorescenzempfindlichk. 
bei 77° K 251, 213 

— — — Lokalisierung mit Markierungsfarbstoffen 251, 213 

— — — MIR-spektralphotom. 257, 328 

— — gas-chromatog., mit gemischten Phasenfiillungen 
von OV-Medien 260, 337 

— — in Arzneimitteln. gas-chromatog. 251, 286 

— Nebennieren—, Trenn., siulen-chromatog., an 
Kieselsaure-Saulen 255, 332 

— Oxo—, Best. in Harn v. Neugeborenen, gas-chromatog., 
als O-Benzyloxime 259, 175 

— — Nachw., diinnschicht-chromatog.-fluorim., als 
Dansylhydrazin-Deriv. 259, 83 

— — — papier-chromatog., Fluorescenzeigenschaften des 
Zimmermann-Chromogens 260, 414 

— A*- u. 4'4-3-Oxo—, Best. in Harn, UV-spektral-* 
photom. 259, 174 

— 17-Oxo—, Darstellung der 2,4-Dinitrophenylhydra- 
zone u. Beschreibung einiger physikochemischer 
Daten u. ihre Anwendung zu quantitativen Messungen 
260, 338 

— — Nachw. in Harn, dinnschicht-chromatog., als 
2,4-Dinitrophenlyhydrazone 260, 338 

— Oxo- u. Hydroxy—, Best. in Harn, gas-chromatog. 
260, 407 

— A*-3-Oxo— u. A>-36-Hydroxy—, Gruppentrenn., 
diinnschicht-chromatog. 259, 413 

— 17-Oxo— u. 17-oxogene—, Best. in Harn, auf 
Dichlormethanbasis 260, 337 

— — Nachw. in Harn, gas-chromatog. 260, 414 

— papier-chromatog. Verhalten u. Aktivitaét anabol 
wirksamer — 2538, 407 

— phenol., Best. in Harn, extr., -colorim. 251, 338 

— progestatische, Best. in kontrazeptiven Tabletten, 
colorim. 257, 171 

—-—---- Gemeinschaftsuntersuch. 259, 166 

— spektralphotom. Untersuch. v. Oestra-5(10)en-3,17- 
dion u. seinem 3,3-Dimethylcaptal 258, 407 

— Stérung bei der UV-Analyse, hervorgerufen durch die 
Reaktion v. — u. humanem Serumalbumin 255, 249 

— Strukturanalyse, diinnschicht-chromatog./gas-chro- 
matog./massenspektrom. kombin. 253, 91 

— Sulfatester einiger neutraler u. phenol. —, Nachw., 
Glasfiber-Chromatog. 251, 213 

— Trenn., gas-chromatog. (capillar-) 259, 399 

— Trenn. v. — u. mark. Farbstoffen auf Ionenaus- 
tauscherharz 258, 415 

— Trimethylderivate, Bereitung durch Umsatz mit Silyl- 
reagentien 253, 249 

Steroid-Glucuronide, Nachw. diinnschicht-chromatog., 
auf Polyamid 257, 250 

Steroidglykoside, Nachw. in Tinkturen u. Fluidextr., 
diinnschicht-chromatog. 254, 408 

Steroidheptafluorbutyrate, Best. v. Mono- u. Dihepta- 
fluorbutyraten, gas-chromatog.-massenspektrom. 
253, 408 

Steroidhormonanalytik, auf Dichlormethan-Basis I. 
260, 337 

Steroidhormone, Analyse, durch hochauflésende Flissig- 
keits-Chromatographie 254, 247 
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— dimnschicht-chromatog. Trenn. oraler Kontrazeptiva 
neben einigen Sexualsteroiden 256, 173 

— Trenn., séulen-chromatog., durch Zentrifugieren m. H. 
v. mikrokleinem Silictumoxid 257, 250 

Steroid-11-Oxygenierungsindex, Best., gas-chromatog. 
259, 414 

Steroidpharmaka, Metabolite, Charakterisierung, gas- 
chromatog./massenspektrom. 260, 88 

Steroidsapogenine, Best. in Bockshornklee, diinnschicht- 
chromatog.-photom. 259, 283 [Or] 

— Nachw. v. Yamogenin, Diosgenin u. Tigogenin, diinn- 
schicht-chromatog. 251, 338 

Steroidsulfate, 17-Keto—, Best. in Harn, hydrolyt., 
colorim. u. gas-chromatog. im Vergl. 257, 93 

— Mono— u. Di—, Best. in Harn, gas-chromatog. 
256, 244 

— neutrale u. phenol., Glasfiber-Chromatog. 251, 213 

Stiboniumionen, Tetraphenyl—, analyt. Anwend. 
2538, 140 

Stickstoff, Adsorption an chem. modifiz. Silicagelen 
255, 377 

— «-Amino—, Best. in Harn 258, 243 

— Amino- u. Ammoniak—, Best., nach Umwandlung in 
Nitrat 251, 185 [Or] 

— Ammoniak—, Best. in Gewebe (Leber-), spektral- 
photom., mit Nessler-Reagens 260, 172 

— — — in Orangensaft 251, 406 

— — — neben PO,3-- u. Gesamtzucker-Best., automat. 
2538, 315 

— — — spektralphotom., unter Verw. v. Thymolblau 
251, 321 

— Ammoniak- u. Blutharnstoff—, Reaktionsratenmeth. 
unter Ausnutz. einer durch Pentacyanonitrosylferrat 
katalys. Berthelot-Reakt. 252, 67 

— analytical chemistry of — and its compounds 
(Streuli, Averell) 257, 194 [L] 

— Best., aktivierungsanalyt. 259, 293 

— — — mit Deuteronen 254, 132 

— — — mit schnellen Neutronen, HinfluB der Schitt- 
dichte der Probe 2538, 217 

— — — (y-Strahlen-) 258, 35 

— — der Nutzbarkeit v. wasserunlésl. —quellen in 
Diingermischungen 255, 299 

— — des C/N-Verhaltnisses u. der 12C- u. 18C-Isotopen- 
héufigkeit in biolog. Substanzen, aktivierungsanalyt. 
(protonen-)-y-spektrom. 260, 90 

— — destillat., -spektralphotom. (durchfluB-), Daten- 
vergl. mit Computer 253, 299 

— — in Abwasser (stadt.-) v. Gesamt—, coulom.-titr. 
(mikro) 253, 306 

— — in Alkali- u. Erdalkalimetallen, aktivierungs- 
analyt. (y)-, Probenreinigung v. Oberflachenverun- 
reinigungen 260, 158 

— — in biolog. Gewebe u. Flissigk. 256, 153 

— — in biolog. Material, Automatisierung der Kjeldahl- 
Meth. mit Berechnung durch einen Elektronenrechner 
251, 205 

— — in Diazonium- u. Diazoamino-Verbindungen, 
Gerat 253, 120 [Or] 

— — in Diingemitteln 258, 82 

— — — automat. Dumas- u. Kjeldahl-Meth. im Vergl. 
254, 90 

— — — automat. spektralphotom. 259, 156 

— — — EinfluB des Cl-/NO,--Verhiltnisses 259, 385 
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Stickstoff, Best. (Forts.) 

— — in Erdél, automat., Kjeldahl-Meth. 252, 405 

— — in Erd6lfraktionen, coulom.-titr. (mikro-) 259, 69 

— — in Faeces, Dumas- u. Kjeldahl-Meth. im Vergl. 
252, 67 

— — in Fe, massenspektrom. (funkenquellen-) 251, 197 

— — in Fe (Roh-), photom. 256, 229 

— — in Fe-Leg. u. Metallen, destillat. (wasserdampf-) 
254, 328 

— — in Fischklopsen 253, 169 

— — in Fleisch u. Fisch 259, 248 

— — in Futtermitteln, halbautomat. 260, 76 

— — in Gesteinen u. Meteoriten v. Gesamt-, durch 
Schmelzen in Inertgasatmosphare 252, 51 

— — in Getreide, Kjeldahl-Meth., -automat. 258, 335 

— — in Getreide u. Getreideprodukten, automat. 
258, 240 

— — in Gluten, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
259, 245 

— — in Kabeljau 259, 391 

— — in Kalkstickstoff u. Ammoniumnitrat 257, 397 

— — in KW-Stoffen u. Abwasser, coulom. (mikro-) 
260, 161 

— — in Lebensmitteln, Kjeldahl-meth., u. neutronen- 
aktivierungsanalyt. im Vergl. 256, 395 

— — in Metallen, gas-chromatog., nach Inertgasschmelze 
unter Verwend. v. Si 2538, 310 

— — in Metallen (Reinst-), gas-chromatog. 256, 68 

— — in Metallen u. Leg., isotopenverdiinnungsanalyt., 
mit ©N-abgereicherten Schmelzmitteln 258, 392 

— — in Metalloxiden, spektrog. 256, 231 

— — in Ne, spektrophotoelektr. 255, 66 

— — in Oslamenmehl zur schnellen Qualitatskontrolle 
256, 88 

— — inorg. Verb. 2538, 366 

— — — automat. Kjeldahl-Meth. 258, 232; 335 

— — — coulom.-titr., im ppm-Bereich 259, 54 

— — — Kjeldahl-Meth. ohne Destillation durch Oxy- 
dationsreakt. mit titr. (jodom.-) Auswert. 258, 161 

— — — mit WarmeleitfahigkeitsmeBzelle 256, 322 

— — — modifiz. Kjeldahl-Meth. 258, 383 

— — in petrochem. Stoffen, coulom., nach hydrierendem 
AufschluB 255, 81 

— — in Pflanzengewebe 255, 300 

— — — 257, 163 

— — in Polymeren 255, 166 

— — in Serum (yl-Proben), titr. 259, 274 [Or] 

— — in Siliciumnitrid 251, 122 

— — in Stahl, durch Redukt. mit Wasserstoff 259, 326 

— — — heiBextr., mit Wasserstoff 2538, 71 

— — — reduktionsschmelzmeth.-gas-chromatog. 
258, 324 

— — in Stahl (austenitischem-) spektrog. 255, 151 

— — in Stahl (nitriertem-), titr. 254, 328 

— — in Stahlproben (mg-) im ppm-Bereich 258, 72 

— — in Stahl u. Roheisen, mit dem Analysengerat Leco 
TN-14 255, 74 

— — in Ta-Leg., Kjeldahl- u. Vakuumschmelzverfahren 
im Vergl. 257, 159 

— — in Ti u. Nb, spektrosk. Isotopenmeth. im Gleich- 
strombogen 251, 270 

— — in U, spektralphotom., mit Thymol 253, 376 

— — in UN nach Dumas 258, 314 

— — in UN u. Vanadiumnitriden 257, 386 


Stickstoff 


— — in UN, UC u. UCN, VakuumheiBextraktions- 


verfahren mit Routinegerat EA 1 im Vergl. zu anderen 


Meth. 260, 1 [Or] 
— in Wasser, gas-chromatog. 258, 391 


— — — 259, 381 

— in Wasser u. O-halt. Lésungsmitteln, coulom. 
258, 391 

— in Zr u. Zr-Leg., spektralphotom., mit Thymol 
254, 326 


— neben C-Best. in Carbonitriden, elektronen- 
makrosondeanalyt. 258, 396 

— — in Stahl u. biolog. Material, aktivierungsanalyt. 
(deuteronen-)-szintillationsspektrom. 257, 230 

— neben C- u. H-Best., automat., statist. Durch- 
leucht. v. Analysenfehlern eines Analysators mit 
Differential-Thermo-Konduktometer 2538, 366 

— — in org. Verb., on-line-Datenauswertungssystem 
fiir een CHN-Analysator 260, 310 

— — — Wallisch-Technicon-Analysator-Meth. 

260, 390 3 

— neben C- u. H-Best. (mikro), automat., verbesserte 
Verbrennungsanordnung u. Handhabungstechnik 
251, 389 

— neben C- u. H-Best. (simultan) in org. Verb., 
automat., Gemeinschaftsuntersuch. mit 2 Analysatoren 
259, 378 

— neben C-, H-, S- u. O-Best. (mikro) in org. Verb., 
Analysator 251, 389 

— neben C- u. O-Best. in Halbleitersilicium, akti- 
vierungsanalyt., mit geladenen Teilchen 258, 70 

— neben CH,-, C,H,-, C3Hg-, C,H49-, C,.H,- oder C,H,- 
Best. im binaren Gem., gas-chromatog., Trennfak- 
toren an NaCaA-Zeolith 258, 315 

— neben CO-, CO,-, H,-, Ar-(oder O,-), CH,-, C.H,- u. 
teilweise C,H,-Best. in Generatorgas, gas-chromatog. 
251, 262 

— neben CO-, CO,-, H,-, CH,- u. O,-Best. im Gem., 
gas-chromatog. 251, 263 

— neben CO-, CO,-, SO,-, COS- u. O,-Best. in Hoch- 
ofengasen, gas-chromatog. 258, 315 

— neben CO,-Best. in reinem Sauerstoff, massenspek- 
trom. 260, 157 

— neben H-Best. (simultan) in org. Verb. 260, 58 

— neben H,- u. O,-Best. in Ferrochrom. vakuum- 
schmelzmeth., Priifungsergebnisse 256, 378 

— neben H,-, O,-, CH,- u. CO,-Best. in ihrem Gem., 
gas-chromatog., bei Raumtemperatur 257, 294 

— neben Halogenen-Best. in org. Verb. 257, 370 

— neben O,-, CH,- u. CO-Spurenbest. in Propen 
(Rein-), gas-chromatog., nach Frontalanreicher. 

258, 316 

— neben O,-, CO-, CH,-, CO,-, C,H,- u. C,H,-Spuren- 
best. in ihrem Gem., gas-chromatog. 256, 66 

— neben O,-, NO-, CO-, N,O- u. CO,-Best., gas-chro- 
matog., mit 0,5 nm-Molekularsieb-Saulen 259, 319 


— — neben org. C- u. CSB-Wert-Best. (simultan), in 


Abwasser 253, 309 


— — spektralphotom., als Indophenol 2538, 216 

— -CO,-Mischungen, Analyse, massenspektrom. 256, 66 
— Gesamt—, Best. in Orangensaft 251, 406 

— — — neben P (Gesamt-)- u. Fe (Gesamt-)-Best. in 


Wasser (SuB-), durch Photooxydation mit UV-Licht 
252, 401 


— gesamt-flicht., Best, in Fleisch u. Fisch 254, 151 


Stickstoff — Streptokokken 


— Gesamt— u. mit Trichloressigsdure fallbarer—, Best. 
in Tuberkulinen u. Johninen 258, 324 

— H,-Gem., Best. v. NH, gas-chromatog. 256, 224 

— H,/NH,-Gem., Analyse, Brennstoffelemente 254, 318 

— halt. Mustards, Best., chromatog., Ubersichtsber. 
251, 405 

— Isotope, Trenn., gas-fliissig-chromatog., Verwend. 
hochwirksamer gepackter Saéulen 254, 224 

— Isotopenanalysen an Pyrimidinderivaten, KMR- 
spektrom. 2538, 164 

— Isotopentrennung, siulen-chromatog. (ionenaustausch-) 
259, 232 

— — — binares System: Dimethylamin u. sek.-Butyl- 
amin 259, 143 

— — — Verhalten versch. binarer Systeme 259, 143 

— massenspektrom. quant. u. isotopische Analyse der 
Zusammensetzung gasformiger Produkte der Denitri- 
fizierung 254, 234 

— Nitrat—, Best. in Bodenextrakten, elektrodenionen- 
spezif. 253, 81 : 

— Rest—, Best. in Serum, photocolorim. Hypobromit- 
meth. 259, 169 

— Trenn. v. O,, gas-chromatog., auf Cr,03-Gel 256, 370 

— wasserunlésl., Best. in Diingemitteln, Kjeldahl-Meth. 
AOAC 2.044 257, 76 : 

Stickstoff-18, Best. in Kihlwasser v. Reaktoren, ionen- 
austausch-chromatog. 252, 45 

Stickstoff-15, Best., Probenvorbereitung 258, 299 

— Trenn., siulen-chromatog. 259, 376 

Stickstofforganoverbindungen, analyt. Aspekte der 
Oxydation mit Chromsaure, XIX. Gleichzeitige 
Bestimmung v. Acetyl-, Athoxy- oder N-Athy]- 
gruppen u. stickstoffhalt. Gruppen 251, 68 

— — XX. Gleichzeitige Bestimmung v. am aroma- 
tischen Kern gebundenen Methy]l- u. Stickstoff- 
gruppen 251, 74 ; 

— analytical chemistry (Streuli, Averell) 257, 194 [L] 

— aromat., Nachw. 254, 388 

— Best. in Bitumendl, gas-chromatog. 258, 80 

— — vy. Cu. H, Stickstoffdioxid-Bild. bei der katalyt. 
Verbrenn. 254, 68 

— — yv. Isonitrosogruppen, gas-volum., durch Oxydat. 
mit Chromséure 257, 152 

— cycl. quaternire, Elektronenspektroskopie 258, 62 

— gas-chromatog. Nachw. mit einem thermoionischen 
Detektor 260, 302 

— heterocycl., Trenn. v. Anilinen, — u. Sulfonamiden, 
siulen-chromatog. (kationenaustausch-) 260, 154 

— ninhydrinnegative, Nachw., dinnschicht-chromatog., 
Verbesser. der Jod-Starke-Meth. 256, 325 

— Oxydat. mit Chromsiure, analyt. Aspekte, X XIII. 
Gasvolum. Mikrobest. v. Isonitrosogruppen 2538, 367 

— P-halt., Nachw., diinnschicht-chromatog. 257, 215 

— pharmazeut., Analyse, gas-chromatog. (temperatur- 
programmiert-), Reproduzierbarkeit der Retentions- 
zeiten 257, 82 

— — Nachw. in Lésungen, gas-chromatog., mit N-FID 
256, 415 

— S-halt., Trenn., papier-chromatog./-elektrophoret. 
kombin. 256, 325 

Stickstoff(I)-oxid, Best. in Luft, gas-chromatog., unter 
Verwendung einer Molekularsieb 5 A-Falle 258, 313 

— — neben O,-, N,-, NO-, CO- u. CO,-Best., gas- 
chromatog., mit 0,5 nm-Molekularsieb-Saulen 259, 319 
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— Reakt. mit PbO, 258, 154 

Stickstoff(II)-oxid, Best. in Gasgemischen (strémenden), 
elektroden-NO,~-spezif. 258, 372 

— — in Luft 251, 188 

— — — chemiluminescenzspektrom., mit O, 252, 399 

— — — gas-chromatog. 258, 313 

— — neben NO,-Best. in Abgasen, kontinuierl., IR- 
spektrom. u. coulom. 260, 156 

— — — in Luft u. Abgasen, photom. 260, 156 

— — neben NO,-, SO,- u. NH,-Best., gas-chromatog., mit 
coulom. Detektor 259, 319 

— — neben Q,-, N,-, CO-, N,O- u. CO,-Best., gas- 
chromatog., mit 0,5 nm-Molekularsieb-Saulen 
259, 319 

— — neben O,- u. NO,-Best. in Luft, EinfluB der Ver- 
weilzeit im Gerateeingangsteil 260, 63 

Stickstoff(IV)-oxid, Best., fluorim., mit Siloxen 256, 312 

— — in Gasgemischen (strémenden-), elektroden-NO,— 
spezif. 253, 372 

— — in Luft, Feldmeth. 252, 42 

— — — gas-chromatog. 258, 313 

— — neben NO-Best. in Abgasen, kontinuierl., [R- 
spektrom. u. colorim. 260, 156 

— — — in Luft u. Abgasen, photom. 260, 156 

— — neben NO- u. O,-Best. in Luft, EinfluB der Ver- 
weilzeit im GerateeinlaBteil 260, 63 

— — neben NO-, SO,- u. NH3-Best., gas-chromatog., 
mit coulom. Detektor 259, 319 

— Reakt. mit PbO, 258, 154 

— — mit Reagentien vom Griess-Typ 252, 31 

Stickstoffoxide, Best. in Abgasen, Probenahme 258, 65 

— — in Luft, gas-chromatog. 258, 313 

— — — gas-chromatog. (reversions-) 258, 390 

— — in Luft u. Abgasen, photom. 260, 156 

— — in Tabakrauch v. Zigaretten, photom. 255, 83 

— Reakt. mit PbO, 258, 154 

Stickstoffverbindungen, analytical chemistry of nitrogen 
and its compounds (Streuli, Averell) 257, 194 [L] 
— nichtbas., Trenn. v. Erdél, anionenaustausch-chro- 
matog., an Hisen(III)-chloridkomplexen 251, 123 
Stigmastan-38-o0l, Nachw. neben Cholesterin- u. B-Sito- 
sterol-Nachw., dinnschicht-chromatog. (dampf- 
gesadttigt-) 257, 176 

Stigmasterin, Best. in Pflanzen, gas-chromatog., an der 
stationaren Phase OV 101 256, 170 

Stilbene, Hydroxy—, gas-fliissig-chromatog. Untersuch. 
254, 92 

Stilbéstrol, Diathyl—, Nachw. in Fleisch, dinnschicht- 
chromatog. 259, 391 

— cis- u. trans-Diithyl—, Best. in Futtervormischungen, 
gas-chromatog. 257, 234 

Stimulantien, Zentralnervensystem—, Extr. aus Harn 
bei DrogenmiBbrauch 260, 335 

Stéchiometrie, (Merten, Otto) 251, 35 [L] 

Stoffwechselprodukte, 14C- u. °2P-mark., diinnschicht- 
chromatog. Auftrenn. 252, 66 

y-Strahlen, Peakflache fiir Ge(Li)-Detektoren 254, 132 

a-Strahlen-Detektoren, feste, Herkunft u. Vermeidung 
von Kontaminierungen 255, 51 

6-Strahlen-Riickstreuverfahren, Best. v. S in S-Erz- 
verarbeitungszwischenprodukten 251, 120 

— Bewert. v. Ol-Wasser-Emulsionshaltbarkeit 251, 282 

Streptokokken, Zellwande, diinnschicht-chromatog. 
Trenn. v. Bestandteilen 252, 66 
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Streptomycin, Entsalzung an Sephadex G-10 251, 285 

Streptomycinsulfat, Trenn. v. Nebenproduktfraktionen, 
gegenstromextr. 258, 250 

Streptothricin, Chromatog. v. Racemomycinen an Dextran- 
gel 258, 251 

Strémungsgeschwindigkeitsgerait, Rotamater-Typ —, 
kontinuierl. Registrierung unter Verwendung eines 
photoelektrischen Transducers 258, 218 

Stroh, Mineralstoffanalyse, atomabsorptions-spektral- 
photom. 254, 91 

Strontium, Best., aktivierungsanalyt. (photonen-) 
254, 380 

— — in biolog. Material, réntgenfluorescenzspektrom. 
257, 241 

— — in Silicaten 257, 160 

— — in Gilicaten, Carbonaten u. Sulfaten, atomab- 
sorptions-spektralphotom. 259, 66 

— — in Wasser (Meeres-), aktivierungsanalyt. (photonen-) 
258, 67 

— — in *Y-Lésungen, spektrog. 254, 214 

— — in Zement (Portland-), Kathodenoxiden v. 
Vakuumroéhren, Knochen u. Milchpulvern, atom- 
absorptions-spektralphotom., in einer Lachgas/ 
Acetylen-Flamme 255, 79 

— — neben Ba-Best., flammenspektralphotom. 258, 306 

— — — in BaCO, (techn.-), réntgenfluorescenzspektrom. 
256, 386 

— — — in Gesteinen u. Sedimenten, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 256, 381 

— — — in Silicaten 257, 160 

— — — titr., -spektralphotom., in versch. Losungs- 
mittelgem. 257, 50 

— — neben Ca-Best. in biolog. Material, flammen- 
photom. bzw. spektrog. 257, 322 

— — — in Grassoden 257, 398 

— — neben Ca- u. Ba-Best., aktivierungsanalyt. (neu- 
tronen-), mit siulen-chromatog. Trenn. durch Elu- 
ierung an Dowex 50 im komplexierenden Medium v. 
DCTA 256, 304 

— — — — Verteilungskoeffizienten auf Zirkonium- 
wolframat u.-molybdat 257, 204 

— — — in Mg u. dessen Verb., extr., -komplexom. 
251, 268 

— — — saulen-chromatog., an komplexbildendem Harz 
des Styren-Phosphonat-Typs 258, 305 

— — — titr., -amperom. (bi-), mit Cu-Elektroden in 
Isopropylalkohol 256, 215 

— — neben Ca-, Ba- u. Y-Best., titr. (komplexom.-), 
-spektropolarim., mit D-(—)-1,2-Propylendiamin- 
tetraessigsaure 251, 48 

— — neben Ca- u. Mg-Best. in Pflanzen (Meeres-), 
atomabsorptions-spektralphotom. 258, 317 

— — neben Mn- u. Ba-Best. in pflanzl. u. tier. Gewebe, 
radiochem. Trenn. durch Ionenaustausch 252, 412 

— — neben Rb-Best. in Gesteinen, séulen-chromatog. 
(ionenaustausch-) an KU-1 257, 384 

— — titr., -spektropolarim., mit D(—)-trans-1,2- 
Cyclohexandiamintetraessigsiure 256, 215 ; 

— Extr. in Nitrobenzol bei Gegenw. v. Polyjodiden 
251, 387 

— — v. Inner-Komplexverb. mit Azo-Azoxy-PMP 
251, 313 

— Fall. u. Mitfall. an Calciumoxalat aus ADTE-halt. 
Lés. 254, 308 


Streptomycin — Strychninalkaloide 


— Mitfallung mit MnO,-Hydrat u. dessen Verwend. als 
Kollektor 258, 305 

— Nachw., als Nitrit-Tripelsalz 256, 304 

— radiochem. Trenn. 257, 205 

— Reakt. mit Carboxynitrazo in waGr.-org. Medien 
257, 291 

— Trenn. v. Ca 259, 304 

— — — Untersuch. mit Tracermeth. 258, 146 

— — y. Ca oder Ba, siulen-chromatog. (ionenaus- 
tausch-) 254, 213 

— — — siulen-chromatog. (verteilungs-), m. H. v. 
Di-2-athylhexyl-phosphorsaure u. umgekehrten 
Phasen 252, 27 

— — y. Mn u. anderen Elementen, séulen-chromatog. 
(kationenaustausch-), in Citratmedium 259, 140 

Strontium-89 u. -90, Trenn. v. ®°Co u. Spaltprodukten 
2538, 35 [Or] 

Strontium-90, Best. in biolog. Material, Lebensmitteln 
u. anderen Materialien 258, 96 

— — in Milch, szintillations-meth. 257, 307 

— — in Milch u. Knochen 259, 168 

— — — fallungsanalyt., EinfluB einiger Faktoren u. 
deren experimentelle Bewertung 259, 254 

Strontiumchlorid, Mikrodifferential-Thermoanalyse v. 
Wasser bei der Kristallisation v. — 251, 313 

Strontiumfluorid, Best. v. O, isotopenverdinnungsanalyt. 
253, 79 

Strontiumsulfat, Austausch v. *S-mark, SO,?- durch 
32P-mark. PO,?- in waBr. Medium suspendiert 
258, 227 

— Best., IR-spektralphotom. 257, 146 

— — neben BaSO,-Best., IR-spektralphotom. 257, 146 

Strophantus-Glykoside, Best., dinnschicht-chromatog.- 
spektralphotom. 259, 398 

Strophantussamen, Nachw. v. Glykosiden 256, 409 

Strospesid, Nachw. neben Verodoxin-, Gitoxin-, Gital- 
oxin- u. Digitoxin-Nachw., dinnschicht-chromatog. 
259, 397 

Strukturanalyse, Best. v. Ozonolysefragmenten, gas- 
fliissig-chromatog. 260, 151 

— IR-spektroskop. Untersuchung der Komplexe v. 
Metallen mit Thionalid 260, 139 

— KMR-spektrom. 260, 59 

— Réntgen—, v. Makromolekiilen 252, 246 [Or] 

— v. Naturstoffen, KMR-spektrom. (9F-) 255, 95 

— v. Steroiden, diinnschicht-chromatog./gas-chro- 
matog./massenspektrom. kombin. 2538, 91 

Strukturaufklarung, Raman- u. [R-Spektren v. 70 
Steroiden 254, 177 [Or]; 257 [Or] 

Strukturgruppenanalyse, v. hohersiedenden K W-Stoff- 
gemischen u. Mineralélanteilen beruhend auf IR-, 
KMR-Spektroskopie u. Elementaranalyse 255, 177 
[Or] 

Strychnin, Best. 253, 87 

— — coulom.-titr., oder hochfrequenzstrommeth. 
256, 411 

— — in Kéderzubereitungen, UV-spektralphotom. 
2538, 414 

— — — neben Brucin-Best. in Reinsubstanzen, papier- 
chromatog.-colorim. 257, 407 

— Brucin-Gesamtgehalt, Best. in Semen Strychnin, 
photom., mit Bromthymolblau 256, 410 

Strychninalkaloide, diinnschicht-chromatog. hR»-Werte 
in Korrelation zur chem. Struktur 256, 411 


Styphnat — Sulfat 


Styphnat, Pb—, Best. v. Pb 254, 127 [Or] 

Styrol, Best. in Luft, colorim. 251, 189 

— — neben 4-Phenyldioxan-1,3-Best. in Anwesenh. v. 
deren Polymerisationsprodukten, IR-spektralphotom. 
256, 237 

— «-Methyl-, Nachw. v. kurzkett. Polymeren, diinn- 
schicht-chromatog. 257, 156 

— Nachuntersuch. der Struktur des (C,H,)+-Molekularions 
durch #8C-Markier. 257, 227 

— nitrierte Polymere u. Copolymere, Nachw., Farbreakt. 
mit NaOH 252, 379 [Or] 

Sublimationsverfahren, fraktion., Trenn., Be v. Begleit- 
metallen nach Ausfallen als Acetylacetonat 251, 312 

— Trenn., Halogenide aus stabilen Komplexen unter 
reduzierenden Arbeitsbedingungen 261, 98 [Or] 

— — Naphthalin, Phenanthren, Anthracen u. Chrysen 
251, 126 

— Komplexb. fir die selektive enthalpiom. Best. v. 
Kationen u. Anionen 254, 34 [Or] 

Substéchiometrische Analyse, neuere Entwicklungen, 
Uberblick 256, 296 

— Trenn. v. Elementen, Theorie 257, 45 

Sucaryl, s. Cyclamat, Na—, 

SiBigkeiten, Extr. v. leichten Schmutzteilchen v. 
wasserunldsl. — 259, 246 

SuBstoffe, Best. v. Cyclamat in Getranken (alkohol- 
freien-) u. Tabletten, colorim. 251, 407 

— — v. Cyclohexylamin 251, 153 

— Nachw. in Lebensmitteln, diinnschicht-chromatog. 
251, 153 

— — — — 253, 171 

— — in Lebens- u. Arzneimitteln, diinnschicht- 
chromatog., auf Polyamid 257, 240 

— — v. Saccharin, Cyclamat, Dulcin u. P-4000 in 
Getranken, diinnschicht-chromatog., Ringuntersuch. 
251, 406 

— synthet., Nachw., diinnschicht-chromatog. 254, 406 

— Trenn., Nachweis u. Best. v. Cyclamat, Dulcin u. 
Saccharin, gas-chromatog. 255, 123 [Or] 

Sulfacetamid, Best. v. Sulfanilamid in pharmazeut. 
Produkten mit — oder dessen Natriumsalz, sdulen- 
chromatog. 255, 316 

Sulfachinoxalin, Best. in Eiern u. Gefligelfleisch, gas- 
fliissig-chromatog. 258, 403 

Sulfadiazin, Best. neben Sulfamerazin- u. Sulfamethazin- 
Best. in ihrem Gem., séulen-chromatog.-UV-spek- 
tralphotom. 257, 318 

Sulfadimethoxin, Best. in Futtermitteln, colorim., Ge- 
meinschaftsstudie 256, 79 

Sulfafurazol, Best. neben seinen Zersetzungsprodukten 
257, 171 

Sulfamerazin, Best. neben Sulfadiazin- u. Sulfa- 
methazin-Best. in ihrem Gem., saulen-chromatog.-UV- 
spektralphotom. 257, 318 

— — titr., u. titr., -potentiom., in Tetramethylharnstoff 
257, 170 

Sulfamethazin, Best. neben Sulfadiazin- u. Sulfamera- 
zin-Best. in ihrem Gem., siulen-chromatog.-UV- 
spektralphotom. 257, 318 

Sulfanilamid, Best. in pharmazeut. Praparaten mit 
Sulfacetamid oder dessen Natriumsalz, siulen- 
chromatog. 255, 316 

Sulfanilamidopyrimidine, Tri—, Trenn., sdulen-chromatog. 
257, 318 
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Sulfanilsiure, Best., titr., mit mikrokosmischem Salz 
253, 163 

— Dissoziationskonstante in wasserfreiem N,N’ -Di- 
methylformamid 258, 50 

Sulfanitran, Best. in Lebensmitteln 257, 170 

Sulfapyridin, Best., titr., u. titr., -potentiom., in Tetra- 
methylharnstoff 257, 170 

Sulfarsazen(4’”-Nitrobenzol-1’’ ,4’-diazoamino-1’,1-azo- 
benzol-2” -arson-4-sulfonsiure), analyt. Anwendung, 
Ubersichtsbericht 257, 47 

— aromat. Amine/Silber-System, spektralphotom. 
Untersuch. 253, 144 

Sulfat, Analyse von Sulfaten, mit Elektronenstrahl- 
Mikroanalysator, Korrekturfaktoren 255, 78 

— Austausch durch PO,3- in ionischen Festkérpern, 
35S- resp. 92P-Markierungsverf. 258, 227 

— Best., atomabsorptions-inhibitations-titr. 259, 309 

— — atomabsorptions-spektralphotom., als BaSO, 
256, 315 

— — colorim., mit dem Bariumkomplex v. Dihydroxy- 
toluchinon 251, 56 

— — durch Austausch mit JO,~ in 1J-markiertem 
Ba(JO3), 262, 397 

— — fluorim. sowie spektralphotom., mit Hilfe des 
Thorium-Flavonol-Komplexes 252, 401 

— — gas-chromatog. u. massenspektrom., als Trimethyl- 
silylderiv. 258, 219 

— — in Abwasser, titr., gegen Orthanil K 257, 381 

— — in biolog. Material, nephelom. 258, 162 

— — in Bodenproben (sauren-), atomabsorptions- 
spektralphotom. 252, 408 

— — in CaO u. CaCO,, IR-Meth. 255, 153 

— — in Explosivstoffen, durch Digerieren mit Wasser 
2538, 320 

— — in Glucosaminoglykanen, gas-flissig-chromatog. 
256, 155 

— — in Kalk/Kieselsiure/Sulfat/Fluorid-Phasensystemen 
2538, 389 

— — in Kohlenwasserstoffsulfaten, flammenphotom. 
2538, 393 

— — in Lebensmittelfarbstoffen, turbidim. 255, 310 

— — in Mucopolysacchariden, spektralphotom. (indi- 
rekt-) 259, 169 

— — in Nickellésungen (galvan-), réntgenspektrog. 
251, 282 

— — in phosphorsiurehalt. Lés., turbidim. (differential-) 
257, 389 

— — in waBrigen Lés., mit Wasserstoff-Flammen- 
Chemoluminescenzdetektor 254, 62 

— — — spektralphotom. 255, 234 

— — in Wasser, flammenphotom. 256, 373 

— — — — 258, 318 

— — — sidulen-chromatog. (ionenaustausch-)-titr. 
259, 321 

— — in Wasser (natiirl.-), spektralphotom., durch 
Bildung des Ferrisulfatkomplexes 2538, 308 

— — — titr., -photom., mit Salzsiure in Dimethylsulf- 
oxid 256, 373 

— — in Wasser (natiirl.-) u. atmospharischen Nieder- 
schlagen 255, 287 

— — in Wein u. Traubensaften, gravim. u. titr. 
258, 238 

— — neben Ba in org. Verb., nephelom., mit Chlor- 
aminobiphenyl 258, 154 
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Sulfat, Best. (Forts.) 

— — neben NO,-, spektralphotom., als HS, Stér- 
beseitigung 259, 51 

— — neben PO,?- in gréBeren Mengen, titr. (fallungs-) 
254, 379 

— — neben Silicaten (lésl.-) 254, 379 

— — nephelom., mit Spektrofluorimeter 259, 369 

— — papier-chromatog. 251, 279 

— — photom. auf Grund der Reduktion mit Elementar- 
schwefel 257, 218 

— — polarog., mit Metall-Chloranilaten 260, 56 

— — spektralphotom.-kinetochrom., durch Katalyse der 
Zirkonium-Methylthymolblau-Reaktion 252, 33 

— — spektrofluorim. 256, 315 

— — titr., Austauschreaktion zur Vervielfachung 254, 62 

— — — gegen versch. Indicatoren in verbessertem 
Lésungsmittelgemisch 259, 377 

— — — mit Bleisalz im UberschuB u. Ricktitr. mit 
ADTA 258, 150 

— — titr. (fallungs-)-amperom. (bi-), mit Wismut- 
elektroden 260, 55 

— — — mit Ba(Cl0,), gegen Chlorphosphonazo III 
256, 316 

— — — pH-metr., mit gem. Los. v. Bariumnitrat u. 
Bleinitrat 2538, 149 

— — titr.-photom. 2538, 55 

— — titr.-potentiom., mit bariumselektiver Elektrode 
258, 49 

— — — mit ionenselektiver Bleielektrode 252, 34 

— — titr., -thermom. 256, 50 

— Nachw. in Luft v. Mikropartikeln u. wasserloslichen 
Teilchen 255, 65 

— — neues Reagens 256, 50 

— Trenn. v. BeF,?-, durch Spalt. des Komplexes mit 
Be-Ionen 251, 186 [Or] 

Sulfatase, Best., fluorim. 251, 222 

Sulfathiazol, Best., titr., u. titr., -potentiom., in Tetra- 
methylharnstoff 257, 170 

Sulfatide, Best. in Kaninchenhirn, diinnschicht-chro- 
matog. 258, 413 

— Nachw., diinnschicht-chromatog., Ubersicht 255, 169 

Sulfat-Konjugate, Best. in Harn, siulen-chromatog. 
(hochgeschwindigkeits-flissig-) 257, 175 

Sulfatmineralien, Best. v. Sr, atomabsorptions-spektral- 
photom. 259, 66 

Sulfenamide, Best., titr., -amperom., mit methanol. 
Brom-Lés. in Benzol/Methanol-Medium 258, 79 

Sulfhydrylgruppen, Best., coulom.-titr., mit Bleitetra- 
acetat 260, 152 

— — extr.-photom., mit p-Dimethyl-amino-pheny]- 
mercuri-acetat oder p-Diathylamino-phenyl-mercuri- 
acetat 258, 385 

— — in Mercaptopyrimidinen, titr. (redox-), mit 
Kaliumjodat 259, 367 [Or] 

— — in Proteinen, atomabsorptions-spektralphotom. 
254, 171 

— — in Proteinen (bas.-) 251, 350 

— — in Proteinen (Ham-) mit 4,4’-Dipyridindisulfid 
254, 171 

— — in Serumfraktionen, polarog., nach papierelektro- 
phoret. Trenn. 256, 241 

— — in strukturversch. Verb., titr.-amperom. oder 
-potentiom., polarog. sowie photom. im Verg]. 
258, 267 [Or] 


Sulfat — Sulfid 


— — in Weizenschrot, titr.-potentiom. 259, 245 

— — in Zigarettenrauch, mit Ellmans-Reagens 251, 391 

— — katalyt.-photom., mit Jod-Azid-Reakt. 257, 372 

— — spektralphotom., mit Dithioverbindungen 254, 71 

— — spektrofluorim., mit o-Phthaldialdehyd 258, 62 

— — titr., mit p-Dimethylaminophenylquecksilber(II)- 
acetat u. p-Didithylaminophenylquecksilber(II)-acetat 
251, 69 

— — — mit 2-Nitro-benzol-sulfenylchlorid 260, 151 

— — titr., -amperom., mit AgNO3, NAM oder PCMB 
256, 187 [Or] 

— — — mit N-Athylmaleimid 260, 92 

— — titr. (redox-), potentiom. oder spektralphotom., in 
wasserfreiem Dimethylformamid oder Pyridin 251, 391 

Sulfid, aufnehmende Ionen u. Verb., Nachw. 254, 379 

— Best., coulom-titr., mit Jod 257, 56 

— — durch enzymatis. Reakt. mit Invertase 261, 319 

— — durch Léschung der Chemoluminescenz v. Luminol 
mit Jod 255, 234 

— — in biolog. Material u. anderen Komplexen Mischungen, 
spektralphotom. 259, 400 

— — in Bleisulfid, spektralphotom. 255, 296 

— — in Luft u. Koksgas, gas-chromatog., coulom. 
Detektor 255, 286 

— — in Salzen (verfestigten-), gas-chromatog. 262, 51 

— — in Umweltproben (Gasphase), spektralphotom., 
optimale physikal. u. chem. Beding. fiir die Methylen- 
blau-Meth. 255, 65 

— — in waBrigen Lésungen, spektralphotom. 255, 234 

— — in Wasser (industriellem-), polarog. (square wave-) 
253, 307 

— — in Wasserdampf, photom., mit N,N-Diadthyl-p- 
phenylendiamin (Spuren) 256, 371 

— — kinet. 251, 324 

— — m. H. der Silbersulfid/Silber-Elektrode, EKigen- 
schaften der Elektrode 254, 114 [Or] 

— — mit N-Bromsuccinimid (mikro) 255, 234 

— — mit Kristallviolett-Tetrajodomercurat(II)-Ion- 
Assoziationsreagens 254, 62 

— — neben Cl--Best. in Lésungen, séiulen-chromatog., 
mittels °4Cr-Silberchromat-Saulen 256, 52 

— — neben Cle Brawn O Nm, © Osta iuaS: On aemtitns 
-potentiom., mit sulfidionenspezif. Elektrode 258, 111 
[Or] 

— — neben Mercaptanen- u. Disulfid-Best., titr., -po- 
tentiom. 255, 164 

— — neben Thiosulfat-, Sulfit- u. Polysulfidschwefel- 
Best., titr., -potentiom., mit sulfidselektiver Mem- 
branelektrode 259, 309 

— — photom. 255, 59 

— — — mit org. Disulfiden 257, 366 

— — — mit Quecksilberchloranilat 258, 52 

— — polarog. 255, 60 

— — spektrofluorim. 258, 300 

— — titr., Austauschreaktion zur Vervielfachung 
254, 62 

— — titr.-potentiom., automat. 259, 51 

— ,6'-Bis-(chloreyclohexyl)—, Analyse 255, 402 

— C,—C,—, Trenn. v. Erdél, extr., mit Ubergangsmetall- 
ionen 251, 123 

— Nachw. neben SO,2-- u. CN--Nachw. in Gegenw. v. 
anderen Anionen, diinnschicht-chromatog. 255, 392 

— — neben Thioharnstoff- u. SCN--Nachw., diinnschicht- 
ring-chromatog., halbquantit. 252, 34 


Sulfid — Systemtheorie 


— org., Best. in Erdol, extr., m. H. v. Ubergangsmetall- 
ionen, EinfluB anionischer Liganden 254, 229 

— — — titr., als mit H,O, geb. Sulfoxide 251, 69 

— org. aliphat. u. alicycl., gas-fliissig-chromatog. 
Retentionswerte einiger — 254, 391 

— Zn-, Cd- u. Mn—, Best., titr. (redox-), mit JCl im 
UberschuB 256, 296 

Sulfiderze, Best. v. Bi, spektralphotom., nach Extr. mit 
Na-Diathyldithiocarbamidat 252, 404 

-— — v. Ni, Co, Cu u. Fe, papier-chromatog. 257, 305 

— — v. SE-Spuren, extr.-fluorim., mit 2,3-Diamino- 
naphthalin 257, 305 

— Hg— u. Sb—, Analyse der alkal. Lés. 258, 386 

Sulfidische Mineralien, Analyse, atomabsorptions-spek- 
tralphotom., nach FluBsaiureaufschlu8 im Bombenrohr 
256, 74 

Sulfit, Best. in Gelatine, titr. (jodom.-), mit biamperom. 
Endpunktsanzeige 252, 410 

— — in Salzen (verfestigten-), gas-chromatog. 252, 51 

— — in waBr. Lésungen, spektralphotom. 255, 234 

— — neben Sulfid-, Thiosulfat- u. Polysulfidschwefel- 
Best., titr.-potentiom., mit sulfidselektiver Membran- 
elektrode 259, 309 

— — polarog., mit Metall-Chloranilaten 260, 56 

— — spektralphotom., mit 4,4’-Dithiopyridin u. 5,5’- 
Dithiobis-(2-nitrobenzoeséure) 252, 397 

— — — mit frisch reduz. Cr(III) u. ADTA 251, 42 

— — — mit Quecksilberchloranilat 258, 52 

— — titr., in alkal. Medium gegen Luminol 257, 56 

— — — mit Jodcyanid 259, 136 

— Nachw. neben S?-- u. CN--Nachw. in Gegenw. v. 
anderen Anionen, diinnschicht-chromatog. 255, 392 

Sulfitl6sungen, Analyse, kontinuierl., enthalpim. 251, 190 

m-Sulfobenzaldehyd, Best. in FD u. C Violett No. 1 
252, 64 

Sulfobernsteinsaiurehalbester, Untersuch. zur Analyse 
254, 198 [Or] 

Sulfobetaine, Analyse 259, 191 [Or] 

Sulfobromphthalein, Best. in Serum 257, 334 

Sulfocarbazolsiuren, Na-Salze, diinnschicht-chromatog. 
Trenn. 255, 145 

Sulfochlorierungsprodukte, C,,.-C,,-K W-Stoffe —, Analytik 
257, 162 

Sulfolan s. Tetramethylensulfon 

Sulfonal, Best, in Blut u. Harn, gas-chromatog. 255, 254 

Sulfonamide, Best., colorim. 258, 92 

— — coulom.-titr. 258, 84 

— — dimnschicht-chromatog.-UV-spektralphotom. 
254, 158 

— — in Futter, gas-chromatog. 2538, 236 

— Identifiz., diinnschicht-chromatog. 259, 166 

— Nachw., diinnschicht-chromatog., dampfprogrammiert 
254, 412 

— polarog. (gleich- u. wechselstrom-) Verhalten unter 
Verw. eines aprot. org. Lésungsmittelsystems 
251, 283 

— Trenn. v. Anilinen, N-Heterocyclen u. —, sdulen- 
chromatog. (kationenaustausch-) 260, 154 

Sulfonate, aliphat. olef. u. Hydroxyalkan—, Bestimmung, 
dinnschicht-chromatog.-photodensitom. 260, 167 

— Alkan—, Best. in Tensiden, gravim. 258, 89 

— Alkylaryl— , Best. in Waschmitteln (spriihgetrock- 
neten-), UV-spektralphotom. 253, 321 

— aromat., Best., gas-chromatog., nach Pyrolyse 255, 401 
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— — Trenn., siulen-chromatog. (ionenaustausch-), mit 
UV-spektrom. Auswert. 255, 401 

— Best., diinnschicht-chromatog. 252, 65 

— massenspektrom. Identifiz. 254, 396 

Sulfone, Nitrophenothiazin—, Nachw., diinnschicht- 
chromatog. 255, 316 

Sulfonitrophenol M, als Reagens fiir Pd(II), Nb u. 
Pu(IV) 255, 224 

Sulfoniumionen, Triphenyl—, analyt. Anwend. 258, 140 

Sulfonsdureester, Nachw., diinnschicht-chromatog. 
255, 411 

Sulfonsauren, aliphat. u. aromat., Identifiz., massen- 
spektrom., als Trimethylsilylester 260, 153 

— 1-Amino-anthrachinon— u. deren Bromierungspro- 
dukte, Nachw., papier-chromatog. 251, 126 

— Anthrachinon—, Best. neben 8-Nitroanthrachinon—, 
titr. (redox-), -potentiom. 255, 395 

— aromat., Best., colorim., mit Formaldehyd-Schwefel- 
sdurereagens 256, 58 

— — — gas-chromatog., nach Pyrolyse 255, 401 

— — Trenn., diinnschicht-chromatog. 259, 58 

— Aryl—, Best., durch Alkalischmelze 254, 79 

— Best., titr., -potentiom., nichtwaBr. 255, 164 

— Chlortoluol—, Best., bas. Farbstoffe als Reagentien 
257, 73 

— massenspektrom. Identifiz. 254, 396 

— Trenn., siulen-chromatog. (ionenaustausch-), Uber- 
sichtsbericht 258, 132 

Sulfoxide, als Extraktionsreagentien bei der Trennung v. 
Metallionen 255, 49 

— Nachw., tiipfelanalyt. 254, 391 

— Phenylmethyl—, katalyt. polarog. Stréme in waBr. 
Lés. v. — 256, 59 

Sulpirid, Best. in biolog. Proben 257, 93 

Sulpyrin, s. Noramidopyriniummethansulfonatnatrium 

Sultiamum, Best. in Korperflissigkeiten u. Organteilen, 
diinnschicht-chromatog.-UV-spektralphotom. 
255, 254 

Superphosphate, Best. v. Cu, Mn u. Fe, spektrog. 254, 90 

— Triple—, Best. v. P,O, (citratunlésl. u. verfiigbarem-), 
Wirkung der Waschtechnik 254, 91 

Superphosphorsiure, Best. des Gesamtphosphates u. des 
Saureunléslichen 251, 321 

Suppen, Best. v. Kreatinin, séulen-chromatog. (ionen- 
austausch-)-UV-spektralphotom. 254, 403 

— — — saulen-chromatog. (kationenaustausch)-UV- 
spektralphotom., automat. Apparatur 256, 400 

Suppenzubereitungen, Best. v. Kreatinin, saulen-chro- 
matog. (kationenaustausch-)-UV-spektralphotom., 
automat. Apparatur 256, 400 

— — v. Ribonucleotiden 251, 412 

Suprasterine, I u. II, Best., gas-chromatog. 257, 319 

Surecide[0-Athyl-0-(p-cyanophenyl) -phenylphosphono- 
thioat], Best., dinnschicht-chromatog.-UV-spek- 
tralphotom. 258, 401 

Symmetry, orbitals and spectra (Orchin, Jaffé) 260, 373 
L 


Synkavit(2-Methylnaphthalin-1,4-dioldiphosphat), 
Bromoxydation in 18O-angereichertem Dimethyl- 
formamid, gas-fliissig-chromatog./massenspektrom.- 
kombin. Untersuch. 259, 392 

Systemtheorie, in der Analytik, I. Definition u. Inter- 
pretationen systemtheoretischer Grundbegriffe 
256, 257 [Or] 
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Szintillations-Mefverfahren, Best. v. 14CO, aus ,,in vitro‘‘- 
Systemen 253, 399 

— — vy. 9H u. “C auf Diinnschicht-Chromatogrammen 
254, 45 

— — v. 3H- u. °2P-mark. RNS in Schnitten aus Poly- 
acrylamidgelen 259, 256 

— Flissigkeits—, als analyt. Hilfsmittel 259, 370 

— — Auflés. v. biolog. festen u. fliissigen Proben zum 
Nachw. v. schwachen f-Strahlern 257, 85 

— — Auswertung v. Systemen fir die Best. v. °H- 
Inulin 260, 411 

— — Best. der B-Radioaktivitat in biolog. Unter- 
suchungen 253, 240 

— — — vy. Adenosintriphosphat mit Luciferaseenzym 
255, 92 

— — — v. auf Kieselgel adsorbierten Radioisotopen 
260, 391 

— — — y. }4C in biolog. Proben nach Verbrennung im 
Sauerstoffstrom 251, 333 

— — — y. 4C- u. 3H-Proben auf Filterpapier 259, 226 

— — — v. 1400, in biolog. Proben, Sammelvorrichtung 
fir den Schnellverbrennungsapparat 254, 145 

— — — y. Fe, zur Frage der maximalen Ausbeute v. 
90°/, 259, 227 

— — — v. §H 251, 379 

— — — v. 3H in biolog. Proben, Verbrennungs-Auf- 
bereitung 254, 161 

— — — v. °H- u./oder 4C-mark. Proben, Vergl. der 


MeBgenauigkeit durch externe bzw. interne Standardis. 


u. Anwend. auf die Sauerstoff-Kolben-Verbrenn. 
255, 337 [Or] 

— — —v.°H u. 4C auf festen Tragern 259, 86 

— — —v.%H u. 4C in Acrylamidgelen 258, 131; 241 

— — — v. ®Kr in Luft 251, 188 

— — — v. mazerierten Polyacrylamidgel-Fraktionen 
260, 392 

— — — v. Pu in biolog. Material 252, 67 

— — — v. waBr. 4C-Proben, vergl. Untersuch. 257, 85 

— — 14CO,-Absorption in Gelatinekapseln 255, 373 
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2,4,5-T|(2,4,5-Trichlor-phenoxy) -essigsiure], Best., gas- 
chromatog., Silylierungsbedingungen 259, 162 

— — v. 2,3,7,8-Tetrachlordibenzo-p-dioxin, gas-chro- 
matog. 259, 388 

— Nachw., dinnschicht-chromatog., neues Farbreagens 
260, 324 

Tabak, Best. v. 3,4-Dihydroxyzimtsaure, gas-chromatog. 
252, 61 

— — v. Malathionrickstinden 257, 77 

— — v. NH, 2538, 236 

— — v. NO,-, colorim., Untersuch. v. mehreren Bear- 
beitern 254, 93 

— — v. Pesticiden in getrockneten u. fermentierten 
Proben aus Feld- u. Vegetationsversuchen, gas- 
chromatog. 257, 402 

— — v. Pesticiden (P-, Cl- u. Carbamat-) 257, 402 

— — v. Phenolen (fliichtigen-) 255, 84 

— — v. Propandiol-(1,2) u. Glycerin, gas-chromatog. 
2538, 236 


Szintillations-MeBverfahren — Tabakpflanzen 


— — Computersystem zur Verwendung bei der quanti- 
tativen Auswertung 254, 294 

— — EinfluB v. Flischenmaterial u. Szintillator auf die 
Konstanz des externen Standard-Kanalverhaltnisses 
256, 119 [Or] 

— — Handhabung v. Daten mit kleinen Tisch-Com- 
putern 254, 132 

— — Lichtausbeute in Abhangigkeit v. den spektralen 
Eigenschaften v. Verbindungen 259, 129 

— — Mess. v. 3H-, 14C- u. 32P-Radioaktivitaten v. 
Ribonucleinsduren-Eluaten nach saulen-chromatog. 
Trenn. 255, 250 

— — — vy. f-Strahlern unter Verwendung der Cerenkov- 
Strablung 253, 286 

— — mit diskreter ,,flow cell‘‘, v. 14C-mark. Protein- 
eluaten 259, 216 

— — Verfahren fiir tierische Gewebe unter Anwendung 
eines Salpetersiure-Aufschlusses u. eines Szintillators 
auf Dioxan-Basis 259, 254 

— Konstruktion einer druckempfindlichen DurchfluB- 
zelle mit hohem Wirkungsgrad u. beschleunigte 
Aminosaureanalyse 256, 160 

— Léschungskorrektur unter Anwendung v. “%™[Indium- 
Konversionselektronen als innerer Standard 260, 392 

— yv. Diinnschicht-Chromatogrammen, Gebrauch v. 
externen Standards zur Loschungskorrektur 264, 45 

— v. *P ohne zugesetzten Szintillator in waBrigen 
Lésungen, org. Lésungsmitteln u. an trockenem 
chromatographischem Material 255, 373 

— y. radioaktiv-markierten Polyacrylamidgelen 258, 46 

Szintillationszihler, Dreikanal-Flissig—, zur automat. 
Léschkorrektur v. #4C u. 97H 257, 196 

— flussige, Best. des Nulleffektes gequenchter Proben 
unter Verwendung eines externen Standards 251, 36 

— (Allkofer) 260, 373 [L] 

Szintillations-ZahlergefaBe, Methode zur Dekontami- 
nierung v. — 254, 133 

Szintillatoren, Fliissig—, auf Toluolbasis, Verbesserung 
zu Radioaktivitatsbest. in waBr. Lésungen 259, 137 


— — v. Propandiol-(1,2), Triglykol u. Glycerin, gas- 
chromatog. 257, 77 

— — — — 259, 158 

— — v. RNS u. DNS in Markgewebe v. — 251, 135 

— — v. Solanesol, diinnschicht-chromatog.-densitom. 
260, 323 

— — v. Spurenelementen in Standardzigaretten—, 
aktivierungsanalyt. (neutronen-) 254, 238 

— — v. Vanillin, Athylvanillin, Cumarin u. Dihydroxy- 
cumarin 257, 401 

— — v. Zuckern (reduz.-), colorim., mit 2,4-Dinitro- 
phenol 254, 238 

— Nachw. v. Haschisch in mehreren —arten 257, 165 

— Organophosphor- u. Carbamat-Insecticide als Ersatz 
fir DDT bei der Kontrolle des Tabak-Erdflohs auf 
flue-cured— 256, 80 

Tabakpflanzen, Best. v. Disulfoton u. Oxydemeton- 
methyl, gas-chromatog. 251, 137 


Tabakpflanzen — Tantal 


— Chromatographie der Nucleinsduren gesunder u. 
durch versch. Viren infizierter — an einer Hydroxy]l- 
apatit-Kolonne 257, 252 

Tabakrauch, Analyse der Gasphase v. —, gas-chromatog./ 
massenspektrom. 255, 166 

— Best. v. 1-Alkylindolen in — v. Zigaretten 252, 61 

— —v. CO 254, 238 

— — v. H,S, Mercaptanen, Blausiure u. CS,, titr. 

256, 239 

— — v. Malathionrickstanden 257, 77 

— — v. 1-Napthylamin u. 2-Naphthylamin in — v. 
Zigaretten 252, 61 

— — v. NH, 253, 236 

— — v. Phenolen (fliichtigen-) 255, 84 

— — v. 2(4'-Thiazolyl)-benzimidazol 251, 135 

— — v. Wasser, titr., nach Karl Fischer mit einer 
halbautomatischen Apparatur 254, 93 

— Nachw. v. alkylierenden Verb., diinnschicht-chro- 
matog., mit 4-(4’-Nitrobenzyl)-pyridin 257, 77 

— — v. p,p’-DDT-Pyrolyse-Abbauprodukte, gas-chro- 
matog. 258, 84 

— Zigaretten—, Analyse der Dibenzofurane 256, 80 

— — — der halbflichtigen Verbindungen, gas-chro- 
matog./massenspektrom. 256,79 . 

— — Best. der ,,Semi-Volatiles“, gas-chromatog.- 
massenspektrom. komb. 2538, 83 

— — — v. Aflatoxin, spektrofluorim. 256, 80 

— — —v.n-Alkylearbazolen, spektrofluorim. u. -phos- 
phorim. 259, 158 

— — — v. CN- 255, 362 [Or] 

— — — v. fliichtigen S-Verb., gas-chromatog.-flammen- 
photom. 258, 400 

— — — v. HCN, colorim. 253, 83 

— — — v. KW-Stoffen (polycycl. aromat.-), gas- 
chromatog. 253, 237 

— — — v. 9-Methylearbazolen 253, 237 

— — — v. Nitrobenzolen 255, 83 

— — — v. SH-Gruppen mit Ellmans Reagens 251, 391 

— — — v. Stickoxiden (Gesamtgehalt), photom. 255, 83 

— — — v. Teer u. Nicotin, Gemeinschaftsuntersuch. 257, 77 

— Zigaretten— kondensate, Analyse, massenspektrom. 
(feldionisations-) 255, 415 

— — Gelfiltrations-Chromatog. v. fluorescierenden 
Komponenten einer wasserlésl. Fraktion 2538, 237 

Talgél, Best. v. Fest/Flissig-Verhaltnis, dilatom., 
differential-scanning-calorim. u. KMR-spektrom. im 
Vergl. 256, 398 — 

Talk, Best. v. Mg, Fe u. Ca, atomabsorptions-spektral- 
photom. 255, 153 

TAN(Thioazolyl-(2-azo-2-)-naphthol), Kompl. mit Ni, 
spektralphotom. Untersuch. 2538, 78 

Tannin, Best. in Pharmaka, colorim. 257, 316 

— — vy. kondensierten — aus Hichenlaub, spektral- 
photom. 255, 249 

— Trenn. v. Gallotannin, Trigallusséure, m-Digallussaiure 
u. Gallussdure, gel-chromatog., durch Elution der von 
Sephadex G-25 ausgeschlossenen Molekulargewichte 
mit waBrigen Acetonmischungen 256, 328 

Tantal, Best., extr.-photom., mit Nilblau A 251, 324 

— — — mit Phenylfluoron 251, 324 

— — gravim., nach Extr. als Fluorotantalat-Brillant- 
griin-Assoziat in Chloroform 257, 218 

— — in Cm,0,, spektrochem. 258, 74 

— — in Erzen u. Mineralien. chem.-spektrog. 257, 304 
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— — in Gesteinen oder Mineralien, extr.-fluorim., mit 
Brillantgriin u. dessen Austausch mit Butylrhodamin 
S 257, 303 

— — in Leg. (Hartmetall-), spektralphotom., mit Nil- 
blau 260, 290 [Or] 

— — in Leg. (Mehrstoff-), rontgenfluorescenzanalyt. 
251, 272 

— — in Mineralien u. Gesteinen, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-)-y-spektrom. mit Ge(Li)-Detektor 
258, 73 

— — in Nb,O,, radiochem., mit substéchiom. Isolation 
257, 388 

— — in pulverformigen Proben, réntgenfluorescenz- 
spektrom. 254, 311 

— — in Siv. Halbleiterqualitat, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-), substéchiom. 256, 385 

— — in Stahl, photom., mit PAR 259, 326 

— — in Stahl (hochleg.-), photom., nach Extr. mit 
hochmolekularen Aminen/Benzol-Lés. 257, 160 

— — neben Au-, Br-, Mn-, Na- u. W-Best. (simultan) in 
Textilgewebe, aktivierungsanalyt. (neutronen-), 
mittels Ge/Li-Detektor 259, 71 

— — neben Be-, B-, Ti-, Zr- u. Nb-Best. in Al-Leg., 
spektrog. 259, 323 

— — neben C-, Cr-, Ni- u. Nb-Best. in Co- oder Ni-Leg. 
mit einer Faserstruktur, die durch orientiertes Kri- 
stallwachstum erzeugt wurde, UV-spektrom. (vakuum-) 
258, 394 

— — neben Hf-Best. (simultan) in Silicaten, aktivierungs- 
analyt. (neutronen-) 251, 119 

— — neben Nb-Best. (gesamt) in hitzebestandigen 
Legierungen, gravim., mit Tetraphenylarsonium- 
chlorid 251, 196 

— — — in Tantalerzverarbeitungsprodukten, extr., 
gravim. 258, 326 

— — — neben anderen [onen, gravim., mit N-Acetyl- 
salicyloyl-N-phenylhydroxylamin 254, 311 

— — rontgenspektralanalyt. 255, 155 

— — spektralphotom., mit Methylenblau 255, 392 

— — — mit Victoria-Blau B 254, 225 

— — v. C, oxydat. Schmelzen im Vakuum 257, 299 

— — v. C-Spuren 255, 150 

— —v. Cl-Spuren, voltamm. (cathodic stripping-) 
2538, 311 

— —v. Co u. Zn in hochreinem metall. —, atomab- 
sorptions-spektralphotom., nach extr. Abtrenn. 
2538, 311 

— — y. Mo-Spuren, spektralphotom., mit Zn-Dithiol 
2538, 69 

— —v.N, destillat. (wasserdampf-) 254, 328 

— —v. Re, atomabsorptions-spektralphotom. 259, 65 

— — v. Ti-Spuren, extr.-photom. 258, 321 

— — v. V-, Bi-, In-, Cd-, Co-, Mn-, Ni-, Pb-, Sb-, Tl- u. 
Zn-Spuren, extr. gruppenweise Konzentrier. 258, 380 

— Extr. aus Oxal- u. Weinsiurelés. mit Tributylamin 
258, 223 

— Fallung u. Mitfallung v. — u. Nb aus Kalium- 
fluoridlésungen 256, 315 

— Kompl. mit Pyridylazoverb., spektralphotom. 
Untersuch. 254, 61 

— Nioboxalatkomplexe, papier-elektrophoret. Verhalten 
251, 55 

— Retention durch hydratisiertes Antimon(V)-oxid in 
stark saurem Medium 259, 234 
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Tantal (Forts.) 

— Spektralanalyse extrah. Gruppenkonzentrate v. 
Beimengungen 253, 226 

— Spektrallinien, Einflu8 des Natriumchlorids auf die 
Intensitat 257, 55 

— Spurenanreicher. durch Sorption an Pyrogallol- 
Formaldehydharzen 258, 148 

— Trenn. v. Nb, extr., mit 8-Hydroxy-chinolin in 
Chloroform aus Weinsaiuremedium 257, 217 

— — — Sorption an chelatierenden Harzen 2638, 69 

— — y. Pa, siulen-chromatog. (kationenaustausch-) 
mit Schwefelsiure/Alkohol-Gem. auf Katex 257, 209 

Tantal(V), Best., spektrophotom., mit Dibromgallus- 
sdure 253, 148 

Tantalehierid, Niob-, Zirkonium- u. Hafniumchlorid- 

_ Gem., Analyse, gas-chromatog. 2538, 148 

Tantalfluorid, Trenn. v. Nb-Fluorid, extr., mit N- 
Benzoyl-N-phenylhydroxylamin 251, 56 

Tantalit-/Columbit-Konzentrate, Best. v. Nb, Ta, Sn u. Ti, 
rontgenfluorescenzspektrom., inerte Verdiinnungs- 
meth. 258, 396 

Tantallegierungen, Best. v. N, Kjeldahl- u. Vakuum- 
schmelzverfahren im Vergl. 257, 159 

Tantal(V)-oxid, Best. v. Fe u. Ti, spektrog., Abhangig- 
keit der Genauigkeit 258, 209 

Tantaltargets, Best. v. W u. Re in —lésungen, extr. u. 
fallungsanalyt. 259, 324 

TAR[4-(2-Thiazolylazo)resorein], Kompl. mit V(V)., 
spektralphotom. Untersuch. 254, 378 

Tartrate, labile, Best. in Serum, Vereinfachung der Meth. 
v. King u. Jegatheesan 254, 254 

Tartrazin[1-(4-Sulfophenyl]) -4-(4-sulfophenylazo)- 
pyrazolol-(5)-carbonséure-(3)], zur gravim. Best. v. 
Zr neben Fe, Ti, Al u. SE 257, 214 

Tartronséure, Best., titr. (mikro) 253, 368 

TAS-Verfahren, Nachw. v. Pesticiden u. Konservierungs- 
stoffen 254, 154 

Taurin, Best. spektralphotom. 259, 80 

— — — durch Reaktion mit o-Phthalaldehyd/Harnstoff 
256, 414 

TCA [Trichloressigsiure(-Na)], Simazin/2,4-D-Gemisch, 
Analyse 254, 240 

Technetium, papier-chromatog. Verhalten in konz. 
Salzsaure, EinfluB der Konzentration 256, 318 

Technetium-99, Best. in Umgebungs-Wasserproben, 
radiochem. 252, 46 

Technetium-99m, Best. in pharmazeut. mark. Verb., 
diinnschicht-chromatog. 259, 334 

— Trenn. v. °*Mo, extr., mit Isobutylmethylketon 256, 54 

Technetium(IV), Chlorokompl. in salzsauren Lés., 
Trenn. u. Nachw. 256, 53 

Technologie, anorg. — I. (Winnacker, Kichler) 2538, 364 
[L] 

Tee, Best. v. Coffein, spektralphotom. 256, 93 

— — v. Cu u. Ni, atomabsorptions-spektralphotom. 
257, 307 

— — — — 269, 250 

— — v. Flavanolen, gas-chromatog., als Trimethyl- 
silylderivate 261, 148 

—--—-—--—--— 258, 404 

— — v. Theaflavinen, gas-fliissig-chromatog., als 
Trimethylsilylather 258, 404 

— — — saulen-chromatog., an Sephadex LH-20 mit 
photom. Auswert. 256, 333 


Tantal — Tellur 


— Instant—, Best. v. Coffein, chromatog. 253, 170 

— Nachw. v. Catechinen in —blattern, papier-chromatog. 
258, 414 

Teecaine, Best., extr., [R-spektralphotom. 251, 155 

Teer, Best. in Tabakrauch (Zigaretten-), Gemein- 
schaftsuntersuch. 257, 77 

— Kohlen—, Tieftemperatur, Fraktionierung, gel- 
chromatog. 254, 84 

— Steinkohlenteer— Kreosot, Nachw. v. Petrolprodukten, 
diinnschicht-chromatog. 251, 124 

Teerkohlenwasserstoffe, polycycl., Nachw., papier-chro- 
matog. 251, 124 

Teflon, Best. v. Beimengungen, radioaktivierungsanalyt. 
254, 87 

Teigwaren, Best. v. Sterinen als Cholesterin in Eiernudeln, 
fluorim. 251, 413 

— Nachw. v. Farbstoffen (synthet.-) 256, 403 

Teilchen-Detektoren, (Allkofer) 260, 373 [L] 

TeilchengréfRen-Analyse, ,, Hindered settling‘‘-, NaBsieb- 
u. Colter-Counter-Verf. im Vergl.; angewandt auf 
anorg. Oxidsalz-Niederschlage 256, 140 

Teilchen-Mefverfahren, Aperturgerat fir Coulter-Counter 
258, 302 

Tektite, Best. v. Sc u. Au, aktivierungsanalyt. (neutro- 
nen-), mit Vergleichselementen als innerem Standard 
253, 384 

= — V1 Se-,Or-,.Co-, Rb-,-Cs-) Hue, Hf--ulUh-Spuren; 
aktivierungsanalyt. (neutronen-), routinemaB. mit 
Multielementstandard 257, 230 

Tellur, Best., colorim. (Spuren) 255, 60 

— — der Verteil. in Selengleichrichterplatten 252, 14 
[Or] 

— — in Al-Draht, Al-Messing, Zn u. Te-Bronze, atom- 
absorptions-spektralphotom. 258, 375 

— — in Cu-Elektrolysenschwamm, titr. 259, 153 

— — in Hisen u. Stahl, spektralphotom. 2538, 72 

— — — — mit Wismuthiol II 251, 198 

— — in Erzen, réntgenspektralanalyt. 258, 227 

— — in Fe u. Stahl, spektrog. (Spuren) 255, 113 [Or] 

— — in Gasschwefel 259, 154 

— — in Mineralien (Hg-enthaltenden-), diinnschicht- 
chromatog. 253, 73 

— — in natirl. Proben, fluorim., unter Anwend. v. 
Rhodaminfarbstoffen 258, 385 

— — in org. Verb., spektralphotom. oder titr. nach 
Mineralisierungsverf. 258, 154 

— — in Sb/Ga-Halbleiter-Leg., atomabsorptions- 
spektralphotom. 257, 159 

— — in Se, photom., mit Mercaptobenzthiazol 258, 380 

— — in Stahl u. GuBeisen, spektralphotom. 259, 327 

— — m. H. der Simultankomparationsmethode 255, 235 

— — neben Se-Best. in S, spektrog. 257, 306 

— — neben Se- u. Au-Best. in ihrem Gem., extr., 
-spektralphotom. 251, 267 

— — photom. (mikro) 255, 391 

— — spektrofluorim., bei Temperatur des fliiss. Stick- 
stoffs 252, 34 

— — titr., mit ADTA nach Fall. v. Kupfer(I)-tellurid 
251, 325 

— — UV-spektralphotom. 258, 150 

— — v. Ag-Spuren, spektralphotom. 257, 300 

— — — spektrog. 253, 67 

— —v. Cl--Spuren, photom. 254, 185 [Or] 

— — v. Fe-Spuren, spektralphotom. 257, 229 


Tellur — Tenside 


— — v. J-Spuren, photom. 251, 196 

— — v. Se, spektralphotom. 258, 322 

— — — — mit Dithizon 256, 228 

— — v. Si 257, 300 

— — v. Spurenverunreinigungen, atomabsorptions- 
spektralphotom. 259, 325 

— — — spektrochem. 259, 324 

— — v. TeO, in pulverform. metall. —, photom. 
251, 272 

— — v. Zn- u. Cd-Spuren, polarog. (hochfrequenz- 
wechselstrom-) 257, 300 

— radiochem. Trenn. v. In u. Sn im terniren Gem. durch 
Extr.-Chromatog. im System Amberlite LA-2/HCl 
257, 212 

— roéntgenphotoelektronen-spektroskop. Untersuch. 
260, 54 

Tellur(II), Best., UV-spektralphotom., mit Pyrrolidin- 
carbdithionsaure 260, 307 

Tellur(IV), Best. in Halbleiterlegierungen, spektral- 
photom., als Bromotellurat/Viktoria Blau 4R-Kompl. 
257, 300 

— — neben Se-Best., extr., mit Thionaphthensduren 
257, 366 

— — — titr., -amperom. (differential-); mit Dimer- 
captothiopyron 256, 221 

— — — titr. (differential-) 256, 316 

— — neben Se(IV)- u. Au(III)-Best., diinnschicht- 
chromatog. (ionenaustausch-) 257, 352 

— — photom. 251, 62 

— — — als Bromidkomplex mit 1,4-Diphenylthio- 
semicarbazid 265, 224 

— — polarog., in Natriumazidlds. 254, 362 [Or] 

— — titr., -amperom., mit Dimercaptothiopyron 257, 56 

— — — mit Hydrazin 256, 317 

— — titr., -photom., mit Kaliumpermanganat in 
phosphorsaurem Medium 251, 30 [Or] 

— — UV-spektralphotom., mit PDTC 255, 60 

— Extr. aus Schwefelsaure u. Kaliumjodid enthaltenden 
Los. 258, 189 [Or] 

— Kompl. mit Bromid in stark sauren Lés., spektral- 
photom. Untersuch. 254, 380 

— — mit Halogeniden, Reakt. mit einigen Thioharn- 
stoffderivaten 2538, 219 

— — mit Thioharnstoff, Extr. in Methylisobutylketon 
254, 225 

— Nachw. neben Au(III)-, Se(IV)-, Pt(IV)- u. Pd(II)- 
Nachw., diinnschicht-chromatog., als Diathyldithio- 
carbamidat-Kompl. 254, 210 

— — neben Se(IV)-, V(V)- u. Mo(VI)-Nachw. in quatern. 
Misch., diinnschicht-chromatog., mit Kaliumthio- 
carbonat 254, 63 

— Trenn. v. Schwermetallen, séulen-chromatog. (anionen- 
austausch-) 256, 316 

— — v. Se(IV), extr., mit Bismuthiol II 254, 183 [Or] 

Tellur(VI), Best. neben Te(IV), photom. 251, 62 

— — neben Te(IV) u. Se(VI), titr. (jodom.-) 252, 35 

— — photom. 251, 62 

Tellurat, Lés., Standardisierung mit Arsenit bei Raum- 
temperatur 251, 302 [Or] 

— Nachw. neben Tellurit-, Selenat- u. Selenit-Nachw., 
mit m-(Mercaptoacetoamido)-phenol 253, 149 

Tellurdioxid, Best. in Te (pulverform. metall.-), photom. 
251, 272 

Tellurid, Analyse, polarog. 251, 201 
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Tellurit, Nachw. neben Tellurat-, Selenit- u. Selenat- 
Nachw., mit m-(Mercaptoacetoamido)-phenol 253, 149 

Tellurit-Tellurat-Verbindungen, Analyse 257, 150 

Tellurlegierungen, Best. v. Al, Cu, Fe, Mn, Pb, Si, Sn u. 
Te in Te-Bronze, atomabsorptions-spektralphotom. 
2538, 375 

Telluroniumionen, Triphenyl—, analyt. Anwend. 258, 140 

Tellurophenylderivate, diinnschicht-chromatog. Verhalten 
an Aluminiumoxid-Schichten 257, 56 

Tellurorganoverbindungen, Best., spektralphotom. oder 
titr. nach Mineralisierung 258, 154 

Tellurverbindungen, Best. v. J, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-), m. H. eines Ge(Li)-Detektors 252, 404 

Temik[2-Methyl-2-(methylthio) -propionaldehyd-0- 
(methylearbamoyl)-oxim], Best. in Citrusfriichten, 
colorim. 251, 136 

— — Nitrit-Diazofarbstoff-Meth. nach Blom zur Best. v. 
Hydroxylamin, Verbesserung 259, 388 

— — toxischer Ruckstéinde v. — 254, 94 

— u. Oxydationsprodukte, Best. in pflanzlichem Material 
gas-chromatog. 258, 335 

Temperaturzelle, fiir die Chromatographie 252, 392 

Tenside, Alkoholsulfat-Detergentien, Charakterisierung, 
Umesterung mit Bortrifluorid/Methanol als Hilfsmittel 
252, 410 

— amphotere, Analyse 251, 359 [Or] 

— anion., Analyse, konduktom. 258, 402 

— — Best., extr.-photom., Teilmechanisierung 255, 406 

— — — in Abwiassern mit Eisen(II)-Chelaten 251, 143 

— — — in Wasser u. Abwasser, automat. 258, 392 

— — — mit AutoAnalyzer 2538, 321 

— — — saulen-chromatog. (fliissig-), an Sephadex G 
10-Saule 258, 321 

— — — titr. (phasen-) 258, 336 

— — — — 259, 163 

— — — titr.-potentiom., mit spezif. Elektroden 259, 333 

— — — nichtsulfonierte Fraktion, Best. v. Alkylbenzol 
u. Fettalkohol, [R-spektrom. 258, 89 

— — Trenn. 254, 337 [Or] 

— — —v. Homologen in synthet. Gem., elektrophoret. 
(diinnschicht-), auf in Wasser/Dioxan aufgeschlammten 
Agarosegelen 259, 334 

— Anion- u. Kation —, Best. 256, 94 

— — — in Wasser (Meer- u. SiB-), atomabsorptions- 
spektralphotom. 255, 71 

— anion. u. nichtionogene —, Anreicher. u. Abtrenn. 
aus Oberflachenwiassern durch Transport in der Grenz- 
flache Gas/Wasser 257, 158 

— Best. der kritischen Micellkonzentration. v. Alkyl- 
dimethylbenzylammoniumchloriden, spektralphotom., 
unter Verwend. v. Fluorescein 254, 242 

— — — v. Tetradecyldimethylbenzylammoniumchlorid, 
Natriumdodecylsulfat u. Polyoxyathylencetylather, 
durch UV-Spektren 254, 241 

— — in Turbinenkraftstoffen, automat. Registriergerat 
260, 73 

— — in Wasser, polarog. 260, 399 

— v. PO,3- 258, 402 

— — — flammenphotom. 258, 89 

— — v. Sulfonaten (Alkan-), gravim. 258, 89 

— Entgasung v. Lésungen zum Zwecke polarog. Ana- 
lysen 260, 380 

— Gelfiltration 260, 78 
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Tenside (Forts.) 

— kation., Best. neben Fettalkoholsulfat, colorim., m. H. 
v. Orange II 252, .65 

— — — spektralphotom., mit Pikrinsiure 251, 143 

— kation. u. nichtion., Best., elektrochem. 259, 163 

— — thermogravim. Untersuch. 259, 72 

— KMR-spektroskop. Untersuch. 251, 225 [Or] 

— kornige, Best. v. ADTE u. NTE 251, 142 

— nichtion., ithoxylierte Alkylphenol—, Nachw. v. 
o- u. p-Isomeren, KMR-spektrom., als Tris-[2,2,6,6-te- 
tramethylheptandion-(3,5) ]-europium(III)-Kompl. 
258, 89 

—— automat. Extraktion geringer Konzentrationen aus 
Wasser 253, 49 

— — Best., atomabsorptions-spektralphotom. 251, 143 

— — — atomabsorptions-spektralphotom., als Kobalt- 
thiocyanat-Addukte 252, 65 

— — — in Abwasser 255, 71 

— — — — 259, 151 

— — Extr. aus Wasser, automat. 254, 301 

— — Nachw., diinnschicht-chromatog. 251, 167 [Or] 

— — Untersuch. v. Diacetylweinsiuremonoglyceriden 
254, 242 

— nichtion. polyoxyathylierte, Analyse, chem. Meth. 
257, 405 

— — — chromatog. Verf. 257, 405 

— nichtion. u. anion. im Gem., Best., thermogravim. 
258, 89 

— — vy. Polyoxyalkylentyp, Nachw., papier-chromatog. 
251, 143 

— Silicon—, Best., atomabsorptions-spektralphotom., in 
Polyurethan/Polyather-Gem. 2538, 320 

— Strukturaufklarung, KMR-spektroskop. 257, 167 

Tephrosia vogelii, Best. v. Rotenon u. Deguelin, gas- 
chromatog. 257, 84 

Terbacil(5-Chlor-3-tert.-butyl-6-methyluracil), Nachw. 
neben 3-Butyl-6-methyluracil- u. Bromacil-Nachw., 
dunnschicht-chromatog. 253, 239 

— Stoffwechselprodukte, Nachw. in Hundeharn 258, 415 

Terbium, Best., fluorim. 257, 361 

— — — mit Tiron 257, 361 

— — in Boratglasern 256, 75 

— — in radioakt. Praparaten v. 1®Tb, elektrophoret. 
(papierhochspannungs-)-titr., -radiom. 256, 75 

— — in silicat. Mineralien, atomabsorptions-spektral- 
photom. 256, 382 

— — in Y,0, u. Gd,0,, rontgenfluorescenzspektrom. 
255, 407 

— — spektralphotom., mit Chromotropsdure 257, 360 

— — spektrofluorim., als Hexafluoracetylaceton-Tri- 
octylphosphinoxid-Kompl. 257, 361 

Terbium-160, Best. des Isotopentragers in radioakt. 
Praparaten v. —, elektrophoret. (papierhoch- 
spannungs-)-titr., -radiom. 256, 75 

Terbiumoxid, Best. v. Tb,0,, Eu,03, Sm,03 u. Dy,O, in 
optischen Fluoriten, spektrog. oder spektrofluorim. 
260, 310 

Terephthalsiure, Best. v. Aldehyden neben Nitroverb., 
polarog. 255, 410 

— — v. Benzoe-, Phthal- u. Isophthalsiure 254, 397 

— — v. p-Cyanobenzoesiure, polarog. 252, 407 

— — v. Isophthalsaure (0,1—5°/)), UV-spektralphotom. 
255, 410 


Tenside — Tetraalkylverbindungen 


Teron, Best. v. anorg. Ionen, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 261, 134 

Terosit[2,6-Bis-(4-phenyl-2-pyridyl) -4-phenylpyridin, 
zur Best. v. Fe in biolog. Material, spektralphotom. 
2538, 243 

Terpane, Identifiz. in Schiefer (Green-River-)-Frakt., 
gas-capillar-chromatog./massenspektrom. kombin, 
259, 67 

Terpenaldehyde, Best., titr.-kHz, in Dimethylformamid 
mit Metallchlorid 260, 62 

Terpenalkohole, Best. in atherischen Olen, gas-chromatog., 
als Trichloracetylisocyanatester 251, 287 

— — titr.-kHz, in Dimethylformamid mit Metall- 
chlorid 260, 62 

— Mono- u. Sesqui—, Gas-Chromatog. 258, 237 

Terpene, diinnschicht-chromatog. Trenn. der 2,4- 
Dinitrophenylhydrazone an Silicagel 251, 71 

— gas-fliissig-chromatog. Identifizierung v. Ozonolyse- 
produkten als Grundlage einer Strukturbestimmung 
im MikromaBstab 260, 151 5 

— Isolierung v. Olschiefer der Green River-Formation 
(Colorado), gas-chromatog. 259, 384 

— Mono—, Nachw., dinnschicht-chromatog., zerstd- 
rungsfrei durch Kopierverf. 258, 160 

— — Trenn., diinnschicht-chromatog., an mit AgNO, 
impragn. Silicagel-schichten 261, 78 

— O-halt., Gas-Chromatog., optimale Trennsaulen 
259, 149 

Terpenketone, Best., titr.-kHz, in Dimethyiformamid 
mit Metallchlorid 260, 62 

Terpenoide, Tri—, v. C u. H (mikro) 251, 389 

Terpensaduren, Di— Methylester, Massenspektren 
258, 389 

Terraclor, s. PCNB 

Terrein, Best. neben Terreinsdure- u. Kojiséure-Best., 
gas-chromatog. 256, 252 

Terreinsdure, Best. neben Kojisdure- u. Terrein-Best., 
gas-chromatog. 256, 252 

Testosteron, Best., gas-chromatog., als Heptafluorbutter- 
sdureester 252, 75 

— — in Harn, diinnschicht-chromatog.-gas-flissig- 
chromatog. 259, 176 

— — — gas-chromatog. 256, 173 

— — in Plasma, gas-chromatog., mit dem ,,electron- 
capture‘‘-Detektor 255, 249 

— — — verbesserte kompetitive Proteinbindungs- 
technik 256, 173 

— — in Plasma v. Erwachsenen u. Kindern, diinn- 
schicht-chromatog.--H-mark. 260, 338 

— — in Plasma u. Harn, kompetitive Proteinbindungs- 
technik 256, 173 

— Metabolismus u. Produktionsrate, Best. 252, 290 [Or] 

— Nachw., diinnschicht-chromatog.-fluorim., als 
Dansylhydrazin-Deriv. 259, 83 

— UV-Analyse, Stérung durch Reakt. mit menschl. 
Serumalbumin 255, 249 

— verwandte Verb., Best. in Plasma, kompetitive 
Proteinbindungsmeth. 256, 174 

Tetraithylpyrophosphat, Best. in Ernteprodukten, gas- 
oder diinnschicht-chromatog. 257, 239 

Tetraalkylverbindungen, Léslichkeiten einiger Tetra- 
alkylkohlenstoff-, -silictum-, -germanium- und 
-zinnverbindungen in Gemischen aus Wasser u. 
Methanol, Athanol, Dioxan, Aceton u. Essigsaure 


Tetraalkylverbindungen — Thallium 


sowie Unterschiede zwischen den Standard (chem.) 
Potentialen dieser gelésten Stoffe in ihren waBrigen 
Lésungen u. ihren Lésungsmittelgemischen oder 
nichtwaBrigen Losungsmitteln bei 25°C 260, 398 

Tetraarylborate, Einflu8 v. Substituenten auf die Stabi- 
litat v. — 254, 306 

Tetrabutylammonium-lonen, Best., titr.-potentiom. 
255, 395 

2,3,7,8-Tetrachlordibenzo-p-dioxin, Best. in 2,4,5-T, 
2,4,5-T-Athylhexylestern, Formulierungen v. 


2,4,5-T-Estern u. 2,4,5-Trichlorphenol, gas-chromatog. 


259, 388 

Tetrachlorkohlenstoff, Best. v. Wasser, IR-spektroskop. 
257, 69 

— gas-chromatog. Elutionsverhalten 260, 161 

2,3,4,6-Tetrachlorphenol, Nachw. neben Pentachlor- 
phenol-Nachw. in Fetten, Olen u. Fettsiuren, extr., 
-gas-flissig-chromatog. 256, 399 

Tetracyclin, Anhydro— u. 4-epi-Anhydro—, Nachw. 
in —, dinnschicht-chromatog. Grenztest 255, 317 

— Best. in Fisch, papier-chromatog. 256, 400 

— — in Pharmaka, diinnschicht-chromatog.-densitom. 
258, 408 
— UV-spektralphotom. 266,409  ; 

— Derivate, gel-chromatog. Verhalten 251, 285 

— — Nachw., dinnschicht-chromatog. 258, 251 

— Oxy—, Best., in Lebensmitteln, elektrophoret. 
259, 253 

Tetracycline, Nachw. in Antibiotica-Kombinations- 
praparaten, diinnschicht-chromatog. 254, 413 

— zersetzte, Best. v. Tetracyclin, Anhydrotetracyclin, 
4-Epitetracyclin u. 4-Epianhydrotetracyclin, diinn- 
schicht-chromatog.-spektralphotom. 253, 84 

Tetracyclin-hydrochlorid, Best. neben Anhydrotetra- 
cyclin u. Epianhydrotetracyclin, spektralphotom. 
254, 158 : 

— — UV-spektralphotom. 256, 409 

Tetrafluorborat, Best., titr. (fallungs-), -potentiom., mit 
Tetraphenylarsoniumchlorid u. ionenselekt. Elektrode 
254, 216 

Tetrafluoro-orthoperjodsiure, Jodoxidtrifluorid, Nachw. 
254, 381 

Tetrahydrocannabinol, Trenn., Reinig. u. Identifiz. aus 
Marihuana 254, 415 

Tetrahydro-6-oxopyridazin-3-carbonsiure, Best., spektro- 
fluorim., mit o-Nitrobenzaldehyd 258, 252 

Tetralin, im biniren System mit cis- sowie trans- 
Decalin, isobares Dampf-Flissigkeits-Gleichgewicht 
258, 65 

Tetram[0,0-Diathyl-S-B-diithylaminoathylphosphor- 
thioathydrogenoxalat], Best., enzymat.-elektroden- 
ionenselektiv. 258, 86 

N,N’ -Tetramethylen-bis(1-aziridincarboxamid), Best. der 
Aziridin-Halften v. —, colorim., automat. 253, 371 

Tetramethylensulfon, Eichung einer praktischen Acidi- 
tatsskala fiir — als Lésungsmittel 259, 136 

Tetramisole, |-Isomeres, Best., UV-spektralphotom., 
nach verteilungs-siulen-chromatog. Abtrenn. 256, 407 

— — chromatog. u. polarim. Untersuch. der Kinetik der 
Abbaureaktionen in saurer u. alkal. Lés. bei 100°C 
256, 407 

— — Zersetzungsprodukte, die unter Stickstoff u. 
Sauerstoff bei 100°C gebildet werden, Nachw., diinn- 
schicht-chromatog. 256, 407 
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Tetraphenylarsoniumperchlorat, Salz- u. Aktivitits- 
effekte bei der Ausfallung 251, 387 

Tetraphenylborat, Best., extr.-spektralphotom., mit 
Chelatverb. aus Cuproin oder Neocuproin u. Kupfer(1) 
-Kationen 254, 64 

— — titr., -potentiom., mit AgNO, 257, 12 [Or] 

Tetrazine, Ferroingruppe enthalt., Kompl. mit Fe(II), 
Cu(I) u. Co(II), spektralphotom. Untersuch. 253, 140 

Tetrazoliumsalze, Bis—, diinnschicht-chromatog. Rein- 
heitstest 251, 80 

—u. Formazane, Nachw., diinnschicht-chromatog. 
258, 66 

Tetryl, Trenn. u. Identifiz. v. — u. verwandten Ver- 
bindungen durch zweidimensionale Dimnnschicht- 
Chromatog. 253, 370 

Textilbleichbider, Best. v. Hypochlorit, kontinuierl. 
enthalpim. 261, 282 

Textilfasern Best. v. anorg. lonen, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 2651, 134 

—v. Au, Br, Mn, Na, Ta u. W, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-), mittels Ge/Li-Detektor 259, 71 

— chem., Absorptions-Réntgenspektralanalyse 257, 74 

Thalictrum L. Spezies, Nachw. v. Alkaloiden, diinn- 
schicht-chromatog. 259, 398 

Thalidomid, u. Hydrolyseprodukte, Nachw., diimnnschicht- 
chromatog. 254, 157 

Thallium, Best., extr.-flammenphotom. 251, 319 

— — extr.-photom., mit Meldolblau 254, 221 

— — — mit Methylenblau 257, 212 

— — — mit 2-(2-Pyridylazo)-5-diithylamino-phenol 
(PAAP) u. dessen Bromderivaten 254, 58 

— — — mit Victoriablau 4 R 257, 363 

— — in biologischem Material, flammenspektralphotom., 
sowie atomabsorptions-spektralphotom. 263, 323 

— — in Cd, photom., mit Malachitgriin 251, 269 

— — in Erzen u. Leg., titr., -amperom., mit Dicarbo- 
methoxydimercaptothiopyron 2538, 385 

— — in Gesteinen, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
258, 267 [Or] 

— — in Gesteinen u. Schwefelerzen, fluorim. (extr.-) 
255, 293 

— — in Haaren u. Nageln, aktivierungsanalyt. (neu- 
tronen-) 252, 80 

— — in Harn, titr. (redox-),-fluorim. 256, 270 

— — in Harn u. Faeces v. Menschen, colorim., mit 
Brillantgriin 253, 324 

— — in In u. In-Erzen, extr.-photom., mit Methylen- 
blau oder Methylengriin 256, 376 

— — in Silicatgestein 253, 386 

— — in synthet. Proben, Isotopenaustauschmeth. in der 
org. Phase 258, 148 

— — in W, spektralphotom., nach Extr. als Kompl. mit 
Diathyldithiocarbamidat 257, 383 

— — in Zn (hochreinem-), spektralphotom. 255, 288 

— — indirekt, mit Antipyrin-4-dithiocarbonsadure 
255, 233 

— — mit bas. Farbstoffen. Ubersicht 259, 137 

— — neben Ag-, Cd-, Hg- u. Bi-Best. in Graphit, 
atomfluorescenz-spektrom., Empfindlichkeitssteigerung 
m. H. impulsiver selektiver Verdampfung in Argon- 
atmosphare 260, 159 

— — photom., mit Methylviolett 258, 215 

— — polarog., Ausnutzung der Inhibition v. Elektroden- 
reaktionen durch oberflachenaktive Stoffe 256, 218 
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Thallium, Best. (Forts.) 

— — titr.-radiom., auf Trennung durch Ionenaus- 
tausch basierend 260, 387 

— — y. Elementspuren, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
251, 270 

— — v. Metallspuren, Anreicher. durch Extr. der 
Makrokomponente mit Alkylphosphorsiuren 251, 266 

— — v.8, photom. 255, 289 

— — v. Spurenelementen. spektrochem., Anreicher. 
260, 101 [Or] 

— Extr. als Chlorokompl. in Gegenw. v. Fe(III) oder 
Ga im UberschuB 256, 215 

— Kompl. mit Morin u. H,0,, fluorim. Untersuch. 
259, 308 

— Nachw. in Harn u. Faeces v. Menschen mit Rhodamin 

2B 268, 324 

— — in Mineralien, papier-chromatog. 258, 326 

— Nachw. neben Al-, Ga(III)- u. In(III)-Nachw., 
papier-chromatog. 256, 305 

— polarog. Verhalten in Isochinolinformiat 255, 20 [Or] 

— Radiopolarographie 254, 222 

— Trenn. v. Ga u. In, siulen-chromatog. 255, 57 

— — v. Rb u. Cs, stulen-chromatog., durch Kationen- 
austausch mit Ammonium-12-molybdatophosphat 
254, 53 

Thallium(1), Adsorption an Fe(OH), aus Natrium- 
nitratlés. 258, 311 

— Best. neben In-Best., titr. 260, 53 

— — neben Sauerstoff-Best., chronopotentiom. 264, 222 

— — neben TI(III)-Best., titr. (oxydim.-) 263, 215 

— — titr., -potentiom., mit Tetraphenylborat 257, 12 
[Or] 

— — titr. (redox-), -potentiom., mit Kaliumchlorat 
254, 366 [Or] 

— — titr., -thermom., mit Tetraphenyloborat 258, 144 

— Extraktion mit Carbonsaure 251, 52 

— Trenn. v. TI(III), papier-chromatog., mit Tri-n- 
butylorthophosphat 258, 297 

— —v. TI(II1), In, Ga u. Al, extr., mit 5,7-Dibrom-8- 
hydroxy-chinolin 258, 310 

Thallium (IIL), Best., extr.-spektralphotom., mit Thiazin- 
Farbstoffen 257, 53 

— — in metall. Produkten der Zn-Cd-Industrie, Ex- 
traktion mit Bis-(2-athylhexyl)-phosphorsaure 251, 268 

— — in Yb- u. Ge-halt. Halbleiterleg., mit Natrium- 
perjodat 253, 388 

— — neben In- u. Ga-Best., titr., -amperom., mit 
Thiooxin 256, 219 

— — neben TI(I)-Best., titr. (oxydim.-) 2538, 215 

— — polarog., mit ADTA 252, 395 

— — spektralphotom., mit Natriumdiathyldithiocarbamat 
258, 97 [Or] 

— — — mit Thiosalicylamid 251, 319 

— — titr., -amperom., mit Unithiol 255, 231 

— — titr. (komplexom.-), binucleare Tl(III)-Aminocar- 
bonsdiurekompl. 254, 222 

— — — mit ADTA gegen Eisen-N-benzoyl-pheny]- 
hydroxylamin 254, 221 

— — — mit ADTA gegen Fisen(III)-salicylat 258, 311 

— — titr. (komplexom.-), -amperom., mit ADTA u. 
MnO,-Elektrode als Indicator 256, 345 [Or] 

— — titr. (fallungs-)-radiom. 260, 401 

— — titr., -spektropolarim., mit D-(—)-1,2-Propylen- 
diamintetraessigsiure 254, 217 


Thallium — Thermoanalyse 


— — y. Metallverunreinig., spektrochem., nach Extr. 
der Hauptkomponente mit B,' -Dichlordiathylather 
254, 323 

— Bromidkompl. mit Lutidin u. Collidin, spektral- 
photom. Untersuch. 259, 306 

— Extr. als Verb. mit Thiazin-Farbstoffen 257, 53 

— — mit 5,7-Dibrom-8-hydroxy-chinolin 258, 310 

— Nachw. neben Ag-, Cu(II)-, Hg(II)-, Pb(II)-, Pd(II)- 
u. Bi(III)-Nachw., diinnschicht-chromatog., als 
Diaithyldithiocarbamidat-Kompl. 254, 210 

— — neben Ga-, In-, Zn- u. Cd-Nachw., diinnschicht- 
chromatog., als Didthyldithiocarbamidat-Kompl. 
254, 211 

— Trenn. v. TI(I), papier-chromatog., mit Tri-n- 
butylorthophosphat 258, 297 

— Wechselwirk. mit Safranin T u. extr.-photom. Best. 
254, 221 

Thalliumacetat, Best. neben Indiumhydroxyacetat-Best., 
titr. 259, 306 

— — titr., -potentiom., nichtwaBr. 2538, 146 

Thallium (I)-ithoxid, als neues thermom. Titrationsmittel 
257, 143 

Thalliumhalogenide, Best. v. S, photom. 255, 289 

Thallium(I)-nitrat, Trenn. v. Cd, Re, Hg, Tb, Ni, Ag u. 
In, siulen-chromatog., auf Chitosan 255, 160 

Theaflavine, Best. in Tee, gas-flissig-chromatog., als 
Trimethylsilylather 258, 404 

— — — saulen-chromatog., an Sephadex LH-20 mit 
photom. Auswert. 256, 333 

2-Thenoyl]-trifluoraceton, s. TTA 

Theobromin, Best. in Mate, Cola u. Kakao, extr., 
spektralphotom. 251, 147 

— Nachw. mit Hg(CN), 254, 399 

— — neben Coffein- u. Theophyllin-Nachw., diinnschicht- 
chromatog., auf pH-Gradientenschichten 255, 173 

— — — — auf uniformen Schichten in Abhangigkeit v. 
pH-Wert 255, 173 

Theophyllin, Best. in pharmazeut. kombin. Praparaten, 
titr., -amperom. 257, 407 

— Dihydroxypropyl—, Best. in Plasma 258, 414 

— Nachw. mit Hg(CN), 254, 399 

— — neben Coffein- u. Theobromin-Nachw., diinnschicht- 
chromatog., auf pH-Gradientenschichten 255, 173 

— — — — auf uniformen Schichten in Abhangigkeit v. 
pH-Wert 255, 173 

— UV-Spektralkurve, Anderung mit dem pH-Wert 
259, 237 

Theophylline, Identifiz. u. Best. 257, 320 

Thermoanalyse, als vielseitige analyt. Meth. 257, 44 

— amperom., kombin. mit Differential-Thermoanalyse 
256, 40 

— automatis. Apparatur fiir die DTA 255, 51 

— automat. Ausnutzung der Meth. v. Skau 258, 44 

— bei hohen Temperaturen 254, 47 

— bei konstanter Zersetzungsgeschwindigkeit 257, 44 

— Derivatographie kombin. mit Thermo-Gas-Titration 
zur Untersuchung therm. Zersetzung v. Kupfer- 
tetramminsulfat-Monohydrat 256, 295 

— direktthermometrische Bestimmung des AH-Wertes 
chem.-analyt. Reaktionen 258, 177 [Or] 

— Eigenschaften einiger Metallkomplexe der Diathyl- 
dithiocarbaminsdure 258, 216 

— Gasentwicklungsmeth. (Lodding) 258, 364 [Or] 


Thermoanalyse — Thiamazole 


— kombin. derivatog. u. thermogastitrimetrische 
Untersuchungen v. Verbindungen, die unter Abspal- 
tung v. Ammoniak zerfallen 258, 137 

— komplexe Meth. fiir die gleichzeitige Registrierung 
v. T-, TG-, DTG-, DTA-, TGT-, DTGT-, TD- u. DTD- 
Kurven. Teil I. Entwicklung und Charakterisierung 
der Einrichtung 260, 381 

— — — Teil IJ. Verwendung der Methode fir die Unter- 
suchung der Zersetzung v. Mangan(II)-carbonat- 
hydrat 260, 389 

— massenspektrom., Uberblick 255, 372 

— Meth. zur Abschatzung der thermischen Lebensdauer 
v. Magnetdraht 256, 211 

— optische, Untersuch. v. Explosivstoffen 257, 404 

— quantit., HinfluB v. experimentellen Faktoren 256, 211 

— Quarzkristall—, kryoskopische Best. v. mittleren 
Molekulargewichten 258, 139 

— Reinheitsbest. v. org. Verb. mit einer vereinfachten 
Apparatur 258, 60 

— Skau-Verfahren, krit. Untersuch. 259, 136 

— Standards fiir —, Notwendigkeit u. Verwirklichung 
256, 140 

— Temperatur-Zeit- u. Temperatur-Konzentrations- 
kurven in der Reaktionscalorimetrie- 260, 381 

— thermische Depolarisationsanalyse, Apparatur 
257, 357 

— thermische Mikroanalyse, Ubersicht der im Labo- 
ratorium fir mikroanalyt. Forschungen 1969—1970 
ausgefiihrten Arbeiten 259, 299 

— thermochemische MeBverfahren, mit Kapazitits- 
manometer 259, 138 

— v. 2,6-Bis-(p-azidobenzyliden)-4-methylcyclohexanon 
(photosensitiv) 256, 212 

— v. Explosivstoffen u. festen Treibmittelzusatzen 
258, 88 . 

— v. Fettstoffen, Proteinen u. biolog. Membranen, 
Ubersicht 254, 175 

— v. Mesophasen 256, 212 

— v. NH,CI1O, u. seinen Gem. mit anorg. Subst, 258, 231 

— v. Tonmineralien 255, 77 

— Verbesserung des Verfahrens v. Skau 258, 137 

— Wasserstoff-Flammenionisationsdetektor-System zur 
Charakterisierung org. Stoffe 256, 211 

Thermochemie, of transition metal complexes (Ashcroft, 
Mortimer) 255, 137 [L] 

Thermodifferentialanalyse, Ausnutzung zu Enthalpie- u. 
Kinetikmessungen 257, 45 

— automatis. Apparatur 255, 51 

— Best. v. Cristobalitgehalt in Staubproben 257, 303 

— — y. NH,, platin- u. palladiumkatalys. Oxyd. 

2538, 222 

— — v. Pyrit in Erzen 251, 277 

— Charakterisierung des anomalen oder polymeren 
Wassers 255, 388 

— derivatog. Best. v. Pyrit u. Calcit 257, 304 

— EinfluB der DurchfluBrate u. der Temperatur in einer 
Leitfahigkeitszelle 251, 41 

— Ermittlung der relativen Reaktionsgeschwindigkeiten 
2538, 50 

— Gasentwicklungsprofile u. — 256, 140 

— Identifiz. v. Kationen an Dowex W X 12-Harz 
258, 47 

— kombin. mit amperom. Thermoanalyse 256, 40 

— — mit Massenspektrom. 256, 207 


751 


— — mit spektralphotom. Zelle 257, 200 

— laufende Anwendung der Mikro— u. Kombinationen 
mit anderen analyt, Verfahren 260, 42 

— Mikro—, Analysator fiir niedrige Temperaturen 
259, 138 

— — v. Wasser bei der Kristallisation v. Strontium- 
chlorid 251, 313 

— mit Capillarréhrchen 255, 384 

— Proben-Packverfahren 258, 301 

— Pyrolyseapparatur, elektron. gesteuert 254, 47 

— quantit. neues Verf. 257, 287 

— Tiegel, neuartige 257, 200 

— Ubersichtsbericht 258, 294 

— Untersuch. der Triglyceridzusammensetzung v. 
Schweineschmalz 254, 148 

— — v. aromat. u. heteroaromat. Aminosduren 251, 207 

— — v. chem. Systemen in verschlossenen Ampullen 
259, 39 

— — v. feinverteilten Feststoffsuspensionen in flissigen 
Medien 257, 141 

— — v. Fetten 2538, 393 

— — Gips 2538, 228 

— — v. Kaliumtitanyl- u. Kaliumaluminiumoxalat u. 
verwandten Oxalaten 251, 66 

— — v. Mesophasen 256, 212 

— — v. Sprengstoffen 258, 88 

— — vy. therm. Effekten, Theorie des EHinflusses der 
Proben-Parameter auf eine typische Kurve 253, 137 

— —v. TiO,-halt. Emaille 258, 75 

— (Mackenzie) 255, 136 [L] 

Thermogravimetrie, Analyse v. Brushit/Monetit-Ge- 
mischen 252, 50 

— — v. Gips 253, 228 

— automat. Waage 258, 44 

— Datenausgabe 254, 302 

— in selbsterzeugter Atmosphare, Zehn Jahre Praxis u. 
neue Ergebnisse 258, 137 

— IR-spektroskopische Untersuchung der TG-Stufen v. 
therm. Zersetzungen, bei denen zwei Gase entstehen 
254, 47 

— kinet. Parameter aus thermograyv. Daten 254, 334 

— kombin. mit Gas-Chromatog., Verbindungssystem 
255, 381 

— — mit Gas-Chromatographie/IR-Spektrometrie, 
Analyse v. org. Gemischen 260, 46 

— — mit Gas-Chromatog. u. Massenspektrometer 
259, 39 

— — mit IR-Spektroskopie, Nachw. v. NH; u. H,O aus 
therm. Zersetzungsreakt., kontinuierl. 253, 137 

— — mit Massenspektrometrie 256, 207 

— ,,quasi-isotherme‘‘— 260, 139 

— Tiegel, neuartige 257, 200 

— Untersuch. v. Kaliumtitanyl- u. Kaliumaluminium- 
oxalat u. verwandten Oxalaten 251, 66 

— — v. Sprengstoffen 258, 88 

— — v. waschaktiven Stoffen 257, 167 

Thermometer, Methanol— fiir Messungen der KMR bei 
tiefen Temperaturen 252, 392 

Thiabendazol, Best. in Friichten u. Fruchtschalen 
258, 247; 248 

1,2,3-Thiadiazole, ElektronenstoB-induzierte Fragmen- 
tierung 259, 149 

Thiamazole, Best. in Harn v. Ratten, diinnschicht- u. 
gas-chromatog. Meth. 255, 329 
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Thiamin, Best. in Lebensmitteln 251, 147 

— — — Thiochrom-Meth. 258, 243 

— — in Mehl 251, 415 

— — in Pharmaka, titr., mit induzierter Jod-Natrium- 
azid-Reakt. 257, 319 

— — neben Nicotinsiureamid-Best. in Vitaminpraparaten 
gas-chromatog. 257, 84 

— Derivate, Nachw. in pharmazeut. Praparaten, 
dimnschicht-chromatog., auf Polyamidschichten 
251, 159 

— Metabolite, Best. in Harn v. Ratten, gas-chromatog./ 
massenspektrom. 257, 176 

— Riboflavin-, Pyridoxin- u. Cyanocobalamin-Gem., 
Trenn., papier-chromatog. (ionenaustausch-) 255, 309 

— u. Derivate, Best. in biolog. Material, sitiulen-chro- 
matog. (resorcinharz-), diinnschicht-chromatog.- 
fluorim. 257, 328 

— u. 2-(1-Hydroxyathyl)- —, Best. in biolog. Material, 
simultan 254, 176 

Thiaminhydrochlorid, Best., spektralphotom. 260, 406 

Thiamin-Pyrophosphokinase, Aktivitaitsbest., radiom. 
2538, 253 

Thiazol, Iso—deriv., massenspektrom. Verh. unter 
ElektronenbeschuB 251, 401 

Thiazolidin-2,4-dione, diinnschicht-chromatog. Trenn. v. 
m- u. p-Isomeren auf Celluloseplatten 258, 289 

Thiazoline, Trenn. isomerer Thioharnstoffe, Thiazole u. 
—, diinnschicht-chromatog. 260, 60 

Thiazolverbindungen, als Reagentien fiir extraktions- 
photometrische u. photometrische Best. 253, 146 

— dinnschicht-chromatog. Untersuch. der Adsorptions- 
energie auf Aluminiumoxid 255, 217 

— Trenn. isomerer Thioharnstoffe, — u. Thiazoline, 
dinnschicht-chromatog. 260, 60 

2-(4’-Thiazolyl)-benzimidazol, Best. in Tabakrauch 
251, 134 

Thiethylperazin, Best., chromatog.-UV-spektralphotom. 
254, 158 

Thioather, Nachw. neben Thiolen in verd. Lés., diinn- 
schicht-chromatog. 251, 69 

2-Thiobarbiturate, substituierte — in waBr. Lésung, 
polarog. u. spektralanalyt. Untersuch. des Saure/ 
Base-Gleichgewichtes 253, 369 

— Trenn., dinnschicht-chromatog. (reaktions-) Bro- 
mierung am Startpunkt 253, 84 

Thiocarbamat-Schwefel, Best., titr. (vanadatom.-) 
257, 56 

Thioctséure, Best. in Pharmaka, gas-chromatog. 256, 143 

Thiocyanat, Best., als Bromcyan bei Anwend. v. Dithio- 
fluorescein 255, 235 

— — auf impragn. Papier 257, 212 

— — CHN-Analysator-Meth. 260, 46 

— — extr.-spektralphotom., mit Neutralrot 257, 150 

— — neben Thioharnstoff-Best. in Gem., titr., durch 
Reakt. mit AgNO, 260, 370 [Or] 

— — papier-chromatog., an mit schwerlésl. Ag-Verb. 
impragn. Filterpapier 2538, 219 

— — photom. (extr.-), mit Kristallviolett 254, 368 

— — spektralphotom., mit Re 254, 223 

— — — sowie atomabsorptions-spektralphotom. 254, 222 

— — titr., gegen Eriochromschwarz 252, 37 

— — titr. (komplexom.-), mit Quecksilber(II)-Athylen- 
diamintetraacetat mit den Mischliganden-Komplexen 
als Indicatoren 256, 53 


Thiamin — Thiophosphorsaureester 


— — titr., mit Perjodat 258, 145 

— — titr. (redox-), -amperom., mit Hexamminkobalt 
(III)-tricarbonatokobaltat-Lés. 257, 291 

— in der chem. Analyse, Ubersichtsbericht 254, 304 

— Iso—, gas-chromatog. Untersuch. 251, 74 

— Nachw. neben CN--, OCN-- u. CO32--Nachw. in 
Abwasser, diinnschicht-chromatog. 253, 309 

— — neben Thioharnstoff- u. S?--Nachw., diinnschicht- 
ring-chromatog., halbquantit. 252, 34 

— Oxydat. mit Fe(III) 251, 40 

Thiocyanatkomplexe, Best., titr., -potentiom., in nicht- 
waBr. Medien 255, 221 

— Extraktion v. — einiger Metalle II. 256, 213 

Thiocyanato-Chrom(IIL)-Komplexe, in der chem. Analyse 
VI. 2538, 144 

Thiocyanato-Cyanochromate(III]), Trenn., elektrophoret. 
(gel-) 254, 63 

Thiocyansiure, Extr. mit Acetophenon aus Salzsaurelés. 
258, 54 

Thiodan, Metabolismus in Fliegen 269, 188 [Or] 

Thioessigsiureamid, Best., titr., mit N-Bromsuccinimid 
gegen Bordeauxrot 253, 160 

Thioester, Nachw. chromatog., mit 5,5’ -Dithiobis- 
(2-nitrobenzoesdure) 253, 161 

Thioharnstoff, Best., enzymat. katalys. 261, 311 

— — neben Natriumsulfid- u. Cyanid-Best. 251, 125 

— — potentiom. 254, 75 

— — spektralphotom. (mikro) 2538, 368 

— — titr., mit N-Bromsuccinimid 254, 75 

— — — — gegen Bordeauxrot 2538, 160 

— Nachw. neben SCN-- u. S2--Nachw., dunnschicht- 
ring-chromatog., halbquantit. 252, 34 

— N-substituierte Derivate, Reakt. mit Ce(IV), titr., 
-enthalpim. Untersuch. 253, 60 

— Reakt. mit Ce(IV), titr., -enthalpim. Untersuch. 
253, 60 

— Zerfallsprodukte der Inhibitorwechselwirkung an Co 
u. Cu, Analyse 2538, 293 

Thioharnstoffderivate, Best., titr., mit N-Bromsuccinimid 
254, 75 

— — titr. (thiomercurim.-), auch Isothioharnstoffe 
(mikro) 252, 57 

— Nachw., tiipfelanalyt. 254, 76 

Thiohydroxamsiuren, zur photom. Best. v. Cu(II) 256, 214 

Thiokole, Ermittlung des mittleren Molgewichtes v. 
fliiss. — 252, 56 

Thiolderivate, Best., titr., mit Phenothiazin 256, 60 

— Verwend. in der Analyse der Unbestandigkeitskon- 
stante der Komplexe von Blei mit einigen Dimer- 
captoalkansulfonsaiuren 252, 31 

Thiolpolymere, polarog. Verh. v. natiirl. u. synthet. — 
257, 393 

Thiolsulfinat, Best., colorim. 257, 315 

Thiomersal, Best. in Augenlotion, polarog. 254, 156 

— — in Tinkturen u. Lésung NF, polarog. 254, 410 

— — katalyt.-photom., mit Jod-Azid-Reakt. 257, 372 

Thiophen, isomere Deriv., gas-chromatog. Verhalten 
256, 329 

— Photoelektronenspektrum 254, 93 

Thiophene, Alkylbenzo[b]—, Nachw. in Erdél 251, 123 

— Best. in Erdél 251, 123 

— 2-u. 3- Phenyl—, Massenspektrometrie 256, 64 

Thiophosphorsiureester, insecticide, Nachw. in biolog. 
Material, diinnschicht-chromatog. 253, 96 


Thiopropazate — Thorium 


Thiopropazate, Best., chromatog.-UV-spektralphotom. 
254, 158 

Thioproperazin, Best., chromatog.-UV-spektralphotom. 
254, 158 

Thioridazin, Best., chromatog.-UV-spektralphotom. 
254, 158 

-- — in Plasma, gas-chromatog. 255, 90 

— — neben Zersetzungsprodukten, papier-chromatog.- 
spektralphotom. 257, 406 

Thiosemicarbazid, Best., titr. (redox-), mit Chloramin T 
im Uberschu8 254, 393 

Thiosulfat, Best. fluorim., mit Tetramercurifluorescein 
255, 231 

— — in waBrigen Lésungen, spektralphotom. 255, 234 

— — neben Sulfid-, Sulfit- u. Polysulfidschwefel-Best., 
titr.-potentiom., mit sulfidselektiver Membranelektrode 
259, 309 

— — neben Sulfit, titr. 251, 325 

— — spektralphotom., mit frisch reduz. Cr(III) u. ADTA 
251, 42 , 

— — titr., mit Jodeyanid 259, 136 

— — — mit Phenothiazon-3 254, 138 

— Nachw., diinnschicht-chromatog., mit Tetra- 
mercurifluorescein 255, 231 4 

Thioverbindungen, Best., titr., -potentiom., mit Kupfer- 
(1)-chlorid 255, 163 

— Konzentrationskontrolle in tragen galvan. Badern 
258, 331 

Thioxanthene, Best., fluorim., durch Spaltung zu Thio- 
xanthon bzw. dessen Deriv. 258, 357 [Or] 

Thiramum(Tetramethylthiuramdisulfid), Best. in Ge- 
treide, colorim. 258, 247 

— Best. in Kosmetica, photom. 268, 90 

Thiuramdisulfid, Best. in Lebensmitteln 257, 314 

— Tetramethyl—, Best., polarog., oder mittels verwandter 
elektroanalyt. Meth. 255, 84 

Thorium, Addukte mit 8-Hydroxychinolin u. seinen 
Derivaten 255, 56 

— Aufbereitungsabwasser, Best. v. Ra-Isotopen, 
y-spektrom. 251, 191 

— Best., colorim., mit Dithizon 258, 124 [Or] 

— — — mit Methylthymolblau 254, 372 

— — extr.-photom., mit 5,7-Dibrom-8-hydroxy-chinolin 
u. Rhodamin § 259, 141 

— — fluorim. 254, 219 

— gravim., mit Tropaolin O 257, 52 

— — gravim., colorim. oder radiom., mit Kobalt(III)- 
hexamminchlorid 259, 232 

— — gravim. oder radiom. mit Hexamminkobalt(ITI)- 
chlorid 256, 307 

— — in Bauxiten u. Rotschlimmen, radiom. 260, 70 

— — in Gesteinen u. Erzen, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 252, 50 

— — in Gesteinen u. Mineralien, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 259, 239 

— — in Harn, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 256, 152 

— — in La,O,, spektralphotom. 260, 319 

— — in Mineralien, elektrophoret. (papier-)-photom. 
253, 385 

— — in mineral. Rohstoffen 253, 73 

— — in Monazit 252, 50 

— — in U-Mineralien, spektralphotom., mit Arsenazo ITT 
nach Extraktion mit Thenoyltrifluoraceton 253, 228 

— — in SE, spektralphotom. 251, 116 
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— in Silicaten, spektrog. 251, 119 

— in Silicatgesteinen, spektrog. 251, 119 

— in Uranerzen, isotopenverdiinnungsanalyt.- 
massenspektrom. (ppm-Mengen) 257, 18 [Or] 

— neben Al, fallungsanalyt., mit Phenylessigsaure 
257, 356 

— neben Begleitmetallen, titr. (komplexom.-) mit 
ADTA, Maskierungsmittel 258, 310 

— neben Ra- u. Pa-Best. in U-Erzen, radiochem. 
257, 231 

— neben SE u. Zr, gravim., mit N-Benzylchinolinium- 
Nitrat 255, 295 

— neben U, extr., -spektralphotom. 252, 395 

— neben U-Best. in schwefelsaurem Medium 260, 52 
— neben U-Best. (simultan) in ThO,/UO,-Kern- 
brennstoffen, aktivierungsanalyt. (neutronen-)- 
y-spektrom., mit Ge(Li)-Detektor 259, 265 [Or] 

— neben U- u. K-Best. in Basalten versch. Gebiete 
der Kuril-Inseln u. des Klein-Kaukasus, y-spektrom. 
258, 73 

—neben U u. SE, spektralphotom., mit Phthalexon § 
oder Thymolphthalexon § 258, 223 

— neben U, Zr u. SE im Gem., saiulen-chromatog. 
(anionenaustausch-)-photom. 258, 310 

— neben Zr-Best. in Gegenw. anderer Elemente, 

titr. 254, 372 

— photom. u. fluorim., mit Quercetin 254, 218 

— spektralphotom., mit Brompyrogallolrot 253, 214 
— — mit Carboxyarsenazo 253, 298 

— — mit 2-(Pyridyl-2-azo)-chromotropsaure 259, 375 
— titr. 254, 372 

— — mit Molybdatloés. gegen Pinacyanol 258, 214 

— titr. (chelatom.-), -potentiom. 2651, 41 

— titr. (komplexom.-), gegen Pikramin-Azo-Farb- 
stoffe 256, 142 

— — mit ADTA gegen Eisen-N-benzoyl-phenyl- 
hydroxylamin 264, 221 

— — mit ADTA im UberschuB u. dessen Vervielfachung 
durch Bleijodat 255, 223 

— titr. (komplexom.-), -amperom., mit ADTA u. 
MnO,-Elektrode als Indicator 256, 345 [Or] 

— titr. (mikro) 2538, 214 

— titr., spektropolarim., mit D-(—)-1,2-Propylen- 
diamintetraessigsiure 255, 59 

— vy. Pr, Sm, Eu, Gd u. Dy, réntgenfluorescenz- 
spektrom. 252, 48 

Extr. aus salzsauren, tiberchlorsauren, schwefel- oder 
salpetersauren Lés. mit Isobutylmethylketon 256, 307 
— aus waBr. sauren Lés. mit Capronsaurelés. in 
Chloroform 256, 307 

— mit N-Benzylalanin in Chloroform aus schwefel- 
saurem Medium 259, 231 

— mit 5,7-Dibrom-8-hydroxy-chinolin 258, 310 
Kompl. mit Arsenazo III in perchlorsauren Los. 257, 215 
— mit versch. Liganden, thermom. Untersuch. 255, 56 
Nachw. neben U(VI)- u. Zr-Nachw., diinnschicht- 
chromatog. (phasenumgekehrt-), mit hochmolekularen 
Aminen in Schwefelsaéure- u. Ammoniumsulfatsyste- 
men 258, 51 

photochem. Fillung u. Trennung v. anderen Ionen in 
waBr. Los. 255, 56 

Trenn. neben Pa- u. U-Trenn., siulen-chromatog. 
(anionenaustausch-), mit Salpetersaure/Essigsaiure- 
Gem. 257, 209 
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Thorium, Trenn. (Forts.) 

— — neben Sc-, Sm- u. U(VI)-Trenn., diinnschicht- 
chromatog. 261, 315 

— — siulen-chromatog. (anionenaustausch-), auf DEAE- 
Cellulose in methanolisch-salpetersaurem Milieu 
260, 51 

— — v. Metallionen, die Thiocarbonatkomplexe mit 
Kaliumthiocarbonat bilden 258, 216 

— — v. U, gas-chromatog. 254, 219 

— — v. Zr, siulen-chromatog., an stark sauren 
Kationenaustauscherharzen aus ameisensauren 
Lésungen 251, 53 

— U/PU-Lés., Best. v. freier Saure, titr., -visuell oder 
colorim. 2538, 232 

Thorium-280, Best. in Mineralien u. Riickstanden der 
Uranherstellung. I. Chem. Abtrenn., JI. Radiometrie 
251, 116 

— — neben 7°?Th-Best. in Uranerz u. -aufbereitungs- 
stufen u. -lésungen, Methodenvergleich, Uber- 
sichtsbericht 260, 160 

Thorium-231, Trenn. v. 7°°U, saulen-chromatog. (ionen- 
austausch-) 260, 146 

Thorium-232, Best. neben 7°°Th-Best. in Uranerz u. 
-aufbereitungsstufen u. -losungen, Methodenvergleich, 
Ubersichtsbericht 260, 160 

Thorium-234, Trenn. v. Th, U u. Fe, durch Adsorption 
an Bi(JOs)3, Bi(JO,)3 oder Pb(JO3). 252, 5 [Or] 

Thorium(IV), Best. gas-chromatog., nach extr. Trenn. 
als fliichtiger Mischlingandkompl. 258, 147 

— — neben Pb(II)- u. Bi(ILI)-Best., stulen-chromatog. 
(ionenaustausch-), durch selektive Entwicklung u. 
Ionenausschlu8technik mit komplexom. Auswertung 
260, 387 

— — spektralphotom., mit Arsenazo III 254, 140 

— — — mit Molybdatophosphorsaure 254, 376 

— Extr. mit 2-Thenoyltrifluoraceton/Tributylphosphat- 
Gemisch 251, 50 

— Komplexe mit 8-Hydroxychinolin, spektralphotom. 
Untersuch. 252, 29 

— Spurenanreicher. durch tern. Pyridin-Molybdato- 
phosphat-Kompl. 254, 59 

Thorium(VI), Best. neben Np(VI)-, Am- u. Pu(IV)- 
Best. nach anionenaustausch-chromatog. Trenn. 255, 
231 

Thoriumerze, Best. v. ThO,, spektrog. 259, 153 

Thorium (IV)-nitrat, Best. v. U-Spuren, fluorim. 258, 314 

— tragerfreie Abtrennung. v. ?*8Ac aus gealtertem — 
255, 158 

Thorium(IV)-oxid, Best. in Thoriumerzen, spektrog. 
259, 153 

— Best. v. U-Spuren, spektralphotom., mit Arsenazo III 
255, 109 [Or] 

— UO,-Kernbrennstoffe, Best. v. U-Gehalt u. der UO,- 
Stochiometrie 258, 29 [Or] 

DL-Threonin, Isomere, Gas-Fliissig-Chromatog. 258, 235 

L-Threonin, Isomere, Gas-Flissig-Chromatog. 258, 235 

Thrombin-Inhibitoren, Nachw. in Plasma u. Serum, 
elektrophoret. 258, 254 

Thrombocyten, Best. v. Serotonin 253, 409 

Thujyl-Alkohole, isomere—, Trenn., gas-chromatog. 
260, 155 

Thulium, Best. in radioakt. Priparaten v. }7°Tm, elektro- 
phoret. (papierhochspannungs-)-titr., -radiom. 
256, 75 


Thorium — Tierhaute 


— — in silicat. Mineralien, atomabsorptions-spektral- 
photom. 256, 382 

— — in ZnS, kathodo-luminescenzspektrom. 254, 57 

— Extr. mit aliphat. Monocarbonsauren 253, 213 

— Trenn. v. Er, siulen-chromatog. (ionenaustausch-), 
mit HEDTA 264, 371 

— — y. Pr aus Alkalinitratschmelzen, extr., mit 
1,2-bis-(Diphenylphosphino)-athandioxid 258, 50 

Thulium-170, Best. des Isotopentragers in radioaktiven 
Praparaten v. —, elektrophoret. (papierhoch- 
spannungs-)-titr., -radiom. 256, 75 

Thymidin-5’ -triphosphat, Desoxy—, Best. in Picomol- 
mengen 256, 245 

Thymin, Best. in biolog. Material, gas-chromatog. 
252, 331 [Or] 

— — in Knorpel u. Knochenmark, diinnschicht- 
chromatog.-reflexionsspektrom. 255, 91 

— — in tier. Gewebe, gas-chromatog. 269, 177 [Or] 

— — — sidulen-chromatog. (hochdruck-ionenaustausch-) 
259, 183 [Or] = 

— Chromatog. der Radiolyseprodukte 258, 65 

Thymolblau, Dissoziationskonstante in wasserfreiem 
N,N-Dimethylformamid 263, 50 

Thyreoglobulin, Best. v. Monojodtyrosin, Dijodtyrosin 
u. Thyroxin, UV-spektralphotom. 259, 414 

Thyreoglobulinjodaminsiuren, Best. nach Behandl. mit 
Pronase u. Leucylaminopeptidase 255, 325 

Thyronin, Best. neben 3-Monojodthyronin-, 3’-Mono- 
jodthyronin-, 3,5-Dijodthyronin-, 3,3’-Dijodthyronin-, 
3,5’ -Dijodthyronin-, 3,3’,5-Trijodthyronin-, 3,3’,5’- 
Trijodthyronin-, Thyroxin- u. Jodaminsauren-Best., 
gas-chromatog. 260, 88 

Thyronine, Best. in Serum nach Gabe v. 1°4J, saulen- 
chromatog. (kationenaustausch-) 253, 325 

— Synthese, Reinig. u. Gas-Chromatog. der N,O- 
Dipivalyl-methylester u. verwandte Verb. 253, 409 

Thyroxin, automat. Best. v. Serumgesamt— u. T;-in 
vitro-Test 289, 222 

— Best. in Serum 258, 173 

— — — Gelfiltration 255, 249 

— — — halbautomat., ohne Verbrenn. 257, 329 

— — — mittels Gleichgewichtsdialyse bei niedriger 
Temperatur 256, 164 

— — — radiom., Doppel-Isotop-Verf. 257, 413 

— — in Serum v. Ratten, Untersuchung tiber —konzen- 
tration u. —bindung 256, 164 

— — neben Jodaminsauren-Best. siulen-chromatog. 
(kationenaustausch-), kombin. mit Nichtveraschungs- 
technik. v. Pileggi 259, 414 

— — neben Jodaminsauren-, Thyronin-, 3-Monojod- 
thyronin-, 3’-Monojodthyronin-, 3,5-Dijodthyronin-, 
3,3’-Dijodthyronin-, 3,5’-Dijodthyronin-, 3,3’ ,5- 
Trijodthyronin-, 3,3’5’-Trijodthyronin- u. Thyroxin- 
Best. gas-chromatog. 260, 88 

— — neben Monojodtyrosin- u. Dijodtyrosin-Best. in 
Thyroglobulin, UV-spektralphotom. 259, 414 

— Gesamt—, Best. in Serum zur Schilddriisendiagnostik 
256, 164 

— u. Derivate, Farbreaktion mit salpetriger Saure 260, 169 

Tichromin[N-Methyl-N,N-bis-(methylenchromatotrop- 
sdure)-ammoniumehlorid], zur Best. v. Nb, photom. 
255, 292 

Tierhiute, gegerbte, Best. v. Zr, atomabsorptions- 
spektralphotom. 260, 90 


Tierisches Gewebe 


Tierisches Gewebe, Best. der Peptidaseaktivitit der 
Intestinalbiirstensaummembranen aus Rattendiinn- 
darm isoliert mit L-Aminosdiureoxydase 260, 419 

— — der Pyruvatrecyclisierung wahrend der Gluconeo- 
genese in der durchstrémten Rattenleber 259, 407 

— — v. Acetylcholin in der Ablaufflissigkeit bei 
Phrenikus-Zwerchfellpriparaten v. Ratten, gas- 
chromatog. (pyrolyse-) 259, 173 

— — v. Acetylcoenzym A in Rattenleber 255, 93 

— — v. Adenosylmethion u. Adenosylhomocystein 
258, 411 

— — v. 3’,5’-AMP (cycel.-), enzymat. 252, 77 

— —v. AMP, ADP u. ATP in Rattenleber 258, 251 

— — vy. Anserin, Carnosin u. anderen Histidinver- 
bindungen in Muskelextr., Analyzermeth. 259, 405 

— — v. As, aktivierungsanalyt. (neutronen-), unter 
Auswert. v. 7"™Se 255, 242 

— — — nach Veraschen 255, 241 

— — v. L-Ascorbinsaure u. L-Dehydroascorbinsaure, 
papier-chromatog., photocolorim. 253, 90 

— — v. L-Ascorbinsaure u. D-Isoascorbinsaéure in 
Organen v. Meerschweinchen 251, 337 

— — v. Be-Spuren, gas-chromatog. (chelat-) 259, 257 
[Or] : 

— — v. 4C in Rattenleber, -nieren u. -darm, 
Sauerstoffflaschenanordnung 258, 96 

— — vy. Chlormadinon-Acetat, gas-chromatog. 253, 408 

— — v. Chlorphenoxysauren-Ester, Athyl- oder 
Methylderivaten v. Hexachlorophen u. Pentachlo- 
rophen, gas-chromatog., mit ECD, Fehler durch 
analyt. Reagentien 260, 324 

— — vy. Chlortetracyclin in Hiihner—, verbesserte 
Proben-Vorbereitungsverfahren 260, 413 

— — v. Cholin- u. Betainaldehyd-Dehydrogenase- 
Aktivitaten in Rattenleber-Mitochondrien 257, 254 

— — v. Ciodrin u. Acetophenon, polarog. (oszillo-) 
255, 255 

— — v. Co-Spuren, atomabsorptions-spektralphotom., 
nach Extr. 257, 163 

— — v. Cr in Rattenleber, gas-flissig-chromatog. 
258, 96 

— — v. Crotoxyphos in Fett- u. Hautproben v. Rindern 
u. Schweinen, gas-chromatog. 257, 81 

— — v. Cu in Rattenhirn, spektralphotom., mit 
N,N,N’,N’-Tetraathylthionram-Disulfid 257, 85 

— — vy. Cu, Mn u. Zn (simultan) in Rattenleber, 
aktivierungsanalyt. (neutronen-), u. Chelatextr. 
257, 86 

— — v. Cystein in Rattenorganen, voltamm. (cycl.-) 
259, 403 

— — vy. Daunomycin, spektrofluorim. 2538, 96 

— — v. p,p’-DDT- u. p,p’-DDE-Riickstanden in 
Lebergewebe, KMR-spektroskop. 257, 256 

— — vy. DDVP in Rinder- u. Hiihnergewebe, gas- 
chromatog. 254, 155 

— — v. DNA, gas-chromatog. Thymin-Analyse 259, 177 

Or 

_ : a siiulen-chromatog. (hochdruck-ionenaustausch-) 
Thymin-Analyse 259, 183 [Or] 

— —y. Dursban in Truthahn- u. Hiihnergewebe, gas- 
chromatog. 254, 155 

— — y. Erbon u. zwei Metaboliten in — v. Schafen, 
gas-chromatog. 255, 96 

— — v. F in — v. Organen, gas-chromatog. 252, 143 [Or] 


48* 


755 


— — v. f-Galaktosidase (neutraler u. saurer-) in 
Rattendinndarmmucosa 2538, 252 

— — v. Glycerin in Inkubaten v. Fettgeweben, gas- 
chromatog. 251, 334 

— — v. Glyoxalase in rohen Zellextr. v. Rattenleber- 
Homogenaten, spektralphotom. 259, 90 

— —v. Guanylceyclase 254, 254 

— — v. Hg 268, 161 

— — v. 5-Hydroxy-indolessigsaure u. Serotonin in 
Rattenhirn, fluorim. 256, 174 

— — v. Inosinsdure, in Muskelgewebe, siulen-chromatog.- 
spektralphotom. 259, 247 

— —v.J in Leber v. Ratten, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-)-szintillations-zahlmeth. 259, 401 

— — v. Kohlenhydraten in Skelettmuskeln des Kanin- 
chens, enzymat. 257, 248 

— — v. Krebs-Cyclus- u. Fettsiuren in Meerschwein- 
chengewebe, gas-flissig-chromatog. 258, 164 

— — v. Li neben Na u. K in Rattenfleisch, flammen- 
spektralphotom. 257, 321 

— — y. Lipiden des Gesamtlipidextraktes v. Schweine- 
leber 255, 88 

— — v. Mn, Sr u. Ba, radiochem. Trenn. durch Ionen- 
austausch 262, 412 

— — y. Nalidixinséure in — v. Kiicken, spektrofluorim. 
256, 332 

— — v. Nucleotiden, Nucleosiden u. Nucleobasen, 
saulen-chromatog.-spektralphotom. 260, 340 

— — vy. Organophosphor-Insecticiden, gas-chromatog., 
als Desmethylderiv. 257, 403 

— — v. Parathion-methyl in Rattenhirn—, flammen- 
photom. 259, 94 

— — v. Pb, atomabsorptions-spektralphotom. 2538, 401 

— — — mit Dithizon 258, 203 [Or] 

— — v. Phorat u. finf Metaboliten in Leberhomoge- 
naten v. Affen, gas-chromatog. 2538, 256 

— — vy. Protein u. Enzymen in Dichtegradient-Frak- 
tionen, automat. u. halbautomat. 256, 251 

— — y. Pu, radiochem., durch Ionenaustausch 260, 65 

— — v. Putrescin in Mausehirn u. -leber, extr./siulen- 
diinnschicht-chromatog.-fluorim.-kombin. 260, 333 

— — v. Pyrophosphat, radiom. 257, 242 

— — v. Pyrrolizidin-Alkaloiden-Stoffwechselprodukten 
257, 335 

— — v. Renin-Aktivitaten in Nierengewebe 257, 255 

— — v. RNS in Gehirnhomogenisaten v. Mausen, 
Fallung mit Cetyltrimethylammoniumbromid 259, 94 

— — vy. Spurenelementen, aktivierungsanalyt., instru- 
mentelle Multi-Element-Best. zur Untersuch. der 
Metallose 259, 216 

— — v. Sterinen (freie u. veresterte) 251, 212 

— — v. 2,4,5-Trichlorphenoxyessigsaure u. ihres 
Propylenglykolbutylatheresters, gas-chromatog. 
255, 254 

— — vy. U in Nierengewebe v. Ratten, polarog. 251, 333 

— Fraktionierung v. DNA aus Biiffelleber, saiulen- 
chromatog. (ionenaustausch-), auf IR-120-Al*+-Saule 
255, 93 

— kryobiochemische Analyse 260, 170 

— Messungen v. Elektrolyten in Nierenschnitten mit der 
Mikrosonde 260, 89 

— Nachw. v. Glykolipiden in Fettmischungen, diinn- 
schicht-chromatog. 256, 169 
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Tierisches Gewebe. Nachw. (Forts.) 

— — y. Histonen in Rattenleber, elektrophoret. (ionen- 
austausch-gel-), auf Acrylsiure enthaltendem Poly- 
acrylamid-Gel 259, 405 

— — vy. Na-fluoracetat, diinnschicht-chromatog. 257, 336 

— — v. Tylosin in Leberhomogenaten v. Kihen, 
diinnschicht-chromatog. 260, 334 

— Szintillation(Flissig-)-Spektrometrie, Verfahren unter 
Anwendung eines Salpetersiure-Aufschlusses u. eines 
Szintillators auf Dioxan-Basis 259, 254 

— Trenn. v. Phosphoesterase, siulen-chromatog. 
(affinitats-) 260, 419 

— s. auch Biologisches Gewebe 

Tigogenin, Best. neben Diosgenin- u. Gitogenin-Best. in 
Bockshornklee, diinnschicht-chromatog.-photom. 
259, 283 [Or] 

Timbor, Best. in Holz, photom. 252, 408 

Tinkturen, Best. v. Athanol,-gas-chromatog. 251, 144 

— — — — 254, 44 

Tinte, Analyse, Meth. mit dichroitischem Filter im Vergl. 
mit [R-Reflexionsmessung u. [R-Luminescenz- 
messung 257, 336 

— Best. v. Athanol, gas-chromatog. 256, 394 

— UV-spektralphotom. Untersuch. 259, 389 

Tipyrogin[N-Methyl-N,N-bis(methylenpyrogallol)-amin], 
zur Best. v. Nb, photom. 256, 314 

— —v. Ti, photom. 251, 53 

Titan, Abtrenn. v. tragerfreiem **V aus mit Deuteronen 
bombardiertem — mittels Solventextr. 256, 221 

— Analyse, réntgenfluorescenzanalyt. 254, 326 

— Best., atomabsorptions-spektralphotom., indirekt 
259, 49 

— — — indirektes Verstirkungsverf. 253, 216 

— — coulom. 258, 148 

— — extr.-photom., mit 2,3-Dihydroxynaphthalin 
(Spuren) 256, 41 

— — — mit Quercetin 257, 214 

— — in Al, atomabsorptions-spektralphotom. 253, 375 

— — in Al/Zn/Mg-Leg., spektrog. 257, 298 

— — in Cr- u. Cr/Ni-Staihlen, spektrom., EinfluB des 
Gefiigebaus 253, 71 

— — in Eisenerzen, atomabsorptions-spektralphotom. 
2538, 230 

— — in Eisen u. Stahl, polarog. (square-wave-) 252, 403 

— — in Fe, Cr, Co u. Ni, atomabsorptions-spektral- 
photom., indirekt, unter Verwendung einer Luft/ 
Acetylen-Flamme 255, 59 

— — in Leg., titr., potentiom., Restmeth. mit ADTA u. 
Ricktitration mit Quecksilber(II)-nitrat in urotropin- 
gepufferten Medien 252, 49 

— — in Leg. u. Stahl, photom., mit Salicylfluoron 
255, 291 

— — in loparit. Rohstoffen, réntgenfluorescenzspektrom. 
253, 387 

— — in Mo u. W (hochreinem-), spektralphotom., mit 
Diantipyrylmethan nach Extr. des Titan/Kupferron- 
kompl. 254, 327 

— — in Nb u. Ta, extr.-photom. 258, 321 

— — in Ni-, Cu- u. Fe/Cr/Al-Leg., polarog., durch 
CyDTA 251, 199 

— — in Nylonpolymeren, atomabsorptions-spektral- 
photom. 254, 233 

— — in Polyathylen, réntgenfluorescenzspektrom. 

258, 234 


Tierisches Gewebe — Titan 


— in Silicatgesteinen, extr.-photom., als Brenz- 
katechin/Pachycarpin-Kompl. 257, 303 

— — réntgenfluorescenzspektrom., AufschluBverf. 
254, 1 [Or] 

— in Stahl. photom., mit Chromotropsaure 

257, 301 

— — spektrom. (,,spark-in-spray“-) 257, 159 

— in Ta,0;, spektrog., Abhingigkeit der Genauigkeit 
258, 209 

— in Zr u. Ni, extr.-photom. 253, 68 

— in Zr, Zr-Leg., Hf, Nb u. anderen Metallen, 
spektralphotom., mit Diantipyrylmethan 253, 311 
— katalyt.-photom., als Vanadat u. Kaliumjodid- 
Oxydat. mit H,O, 256, 314 

— neben Al-Best. in Bauxit u. Alunit, spektralanalyt., 
EinfluB des Vermahlungsgrades der Proben bei Ein- 
bringung in den Plasmabogen mittels eines Luft- 
stromes 260, 160 

— — in Erzen u. Silicaten, titr. (komplexom.-) 

255, 153 s 

— — in Ziegler-Natta-Katalysator-Systemen, titr. 
(komplexom.-), mit ADTA 254, 335 

— neben Al- u. Fe-Best. in Silicaten, siulen-chromatog. 
(ionenaustausch-)-titr. (komplexom.-) 258, 396 
—neben Al-, Mo-, V- u. Zr-Best., atomfluorescenz- 
spektrom. Untersuch. in durch Inertgas getrennten 
Distickstoffmonoxid/Acetylen-Flammen 254, 55 

— neben Be-, B-, Zr-, Nb- u. Ta-Best. in Al-Leg., 
spektrog. 259, 323 

— neben Begleitionen, polarog. (wechselstrom-), 

mit oberflachenaktiven Zusatzen 259, 324 

—neben Fe u. Al-Best. in Ferrotitan, siulen-chro- 
matog. (ionenaustausch-) 254, 328 

—neben Fe, Al u. Cr, fallungsanalyt., mit N- 
Cinnamoylhydroxylamin 258, 312 

— — — mit Phenylessigsdéure 257, 356 

— neben Si-, Mn-, Cr-, V-, Mo- u. Ni-Best. (simultan) in 
Stahl (leg.-), spektrog. 254, 328 

— neben Zr-Best. in Gegenw. v. Fe, fallungsanalyt., 
mit Phenylessigsdure 257, 356 

—neben Zr- u. Hf-Best. in Gem., massenspektrom., 
Stromintegrationsmeth. 252, 396 

— neben Zr-, Mo-, W- u. Nb-Best., sdulen-chromatog. 
(ionenaustausch-) 255, 226 

— photom., mit 7,8-Athylendioxy-3-flavonol 254, 59 
— — mit N-(Benzoyl-2-natriumsulfonat)-N-pheny]l- 
hydroxylamin 255, 36 [Or] 

— — mit N-Benzoyl-N-p-tolylhydroxylamin oder 
N-Cinnamoyl-N-phenylhydroxylamin 252, 31 

— — mit Chromazurol S u. H,O, 251, 53 

— — mit Tipirogin 251, 53 

— — mit Tiron in oxalsaurer Lés. 252, 396 

— polarog., in unterphosphoriger Saure als Trager- 
elektrolyt 258, 312 

— spektrog. 256, 105 [Or] 

— titr., mit Kupferron gegen metallochrome Indi- 
catoren 254, 223 

— titr., -potentiom. 251, 44 

— v. Cl, atomabsorptions-spektralphotom., indirekt 
254, 326 

— v. Cu, spektralphotom., mit Zn-Di-n-butyl- oder 
Zn-Athylphenyldithiocarbamat 259, 44 

= WolGticn 10-5 (Clles Nh, Ane, Clos, Ios qui. Mn-Spuren, 
polarog. (oszillo-) 256, 71 


Titan — Titratoren 


— — v. Cu-, W-, As-, Ga-, Au-, Sn-, Fe-, Zn-, Co-, Sb- 
Ta-, Mo- u. Ni-Spuren nebeneinander, aktivierungs- 
analyt. (neutronen-) 251, 195 

— — v. Fe u. Mn, réntgenfluorescenzanalyt. 257, 158 

— — v. H-Gehalt, Instrument 259, 322 

— — v. Mn, In u. U, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
255, 290 

— — v. Mo, extr.-photom., als Trioxyfluoronat-Kompl. 
258, 57 

— —v.N u. O, spektrosk. Isotopenmeth. im Gleich- 
strombogen 251, 270 

— —v. P, spektralphotom. 256, 71 

— —v.8-Spuren 260, 317 

— —v. V- u. Al-Spuren, aktivierungsanalyt. (neutronen-), 
nach vorh. Abtrenn. 258, 311 

— — v. W-Spuren, réntgenfluorescenzspektrom. 2538, 227 

— Extr. mit Dibutylphosphat in CHCl, 258, 312 

— massenspektrom. Isotopenanalyse 258, 380 

— Nachw. neben Al-, In-, Fe- u. Ga-Nachw., diinn- 
schicht-chromatog., auf Cellulose 257, 348 [Or] 

— — neben Ga-, Fe-, Al- u. In-Nachw., diinnschicht- 
chromatog. 251, 319 

— Spurenanalyse, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 

2538, 225 

— Trenn. aus Zr-Los., extr. 257, 68 

— — neben Zr-Trenn. (gemeinsam) v. Fe, Al u. Cr, 
Fallung mit N-Cinnamoylphenylhydroxylamin 
260, 140 

— — v. Metallionen, die Thiocarbonatkomplexe mit 
Kaliumthiocarbonat bilden 258, 216 

— — v. Nb(V), extr., mit Aminen aus sa!zsauren Lés. in 
CCl, 258, 218 

— — v. verwandten Metallen, siulen-chromatog. 
(ionenaustausch-) 255, 226 

Titan(I1), Best., photom., mit Antipyrin 258, 224 

— — — mit Phenylfluoron 260, 306 

— — titr. (cerim.-), gegen Triphenylmethanfarbstoff 
254, 128 [Or] 

— — titr. (redox-) auch -potentiom., mit Kalium- 
chlorat 260, 43 

— Kompl. mit o-Phenanthrolin, spektralphotom. Unter- 
such. 254, 59 

— — mit Phthalocyanintetrasulfonsaure, spektral- 
photom. Untersuch. 259, 49 

— Reaktionskinetik mit Perchlorat in chlorid- u. 
sulfathalt. Medien, photom. Untersuch. 255, 58 

Titan(IV), Best., coulom.-titr., durch Reduktion mit 
Cr(II) 256, 311 

— — in Bauxit, spektralphotom., mit Benzoylacetanilid 
254, 364 [Or] 

— — in Stahl, titr., -amperom., mit N-Benzoyl-o- 
tolylhydroxylamin 258, 225 

— — in Wasser (Natur-), photom., mit Tichromin 
258, 317 

— —neben Zr u. V 257, 57 

— — photom., mit Dikaliumsalz der N-Hydroxysuccin- 
amidsiure 255, 210 [Or] 

— — — mit Molydatophosphorsiure 254, 376 

— — — nach Extr. als Indoferron-Chelat in Butanol 
259, 49 

— — photom. oder gravim., mit N-Acetylsalicyloyl-N- 
phenylhydroxylamin 258, 216 

— Chelat mit Zimt- u. Furohydroxamsiure, spektral- 
photom. Untersuch. 254, 52 
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— Extr. in Anwesenh. v. Diantipyrylmethan u. n- 
Onanthsiure in Isobutylalkohol 257, 354 

— — mit Diantipyrylphenylmethan mit Rhodanid in 
Chloroform 257, 291 

— — mit p-Methoxybenzothiohydroxamsaure 254, 376 

— — mit Tributylphosphat 251, 320 

— Kompl.. polarog. katalyt. Stréme u. Best. der Ligan- 
den 257, 392 

— maskierende Wirkung v. Wein- u. Citronensdure auf 
— 254, 384 

— Nachw., papier-chromatog., Sichtbarmach. 251, 53 

— — tupfelanalyt., mit N-Acetylsalicyloyl-N-pheny]l- 
hydroxylamin 253, 216 

— Reakt. mit N-Acetylsalicyloyl-N-phenylhydroxylamin 
2538, 216 

— Spurenanreicher. durch tern. Pyridin-Molybdato- 
phosphat-Kompl. 254, 59 

— Trenn. v. Fe(III), extr., mit Monocarbonsauren der 
Paraffinreihe 256, 311 

— —v. Zr(IV) u. Ge(IV), extr., als N-Benzoyl-phenyl- 
hydroxylaminate 258, 224 

Titanborid, Best., spektrog. 256, 105 [Or] 

Titancarbid, Best. v. O in Pulvern v. —, spektralanalyt. 
257, 387 

Titan(1V)-chlorid, Analyse, gas-chromatog. 253, 390 

— Best. v. Spurenverunreinig., spektrog., m. H. der 
Hohlkathodenlampe 257, 69 

— — v. VOCI,;-Spuren, spektralphotom. 255, 79 

— gas-chromatog. Elutionsverhalten 260, 161 

Titanlegierungen, Analyse, rontgenfluorescenzspektrom. 
254, 326 

— Best. v. Al 254, 326 

— — — roéntgenfluorescenzspektrom. 258, 321 

— — y. Al, Cu, Cr, Co, Mn, Mo, Ni, Sn u. V, atom- 
absorptions-spektralphotom. 260, 67 

— — v. Pd, spektralphotom., mit Dimethylglyoxim 
2538, 378 

— Spektralanalyse, photoelektr. mit Gerat FES-1 in 
Argonatmosphire 257, 66 

Titanorganische Verbindungen, Trenn. u. Best., papier- 
chromatog.-spektralphotom. 256, 366 

Titan(1V)-oxid, Best. v. Al mit Chlorcyanoformazan 
253, 77 

— — v. Cr, polarog. 256, 232 

— — v. La, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 251, 20 

— — v. Sb, atomabsorptions-spektralphotom. 251, 203 

— — — spektralphotom., mit Rhodamin 8 251, 203 

— — v. Spurenverunreinigungen in — Einkristallen, 
aktivierungsanalyt. (neutronen-) 255, 160 

— —v. V- u. Al-Spuren, aktivierungsanalyt. (neutro- 
nen-), nach vorher. Abtrenn. 253, 311 

— —y. Zn u. K, polarog. 256, 76 

— Spurenanalyse, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
258, 225 

Titantritid-Targets, Best. der totalen Neutronenausbeute 
259, 226 

Titrationszelle-Elektrode, zur Anwend. bei fliissigen 
selektiven Ionenaustauscherelektroden 259, 301 

Titratoren, automat., zur Demonstration v. Indicator- 
Farbumschligen 254, 306 

— Chlorid—, im betrieblichen Einsatz 260, 44 

— fir potentiom. Indikationen 257, 293 

— halbautomat., fiir Prazisionsanalysen mit elektrom. 
bzw. photom. Indikation 255, 226 
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Titratoren (Forts.) 

— Hochfrequenz— 261, 42 

— Photo— Typ PMT 1, Vergleichsmessungen gegentiber 
manuell ausgefiihrten 259, 137 

— zur photom. Indikation komplexom. Ca-Best. 260, 354 
[Or] 

Titrimetrie, acidim., Berechnung v. Titrationskurven 
254, 138 

— — Standards, Natriumtetraborat im Vergl. mit 
Natriumcarbonat 257, 200 

— acidim. u. alkalim. Titrationen mit viscosim. Indi- 
kation 259, 299 

— acidobas. Metall-Metallfarbindicator-Kompl. 256, 297 

— acidobas. u. komplexbildende Eigenschaften der 
N-(2-Hydroxyathyl)-N-carboxymethylaminoacet- 
hydroxamsadure 256, 42 

— Aquivalenzpunktbest. 256, 140 

— Analogrechner fir die BSB;-Titration 252, 345 [Or] 

— automat. System 259, 7 [Or] 

— automatische Titriervorrichtung mit solenoidge- 
steuertem Schaltventil 260, 142 

— Azofarbstoffe als Adsorptionsindicatoren 259, 42 

— Best. des Verhiltnisses Uran:Sauerstoff 251, 317 

— — vy. Aminpolycarbonsauren mit Mn(II) unter katalyt. 
Endpunktsanzeige 252, 391 

— — vy. Asparagin- u. Glutaminsdiure mit Natrium- 
ammoniumhydrogenphosphat gegen Bromkresolrot 
252, 69 

— — vy. Benzophenonderivaten mit wenigstens einer 
OH-Gruppe, bromom. 251, 400 

— — v. binaren Gem. durch thermom. Indikation 
mittels Calorimetrie 259, 298 

— — v. Cer(IV)-Salzen mit Hydrochinon 251, 50 

— — v. Chloracylpiperazin- u. Chloracyl-2-methyl- 
piperazinderivaten 251, 404 

— —v. F- 252, 37 

— — vy. Na.S,O; mit Phenothiazon-3 254, 138 

— — yv. Pyridinbasen gegen Hisen(III)-hydroxidsulfat 
2538, 65 

— — v. quartern. Salzen der Piperidiniumacylpiperazin- 
derivate, argentom. oder acidim. in nichtwaBr. Lés. 
251, 405 

— — v. radioakt. Lésungen, Mikrotitrationsgerat 259, 138 

— —v.S als Sulfat 251, 65 

— — v. SH-Gruppen mit p-Dimethylaminopheny]l- 
quecksilber(II)-acetat u. p-Diathylaminopheny]l- 
quecksilber(II)-acetat 251, 69 

— — v. Sulfiden (org.-), als mit H,O, gebildete Sulfoxide 
251, 69 

— — v. Thiosulfat neben Sulfit 251, 325 

— Borax als Grundstandard 255, 224 

— Calcon-m-nitroanilid als Indicator, acidobas. Higen- 
schaften 251, 388 

— N-Carboxyalkylderivate v. Naphthylaminsulfon- 
sduren als neue Metallfluorescenzindicatoren 251, 265 

— chelatom. Titrationen mit Metallindicatoren, verbesserte 
Geradenmeth. 258, 43 

— Chemoluminescenzindicatoren bei der Titration mit 
ADTA 256, 295 

— 1-(2-Chinolylazo)-2-phenanthrol-Kompl. mit Cu als 
visueller Saure-Base-Indicator 259, 366 [Or] 

— N-Chloracetamid als Redoxreagens 258, 366 [Or] 

— Druckibertrager fir Titrationen mit Druckmessung 
259, 43 


Titratoren — Titrimetrie 


— Einflu8 der Zugabe eines isolierten Salzes auf das 


Verhalten der Saure/Base-Indicatoren in wenig disso- 
ziierendem Milieu 256, 43 

elektr. Ultramikrogrammbestimmungen, Ergebnisse, 
Einsatzméglichkeiten u. Prognose in der anorg. 
Analyse 258, 215 

Endpunktsabschaitzung bei instrumentellen Titra- 
tionen, I. lineare Extrapolation hyperbolischer 
Titrationskurven 254, 138 

Eriochromschwarz als Adsorptionsindicator 252, 37 
Fallungs—, Best. v. Ag mit Natriummolybdat 251, 47 
— — y. Cd mit Thiocaprolactam, argentom. 251, 282 
— mit Indikation durch ionensensitive Elektroden, 
verfahrensbedingte Fehler 258, 43 

farbmodifizierte Indicatoren, Auswahl inerter Farb- 
stoffe zur Herstell. 257, 357 

Farbwechsel bei chem. Indicatoren, Farbspezifikation 
u. ihre Genauigk. 257, 143 

— v. Phthalein- u. Sulfophthalein-Indicatoren, 
spezif. Unterscheid. 260, 44 = 

Fehlerauswertung v. indirekt bestimmten Werten 
258, 140 

Fluorescenzindicatoren zur chelatom. Titration v. 
Metallionen 251, 388 

Gew.— 253, 142 

— Technik 254, 138 


-indirekte Best. v. ADTA 251, 400 


in nichtwaBrigen Losungen 255, 47 

in nichtwéBr. Medien (Gyenes) 258, 369 [L] 
instrumentelle Titrationen, Abschatzung des End- 
punktes, Vertrauensintervalle bei Extrapolation 
linearer Kurven 256, 41 

Interpretation v. Titrationskurven mit Hilfe des 
Computerprogramms Haltafall 254, 48 
Jod/Azid-Reakt. in Anwesenh. v. Cystein 255, 398 
Jodbenzoldichlorid als neues oxydim. Titrationsmittel 
in nichtwaBr. Medien 258, 217 

Jodcyanid als oxydatives Titrationsmittel 259, 136 
Kaliumchlorat als primaires Oxydationsmittel 260, 43 
katalyt., Best. v. Ag, Hg(II) u. Jodid bei Anwend. 
einer Indicatorreaktion vom Landolt-Typ 252, 25 
katalyt.-thermom. Endpunktsindikation bei Sub- 
stitutionstitrationen u. bei Titrationen in nicht- 
waBrigem Medium 252, 12 [Or] 

katalyt. Titrationsmittel u. katalyt. Endpunktsan- 
zeige 253, 138 

Komplexb., Best. v. Al in keramischem Material mit 
DCTA 252, 405 

— — v. Al neben Mn u. Cu mit ADTA im Ubersch. 
2538, 145 

— — v. L-Asparagin auch neben anderen Amino- 
siuren im Gem. 252, 69 

— v. Bi, He ina hss Ho stCus Niassa. ene Oda Corr 
Al mit ADTA im UberschuB u. dessen Vervielfachung 
durch Bleijodat 255, 223 

— —v. Ca mit ADTA gegen 2-Hydroxy-1- 
(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylazo)-3-naphthoesiure u. 
Hydroxynaphtholblau als metallchrome Indicatoren 
252, 394 

— — —neben Mg mit ADTA, Vergleich versch. 
Indicatoren 251, 298 [Or] 

— —v. Ca u. Mg gegen Metomega-Chromblau BBL, 
Caleon, Eriochromblau S.E. u. Omega-Chromschwarz- 
blau G im Vergl. 256, 356 [Or] 


Titrimetrie 


— — — — in Wasser (See- u. Flu8-) mit ADTA gegen 
Hydroxynaphtholblau 252, 401 

— — — — (simultan) in org. Verb. nach Flaschen- 
verbrenn. 251, 390 

— — — v. Cd (ultramikro) 251, 314 

— — — v. Cd, Niu. Zn mit ADTA im UberschuB gegen 
Lucigenin oder Luminol 256, 295 

— — — vy. Co(II) mit ADTA gegen Succinimid 253, 37 
[Or] 

— — —v. Cu(II) 251, 310 

— — — — mit ADTA gegen Bis-4’,5’-N,N-glycin- 
methylen-2’,7-dichlorfluorescein 251, 388 

— — — v. Fe neben Al in groBem UberschuB 251, 201 

— — — — neuer Metallindicator 251, 275 

— — — v. Fe(III) mit ADTA gegen Resorcylsauren 252, 38 

= SI gegen versch. Indicatoren (Ubersicht) 


—----- unter Verwend. v. Ammoniumthiocyanat 
u. 10°/)-ige Tetrachlorkohlenstofflés. v. Amberlite 
LA-1 als Extr.-Indicator 256, 297 

— — — v. Glucose mit Fehlingscher Lés. u. ADTA 
2538, 37 [Or] 

— — — y. Lanthaniden (Gesamt-) in Aluminiumsilicat- 
Zeolithen mit DTPA-Lés. gegen Arsenazo III 251, 118 

— — — v. metall. Additiven in Schmierdlen 251, 122 

— — —v. Th u. SE gegen Pikramin-Azo-Farbstoffe 
256, 142 

— — — v. Wasserharte, gegen Sulfonaphtholazoamino- 
kresole 251, 264 

— — — — mit ADTA 251, 191 

— — — vy. Zn in Ofenstaub, chelatom. 261, 121 

— — Dithiocarbamidat-x-Aminosdurederivate als 
Maskierungsmittel 255, 224 

— — Genauigkeit u. optimaler pH-Bereich 253, 50 

— — Maskierungsmittel, Ubersicht 258, 301 

— — Metallfluorescenzindicatoren zu chelatom. Verf. 
2538, 138 

— — mit Triathylentetraminhexaessigsaure u. Indi- 
kation mit ionenselektiven Elektroden 255, 48 

— — Ricktitrationen, Bedingungen fiir scharfe End- 
punktsanzeige mittels eines Indicatorions 256, 40 

— komplexom. Titrationen mit ionenselektiven Elek- 
troden als Indicator, Fehlerbeseitigung 259, 298 

— — mit Reagentien, die 1:1- oder 2:1-Metallkomplexe 
bilden 254, 302 

— — mit Triathylentetraminhexaessigsiure 254, 302 

— kryoskop., Best. v. Teilchenzahlanderungen in chem. 
Reaktionen 254, 97 [Or] 

— Kurven der komplexom. Riicktitration, I. Mathemat. 
Ausdricke 254, 303 

— — II. Bedingungen fiir einen scharfen Endpunkt mit 
Anzeige durch das Titrationsmittel 254, 303 

— 1-(2’-Mercaptothiadiazolyl-1’,3’,4’-azo-5’)-2-naphthol 
als chelatom. Indicator 257, 289 

— Metall/Pyridin-2-aldehyd-2’-pyridylhydrazon-Kompl. 
als visuelle Saure/Base-Indicatoren 258, 141 

— mit linearer Extrapolation, Durchfithrbarkeit u. 
Fehler 255, 49 

— Natrium-f-(mercaptoacetamido)benzolsulfonat 
(MABS) als jodo- u. jodimetrisches Reagens 255, 50 

— Neutralisations—, Best. v. W, acidim. 251, 57 

— nichtwaBr., Best. v. Barbitursiure 251, 283 

— — — y. Estern (aktiv.-) v. Aminoséuren u. Peptid- 
derivaten 252, 70 
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— — — v. Methaqualonhydrochlorid in Tabletten 
253, 95 

— — Indikationsméglichk. gegen Azoverbindungen in 
Hisessig 256, 142 

— 1-(2’-Nitrobenzol)-2-acetylhydrazin als Séiure/Base- 
Indicator 258, 375 

— Oxydation-Reduktions-Indicatoren fir Titrationen in 
stark sauren Medien 258, 141 

— pH-metr., Fallungs— 260, 300 

— — — Best. v. SO,?- mit gem. Lés. v. Bariumnitrat u. 
Bleinitrat 253, 149 

— Phasen—, Analyse v. Dreikomponentensystem, in 
denen zwei nur teilweise mischbare Komponenten 
enthalten sind 2538, 138 

— — substéchiom. Best. des Hexafluorarsenats 251, 21 
[Or] 

— Phenolphthalein-Entfarb. in alkal. Lés., EinfluB der 
dielektr. Konstante u. der ionischen Kraft-Ander. 
257, 201 

— Phthalsiure-2-nitro-phenyl-hydrazid als Saure/Base- 
Indicator 258, 375 

— Pikramin-Azo-Farbstoffe als metallochrome Indi- 
catoren 256, 142 

— potentiom. Untersuch. der Starke v. Basen im binaren 
Losungsmittelgemisch Essigsaureanhydrid/Essigsaure 
252, 393 

— Redox—, Berechn. v. Gleichgewichten m. H. des 
Konzepts der Elektronenaktivitat pe 253, 52 

— — Best. v. Aminoxidgruppen in org. Verb. mit 
Titan(III) 256, 117 [Or] 

— — — v. 1-Arginin, L-Asparagin u. Ketohexosen mit 
Goldchlorid als Oxydase 252, 69 

— — — v. Benzil mit Cer(IV)-sulfat 258, 124 [Or] 

— — — v. Bisulfit (meta-) mit Permanganat in alkyl. 
Lés. 252, 397 

— — — vy. Chinonen mit Eisen(II) in Fluoridlés. 251, 77 

— — — v. Fe, Stérungen durch V bei dem Zinn(IT)- 
chlorid/Quecksilber(II)-chlorid/Bichromat-Verf. 261, 59 

— — — v. H,PO,, jodom. 251, 92 [Or] 

— — —v.Irnach Abrauchen mit HClO, 252, 399 

— — — vy. Jodiden (wasserunlésl.-), Sulfiden, Xantho- 
genaten, Dithiocarbamaten u. schwer oxydierbaren 
Reduktionsmitteln mit JCl im UberschuB 256, 296 

— — — v. KJ, jodatom., Vergleich der Jod/Chlorid-, 
Jod/Aceton- u. Jod/Cyanid-Meth. 252, 398 

— — — v. Methylamin, jodom., nach Anwend. v. 
Formaldehydbisulfit 251, 392 

— — — v. Mn(II) durch KMn0O, in Gegenw. v. F—- 

252, 398 

— — — v. NO,- mit Chloramin T im Uberschu8 254, 310 

— — — v. O (geléstem-) 252, 45 

— — — vy. org. Verb. mit Chrom(II)-Lés. 255, 395 

— — — v. reduzierenden Zuckern mit Cu(II)-ADTA 


— — — v. Reinecke-Salz mit Chloramin T 257, 201 

— — — vy. Te(VI) neben Te(IV) u. Se(VI), jodom. 252, 35. 

— — — v. Zr in geolog. alluvialen Konzentraten, indir. 
brom-jodom. 253, 74 

— — — y. Zuckern, Carbonsiuren u. anorg. Ionen mit 
Ag(III) im UberschuB 254, 304 

— — in Acetonitril, Ferrocen als Urtitersubstanz 253, 50 

— — katalyt. Wirkung v. OsO, 251, 62 

— — mit Ceratlés. gegen Triphenylmethanfarbstoffe 
258, 32 [Or] 
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Titrimetrie, Kedox— (Forts.) 

— — mit Dichromat gegen Triphenylmethanfarbstoffe 
254, 110 [Or] 

— — mit Kaliumchlorat 260, 43 

— — Reaktionen in Formamid-Milieu 254, 49 

— — Triphenylmethanfarbstoffe als jodom. Indicatoren 
253, 128 [Or] 

— Saure/Base-, dielektr. 253, 138 

— — Dissoziationskonstanten v. Sulfanilsdure, Salicyl- 
sdure, Thymolblau u. Bromkresolgriin in wasser- 
freiem N,N-Dimethylformamid 2538, 50 

— — gegen 1-(2’-Nitrobenzol)-2-acetylhydrazin 258, 375 

— — gegen Phthalsaure-2-nitro-phenyl-hydrazid 268, 375 

— — in Dimethylformamid mit Wasserstoff- u. Glas- 
elektrode-Kombinat. 255, 48 

— — in Propylencarbonat-Medium 257, 288 

— — in Misch. aus Wasser u. Dioxan 251, 388 

— — in Sulfolan unter Verwendung v. Indicatoren 
2538, 50 

— — Mikroverfahren durch Reihenverdiinnung 253, 50 

— — nichtwaBr., konduktom. Indikation 257, 288 

— — — numer. Studie 257, 287 

— — Starken in Pyridin 259, 298 

— spektralphotom. u. ESR-spektrom. Untersuch. v. 
Redoxindicatoren des Benzidin-, Naphthidin- u. 
Diarylamin-Typs 256, 297 

— stalagmom., Fallungs— 256, 295 

— Standardisierung v. Cersulfatlésung mit Natrium- 
oxalat 255, 50 

— — v. gasformigen HCl- u. NH;-Losungen 259, 41 

— — y. Jodlésungen mit Thiopyrin 256, 296 

— — v. verdinnten waBrigen Bromlésungen zur Messung 
der Reaktionskinetik durch differential-potentiom. 
Titration mit Thiosulfat 259, 373 

— Standardlésungen, Reinheitsprif. u. Einstellung 
252, 390 

— statistische Auswert. v. Ergebnissen 257, 141 

— substochiom. Verteilungstitration 251, 16 [Or] 

— Sulfarsazen als Indicator bei ADTA-Titrationen 
257, 47 

— Sulfonaphtholazoaminokresole als neue Metall- 
indicatoren zur Best. der Wasserharte 251, 264 

— theoret. Wirkungsweise v. sichtbaren Indicatoren 
258, 375 

— Theorie der Titrationskurven, VII. Eigenschaften v. 
differenzierten Titrationskurven fir starke Saure-, 
starke Basen- u. andere isovalente Ionenkom- 
binations-Titrationen 256, 211 

— thermom. Indikation in der Jodometrie 256, 295 

— Titerherstellung der Reagenslésung nach Karl 
Fischer 256, 212 

— Titrationen mit Phenothiazon-3 254, 138 

— Titrationskurven schwacher Sauren oder Basen. 2. 
Mitt. Uber ,,Berechnung von Titrationskurven“ 
254, 138 

— Verhalten v. Mono- u. Dicarbonsauren 257, 45 

— viscosim., acidim. u. alkalim., neue Meth. 259, 299 

— — automat. Apparatur 258, 376 

— Waage-Mikrobirette 256, 142 

Titrimetrie, amperom., Best. der Zusammensetzung u. 
der Unbestandigkeitskonstanten v. Komplexen all- 
gemeiner Formel MeLn 255, 222 

— — v. Chloracyl- u. Chloracyl-2-methyl-piperazin- 
derivaten 251, 404 


Titrimetrie — Titrimetrie, ESR 


— — y. Cu mit Natriumpikrat 254, 212 

— — v. Hypobromit u. Bromit nebeneinander 251, 58 

— — y. K mit Tetraphenylborat unter Verwend. einer 
Silicongummi-Graphitelektrode 257, 7 [Or] 

— — y. Metallen unter Anwend. v. Thioacetamid 
257, 145 

— — y. Mo(VI) mit Lésungen v. Chrom(II)- u. Vana- 
dium(II)-salzen, vergl. Beurteil. v. Elektroden 
255, 235 

— — y. NO,- mit Diphenylthallium(III)-sulfat 251, 54 

— — vy. Pd(II) mit Selenophen-2-aldoxim 254, 387 

— — vy. Se u. La mit Kaliumferrocyanid 254, 308 

— — y. SH-Gruppen mit AgNO ;, NAM oder PCMB 
256, 187 [Or] 

— — — mit p-Dimethylaminophenylquecksilber(II)- 
acetat u. p-Didithylaminopheny]lquecksilber(II)- 
acetat 251, 69 

— — y. Zn(II) neben Cd(II) in groBem UberschuB mit 
Hexacyanoferrat(II) 251, 48 - 

— Gewichts—, Best. v. Ca in hochprozentigen Proben 
mit ADTA 251, 47 

— in der BetriebsmeB8technik 253, 293 

— Komplexb., Best. v. Ca auch mit Mg Gesamt, mit 
ADTA 251, 48 

= == = fe Ch Mii, oe 

— — — v. Metallionen (drei- u. vierwertigen-) mit ADTA 
unter Verwend. der Blei(IV)-oxid-Elektrode, der 
Mangan(IV)-oxid-Elektrode u. der Wismuth(V)-oxid- 
Elektrode als Indicator 256, 345 [Or] 

— — Unterscheidung der einfachsten ein- u. mehr- 
kernigen Komplexe 258, 300 

— Kurvenverlauf des Chlorions mit AgNO, in Cu-halt. 
Los. 258, 219 

— MeBsystem mit réhrenférmiger C-Elektrode 2538, 53 

— mit Thiazinfarbstoffen als Photoredoxindicatoren 
260, 299 

— Redox, mit Hexamminkobalt(II1)-tricarbonato- 
kobaltat-Lés. 257, 291 

— — permanganom. Best. bei niederen Konzentrationen 
in bewegten Lés. 255, 220 

Titrimetrie, amperom. (bi-), Best. v. Fe(II), [Fe(CN),]*— 
u. VO?+ mit Bleitetraacetat 257, 297 

— — v. Hexacyanoferrat(III), Hisen(III), Kupfer(I1), 
Cer(IV) u. Jod mit Hg(I)-Perchlorat 257, 140 

— —v.J mit Platin/Graphit-Elektroden 258, 123 [Or] 

— Einrichtung mit 2 polarisierten Elektroden unter 
Anwend. eines pH-Meters 255, 52 

— mit zwei Hg-Tropfelektroden 259, 38 

— Saure/Base—, nichtwiBr., Indikationssystem aus 
Wismutelektroden 255, 277 [Or] 

— Verbesserung der Titrationskurven durch Vorbehand- 
lung der Platin-Indicatorelektrode 256, 39 

Titrimetrie, dead-stop, Best. v. Ca 2538, 135 

— Komplexb., Best. v. Bi u. Fe 251, 323 

— — mit ADTA in saurer Lés. unter Verwend. v. 
glasigen Disc-Kohlenstoffelektroden 255, 220 

— Redox, Best. v. SO,- in Gelatine, jodom. 252, 410 

Titrimetrie, dilatom., Best. v. Ag mit Natriumchlorid 
255, 261 [Or] 

— Neutralisation, Best. v. starken Sdiuren u.Basen 
256, 113 [Or] 

— Redox— 260, 111 [Or] 

Titrimetrie, ESR, photochem. kombin. 258, 293 


Titrimetrie, ESR — Titrimetrie, potentiom. 


— Redox, anaerobes Verfahren mit kristallis. ver- 
dinntem Natriumdithionat zur Best. v. Proteinen 
255, 246 

Titrimetrie, fluorim., Best. v. Cr mit ADTA 251, 326 

— Komplexb. 253, 138 

— Redox, Best. v. Tl-Spuren 256, 270 

Titrimetrie, kHz, Berechnung des Aquivalenzpunktes in 
linearer Titration m. H. der Meth. der kleinsten 
Quadrate 256, 140 

— Best. v. Séuren (schwachen-) in Dimethylsulfoxid mit 
Dimsylnatriumreagens 251, 69 

— MeBgerat 2538, 142 

— mit Teilnahme v. irreversiblen Systemen 257, 354 

— Saure/Base—, nichtwaBr., theoret. Kurven 255, 220 

Titrimetrie, KMR, Best. v. Fe(III), Cu(II) u. Mn(II) 
(simultan) 258, 210 

— — v. Fe(III), Cu(II) u. Ni(II) mit Lés. v. Komplexen 
diamagnet. Ionen 258, 210 

— Komplexb., Verdrangungsreaktionen 260, 130 

Titrimetrie, konduktom., Best. v. Cd, Cu, Ni u. Zn, 
sowie Cu neben Co, Ni, Zn oder Cd und Ni neben Cd, 
Co oder Zn 252, 375 [Or] 

— —v. Na (ultramikro) 252, 24 

— Messungen m. H. v. zwei Impulsen unterschiedlichen 
Vorzeichens 2538, 49 

— mit Anzeigewiderstand 258, 150 

— Saure/Base, nichtwaBr., theoret. Untersuch. 257, 288 

Titrimetrie, MHz, Apparat 258, 302 

— automat., Best. v. Sauren in tert.-Butylalkohol/ 
Aceton-Gem. 259, 373 

— Best. v. Li 255, 389 

— — v. 8 in Erdélprodukten nach AufschluB in der 
Wickbold-Apparatur 2538, 113 [Or] 

— Komplexb., Best. v. Zn mit Kaliumhexacyanoferrat- 
(II) 256, 47 

— nichtwaBr., Best. v. Benzolcarbonsduren 256, 390 

— Saure/Base, Best. v. Sauren versch. Starke in verd. 
Lés. im binéren Gem. nebeneinander 256, 296 

— —u. Fallungs— 258, 302 

Titrimetrie, photom., atomabsorptions-, Best. v. Cl- mit 
AgNO, 255, 393 

— Auswert. linearer Kurven bei Verwendung v. mabig 
dissoziierten Komplexen 257, 137 

— automat., Best. v. S in org. Verb. bei 489 nm u. mit 
potentiom. Aufzeichnung 251, 303 [Or] 

— — Fasernoptik des Immersionstyps 256, 212 

— — Gerat 253, 141 

— automat. u. manuell im Vergleich 259, 137 

— Berechnung v. Enzym-Titer u. ihren Liganden- 
Dissoziationskonstanten graph. Meth. 257, 414 

— Best. v. Ag mit Di-2-naphthylthiocarbazon 254, 212 

— — v. Bi mit Aminen nach Extr. 251, 323 

— — vy. Cu-Spuren mit PAN 254, 212 

— — v. Metallen mit ADTA 258, 138 

— — v. Mg in Wasser (See- u. Flu8-), mit ADTA u. 
Hydroxynaphthol-Blau 252, 401 

— — v. Mn mit TTHE gegen Methylthymolblau 
254, 302 

— — y. Os(VIII) mit As(III) in brenzcatechinhalt. 
schwefelsaurer Lés. 251, 302 [Or] 

— — y. Phosphorsiure mit Molybdat 251, 95 [Or] 

— —y.S in org. Verb. nach Zersetzung 258, 55 

— — vy. Te(IV) mit Kaliumpermanganat in phosphor- 
saurer Lésung 251, 301 [Or] 
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— —v. Wasserhirte mit ADTA 251, 191 

— — v. Zn mit ADTA gegen 1-(2-Pyridylazo)-2- 
naphthol 255, 390 

— Diazo-Kuppliungs-Reaktionen angewandt auf — 
255, 48 

— Komplexb., Best. v. Metallen in Submikromol- 
Mengen in Gegenw. annahernd aquivalenter Indi- 
catormengen 257, 141 

— — EinfluB der gleichzeitigen Bildung versch. Metall- 
Indicator-Komplexe auf die Genauigkeit 260, 43 

— — — v. Metall-Indicator- Komplexbild. der Art M,I 
auf die Genauigkeit 256, 295 

— — Kurvenanpassung mit der Methode der kleinsten 
Quadrate unter Verwend. v. Metallindicatoren 
255, 48 

— — mit Redox-System Fe(IIL)/Fe(II) 267, 141 

— nichtwaBr., Best. v. Cu, Zn u. Cd 255, 221 

— protolyt. Effekt 258, 138 

— Redox, Best. v. SH-Gruppen in wasserfreiem 
Dimethylformamid oder Pyridin 251, 391 

— Umlaufzelle u. ihre Anwendung 260, 384 

— Zelle fiir Titrationen mit kleinem Volumen 256, 44 

Titrimetrie, potentiom., acidim, mit Zr- u. anderen 
Elektroden 258, 215 

— Analyse v. Phosphorsaure (konz.-) auf ihre Zusammen- 
setzung an Ortho-, Pyro-Tripoly- u. Tetrapoly- 
Phosphorsaure 253, 79 

— Auswert. mit Digitalrechnern, allgemeine Einfihrung 
256, 28 [Or] 

— — Titrationen starker Sauren, EinfluB der Elek- 
trodenfunktionen u. des Aktivitatskoeffizienten 
256, 31 [Or] 

— automat., durch schrittweise Zugabe gleicher 
Volumina des Titrationsmittels 252, 390 

— — Gleichgewichtstitration mit Dateniibertragung, 
neuartiges, modulares System 259, 221 

— — stufenweise Zugabe gleicher Volumina des Titrier- 
mittels 253, 50 

— — Titrator 257, 293 

— Best. des Faktors v. Hydrochinonlésungen mit 
Kaliumdichromat als Standard 253, 294 

— — v. Ag u. Cu in Ag/Cu-Leg. mit Nitroprussid- 
Natrium 253, 66 

— — v. Ag, K u. TI(I) mit Tetraphenylborat 257, 12 
[Or] 

— — v. Al in Silicaten 251, 277 

— — vy. u-Ascorbinsaure 258, 271 [Or] 

— — y. 8-Benzylisothioharnstoffsalzen mit Benzoe- 
siurederivaten in Tetraalkoxysilanen u. Athylacetat 
251, 395 

— — vy. Cau. Mg in pharmazeut. Produkten 251, 154 

— — vy. CN- mit jodidselekt. Membranelektrode 2538, 146 

— — v. Cu(II) mit heterogener Membranelektrode 
255, 226 

— —y, F- durch Analate-Zumischungen 251, 58 

— — v. F~ neben PO,3- 252, 36 

— — y. Ge als Verb. mit Phenolsiuren u. org. Basen 
251, 320 

— — v. Halogenen in Fe- u. Sn-Organoverb. 2538, 58 

— — vy. HCl mit NaOH, mit Membranelektrode aus 
PVC mit Kresylphosphat 255, 51 

— — v. H,PO,-, in Vernickelungsbadern 252, 405 

— — vy. J--, Br- u. Cl- nebeneinander 258, 150 

— —v.Ju.J~ (simultan) 252, 37 
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Titrimetrie, potentiom., Best. (Forts.) 
— — y. Kaliumtetrahydroxotetracyanowolframat u. 
Best. des Standardpotentials 252, 35 
— — y. Ketonen in Phenol 252, 57 
— — y. Kieselsiure, Verwend. einer Titanelektrode 
2538, 147 
— — v. KJ mit KJO, nach der Jod-Cyanid-Meth. 
252, 37 
— — y. Metallen als Oxinate, chromatom. 251, 307 
— — vy. Naphthylhydrogensulfaten u. Naphthaldi- 
hydrogenphosphaten 2538, 63 
— — v. NO,-, DurchfluBzelle fir die Elektrode 253, 299 
— — — mit Diphenylthallium(II])-sulfat 251, 54 
— — v. org. Basen in Lés., die den elektr. Strom nicht 
leiten, mittels eines Phasengrenzenelementes 253, 65 
.— — v. Phosphit u. Hypophosphit, vanadim. 251, 54 
— — v. Ru in salzsauren Lés. nach vorheriger Redukt. 
mit einem Eisen(II)-UberschuB8 252, 41 
— — vy. § (mikro u. halbmikro) in org. Verb. mit Blei- 
perchlorat nach Verbrenn. im Schdéniger-Kolben 
251, 390 
= = 6,8 meen Cl, Ir, dis, SON) SO eS Oh os 
mit sulfidionenspezif. Elektrode 253, 111 [Or] 
— — vy. Saéuren mit quaterniren Ammoniumbasen 
254, 48 
— — v. SH-Gruppen mit p-Dimethylaminopheny]l- 
quecksilber(II)-acetat u. p-Diathylaminophenyl- 
quecksilber(II)-acetat 251, 69 
— — v. 8O,?- mit ionenselekt. Bleielektrode 252, 34 
— — v. Tetraphenylborat mit AgNO, 257, 12 [Or] 
— — vy. Triphenylmethanfarbstoffen mit Ce(IV)-sulfat- 
Lés. 251, 187 [Or] 
— chrono-, nichtwaBr., Best. v. Siuregemischen, 
halbautomat. 253, 79 
— Computerprogramme zur Best. v. Komplexbildungs- 
konstanten 256, 296 
— Differentialmessungen mit ionenselektiven Elektroden 
252, 389 
— Higenschaften u. Anwendbarkeit v. Alkylxanthoge- 
naten 255, 222 
— Endpunktsberechnung mit programmierbaren 
Tischrechnern 260, 345 [Or] 
— Fallung, Best. v. Chloriden, mercurim., mit festen 
Elektroden 257, 42 
— Fallungs—, Komplexb.—, Redox—, Saure/Base— u. 
nichtwaBr. —, mit einer lonen-durchlassigselektiven 
Membran 258, 135 
— halbautomat., Best. v. P (10—500 ug) in org. Verb. 
251, 390 
— — — v. Sauren (anorg. u. org. -) in Gem., nichtwaBr., 
ohne Biirette 252, 57 
— Komplexb., Best. der aufeinanderfolgenden Stabi- 
litatskonstanten v. Athylendiaminkomplexen meh- 
rerer Metalle in Dimethylsulfoxid 254, 49 
— — — v. Al in Kernbrennstoffen, mit Fluorid 251, 201 
— — —v. Alu. V(III) nebeneinander mit ADTA im 
Uberschu8 u. Riicktitr. mit Hg(II)- Lés. in uro- 
tropingepuff. Lés. 258, 145 
— — — v. Cau. Mg neben Na mit Ionenaustausch- 
elektroden 251, 48 
= SS 254, 48 
— — — v. Cd mit ionenspezif. Elektrode 251, 48 
— — —v. Metallionen mit Cu(II)-ADTA u. Cu(II)- 
selektiver Elektrode 251, 41 


Titrimetrie, potentiom. 


_ — — vy. Metallkationen mit ADTA u. metall. Wismut- 


indikatorelektrode 252, 389 

— — y. Ti u. Zr in binaren u. ternaren Gem. mit 
ADTA im Uberschu8 u. Riicktitration mit Queck- 
silber(II)-nitrat in urotropingepufferten Medien 252, 49 
— mit ionenselektiver Elektrode, Fehlerbeseitigung 
259, 298 

— mit Silber-Elektrode 255, 221 

— protolyt. Effekt 253, 138 

mit Ionenaustausch-Membranelektroden, IV. Unter- 
such. experimenteller Parameter 251, 40 

mit ionensensitiven Elektroden, Fehler u. Kurven- 
gestalt 259, 37 

mit Thioacetamid, Quecksilber/Quecksilbersulfid- 
Elektrode 259, 373 

mit der Wasserstoffelektrode in Tetramethylensulfon 
258, 298 

Neutralisations- u. Fallungs—, 258, 298 
nichtwaiBr., Best. v. Carbonséurennaphthylestern 
2538, 63 

— — v. Essigsaure u. ihren Halogensubstitutions- 
produkten in nichtwaBr. Lésungsmitteln 258, 59 

— — v. In-, Ga- u. Tl-Acetaten 253, 146 

— — v. Lewis-Siuren mit Carbonsauren 255, 385 
— — v. Thiocyanat-Komplexsalzen 255, 221 
Redox 255, 350 [Or] 

— Best. v. Fe(II), Mo(V) u. Tl(1) mit Kaliumchlorat 
254, 366 [Or] 

— — v. SH-Gruppen in wasserfreiem Dimethylfor- 
mamid oder Pyridin 261, 391 

— mit Kaliumchlorat 260, 43 

— nichtwaBr., Kupfer(IL)-salze in Acetonitril als 
oxydierende Agentien 256, 42 

— — mit Jodbenzoldichlorid 258, 217 

— Untersuch. v. chem. Verbindungen als Indicator- 
elektrodenmaterial 258, 135 

Redox- u. Fallungs—, Ultramikromethoden mit 
Palladium-Wasserstoff-Bezugselektrode 257, 42 
Referenzelektrode fir Untersuch. in geschmolzenen 
Alkalimetaphosphaten 258, 218 

Siure/Base—, Berechnung des Aquivalenzvolumens 
252, 390 

— Halbneutralisationspotential als chem.-analyt. 
Charakteristicum fir Elektrolyte 257, 354 

— in Anwesenh. v. hydrolisierbaren Salzen 256, 234 
— in Propylencarbonat-Medium 257, 288 

— in Tetramethylharnstoff 253, 134 

— mit Graphitelektrode auf Siliconkautschuk-Basis 
als Indicatorelektrode 259, 134 

— mit Membranelektrode aus PVC u. Trikresyl- 
phosphat 257, 286 

— mit Silicongummi-Graphit-Elektrode 258, 298 

— nichtwaBr. 257, 391 

— — Best. v. Aminophenolen in Essigsaure 252, 59 
Einsatz v. Membranelektroden 256, 295 

— Protonierungskonstante v. Ammoniak, Acetat, 
Polyamin u. Polyaminocarboxylat als Liganden in 
Methanol/Wasser-Gemischen 259, 134 

Untersuch. mit einer fliissigen bleiselektiven Ionen- 
austauschelektrode 255, 58 

— v. Cu(IT)-, Ni(II)- u. Zn(IL)-Komplexbildungs- 
konstanten mit N,N,N’,N’-Tetra-(8-hydroxyathyl)- 
athylendiamin fiir den Temperaturbereich +10 bis 
+50°C 258, 52 


Titrimetrie, potentiom. — Tomaten 


— Verhalten v. Cu(II)-salicylatkomplexen 251, 310 

Titrimetrie, radiom., Fallungs—, mit Kryptonat v. Silber 
als Redox-Indicator 258, 141 

— Komplexb., Best. v. ADTE mit Zinknitratlés. 
basierend auf Ionenaustauschtrenn. 256, 47 

— — —v. Tm, Tb, Ce, Pm u. Zn in radioakt. Prapa- 
raten v. 17°Tm, 1©Th, 144Ce, 147Pm u. Zn nach 
papierhochspannungselektrophoret. Trenn. 256, 75 

— — — vy. Zn mit ADTA, basierend auf Ionenaustausch- 
trenn. 256, 47 

— Phasentrenn. durch Jonenaustausch I. Mathem. 
Ausdricke fiir komplexom. u. oxydim. Kurven 
251, 387 

— Probenherstellung sehr kleiner Volumina v. Lésungen, 
Gerat 2538, 53 

— Redox, Best. v. J. mit Thiosulfat unter Zusatz v. 
radioakt. Kryptonat 257, 57 

Titrimetrie, spektropolarim. 254, 138 

— Analyse v. Ba/Ca-, Cd/Cu- u. Cd/Zn-Mischungen 
253, 139 

— Best. v. Cd, Hg, Pb u. Bi mit D-(—)-1,2-Propylen- 
diamintetraessigsauredinatrium 256, 47 

— — v. Mg, Ca, 81 u. Ba mit D(—)-trans-Cyclohexan- 
diamintetraessigsaure 256,215 ¢ 

— Komplexb., Best. v. Ca, Sr, Ba u. Y mit D-(—) 
PDTA 251, 44 

— — — v. 3d-Ubergangsmetallen mit D-(—)-PDTA 
251, 44 

Titrimetrie, thermom., acidim., Best. v. Proteinen 255, 88 

— Best. v. Aminosauren 252, 68 

— —v. Cl, jodom. 256, 295 

— — v. Gleichgewichtskonstanten sehr stabiler Metall- 
Ligand-Komplexe 252, 390 

— Calorimeter zur Analyse v. bindren Gem. 259, 298 

— Fallungs-, Neutralisations-, Redox- u. Komplexb.—, 
Best. v. 4H-Werten 258, 177 [Or] 

— katalyt., Substitutionstitrationen u. Titrationen in 
nichtwaBrigem Medium 252, 12 [Or] 

— Thallium(I)-athoxid als neues Titrationsmittel 
257, 143 

— Thermistoren tschechoslowakischer Herkunft 254, 138 

— Untersuch. der Thioharnstoffreaktion mit Cer(IV), 
auch v. N-substituierten Derivaten 2538, 60 

Titrimetrie, voltamm., Best. v. H;PO3, jodom. 251, 92 
[Or] 

— Komplexb., Optimierung der Versuchsparameter 
260, 261 [Or] 

— mikrochem. u. allgemeine Anwendungen 260, 393 

— mit Benutzung v. zwei verschieden vorbehandelten 
Elektroden 253, 292 

— Redox, Best. v. Polyenen u. org. S-Verb. 260, 137 

— — Oxydat. v. aromat. Verb. in Trifluoressigsaure 
256, 294 

— Schwachstromquelle fir konstante Stréme 259, 374 

— verbesserte Verf. 251, 386 

a-Tocopherol, Best. in Erythrocyten, gas-chromatog. 
256, 170 

— — in Futtermitteln, gas-chromatog. 259, 157 

— — in Lebensmitteln u. Futtermitteln 257, 313 

— — — gas-chromatog. 259, 28 [Or] 

— — in Multivitaminpraparaten, dinnschicht-chromatog. 
251, 159 

— — in 6ligen Injektionslésungen, spektralphotom. 
251, 286 
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— — in pharmazeut. Produkten, gas-chromatog. u. 
chem. Meth. 251, 159 

— — neben Retinol- u. Cholecalciferol-Best. in ihrem 
Gem., diinnschicht-chromatog. 255, 132 [Or] 

— — titr., -amperom., mit Cer(IV)-sulfat 2538, 169 

— Fluorescenz- u. Phosphorescenz-Spektren 260, 83 

— Kaliumferricyanid-Oxydationsprod., Best. in 
Pflanzenél, diinnschicht-chromatog.-spektralphotom. 
255, 309 

— Phytylubichinon, «-Phyllochinon u. Homologe v. 
Vitamin K,, Trenn., gas-flissig-chromatog. 255, 330 

— u. «-Tocopherylacetat u. «-Tocopherylsaduresuccinat, 
Best. in Vitamin E-Kapseln, gas-chromatog. 260, 406 

a-Tocopherolacetat, Best. in Lebens- u. Futtermitteln 
257, 313 

— — polarog., in Acetonitril 258, 250 

Tocopherole, Best. in desodoriertem Soja6l, automat. 
2538, 170 

— — in Fett 261, 411 

— — in Getranken (alkoholfreien Erfrischungs-) 256, 395 

— — in Sojaschlamm u. -rickstainden, gas-chromatog. 
251, 147 

— — — — 264, 153 

— — v. Tocolen u. Tocotrienolen in Nahrungsmitteln 
258, 170 

— freie u. veresterte Best. 254, 153 

— gem. Konzentrate, Best., titr., -amperom., mit 
Cer(IV)-sulfat 253, 169 

—a-u. B—, Best. in Plasma, gas-fliissig-chromatog. 
259, 82 

Tofranil, s. Knipramin 

Tolbutamid, Best., gas-chromatog. 258, 92 

o-Tolidin, s. Benzidin, 3,3’-dimethyl 

Toluidine, C-Methylbest. in substituierten — (mikro) 
251, 76 

Toluol, Best. in Abgasen v. Automobilen, gas-chromatog. 
258, 315 

— Halogen-Nitro—, Trenn., gas-fliissig-chromatog. 
255, 400 

— nitrierte Toluole, gas-chromatog. Analyse v. TNT 
wahrend des kontinuierl. Prozesses 254, 95 

— Oxydationsprodukte, Analyse, gas-chromatog. 257, 377 

— Trinitro-, Identifiz. v. Verunreinigungen, gas- 
chromatog./massenspektrom.-gekoppelt 257, 166 

— — kontinuierl. Herstellungsverfahren, diinnschicht- 
chromatog. Verbesserung 255, 169 

p-Toluolsulfonsiure, Best., polarog..(MHz-) 260, 85 

Toluolsulfonsiuren, o- u. p-, Best. neben H,SO,-Best., 
titr. (nichtwaBr.-) 2538, 162 

Toluylendiisocyanate, 2,4- u. 2,6—, Best. in Addukten 
mit 1,1,1-Trimethylopropan u. Butandiol-1,3, dinn- 
schicht-chromatog. 258, 288 

— — Trenn., gas-chromatog. 258, 80 

— Best. in Luft im 10-? ppm-Bereich., photom. 2538, 372 

— — vy. Methylbenzimidazolon-Isomeren 255, 85 

— monomere, freie, Best. in Polyurethan (=PUR)- 
Anstrichstoffen 257, 119 [Or] 

Toluylsiure, Isomere, Best., gas-chromatog. 256, 328 

Tomaten, Best. v. Aromastoffen, gas-chromatog./ 
massenspektrom. kombin. 254, 148 

— — v. Banol-Riickstinden, gas-chromatog., nach Hydro- 
lyse u. Chloracetylierung 257, 403 

— — vy. Chlorcholinchlorid-Riickstanden, gas- 
chromatog. 253, 174 
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Tomaten, Best. (Forts.) 

— — v. Dyren, gas-chromatog. 259, 388 

— — y. B-Naphthoxyessigsiure, spektrofluorim. 254, 401 

— — vy. org. Saéuren (einigen-) bei der natiirl. anaeroben 
Fermentation v. — 255, 305 

Tomatenkonserven, Best. v. Ca, titr. (komplexom.-), mit 
ADTA 257, 235 

Tomatenpflanzen, Best. v. Tomatin, colorim. 257, 398 

Tomatin, Best., extr., photom. 2538, 85 

— — in Tomatenpflanzen, colorim. 257, 398 

Ton, Analyse 251, 121 

— — v. Schichtsilicaten des — durch Réntgenbeugung. 
II. Einflu8 des Austauschkations auf die (001)- 
Intensitat u. den Orientierungsgrad 263, 383 

— — — If]. Einflu8 der isomorphen Substitution u. der 
Kristallausbildung 253, 384 

— — — IV. Der Orientierungsgrad bei der Inner- 
standard-Meth. 254, 330 

— Best. v. Al u. Ti, titr. (komplexom.-) 255, 153 

— — vy. Fe(IIL), spektralphotom. 253, 151 

— — vy. leichten Elementen, réntgenfluorescenzspektrom. 
(radioisotopen-) 258, 399 

— — v. Mn in japanischem saurem — 258, 75 

— — v. Natriumacetat neben NaOH 258, 228 

— — v. Wasser (hygroskop.-), gas-chromatog. 252, 404 

— Nachw. v. Na-, K-, Ca- u. Mg-Ionen, chromatog. 
Meth. 251, 115 

— neutronen-spektroskop. Untersuch. der Dynamik v. 
Wasser in — 259, 239 

— Thermoanalyse 255, 77 

Tonprodukte, Nachw. v. Na-, K-, Ca- u. Mg-Ionen, 
chromatog. Meth. 251, 115 

Tonsedimente, Best. v. Fettsiuren, Fettalkoholen, Mono- 
u. Dicarbonsauren, durch Extr. mit Methanol- oder 
Athanol-enthaltenden Lésungsmittelgem. induzierte 
Veresterung u. Umesterung 260, 160 

Torf, Best. des Volumengewichtes der Wasserhalte- 
kapazitat u. der Luftkapazitat v. wassergesatt. — 
255, 299 

— — v. SE, photom., mit Arsenazo III nach Extr. als 
Dreikomponentenkompl. mit «-Caprolactam 259, 305 

Toxaphen, Best. in Klee 258, 236 

— — in Pflanzen, gas-fliissig-chromatog. oder colorim., 
Vermeidung v. St6érungen durch andere Insecticide 
256, 81 

— — in Wasser, Fisch u. See-Sedimenten, gas-chro- 
matog. 258, 69 

Toxikologische Analyse, Best. v. Alkaloiden, papier- 
chromatog. 260, 407 

— — v. Cu in Leichenteilen bei Fallen v. Kupfer- 
sulfatvergift., spektralphotom. 251, 343 

— — v. Dibenz-(b,f)-azepinen in Harn, Magensaft, 
Serum oder Plasma 257, 334 

— — v. NO,- in Lebensmitteln, Urin, Mageninhalt u. 
Erbrochenem 257, 322 

— — v. sauren, neutralen u. basischen Pharmaka in 
Blutproben 258, 176 

— — vy. Tlin Haaren u. Nageln, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 252, 80 

— — v. Schwermetallen, spektrog. 251, 332 

— dinnschicht-chromatog. Nachw. v. Schlafmitteln 
257, 334 

— Extraktionsmethoden 251, 222 

— Nachw. v. Alkaloiden, papier-chromatog. 251, 305 [Or] 


Tomaten — Traubensaft 


— — y. basischen Arzneistoffen, papier-chromatog., in 
alkal. Formamidsystemen 257, 334 

— — y. Giftstoffen, Drogen u. Metaboliten der gericht- 
lichen Toxikologie, gas-chromatog. System 260, 336 

— — y. Glykosiden 251, 346 

— — v. Metallgiften, emissionsspektralanalyt. u. ront- 
genfluorescenzanalyt. 255, 253 

— Papier-Verteilungs-Chromatog., Reproduzierbark. der 
Ry-Werte in laufend verwendeten Systemen 257, 405 

— — Systemat. Studie des Verhaltens v. basischen 
Arzneistoffen in alkal. formamidhalt. Systemen 
257, 405 

— praparative Gas-Chromatographie als Reinigungs- 
verfahren 2538, 413 

— Schlitzlochkartendokumentation der Literatur tiber 
toxikologisch-chem. Analytik u. deren Grenzgebiete 
256, 256 

— spektrog. Best. v. Metallen u. Halbmetallen in biolog. 
Material 251, 332 

— Spurennachw. v. biolog. aktiven Aminen, gas- 
chromatog./massenspektrom. 259, 210 

— Substanzdokumentation anhand spezieller Erfahrungen 
mit einer Sichtlochkartei 254, 51 

— — Literatursammlung fir eine Lochkartei, Vor- 
schlage zur Verschliisselung v. Literaturdaten 254, 51 

— v. Korperfliissigkeiten u. biolog. Geweben (Ubersichts- 
bericht) 259, 76 

— vy. Mageninhalt, massenspektrom., mit chem. 
Tonisation durch Isobutan 260, 337 

Toxine, Myco—, Nachw., diinnschicht-chromatog. 
252, 415 

— Nachw. in Amanita Phalloides, Extr., diinnschicht- 
chromatog. 256, 414 

Tranquilizer, Best. in Harn 251, 223 

— — in Serum, gas-chromatog. 257, 415 

— Carbamat—, Nachw., gas-chromatog. 256, 408 

Transamidinase, Best. 256, 249 

Transaminasen, Affinitats-Chromatographie 260, 420 

Transcortin, Best., fluorim., an Biogelen 253, 409 

— — in Plasma, fluorim. 254, 249 

Transferrin, Best. neben Fe-Best. in Cerebrospinal- 
flissigk. 259, 401 

— — — in Harn 259, 400 

Transpeptidase, y-Glutamyl—, Best. in Serum, Cerebro- 
spinalflissigkeit oder Gewebsextrakten, colorim. 
259, 90 

Transplutoniumelemente, Trenn., siulen chromatog. 
(hochdruck-ionenaustausch-) 254, 309 

— — v. Uu. Pu, diinnschicht-chromatog. 253, 377 

Transurane, analyt. Verfahren, Ubersicht 258, 214 

— Isotope, Best. der Konzentration 258, 214 

— Nachw. im pCi-Bereich 255, 256 

— Trenn., gas-chromatog., als Chloride 256, 218 

Trasentin, s. Adiphenin 

Trauben, Best. v. Benomyl, UV-spektralphotom. 
254, 117 [Or] 

Traubenmost, Best. v. Benomyl]-Rickstaénden, UV- 
spektralphotom. 254, 117 [Or] 

— — v. Dichlozolin, gas-chromatog. 256, 353 [Or] 

— — v. Fe, Cu, Zn, Mn u. Cd, atomabsorptions- 
spektralphotom. 259, 390 

Traubensaft, Best. v. Apfelsiiure 253, 392 

— — v. org. Sauren, diinnschicht-chromatog.-photo- 
densitom. 258, 165 


Traubensaft — Tripyrogallolcarboxygermaniumsiure 


— — v. SO, (Gesamt-), Labornotiz iiber die Unwirk- 
samk. der bestehenden Verf. 256, 85 

— — v. 8O,2-, gravim. u. titr. 258, 238 

— — v. Weinsaure 251, 408 

Treflan, s. Trifluralin 

Treibmittel, Best. v. Gasen aus Gemischen v. —, gas- 
chromatog. 257, 166 

— — v. Nitroderivaten des Glycerins in gealterten 
Zweikomponenten —, gas-chromatog. 255, 169 

— — v. Weichmachern, gas-chromatog. 252, 410 

Treibstoffe, Best. v. SO,2-, spektralphotom. 258, 88 


— Disen—, Best. in Turbinenschmierdlen, gas-chromatog. 


258, 78 

— Raketen-, thermoanalyt. Untersuch. 258, 88 

Tremortine, A u. B, Best., colorim. 257, 318 

Trennverfahren, Progress in Separation and Purification 
(Perry, Oss) 258, 290 [L] 

— Vektor-Schema 258, 358 [Or] 

Trester, Apfeltrocken—, Best. v. Pektinase 251, 410 

Triithanolamin, Vinylierungsprodukte, Best., gas- 
chromatog. 259, 332 

Triaithylenglykol, s. Triglykol 

TRIAP(1,1,3-Tricyano-2-amino-1-propen), zur Best. 
v. Cu, fluorim. 251, 46 Fe 

Triazene, 1-Aryl-3,3-dialkyl—, chromatog. Beurteil. der 
Reinh. 257, 172 

Triazine, Amino-oxoderivate sym. —, Best., spektral- 
photom. 251, 79 

— asymm., zur Best. v. Os 254, 68 

— Best., gas-chromatog. 254, 44 

— Chromatographie 256, 330 

— Ferroingruppe enthalt., Kompl. mit Fe(II), Cu(I) u. 
Co(II), spektralphotom. Untersuch. 253, 140 

— herbicide u. Hydroxyderiv., Nachw., diinnschicht- 
chromatog. 256, 393 | 

— 2-Hydroxy-s—, Best., gas-flissig-chromatog. 256, 393 

— Nachw., dinnschicht- u. papier-chromatog, 258, 160 

— — radiodiinnschicht-chromatog. 252, 409 

— Papier- u. Diinnschicht-Chromatog. einiger — 261, 405 

Triazole, Amino—, Best., spektralphotom. 256, 65 

— 3,5-disubstit. 4-Amino-1,2,4—deriv. Trenn., diinn- 
schicht-chromatog. 261, 402 

Tributylphosphat, Best. 251, 126 

— — in Uranylnitratlésungen 252, 52 

— Extraktion mit — in salzsaurer Los. 254, 52 

Tricalciumsilicat, Best., durch polymorphe Umwandlung 
259, 154 

Trichlorithanol, Best. in Harn, gas-chromatog. 258, 414 

Trichlorithylen, Best. in Gewiirzessenzélen, gas-chro- 
matog. 251, 416 

2,3,6-Trichlor-benzoesiure, Best. in Stroh u. Korn, 
gas-chromatog. 252, 63 

1,2,4-Trichlor-benzol, Best. v. phenol. Verseifungspro- 
dukten nach vorheriger gas- oder diinnschicht- 
chromatog. Trenn. 254, 86 

Trichlorfon[0,0-Dimethyl-(2,2,2-trichlor-1-hydroxy- 
iithyl)-phosphonat], Best., polarog. 260, 403 

1,1,8-Tricyano-2-amino-1-propen, s. TRIAP 

Trifluoperazin, Best., chromatog.- UV-spektralphotom. 
254, 158 

Trifluormethylverbindungen, Best. v. labilen— mit einer 
Fluorid-Elektrode. Differentialanalyse v. 5-Tri- 
fluormethyluracil u. 5-Trifluormethyl-2’-deoxyuridin 
254, 251 
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Trifluperidol, Best. in Plasma u. Gewebe, gas-chromatog. 
259, 410 

Triflurarlin(2,6-Dinitro-N,N-di-n-propyl-a,a,a-trifluor-p- 
toluidin), Best. in Formulierungen, gas-chromatog. 
257, 404 

ee ee CRIS | 

Trigallogermaniumsaure, potentiom. Titration mit 
Tetraalkylammoniumhydroxid 256, 368 

Triglyceride, Best. in Bodenproben, extr. 258, 316 

— — in Fettstoffen, diinnschicht- u. gas-chromatog. 
258, 394 

— — in Insekten (Heliothis virescens) versch. Ent- 
wicklungsstufen, gas-chromatog. 251, 335 

— — in Plasma, halbautomat. 253, 405 

— isomere u. natiirl. im Gem., Trenn., diinnschicht- 
chromatog. 253, 393 

Triglycerid-Lipase, Best., radiom. 255, 253 

Triglykol, Best. in Glykol (techn.-), gas-chromatog. 
259, 69 

— — neben Glycerin- u. Propandiol-(1,2)-Best. in Tabak 
gas-chromatog. 269, 158 

— — neben Propandiol-(1,2)-Best. in Tabak, gas- 
chromatog. 257, 77 

Trihexyphenidylhydrochlorid, Best., gas-chromatog. 
258, 407 

Trilauryl-ammoniumhydrochlorid, Hydratbildung 255, 47 

Trimellitsiure, s. Benzol-tricarbonsaure-(1,2,4) 

Trimethylamin, hochauflosende Massenspektrometrie 
256, 59 

Trimethylamin-hydrochlorid, Best. in Cholinchlorid, 
diinnschicht-chromatog. 252, 373 [Or] 

Trimethylamin-Stickstoff, Best. in Fisch, Gemeinschafts- 
untersuch. 269, 248 

1,3,5-Trimethyleyclohexylhydroperoxid, Best., polarog. 
256, 64 

Trinitrotoluol, Analyse wahrend des kontinuierl. Pro- 
zesses, gas-chromatog. 254, 95 

— Best. v. Verunreinigungen, KMR-spektrom. 2538, 61 

Triolein, s. Glycerin-trioleat 

Triosen, Nachw., diinnschicht-chromatog., mit fluorim. 
Auswert. 2538, 369 

Trioxan, Best. in Formaldehydlés. (waBr.-), titr. 256, 236 

— Extr. mit Dichlormethan aus waBr. Lés., EinfluB v. 
Formaldehyd auf den Wert des Verteilungskoeffi- 
zienten 257, 287 

Tripelenamin-hydrochlorid, Best., gas-chromatog., mittels 
Jonenpaarkomplexbild. 251, 157 

Triphenylen, gem. mit 1,2-Diphenyl-benzol, 1,4-Di- 
phenyl-benzol u. Quaterphenyl, Trenn., gas-chro- 
matog., mit Wasserdampf als Tragergas 258, 77 

Triphenylmethanfarbstoffe, als jodom. Indicatoren 
258, 128 [Or] 

— Best., titr. (cerim.-) 251, 187 [Or] 

— — v. Cr, atomabsorptions-spektralphotom. 257, 404 

Triphenylmethanol, Best., photom., tiber das Triphenyl- 
methylkation 259, 115 [Or] 

Triphenylmethylionen, Best., polarog. 254, 374 

Triphenylzinnverbindungen, Best., voltamm. 253, 58 

— elektrochem. Verhalten 253, 58 

2,4,6-Tripyridyl-S-triazin, Best., titr.-photom., mit 
photolyt. Erzeug. v. Fe(II) als Titrant aus Fe(III)- 
citrat 255, 224 

Tripyrogallolearboxygermaniumsiure, potentiom. 
Titration mit Tetraalkylammoniumhydroxid 256, 368 
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Trisaccharide, Nachw. in Gerstenkérnern (ruhenden-), 
diinnschicht-chromatog. 2538, 235 

— — neben Mono- u. Disacchariden-Nachw., ionen- 
austausch-chromatog. 2538, 329 

— — — siulen-chromatog. (zentrifugal-), an Mikro- 
Silicagelteilchen-Fillungen 260, 313 

Trisiloxan, Hexaorgano-cyclo—, Best., titr., -potentiom. 
257, 374 

Tris-(1,10-Phenanthrolin), Fe(II)-Salze, Lésungswarme 
in Wasser u. in Nitrobenzol 255, 220 

Triterpane, Isolierung aus Olschiefer (Green-River-), 
automat., gas-fliissig-chromatog. 260, 70 

— — — gas-chromatog. 259, 384 

— — — gas-chromatog./massenspektrom.-kombin. 
259, 67 

Trithionat, Best. neben Thiosulfat u. Tetrathionat, 
spektralphotom., nach Cyanolyse 252, 34 

Tritierung, v. Albumin u. Globulin 257, 91 

Tritium, s. Wasserstoff-3 

Trockenmittel, Best. v. Feuchtigkeit 260, 161 

Tropa-Alkaloide, Best. in Pharmaka 257, 173 

— Nachw., diinnschicht-chromatog. 255, 173 

Tropiéolin 0 (p-Benzol-sulfonat-azo-resorcin), zur 
gravim. Best. v. Th 257, 52 

Tropon, Benz— u. Thieno—deriv., Polarog. in waBr. 
athanol. u. Dimethylformamid-Lés. 251, 402 

Troponin, Trenn. u. Charakterisier. der Bestandteile 
257, 411 

Trypanosomen-Antigene, isoelektr. Fokussierung in 
Polyacrylamidgel-Dinnschichten 253, 328 

Trypsin, Best., mit Remazolbrillantblau-Hide 256, 166 

— immunochem. Best. v. Kunitz-Sojabohnen-Trypsin- 
Inhibitor 255, 95 

— a -Makroglobulin—, Best. in pleuralen Flissigkeiten 
u. Ascites 260, 419 

Tryptamine, Deriv., Nachw., [R-spektroskop. 258, 92 

— Metabolite, Best. in biolog. Material, spektrofluorim. 
254, 243 

— 5-Methoxy-N: N-dimethyl—, Best., diinnschicht- 
chromatog., mit o-Phthalaldehyd 258, 390 

— N-Methyl- u. N,N-Dimethyl—, gas-flissig-chromatog./ 
massenspektrom. Untersuchung der TMS-Deriv. 
260, 408 


— psychotrope, Nachw., dinnschicht-chromatog. 257, 317 
— 5-O-substituierte Derivate, Nachw., papier-chromatog., 


colorim., durch Bildung v. Xanthyliumsalzen 251, 339 

Tryptophan, Best., colorim. 254, 159 

— — enzymat., m. H. der Chorismatmutase aus 
Claviceps paspali 252, 232 [Or] 

— — in Lebensmitteln 251, 145 

— — — 256, 333 

— — in Plasma, v. freiem —, spektrofluorim. (mikro) 
256, 163 

— — in Proteinen, fluorim. 260, 408 

— — — Vergl. versch. Meth. 255, 324 

— — neben bas. Aminosiduren-Best., siulen-chromatog.- 
spektrofluorim. 258, 411 

— — spektralphotom., mit p-Dimethylaminobenzal- 
dehyd nach der Meth. v. Spies u. Chambers, EinfluB 
v. H,O, 254, 169 

— — unter Verwend. einer Starkesiule nach alkal. 
Hydrolyse 256, 243 

— Metabolite, Best., gas-flissig-chromatog. 257, 175 


Trisaccharide — Tyrosin 


— — mit Indolstruktur, Identifiz. in Harn, gas-chro- 
matog./massenspektrom. 259, 213 

— — phosphorim. Untersuch. 253, 246 

— — Trenn., diimnschicht-chromatog., auf Silicagel 
257, 410 

— Metabolite u. verwandte Verb., Best., gas-fliissig- 
chromatog. 267, 174 

— Nachw. in Serum, elektrophoret. (disc.-) 255, 324 

— — neben Tyrosin-Nachw., diinnschicht-chromatog. 
251, 208 

— Stoffwechselprodukte, Trenn., chromatog. 256, 163 

Tryptophanpeptide, Gel-Chromatog. an Sephadex G-10 
u. G-15 260, 93 

Tryptophanyldipeptide, Nachw., dinnschicht-chromatog., 
mit gasform. Formaldehyd 259, 405 

TTA (2-Thenoy]-trifluoraceton), RegelmaBigkeiten in der 


Verteilung v. — u. seines Scandiumchelates in einer 
Reihe v. Esterlésungsmitteln 254, 370 
— Verteilung v. — u. seines Scandiumchelates mit 


Athern als Lésungsmittel 255, 54” 

TTHE(Triaithylentetraminhexaessigsiure), komplexom. 
Titrationen mit — 254, 302 

Tubercidin, Best., massenspektrom. 260, 406 

Tiipfelanalyse, Best. v. Mo-Spuren in Wasser (See-), 
kinet. 258, 150 

— — y. Saccharin, Ableitung einer Formel 258, 397 

— halbquant., mit Mikrotropfen 252, 27 

— Nachw. v. Cd mit 2,2’-Bis-benzo-thiazolin 261, 313 

— — y. Ce(IV) 251, 316 

— — — mit Triphenylmethanfarbstoffen 252, 29 

— — y. o- u. p- Chinon, Hydrochinon u. Brenzkatechin 
mit 4-Nitrophenylacetonitril 253, 64 

— — vy. Fe(II), Co(II) u. Cu(II) mit Oximidobenzo- 
tetronsdure 255, 393 

— — vy. Hydroxylgruppen 251, 66 

— — v. Mg 252, 26 

— — v, NH,- u. NH - NH,-Gruppen 251, 400 

— — vy. org. Verbindungen, Fortschritte 256, 58 

— — v. PbO, u. MnO, nebeneinander 252, 37 

— — v. Pd mit Triphenylmethan-, Thiazin- u. Azo- 
farbstoffen 253, 302 

— — v. reduzierenden org. Verbind. mit Mo(V1) 
251, 391 

— — v. Saccharin, Kristallose u. Sucaryl 251, 416 

— — v. Sauren durch Thiocyanat 252, 393 

— — v. Salicylaldehyd 251, 400 

Turbidimetrie, Best. v. Invertzucker in Saccharose u. 
Zuckersirup 251, 410 

— — v. Phospholipase A im Serum bei akuter Pankrea- 
titis 251, 221 

Turbinenkraftstoffe, Best. v. Tensiden, automat. 
Registriergerat 260, 73 

Tween 60, Best. in Lebensmitteln 255, 309 

Tween 80, Best. in Gewebekulturen, Vaccinen u. ahn- 
lichen Produkten, spektralphotom. 259, 172 

Tylosin, Nachw. in biolog. Materialien, diinnschicht- 
chromatog. 260, 334 

Tyrosin, Best., fluorim. 258, 88 

— — in Lysocym (menschl.-), titr.-spektralphotom. 
258, 254 

— — neben DOPA-Best., voltamm., mit rotierender 
scheibenformiger Graphitpasten-Elektrode 260, 330 

— — neben Phenylalanin-Best. in Blut, Schnellmethode 
259, 404 


Tyrosin — Ubersichtsbericht 


— — spektralphotom., mit Folin-Ciocalteu-Phenol- 
reagens, Stérung durch Monosaccharide 256, 163 

— — voltamm., an festen Elektroden. VI. 252, 415 

— Metabolite u. verwandte Verb., Best., gas-fliissig- 
chromatog. 257, 174 

— 3-Methoxy—, Best. in Plasma 260, 412 

— Monojod— u. Dijod—, Best. neben Thyroxin-Best. 
in Thyroglobulin, UV-spektralphotom. 259, 414 

— Nachw. in Serum, elektrophoret. (Disc-) 255, 324 
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Ubichinon, Phytyl—, «-Tocopherol, «-Phyllochinon u. 
Homologe v. Vitamin K,, Trenn., gas-fliissig-chro- 
matog. 255, 330 

UDP-Glucuronyl]-Transferase, Mikrountersuchung 
hepatischer— 254, 256 

Ubersichtsbericht, Aktivierungsanalyse in der Archaologie 
254, 132 

— alkylierende Agentien, chromatog. Best. v. Aziridinen, 
N- u. S8-halt. Mustards u. verw. Derivate 251, 405 

— Analyse. v. Citrusélen 256, 403 

— — v. Lipoiden (aliphat. u. alicycl.-), chromatog. 
2538, 89 

— — — dimnschicht-chromatog. 255, 169 

— — — — 256, 239 

— — — gas-chromatog. 256, 239 

— — v. Luftverunreinigungen 259, 60 

— — — gegenwartiger Stand 257, 63 

— — v. org. Verb., massenspektrom. 256, 289 

— — — mittels Luminescenzverfahren 260, 398 

— — v. pharmazeut. Produkten, KMR-spektrom. 
255, 170 

— analyt. Anwend. v. Koordinationsverbindungen 
251, 312 

— analyt. Chemie der Transurane 2538, 214 

— — des Np 257, 361 

— analyt. Methoden in der Kisenmetallurgie 259, 239 

— analyt. u. experimentelle Gesichtspunkte in der 
Molekularsieb-Chromatog. 257, 138 

— analyt. Verf. zur Best. u. Abtrenn. v. Sc 267, 207 

— Atomabsorptionsanalyse, gegenwartiger Stand u. 
Grundlagen-Probleme 258, 129 

— Atomabsorptions-Spektrometrie in spezieller Hin- 
sicht auf die in der UdSSR praktizierte Methodik 
254, 130 

— Best. v. Aminosauren in Plasma u. Harn, ionenaus- 
tausch-chromatog. 256, 242 

— — v. Ce, colorim. 254, 371 

— Best. v. Ce(III) u. Ce(IV), gegenwartige Verfahren 
257, 52 

— — v. chlorierten Insecticiden in Bodenproben 255, 302 

— — v. Co u. CO,, nichtgravim. Meth. 255, 64 

— — vy. 8’?Cs in Umweltproben 260, 156 

— — vy. Hf u. Zr in Gemischen 252, 396 

— — v. Hg in Pesticidpraparaten 254, 239 

— vy. org. Verb. in wiBr. Lésungen, gas-chromatog. 

258, 231 

— — vy. SO,. photom., titr. (jodom.-) u. anderer Meth. 
258, 67 
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— — neben Tryptophan-Nachw., diinnschicht-chromatog. 
251, 208 

— Rickstande des bas. Trypsin-Inhibitors v. Rinder- 
pankreas, spektralphotom. Titr. u. Jodierung 258, 254 

— u. Monojod— u. Dijod—, Best. in jodierten Insulin- 
praparaten 257, 329 

Tyrosinpeptide, Gel-Chromatog. an Sephadex G-10 u. 
G-15 260, 93 

Tyrosin-Transaminase, Best. 254, 255 


— — vy. Vitaminen in kosmet. Rohstoffen u. Praparaten 
256, 240 

— — v. W, spektralphotom., mit Thiocyanat 254, 313 

— Blasen-Adsorptions-Trennungsmethoden 257, 45 

— Chronopotentiometrie 255, 46 

— Computer im chem. Laboratorium 259, 42 

— Detektoren in der Gas-Chromatog. 256, 298 

— Differentialthermoanalyse 258, 294 

— Digitalcomputer in der analyt. Chemie 254, 50 

— Dingemittelanalyse 259, 241 

— Dinnschichtdensitometrie 253, 47 

— Elektrophorese auf Celluloseacetat 2538, 134 

— Elementaranalyse, Ultramikroverf. 258, 61 

— Extr. dreiwert. Metallionen durch Alkylammonium- 
salze 259, 135 

— extr.-photom. Best. v. Elementen in Form der 
Jonenassoziate mit basischen Farbstoffen 257, 44 

— Flissig-Chromatographie, heutiger Stand 259, 294 

— Gas-Chromatog. im klinischen Laboratorium. Grund- 
lagen 255, 336 

— — radioaktiver Substanzen, Techniken u. Anwen- 
dungen, Ubersichtsbericht 259, 372 

— — Techniken, II. Entwicklungen in der van Deemter- 
Theorie der Saulentrennleistungen 255, 42 

— Indicatoren zur Titration v. Fe(III)-ionen mit ADTA 
257, 201 

— instrumentelle Analytik 256, 288 

— ionenselektive Membranelektroden 253, 53 

— IR-Spektroskopie, Analyse v. org. Verb. 254, 293 

— IR-Spektralphotometrie, Nutzung zur Analyse 
258, 129 

— IUPAC-Kommission, Entwicklung, Verbesserung u. 
Standardisierung v. Meth. v. Pesticidriickstands- 
analysen 257, 402 

— — ,,terminal‘‘ Pesticidriickstanden 267, 402 

— KMR-Spektroskopie in der Pesticid-Riickstands- 
Analyse 257, 234 

— — in der pharmazeutischen Chemie u. ihren Grenz- 
gebieten 259, 163 

— Kompl. v. Pd(II), Rh(III) u. Ru(IV) in Perchloratlés. 
257, 224 

— Laser-Raman-Spektroskopie 253, 43 

— Lebensmittelanalyse 259, 243 

— massenspektrom. therm. Analyse 255, 372 

— Metallkomplexbildung mit Tropolonen 254, 53 

— Papier- u. Diinnschicht-Chromatog. v. org. Derivaten 
der Phosphor(III u. V)-séuren 256, 220 

— photochem. Reaktionen in der analyt. Chemie 253, 139 
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Ubersichtsbericht (Forts.) 
— Photonenaktivierungsanalyse 258, 211 
— Prioritat in der Feststellung v. Grundgesetzen in der 
Colorimetrie 258, 292 
— Pyrolyse-Gas-Chromatographie v. Polymeren 255, 412 
— Rontgenftuorescenzanalyse 255, 40 
— — mit Radionukliden als Anregungsquelle, Beispiele 
u. prakt. Anwend. 267, 383 
— Riickstandsanalytik der Pesticide in Lebensmitteln. 
1. Empfehlung (Stand 1.3.71) 269, 252 
— «-Riickstreuspektrom. chem. Analyse 2538, 130 
— Spektropolarimetrie, Anwendungsméglichkeiten 
254, 294 
— Spurenelement-Analyse in der klinischen Chemie 
260, 170 
» — substéchiom. Analyse, neuere Entwicklungen 
256, 296 
— Sulfarsazen u. eine Verwend. in der Analyse 257, 47 
— Thermoanalyse v. Fettstoffen, Proteinen u. bio- 
logischen Membranen 254, 175 
— Trenn., Sulfonsiuren, Ester u. Amide org. Sauren, 
Phenole, Amine u. Stickstoffbasen, Nitroverbin- 
dungen, Aldehyde u. Ketone, Alkohole, Polyole u. 
Ather, Saccharide, Schwefelverb. u. andere nicht 
eingegliederte Stoffe, siulen-chromatog. (ionenaus- 
tausch-) 258, 132 
— UV-Spketralphotometrie u. ihre Anwendung in der 
Pharmazie 256, 406 
— v. im Laboratorium fiir mikroanalyt. Forschungen 
1969—1970 ausgefiihrten Arbeiten 259, 299 
— Verteilungskoeffizienten u. ihre Anwendung 260, 381 
— Warmeleitfahigkeits-Detektoren fiir die Gas- 
Chromatographie 259, 228 
— Zirkulierende Gas-Chromatographie 258, 133 
Ultramarin, Best. v. Pb-, Cu-, Sb-, Ba-, Cd-, Se-, Te-, Tl- 
u. Zn-Spuren, atomabsorptions-spektralphotom. 
256, 234 
Umbelliferon, Fluorescenz in Abhangigk. des pH-Wertes 
258, 371 
Umweltproben, Best. v. }87Cs, Ubersichtsbericht 260, 156 
— — v. Hg, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 255, 255 
— — v. Pu, radiochem., durch Ionenaustausch 260, 65 
— — v. Spurenelementen, aktivierungsanalyt. (neutro- 
nen-) 257, 240 
Umweltverschmutzung, u. ihre Kontrolle (Kolthoff, 
Ehbring, Stross) 258, 369 [L] 
Uracil, Best. in Knorpel u. Knochenmark, diinnschicht- 
chromatog.-reflexionsspektrom. 245, 91 
— 5-Brom—, Best. der Verteilung in teilweise sub- 
stituierten DNS 258, 416 
— 3-Butyl-6-methyl—, 5-Brom-3-sec.-butyl-6-methyl— 
(Bromacil) u. 5-Chlor-3-tert.-butyl-6-methyl— 
(Terbacil)-Gemisch, Trenn., diinnschicht-chromatog. 
2538, 239 
Uracilnucleotide, Best., enzymat. 257, 413 
Uran, Best., aktivierungsanalyt. 254, 57 
— — — (neutronen-), zerstorungsfrei, iiber die 106 
KeV-y-Strahlung v. 7°°Np, EinfluB v. Th, Ta, Pt, Ru, 
Zn u. Ba 257, 23 [Or] 
— — atomabsorptions-spektralphotom. 259, 383 
— — auf der Oberfliche oxydierter Brennelemente, 
rontgenfluorescenzanalyt. 251, 280 
— — coulom.-titr., bei kontrolliertem Potential 256, 140 
— — gravim., als U(IV)-tetrametaphosphat 254, 219 


Ubersichtsbericht — Uran 


— — in biolog. Gewebe (mikro) 257, 87 
— — in biolog. Material, polarog. 251, 333 


— — — (Spuren) 261, 205 

— — in Erzen, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 251, 115 
— — — spektralphotom. 252, 51 

— — in geologischem Material, aktivierungsanalyt. 


(neutronen-). Mess. v. Te 253, 74 


— — in Gesteinen, aktivierungsanalyt., mit epitherm. 


Neutronen 2538, 385 


— — — Meth. der Kernspaltungsspuren 256, 73 

— — — polarog. 260, 318 

— — — Spaltprodukt-Spurenmeth. 255, 153 

— — in Gesteinen u. unterird. Wassern, photom., nach 


siitulen-chromatog. Abtrenn. unter Verwend. v. Sili- 
cagel 257, 161 


— — in Harn, radiom., nach Filtration durch Ionen- 


austauschpapier (Spuren) 256, 152 


— — in HNO, 256, 159 
— — in homologen Oberflichen v. geolog. Gesteins- 


proben durch Auszahlen der Spuren von Spaltpro- 
dukten 252, 51 


— — in Kernbrennstoff-Lés., réntgenspektrom. 263, 377 
— — — sidulen-chromatog. (anionenaustausch-) 262, 29 
— — — — spektralphotom. 256, 307 

— — in Knochen, Trinkwasser u. tagl. Nahrung, 


aktivierungsanalyt. (neutronen-) 260, 407 


— — in Kohle 252, 52 
— — in Milch, Kernspaltspurenmeth. 254, 151 
— — in Mineralien, elektrophoret. (papier-) - photom. 


253, 385 


— — in Monazit 252, 50 
— — — polarog. 258, 395 
— — in Na, destillat. (vakuum-)-isotopenverdiinnungs- 


analyt. oder spektralphotom. 260, 66 


— — in ThO,, spektralphotom., mit Arsenazo III 


255, 109 [Or] 


— — in ThO,/UO,-Kernbrennstoffen 258, 29 [Or] 

— — in Thoriumnitrat, fluorim. (Spuren) 2538, 314 

— — in Ti, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 255, 290 
— — in Uranylnitrat u. Uranoxiden 254, 323 

— — in Wasser, aktivierungsanalyt. (neutronen-), 


Festkorpermeth. 256, 373 
— — in Wasser (Meer-), flotationsmeth.-photom. 
259, 320 


— — in Zr u. Zircaloy, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 


252, 48 


— — luminescenzspektrom., mit Hilfe v. Thenoy]l- 


trifluoraceton 259, 305 


— — neben Fe, Mg u. Al im UberschuB, titr. (mikro-), 


in salpetersaurem Medium 260, 305 

— — neben Pu-Best. (simultan), in Purex-ProzeB: 
Lésungen (inakt.-), réntgenfluorescenzanalyt. 251, 280 

— — neben Pu-Gesamtbest. in U/Pu-Carbiden, gravim.- 
halbautomat., Apparatur 258, 346 [Or] 

— — neben Sn- u. Sb-Best., siulen-chromatog. (katio- 
nenaustausch-), an Zirkoniumphosphat in waBr./ 
nichtwaBr. Medium 258, 282 [Or] 

— —neben Th, extr., - spektralphotom. 252, 395 

— —neben Th-Best. (simultan), in ThO,/UO,-Kern- 
brennstoffen, aktivierungsanalyt. (neutronen-)-y- 
spektrom., mit Ge(Li)-Detektor 259, 265 [Or] 

— —neben Th- u. K-Best. in Basalten versch. Gebiete 


der Kuril-Inseln u. des Klein-Kaukasus, y-spektrom. 
258, 73 


Uran — Uran(V1) 


— — neben W-Best. in Gegenw. v. anderen Schwer- 
metallionen, polarog. 259, 297 

— — polarog., in 1 M Fluorwasserstoffsiure mit einer 
vertikalen tropfenden Quecksilberelektrode aus 
Polytetrafluorathylen 254, 57 

— — rontgenfluorescenzanalyt., mit hochauflésendem 
Halbleiterdetektor, Bedeutung v. Peaks und Peak- 
Verhaltnissen 260, 52 

— — spektralphotom., in org. Lés. v. Tri-n-butylphosphat 
mit Arsenazo III 252, 395 

— — — mit Dibrompyrogallolsulfophthalein 257, 210 

— — — mit Chromazurol S in Gegenw. v. Polyviny]l- 
alkohol 254, 372 

— — — mit 2-Hydroxy-1-naphthaldoxim 251, 318 

— — — mit Phosphorsaure-(2-athylhexylester) 254, 373 

— — — mit 1-Pyrrolidindithiocarbamidat 254, 57 

— — titr., -amperom., mit Kaliumhexacyanoferrat(II) 
254, 58 

— — titr. (oxydim.-), nach seiner Reduktion zu U(III) 
260, 396 ‘ 

— — v. Cd u. Zn, extr.-atomabsorption-spektralphotom. 
260, 67 

— — v. 18’Cs in bestrahltem — 254, 323 

— —v. Gd-, Eu- u. u. Sm-Beimengungen, luminescenz- 
meth. 2538, 376 

— — v. H-Gehalt, Instrument 259, 322 

— —v.N, spektralphotom., mit Thymol 253, 376 

— — v. Sb, Fe u. Mo, atomabsorptions-spektralphotom. 
254, 330 

— — v. SE-Spuren, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
258, 320 

— — — rontgenfluorescenzspektrom. 254, 323 

— — — — 259, 329 

— — — spektrochem. 259, 64 

— — vy. Spurenelementen, atomabsorptions-spektral- 
photom., Verwendung des Ofens v. King 260, 400 

— — — isotopenverdinnungsanalyt.-elektrochem. 
Abscheidung-massenspektrom. (funkenionenquellen-) 
260, 400 

— — — spektrog., nach Auflosung der Probe u. an- 
schlieBender Abtrennung des Hauptbestandteiles 260, 400 

— — v. Zn, polarog. (linear-seep-oscillo-), mit 
Perchlorat-Fluorid-Elektrolyt 259, 324 

— Extr. aus salz-, iiberchlor-, schwefel- oder salpeter- 
sauren Lés. mit Isobutylmethylketon 256, 307 

— — mit Tetraphenylarsoniumchlorid 2538, 214 

— Feldmeth. zur Abschatzung in natirl. Wassern 252, 45 

— Herstellungsriickstiinde, Best. v. 2°°Th, I. Chem. 
Trenn., II. Radiometrie 251, 116 

— Isotopenanalyse, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
-y-spektrom. 251, 280 

— — durch chem. Austausch 256, 307 

— — sdulen-chromatog. (ionenaustausch-), Elutions- 
beding. 257, 148 

— — Trenn. v. 738Pu 268, 51 

— Nachw., mit Phenol 259, 47 

— — neben Transplutoniumelementen, diinnschicht- 
chromatog. 253, 377 

— Pu/Th-Lés., Best. v. freier Saure, titr., -visuell oder 
colorim. 2538, 232 

— Sauerstoffverhiltnis, Best. in hypo- u. hyperstéchio- 
metrischem Urandioxid u. Wolfram-Urandioxid 251, 202 

— Spaltprodukte, Identifiz. u. Best. nach Abl6s. der 
Metalloberflichen 251, 269 
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— Spurenanreicher. in Meerwasser durch Flissig-Extr. u. 
Ringofen 255, 146 

— Trenn. neben Pa- u. Th-Trenn., séulen-chromatog. 
(anionenaustausch-), mit Salpeterséure/Essigsiure- 
Gem. 257, 209 

— — v. Ce-Spaltprodukten 2538, 76 

— — v. Cu, Fe, Ni u. Mo, séulen-chromatog. (kationen- 
austausch-), in Dimethylsulfoxid-Medium 259, 47 

— — v. Fe, saulen-chromatog. (ionenaustausch-), 
Verwend. v. Hydroxylaminkomplexen 254, 373 

— —v. Th, gas-chromatog. 254, 219 

— — v. V, extr., mit n-Propyl-2,3,4-trihydroxybenzoat 
254, 61 

Uran-2384, Best. des ?°4U/?3°U-Verhaltnisses in Wasser 
(natiirl.-) 255, 147 

Uran-235, Best. neben 73°U-Best. in Uranylnitrat, 
aktivierungsanalyt. (neutronen-) 260, 160 

— Kernspaltprodukte, Best., radiochem. 256, 75 

— Trenn. v. 7*!Th, séulen-chromatog. (ionenaustausch-) 
260, 146 

Uran-238, Best. des 7°4U/#58U-Verhaltnisses in Wasser 
(natirl.-) 255, 147 

— — neben 7%U-Best. in Uranylnitrat, aktivierungs- 
analyt. (neutronen-) 260, 160 

Uran(Ill), Best., spektralphotom., in waBr. schwefel- 
saurer Losung 254, 372 

Uran(IV), Best. neben U(V1I)-Best., (simultan), Meth. der 
»beweglichen Grenzen‘‘ 257, 306 

— — neben U(VI)- u. Gesamt-Uran-Best. in H,PO,- 
Herstellungslés., extr. mit Tri-n-octylamin u. polarog. 
Auswert. 259, 69 

— — neben V(IV)-, Mn(II)-, Ce(III)- oder Fe(II)-Best., 
titr., -potentiom. 252, 7 [Or] 

— — titr., mit Dichromat gegen Diphenylamin, Dipheny]l- 
benzidin oder Bariumdiphenylaminsulfonat 256, 357 
[Or] 

— — titr. (komplexom.-), mit ADTA 256, 217 

— — titr. (redox-), mit Ceratlos. gegen Triphenyl- 
methanfarbstoffe 258, 32 [Or] 

— — — mit Dichromat gegen Triphenylmethanfarb- 
stoffe 254, 110 

— Chelat mit Zimt- u. 2-Furohydroxamsaure, spektral- 
photom. Untersuch. 264, 52 

— Extr. mit Di-(2-aithylhexyl)phosphorsaure aus waBr. 
Perchlorsaiurelés. 258, 147 

— Trenn. v. Pu(III) u. U(V1I), extr.-chromatog. 252, 29 

— — v. Spaltprodukten, chromatog. 251, 202 

— — v. U(VI), Pu(IIl), Korrosions- u. langlebigen 
Spaltprodukten, siulen-chromatog. (extr.-) 268, 333 

Uran(VI), Best. colorim. 256, 308 

— — — mit Dithizon 258, 124 [Or] 

— — coulom., mit Platin-Arbeitselektrode 255, 56 

— — extr.-photom., als Assoziat des Benzoatkompl. mit 
Thiazinfarbstoffen 257, 361 

— — — mit Chlorphosphonazo III 260, 146 

— — gravim., colorim. oder radiom., mit Kobalt(III)- 
hexamminchlorid 259, 232 

— — gravim., mit N-Benzoyl-o-tolylhydroxylamin 
256, 48 

— — — mit Pyridin-2-aldoxim oder 6-Methylpyridin-2- 
aldoxim als Fallungsreagens 255, 63 

— — neben Begleitelementen, papier-chromatog. (DEAE- 
anionenaustausch-)-ringofenmeth. 253, 298 
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Uran(VI1), Best. (Forts.) 

— — neben Pu(IV)- u. Pu(VI)-Best. nach kontinuier- 
licher Trenn. m. H. der Gegenstrom-Ionenwanderung 
255, 231 

— — neben Th, extr., -spektralphotom., mit Arsenazo III 
251, 269 

— — — in schwefelsaurem Medium 260, 52 

— — neben U(IV)-Best. (simultan), Meth. der ,,beweg- 
lichen Grenzen“‘ 257, 306 

— — neben U(IV)- u. U(gesamt)-Best. in H3PO,- 
Herstellungslés., extr. mit Tri-n-octylamin u. polarog. 
Auswert. 259, 69 

— — photom., durch Komplexierung in der Micellenlés. 
quarternarer Ammoniumsalze 256, 308 

— — — mit Benzoylacetanilid 255, 34 [Or] 

— — — mit 2-(5-Brom-2-pyridylazo)-5-diathylamino- 
phenol 255, 56 

— — — mit einem neuen Derivat der Salicylazochromo- 
tropsaure 252, 395 

— — — mit Eriochromcyanin R u. Cetyltrimethylammo- 
niumbromid 260, 305 

— — — mit Eriochromycanin R u. Pyrogallolrot 256, 218 

— — — mit Methylthymolblau 251, 318 

— — — mit Phosphonazo III oder Chlorphosphonazo III 
in stark sauren Lésungen 260, 146 

— — — mit 3-Thianaphthenoyltrifluoraceton 
260, 305 

— — photom. (extr.-), mit Arsenazo III in waBr. org. 
Lés. 258, 51 

— — titr., mit Dichromat nach Reduktion mit Titan- 
trichlorid 256, 308 

— — titr. (komplexom.-), mit ADTA 256, 217 

— Extr. mit Di-(2-athylhexyl)phosphorsdure aus waBr. 
Perchlorsaurelés. 258, 147 

— — mit 5,7-Dibrom-8-hydroxy-chinolin 258, 310 

— — mit tert. aromat. Aminen aus neutralen u. sauren 
Medien 261, 317 

— Extr.-Chromatog. mit Dioctylsulfoxid 255, 56 

— Kompl. mit trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N’,N’- 
tetraessigsaure, polarog. Untersuch. 259, 306 

— — mit L-Glutamin, polarog. Untersuch. 251, 51 

— — mit N-Hydroxyathyl-athylendiamintetraacetat, 
polarog. Verhalten 251, 317 

— — mit 8-Hydroxy-chinolin u. seinen Deriv. 257, 148 

— Nachw. neben Co(II)-, Ni(II)- u. Cr(VI)-Nachw., 
dinnschicht-chromatog., als Diathyldithiocarbamidat- 
Kompl. 254, 210 

— — neben Th- u. Zr-Nachw., diinnschicht-chromatog. 
(phasenumgekehrt-), mit hochmolekularen Aminen 
in Schwefelsdiure- u. Ammoniumsulfatsystemen 258, 51 

— Papierelektrophorese u. Chromatog. in chloridorga- 
nischen Laufmittelsystemen 254, 219 

— polarog. Verhalten in Isochinolinformiat 255, 20 [Or] 

— Sorpt. an einem Gem. v. Eisenoxidhydrat u. Kationen- 
austauscher 257, 210 

— Trenn. neben Sm-, Sc- u. Th-Trenn., diinnschicht- 
chromatog. 251, 315 

— — v. SE-Spuren, extr., mit Di-2-athylhexylphos- 
phorsaure 254, 309 

— — v. U(IV), saulen-chromatog. (extr.-) 258, 333 

— — v. U(IV) u. Pu(III), extr.-chromatog. 252, 29 

Urancarbid, Best. v. N, u. O,, Vakuumhei®extraktions- 
verfahren mit Routinegerit EA 1 im Vergleich zu 
anderen Meth. 260. 1 [Or] 


Uran(VI) — Uranverbindungen 


Urancarbonitrit, Best. v. N, u. O,, VakuumheiBextrak- 
tionsverfahren mit Routinegerat EA 1 im Vergl. zu 
anderen Meth. 260, 1 [Or] 

Uranerze, Best. v. Ra, Th u. Pa, radiochem. 257, 231 

— — y. Th (ppm-Mengen), isotopenverdinnungsanalyt.- 
massenspektrom 257, 18 [Or] 

—u. Aufbereitungslésungen, Best. v. °°Th u. 232Th, 
Methodenvergleich, Ubersichtsbericht 260, 160 

Uran(IV)-fluorid, Verfliichtigung v. Spaltprodukten aus 
festem — 257, 386 

Uran(VI)-fluorid, Trenn. v. MoF, an Natriumfluorid im 
Rahmen der trockenen Wiederaufarbeitung thorium- 
haltiger Kernbrennstoffe 255, 159 

— Untersuch. der Sorption v, gasformigem — an 
festem BaF, 254, 373 

Uranlegierungen, Best. v. Al, spektralphotom., mit 
Chromazurol 255, 149 

— — v. H-Gehalt, Instrument 259, 322 

— — v. Mo, Ru, Pd u. Rh, atomabsorptions-spektral- 
photom. 251, 194 is 

— — v. Nb, spektralphotom. 252, 32 

— — y. Siin U,Si, spektralphotom., Standardadditions- 
meth. 259, 152 

Uranmineralien, Best. v. Th-Spuren, spektralphotom., 
mit Arsenazo III nach Extraktion mit Thenoyltri- 
fluoraceton 2538, 228 

Uran(IV)-nitrat, Best. der freien Sdure in waBr. —los. 
257, 112 [Or] 

Urannitrid, Best. v. N 257, 386 

— — — nach Dumas 258, 314 

— — vy. N, u. O,, VakuumheiBextraktionsverfahren mit 
Rputinegerat EA 1 im Vergl. zu anderen Meth. 260, 1 [Or] 

Uran(IV)-oxid, Best. des O/U-Verhaltnisses in hypo- 
stdchiom. — 255, 158 

— — kleiner Abweichungen in der stochiometrischen 
Zusammensetzung des — 254, 333 

— — titr. 251, 317 

— —v.F-, photom. 258, 396 

— — v. Gd, Sm, Eu u. Dy, réntgenfluorescenzspektrom., 
nach Einbau in ternare Mischoxide 255, 408 

— — vy. Si-Spuren, spektralphotom., als Molybdanblau 
255, 190 [Or] 

— /SiO.-Glaskeramik, Best. v. Mo, polarog. 255, 159 

— ThO,-Kernbrennstoffe, Best. v. U-Gehalt u. der UO,- 
Stochiometrie 258, 29 [Or] 

Uran(IV, VI)-oxid, Best., titr. 251, 317 

— —v. F-, photom. 258, 396 

— neutronenbestrahltes, y-spektrom. Best. der Spalt- 
produkte 258, 332 

Uranoxide, Best. v. U 254, 323 

— gem., Best. der Zusammensetzung 254, 333 

Uran(IV)-perchlorat, Best. der freien Sdiure in waBr. 
—-lés. 257, 112 [Or] 

Uran-Plutonium-Carbide, Best. v. U- u. Pu-Gesamtgehalt, 
gravim.-halbautomat., Apparatur 258, 346 [Or] 

Uran-Plutonium-Oxide, Best. v. 0: Me-Verhiiltnis 
258, 346 [Or] 

— — — coulom.-titr., bei kontroll. Potential 256, 232 

— — v. Verunreinigungen, spektrog. 251, 202 

Uransalze, Best. v. SE, spektrochem. 259, 64 

Uranthorianit, Best. v. 2°Pb, 2°’Pb u. 2°8Pb, spektrom. 
(feinstruktur-) 257, 67 

Uranverbindungen, elektronensondeanalyt. Untersuch. v. 
Gleichgewichtsdiagrammen 260, 67 


Uranylchlorid — Vanadium 


Uranylehlorid, Best. v. freier Saure in —lés., spektral- 
photom. 255, 159 

Uranylionen, Best., gas-chromatog., nach extr. Trenn. 
als fliichtiger Mischligandkompl. 258, 147 

— — photom., mit Alizarin-Fluorblau 2538, 146 

— — — mit Arsenazo III 254, 140 

— — photom. (extr.-), mit Pyridin-3-carbonsiure u. 
Rhodamin § 258, 51 

— Kompl. mit Oxalsaure, spektralphotom. Untersuch. 
254, 372 

— Trenn. v. Mg, Ca, Mn(II), Cu(II), Fe(II) u. Sr, 
saulen-chromatog. (ionenaustausch-), EinfluB der 
Tenperatur auf die Austauscheigenschaften v. Zinn- 
arsenat 256, 310 

Uranylkomplexe, polarog. Untersuch. in nichtwaBr. 
Lésungsmitteln 251, 317 

Uranylnitrat, Best. kleiner Mengen an TBP u. DBP 
252, 52 

— — v. Cr- u. Al-Spuren, extr.-gas-chromatog. 258, 319 

— — v. freier Siure in —lés., spektralphotom. 254, 159 

— — vy. SE, dinnschicht-chromatog.-photom. 256, 233 

— — y. U in unreinem — 254, 323 

— — v. 78U/#8U, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
260, 160 P 

— lonenaustauschverhalten v. gealterten saurefreien 
—lésungen 258, 217 

Uranylsalze, Extr. mit Tri-n-dodecylammonium-Salz 
260, 304 

Uranylthenoyltrifluoraceton, Extr. in eine Anzahl v. 
Lésungsmitteln 260, 387 

Urat, Best. in Harn u. Cerebrospinalflissigk., ternares 
Konjugatsystem 254, 166 

Urease, Best., elektrodenspezif. 261, 222 

— — kontinuierl. 255, 95 

— spezif. Elektrode 258, 176 

Urethan, Verteilungskoeffizienten u. der Effekt v. 
Chelatbildnern bei der Entfernung v. Metallspuren 
aus — durch Zonenschmelzen 256, 63 


V 


Vakuumapparaturen, Hoch—, Einftihrung v. Proben 
2538, 296 

Vakuumextraktionsverfahren, Best. v. N, u. O, in UN, 
UC u. UCN mit Routinegeraét EA 1 260, 1 [Or] 

— — v. O, in Cu-Pulver, chem. Zusammensetzung des 
Metallbandes 256, 374 

— — — in Ferrobor 254, 329 

— — — in Nb, Fehlerquellen 251, 271 

— — v. O, u. H, in Cu u. Ni mit Exkalograf EA-1, 
Untersuch. der Fehlerquellen 256, 375 

— — v. O,, N, u. H, in Ferrochrom, Priifungsergebnisse 
256, 378 

Vakuumschmelzverfahren, Unterscheidung zwischen 
oberflichl. u. im Inneren befindlichen Gasen bei der 
Analyse von Metallen 252, 47 

— Verwend. v. LiBO,-FluBmittel zur K/Ar-Datierung 
2538, 312 

Vakuumsystem, zur halbautomat. Entgasung von 
Lésungsmitteln 252, 392 

Vakuumventil, Kel-F—, Verbesserung 258, 46 


49 * 
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Uridin, Best. in Knorpel u. Knochenmark, diinnschicht- 
chromatog.-reflexionspektrom. 255, 91 
— 5,6-Dihydro—, Best. in RNS 256, 176 
Uridindiphosphoglucose-Glykogen-Glucosyltransferase, 
Filterpapiermeth. fiir — einschl. einer verbesserten 
Biosynthese v. UDP-14C-Glucose 251, 343 
ridin-5’-phosphate, Best., enzymat. 257, 413 
robilin, Best. in Harn u. Gallenfliissigkeit, fluorim., 
unter Verwend. eines Photocolorimeters fiir den 
visuellen Vergl. 258, 173 
Urocanase, Best., elektrophoret. (disk-), auf Poly- 
acrylamidgelen 256, 249 
— Nachw., elektrophoret. (polyacrylamidgel-), An- 
farbemeth. 257, 333 
Uronide, Diinnschicht-Chromatog. 251, 74 
Uronsauren, Best. in Glykosaminoglykanen (sauren-), 
automat. 258, 329 
— Dunnschicht-Chromatog. 251, 74 
Uroporphyrin UI, Best. fluorim. 258, 173 
Usnea barbata, Best. v. Usninsiure, diinnschicht- 
chromatog.-spektralphotom. 255, 314 
Usninsiure, Best. in Usnea barbata u. galenischen 
Praparaten, diinnschicht-chromatog.-spektral- 
photom. 255, 314 
UV-Absorbentien, Fluorescenz- u. Phosphorescenz- 
Characteristica 255, 85 
— Nachw. in Plastikmaterial, diinnschicht-chromatog. 
258, 81 
UV-Spektralphotometrie, s. Spektralphotometrie, Ab- 
sorption, UV 
UV-Spektren, Flamme, v. org. Verb. in Sauerstoff/ 
Wasserstoff-Flammen 254, 70 
— v. Tetraphenyl- u. Triphenylmethylarsonium- 
salzen u. Triphenylarsinoxid 252, 391 
UV-Spektroskopie, Anwendungsbereich 256, 288 
— Hochspannungsfunkenanregung einiger org. Molekile 
in Stickssoff u. Argon 255, 138 
— Vakuum—, Lichtmodulator 251, 388 


eS 


Valamin, s. Ethinamate 

y-Valerolactam, Gas-Chromatog. v. durch reduktive 
Aminierung v. Butyllivulinat entstandenem — 258, 59 

y-Valerolacton, Gas-Chromatog. v. durch reduktive 
Aminierung v. Butyllavulinat enstandenem— 2538, 59 

DL-Valin, Best. neben pu-Alanin- u. L-Glutaminsaure- 
Best. 258, 245 

— — neben u-Aspargin-Best. ohne Trenn., titr. (mikro) 
2538, 246 

Valium, s. Diazepam 

Vanadat, Best., gas-chromatog. u. massenspektrom., 
als Trimethylsilylderiv. 258, 219 

— — katalyt.-photom., iiber Oxydat. v. Kaliumjodid mit 
H,O, 256, 314 

— — neben MnO,?-, WO,?- u. Fe**, titr.-amperom. 
259, 66 

— Nachw., mit CuSO,-Lés. 251, 324 

— Yttrium/Europium—, Best. v. Eu, spektralphotom. 
(differential-) 251, 50 

Vanadium, Best., Anwend. der Landolt-Reakt. 253, 217 
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Vanadium, Best. (Forts.) 

— — atomabsorption-spektralphotom. mit flammen- 
loser Anregung in Schutzgasatmosphiare 255, 39 

— — — nach Extr. mit Methylisobutylketon 251, 55 

— — fluorim., mit aromat. Carbonsauren 256, 301 

— — in Al, atomabsorptions-spektralphotom. 2538, 375 

— — — coulom.-titr. 253, 67 

— — in Al u. Al-Verb., aktivierungsanalyt. oder spek- 
tralphotom. nach Adsorption auf Aluminium- oder 
Zirkoniumoxiden 258, 226 

— — in anodischen Pulverabsitzen, spektralphotom. 
(mikro) 251, 195 

— — in Fe-Erzen, atomabsorptions-spektralphotom. 
2538, 230 

— — in Fe-Leg. aktivierungsanalyt. (neutronen-) 258, 324 

— — in Erddl, spektralphotom., mit Xylenolorange 
(Spuren) 261, 122 

— — in Futtermitteln (diat.-), aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 267, 323 

— — in Hg, katalyt.-spektralphotom., tiber Oxydat, v. 
Brenzcatechin mit Ammoniumpersulfat 259, 323 

— — in Ilmenit, spektralphotom. 255, 154 

— — in Katalysatoren der Ammoniaksynthese, atom- 
absorptions-spektralphotom. 259, 329 

— — in Luft, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 251, 189 

— — in Salzlés., katalyt. Amalgammeth. 257, 219 

— — in Salzsolen, atomabsorptions-spektralphotom. 
259, 241 

— — in Silicaten, atomabsorptions-spektralphotom. 
251, 119 

— — in Silicatgesteinen, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
routinema8. 257, 231 

— — in Stahl, extr.-photom. 2538, 71 

— — — photom., Bericht Nr. 384 des Chemikeraus- 
schusses des VDE 254, 329 

— — — titr.-amperom. 259, 66 

— — in Stahl (niedrig- u. hochleg.-), flammenphotom. 
257, 383 

— — in Stahl, GuBeisen, Legierungen u. Silicaten, extr.- 
photom., als N-Benzoyl-N phenylhydroxylamin-Kompl. 
2538, 312 

— — in Stahl u. isolierten nichtmetallischen Einschlissen 
polarog. 257, 301 

— —in Tiu. TiO,, aktivierungsanalyt. (neutronen-), 
nach vorher. Abtrenn. 253, 311 

— — in Wasser (natiirl.-), aktivierungsanalyt. (neu- 
tronen-) 251, 191 

— — — extr., -atomabsorptions-spektralphotom. 256, 67 

— — katalyt., Kinetik der Bromat/Ascorbinsaure- 
Reaktion 255, 233 

— — kinet.-colorim. (ng) 251, 323 

— — neben Al-, Cu-, Cr-, Co-, Mn-, Mo-, Ni- u. Sn-Best. 
in Ti-Leg., atomabsorptions-spektralphotom. 260, 67 

— — neben Al-, Mo-, Ti- u. Zr-Best., atomfluorescenz- 
spektrom. Untersuch. in durch Inertgas getrennten 
Distickstoffmonoxid/Acetylen-Flammen 254, 55 

— — neben Begleitionen, photom. mit PAR, nach Extr. 
u. Riickextr. des «-Benzoinoximkompl. 257, 191 [Or] 

— — neben Cu- u. Mo-Best., titr., -amperom., mit 
Thiooxin 257, 66 

— — neben Fe-Best. (simultan), in Stahl, spektral- 
photom., mit B-Isopropyltropolon 259, 326 

— — neben Fe-, Ni- u. Cr-Best., mit Redox- u. Ionen- 
austauschersdulen 251, 59 


Vanadium — Vanadium(IV) 


— — neben Ga-, In-, Co-, Cr- u. Pb-Best. in Kohlen- 
asche, spektrog. 256, 77 

— — neben Nb-, Zr-, Mn-, Cr- u. Ca-Best. in Ilmenit, 
réntgenfluorescenzanalyt. 251, 120 

— — neben Ni-, Cr-, Co- u. Cu-Best. in Gesteinen, 
spektrog.-quantom. 258, 396 

— — neben Si-, Mn-, Cr-, Ti-, Mo- u. Ni-Best. (simultan) 
in Stahl (leg.-), spektrog. 264, 328 

— — spektralphotom., mit N-Benzoyl-o-tolylhydroxy]l- 
amin 256, 314 

— — — mit PAR in Gegenw. v. H,0, 253, 218 

— — y. Al, atomabsorptions-spektralphotom. 2538, 225 

— — v. Cr neben — in Stahl, titr. (redox-), gegen 
p-Nitrophenylamin 255, 153 

— — vy. Fe, extr.-photom., als Tris-(dibenzylsulfoxid)- 
Eisen(III)-rhodanid 255, 407 

— — vy. Si, photom., durch Extr. mit MIBK u. die 
Molybdanblaumeth. 252, 48 

— coulom. Erzeug. niedrigerer Oxydationsstufen 264, 61 

— Extr. mit Alkalithiocyanat u. Furfurylaldehyd aus 
saurer Lés. 254, 380 

— Kompl. mit Carboxy-deriv. des Phenylfluorons 257, 201 

— Nachw. neben Mn-, Ni- u. Fe-Nachw., papier-elektro- 
phoret., als Formaldoximkompl. 260, 397 

— Trenn. v. U, extr., mit n-Propyl-2,3,4-trihydroxy- 
benzoat 254, 61 

— — v..verwandten Metallen, séulen-chromatog. 
(ionenaustausch-) 255, 226 

Vanadium-48, tragerfreies, Trenn. aus Ti (mit Deuteronen 
bombardierten-), extr. 256, 221 

Vanadium(I1), Kompl. mit 1,10-Phenanthrolin u. KJ 
259, 144 

Vanadium (III), Best. neben Al(II1)-Best., titr. 
(chelatom.-), -potentiom., Ricktitr. mit Hg(II)-Lés. 
in urotropingepuff. Lés. 258, 145 

— — spektralphotom. 251, 323 

— — titr. (redox-), -amperom., mit Hexamminokobalt 
(III)-tricarbonatokobaltat-Los. 257, 291 

— — titr. (redox-) auch -potentiom., mit Kaliumchlorat 
260, 43 

— Kompl. mit 4-(2-Pyridylazo)-resorcin 257, 216 

Vanadium(IV), Best., coulom.-titr. 255, 288 

— — extr.-spektralphotom., als Morin-Antipyrin-Kompl. 
258, 56 

— — — mit 2,3-Dihydroxynaphthalin (Spuren) 256, 41 

— — neben Fe(II)-Best. in ihrem Gem., titr. (cerim.-) 
256, 201 [Or] 

— — photom., mit Brenzcatechinviolett 254, 286 [Or] 

— — — mit Calcichrom 252, 396 

— — — mit Chromazurol § u. Zephiramin 258, 218 

— — — mit Phenylfluoron 255, 59 

— — — mit 3’-Pyridylfluoron 259, 269 [Or] 

— — polarog. (oszillo-) 258, 56 

— — titr., -amperom. (bi-), mit Bleitetraacetatlés. 
257, 297 

— — titr. (cerim.-), gegen Tris-bipyridyl-eisen(II) oder 
Rhodamin B 256, 201 [Or] 

— — titr., -konduktom., -potentiom. oder -amperom. 
2538, 218 

— — titr., mit Kaliumpermanganat oder Cer(IV)-sulfat 
254, 61 

— — titr. (redox-), mit Ceratlés. gegen Tripheny]l- 
methanfarbstoffe 258, 32 [Or] 


Vanadium(IV) — Verteilung 


— Kompl. mit Benzoylaceton 257, 217 

— — 4-(2-Pyridylazo)-resorcin 257, 216 

— — mit Thioglykolsiure, spektralphotom., potentiom. 
u. extr. Untersuch. 257, 149 

— Nachw., Tiipfeltest 259, 51 

— Oxydat. durch Chlorat u. Jodat in perchlorsaurer 
Lés., kinet. u. analyt. Untersuch. 258, 300 

— Reakt. mit Cr(VI) 257, 150 

Vanadium(V), Best., colorim., mit versch. Phenothiazin- 
Deriv. 256, 221 

— — durch eine kinet. Meth. m. H. v. Nerolinsiure 2538, 68 

— — extr.-spektralphotom., als Morin-Antipyrin-Kompl. 
258, 56 

— — — mit N-m-Nitrobenzoyl-N-phenylhydroxylamin 
258, 207 [Or] 

— — in Rohdlen, spektralphotom. 254, 52 

— — in Stahl, coulom.-titr. mit ADTA-Fe(II) 259, 152 

— — katalyt. 251, 55 

— — kinet.-photom., mit Amidol 258, 226 

— — neben Fe(III)- u. Mo(VI)-Best. in Gegenw. v. 
anderen Ionen, spektralphotom., mit 1-(2-Carboxy-4- 
sulfonatophenyl)-3-hydroxy-3-phenyltriazin 255, 238 

— — neben Mn(VII)-, Ce(IV)- u. Cr(VI)-Best. in Stahl, 
coulom.-titr., mit V(III) 257, 383 * 

— — neben Permanganat-Best., titr., automat., mit 
Kaliumhexacyanoferrat(I1)-Standardlés. 255, 271 [Or] 

— — neben W(VI)- u. Mo(VI)-Best. in ihrem Gem., 
saulen-chromatog. (anionenaustausch-)-spektral- 
photom. 259, 51 

— — polarog. (oszillo-) 258, 56 

— — spektralphotom., durch Lésungsmittelextr. mit 
4-(2-Pyridylazo)-resorcin/quaternaren Ammonium- 
salzen/Polycarboxylsaure-Systemen 258, 301 

— — — mit Dikaliumsalz der N-Hydroxysuccinamid- 
sdure 265, 210 [Or] 

— — — mit Methylthymolblau 257, 55 

— — — mit N-Phenyl-3-styrylacrylhydroxamsaure 
257, 149 

— — — mit 4-(2-Pyridylazo)resorcin (PAR) 254, 378 

— — — mit Quercetin-Sulfonsiure 251, 55 

— — — mit N-p-Tolyl-2-furanacryl- oder N-Phenyl-2- 
furanacrylhydroxamsaure 259, 143 

— — titr., automat., mit Kaliumhexacyanoferrat(II)- 
Standardlés. 255, 271 [Or] 

— Extr. mit Mesityloxid 256, 220 

— Kompl. mit Methylthymolblau, Zusammensetz., 
Stabilitét u. analytische Anwendungen 257, 55 

— — mit 4-(2-Pyridylazo)-resorcin 257, 216 

— — mit 4-(2-Thiazolylazo)resorcin (TAR), spektral- 
photom. Untersuch. 254, 378 

— — mit Zimt- u. 2-Furohydroxamsaure, spektral- 
photom. Untersuch. 254, 52 

— Nachw. neben Se(IV)-, Te(IV)- u. Mo(VI)-Nachw. in 
quatern. Misch., diinnschicht-chromatog., mit 
Kaliumthiocarbonat 254, 63 

— — Verhalten der Vanadate 252, 32 

— Reakt. mit Natriumnitrit 255, 293 

Vanadium(V/VI), Best., chronopotentiom., in geschmol- 
zenem Kaliumsulfat/Kaliumbisulfat durch katalyt. 
Oxidat. v. SO, an V,O,-Katalysatoren 258, 226 

Vanadiumnitrid, Best. in Stahl (niedrig leg.-) 251, 273 

— —v.N 257, 386 

Vanadium(V)-oxid, Best. v. Mo, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 259, 68 
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— — v. Spurenelementen, spektrog. (diffraktions-) 
260, 148 

— Reakt. mit SO,, Potentiometrie im Gem. v. ge- 
schmolzenem Kaliumsulfat/Kaliumbisulfat 258, 226 

Vanadium(V)-oxidchlorid, Best. in TiCl,, spektralphotom. 
(Spuren) 255, 79 

Vanadiumverbindungen, Best. v. Cr, spektralphotom., 
nach anionenaustausch-chromat. Trenn. 254, 335 

Vanadylionen, Kompl. mit o-Diphenolen u. o-Phenol- 
carbonsduren, potentiom. Untersuch. 260, 307 

Vanadylsulfat, polarog. Verhalten in Dimethylformamid 
254, 61 

Vanadyl-Trifluoracetylacetonate, Gas-Chromatographie 
256, 314 

Vanilleextrakte, Best. v. org. Sdiuren, gas-fliissig-chro- 
matog., als Trimethylsilylderivate 251, 151 

Vanillin, Athyl—, Best. in Tabak u. Tabakerzeugnissen 
257, 401 

— Best. in Tabak u. Tabakerzeugnissen 257, 401 

Vanillinsadurediathylamid, Best. in Serum 253, 249 

Vanillylmandelsaure, Best. in Harn, gas-chromatog. 
2538, 332 

Vaselin, Nachw. v. aromat. polycycl. KW-Stoffen 257, 406 

— Trenn. in Substanzklassen mittels chromatog. Meth. 
260, 85 

Velsicol[0-(4-Brom-2,5-dichlorphenyl) -O-methyl- 
phenylphosphonothioat], O-Analogon u. Phenol- 
Hydrolyse-Produkt, Best. in Getreide u. Milch, gas- 
chromatog. 258, 176 

Veraschungsverfahren, NaB—, fiir biolog. Proben zur 
Best. v. Phosphonat-Phosphor 260, 172 

— Trocken- u. NaB—, vergl. Untersuch. zur atom- 
absorptions-spektralphotom. Best. v. Ca, Fe, Mg, Mn 
u. Zn in Lebensmitteln 257, 78 

— zur Best. v. Na in Acrylfasern, Hochfrequenz- 
verfahren bei niedriger Temperatur im Vergl. mit 
anderen Meth. der Oxydation org. Proben 252, 408 

Verbrennungsverfahren, Hochfrequenz—, Best. v. C u. 
S (simultan) in Stahl u. Roheisen 251, 274 

— Kalt—, mit aktiviertem Sauerstoff zur Spurenanalyse 
v. org. Material 253, 177 [Or] 

— Na8—, chem. Zusammensetzung saureoxyd. Rick- 
stinde 253, 137 

— NaB- oder Sauerstoffflaschen—, zur Best. v. 
Metallen in org. Verb. 258, 155 

— zur Best. v. S in Luftverunreinigungen ausgesetzten 
Bleidioxidkerzen 2538, 314 

Verbundstoffe, Al/Mg/Al,0,/Mg0 —, Best. v. O, vaku- 
umschmelzmeth. 254, 335 

Verdickungsmitte], Nachw. v. in der Schweiz zugelassenen 
—, elektropherog., auf Cellulose-acetatfolie 251, 153 

Verdraingungsverfahren, substéchiom., in der radio- 
analyt. Chemie. 1. Allgemeine Uberlegungen u. An- 
wendung yv. Diathyldithiocarbamidat-Komplexen 
254, 133 

Vergoldungsbiider, Best. v. Au, Ag, Cu, Niu. Zn, 
atomabsorptions-spektralphotom. 256, 235 

Verodoxin, Best. in Digitalis purpurea, diinnschicht- 
chromatog.-fluorim. 259, 397 

— Nachw. neben Strospesid-, Gitoxin-, Gitaloxin- u. 
Digitoxin-Nachw., diinnschicht-chromatog. 259, 397 

Verteilung, RegelmaBigkeiten bei der — v. 2-Thenoyl- 
trifluoraceton u. seines Scandiumchelates mit Athern 
als Lésungsmittel 255, 54 
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Verteilung (Forts.) 

— Storung bei Trennungen durch — zwischen zwei 
Flissigkeiten 254, 104 [Or] 

Verteilungskoeffizienten, u. ihre Anwendung 260, 381 

Vieh-Emulsionsbider, Best. v. Dioxathion, Malathion u. 
anderen Organophosphor-Pesticiden, Extr.- u. IR- 
spektroskop. Verf. 257, 166 

Vinylacetat, Best. in Copolymeren 267, 162 

— — y. gebundenen —proben in Vinylacetat-Athylen- 
Copolymeren 254, 89 

Vinylathylither, Pyrolyse-Gas-Chromatog., Kinsatz v. 
radioakt. Tracern 2538, 234 

Vinylessigsiiure, Ester, n-Alkyl—, Retentionsverhalten 
auf stationiren Phasen mit unterschiedlichem 
polaren Charakter 260, 312 

Vinylgruppen, Best. in Alkylcyclo- u. Polymethylviny]l- 
siloxanen, gas-chromatog. (impulspyrolyse-) 258, 334 

— — in Siloxan- u. Arylensiloxanpolymeren, gas- 
chromatog. (reaktions-) 257, 74 

Vinylidenchlorid, -Methylmethacrylat-Copolymere, 
Analyse, gas-chromatog. (pyrolyse-) 261, 129 

Vinylmonomere, Best. v. O (geléstem-), polarog. 257, 74 

Vinylpolymere, quant. Aspekte der Pyrolyse u. Gas- 
Chromatog. 251, 128 

5-Vinyl-2-thiooxazolidon, Best. in Rapssamen-Schrot, 
Jod-Azidmeth. 251, 133 

Viomycinsulfat, Best. v. 2-Aminopyrimidin, gas-chro- 
matog. 258, 93 

Viren, Reinheitsprifung, Disk-Elektrophorese 258, 95 

Viscosefaser, Best. v. Formaldehyd, radiom. 259, 333 

— — v. Xanthogenat u. Gesamtschwefel, spektral- 
photom. 260, 165 

Viscose Fliissigkeiten, Spektralanalyse mit der induk- 
tiven Plasmaflamme 255, 370 

Viscosimeter, automatisches Capillar— 253, 295 

Viscositat, Best. v. Asphalten, Einflu8 ausgewahlter 
Lésungsmittel 251, 124 

Visnagin, Best. neben Khellin-Best. in pharmazeut. 
Zubereit. v. Ammi visnaga, Friichten u. Extrakten, 
diinnschicht-chromatog.-spektralphotom. 257, 320 

Vitamin A, s. Retinol 

Vitamin A-Aldehyd, s. Retinal 

Vitamin A-Palmitat, Best. neben Retinol- u. Retinal- 
Best. in Plasma u. Leber v. Ratten 2538, 406 

Vitamin A-Verbindungen, Nachw., diinnschicht- bzw. 
sdulen-chromatog., mit quant. Auswert. 251, 146 

Vitamin B,, s. Thiamin 

Vitamin Bg, s. Pyrodixin 

Vitamin Bio, Best. durch Radioisotopenverdiinn. u. 
Ultrafiltration 251, 415 

— — neben Methionnin, Plattenmethode m. H. v. 
Escherichia coli 251, 214 

— s. auch Cyanocobalamin 

Vitamin B, 5, s. Pangaminsdure 

Vitamin C, s. Ascorbinsaiure 

Vitamin D, Best. in biolog. Material, speziell in Milch, 
gas-fliissig-chromatog. 258, 114 [Or]; 118 [Or] 

— — in Milch (evaporierter — ) unter Ausfallen des 
Cholesterins mit Digitonin 256, 93 

— — in Multivitamintabletten, gas-fliissig-chromatog. 
256, 148 

— Nachw. in kosm. Praparaten, diinnschicht-chromatog. 
256, 394 

— s. auch Cholecalciferol 


Verteilung — Voltammetrie 


Vitamin Do, s. Ergocalciferol 

Vitamin E, s. a-Tocopherol 

Vitamin H’, Best., spektralphotom. 257, 82 

—s. auch Biotin 

Vitamin K,, s. Phyllochinon 

Vitamin Ky, Homologe, Phytylubichinon, «-Tocopherol 
u. «-Phyllochinon, Trenn., gas-fliissig-chromatog. 
255, 330 

Vitamin Ky-Isoprenologe, Trenn., diinnschicht-chro- 
matog. (umkehrphasen-) 255, 89 

Vitamin Kg, s. Menadion 

Vitamine, Best., automat. 259, 76 

— — gas-chromatog., nach Silylierung 254, 355 [Or] 

— — mikrobiolog., automatis. turbidim. Apparatur 
259, 76 

— fettlésl., Nachw., diinnschicht-chromatog., halb- 
quantit. 251, 146 

— fluorim. u. phosphorim. Charakteristica einiger — 
260, 83 

— Nachw. in Multivitamintabletten u. Injektionslés., 
Nichromdraht-Ringkammerverf. (semiquantit.) 261, 158 

— wasserlésl., Nachw., diinnschicht-chromatog. (ring-), 
halbquantit. 254, 414 

— Trenn., diinnschicht-chromatog., auf Polyamid- 
Silicagel 254, 176 

Vitamine A, Gesamt— Wirksamk., Best. in Lebens- 
mittel-Zusatzstoffen (flussigen-) 257, 82 

Vitaminpriparate, Multi—, Analyse, gas-chromatog. 
259, 397 

Vitavax[5,6-Dihydro-2-methyl-1,4-oxathiin-3-carboxani- 
lid], Best. in Getreide, colorim. 256, 334 

Voltammetrie, Aktivierung einer Platin-Mikroelektrode 
m. H. einer eingetauchten Trommel 258, 142 

— anodic-stripping, Anreicherung durch Komplex- 
bildung 258, 299 

— — Anwend. v. Chelatbildnern 257, 140 

— — Best. v. Ag an Pt-Mikroelektrode, Anomalien der 
Ausbeute 256, 301; 302 

— — — v. Pb in Bi (hochreinem-), nach dem “‘square- 
wave‘‘-Verf. 253, 69 

— — —v. SE, indirekt, unter Anwend. v. Verdrangungs- 
reaktionen 255, 55 

— — — v. Se(IV)-Verb. an der hangenden Quecksilber- 
tropfenelektrode 254, 310 

— — — v. Spurenelementen in Wasser (See-) 258, 305 

— — — v. Triphenylzinnverb. 253, 58 

— — Charakteristica einer Reihe v. Elementen in 
indifferenten Elektrolyten 258, 300 

— — Chronopotentiometrie mit Anreicherung 257, 42 

— — in geschmolzenen Elektrolyten an festen Elektroden 
257, 64 

— — kombin. mit Pulspolarographie am hangenden 
Quecksilbertropfen 257, 337 [Or] 

— — mit einer in situ mit Hg tiberzogenen glasigen 
Kohlenstoffelektrode 256, 210. 

— — mit rotierender Kohlenpaste-Elektrode im Pico- 
grammbereich 255, 33 [Or] 

— — Vorrichtung 254, 301 

— Apparat zur periodischen Erneuerung der Diffusions- 
schicht an festen Elektroden 258, 42 

— Best. v. Ca u. Mg nebeneinander, kontinuierl., 
Prifung v. versch. Sensoren 254, 214 

— — v. Clin waBr. Lés., mit Graphitelektrode auf 
Siliconharz-Basis 256, 67 


Voltammetrie — Wachse 


— — v. Cu durch ,,Chemical Stripping‘ in Ammoniak 
u. Chlorid enthaltenden Medien 251, 46 

— — v. Hypobromit u. Bromit nebeneinander 251, 58 

— — v. Neptunylglutaratkompl. an rotierender Kohlen- 
elektrode 251, 318 

— — v. phenol. Stabilisatoren in Polyvinylchlorid 
251, 128 

— — v. Pu 254, 309 

— — v. Tyrosin, voltamm., an festen Elektroden. VI. 
252, 415 

— n-Butylphosphat als Lésungsmittel 254, 301 

— chronopotentiom. Untersuch. u. Best. v. Elektroden- 
potentialen in geschmolzenem Natrium- u. Kalium- 
metaphosphat 259, 298 

— Computersystem fir Datenverarbeitung 259, 298 

— Datenermittlung mit der rotierenden Scheiben- 
elektrode 256, 210 

— differentiell oscillopolarog., Best. v. Cu 258, 47 

— Digitalpotentiostat 260, 142 " 

— EinfluB der Passivierung v. Pt-Elektroden auf die 
Reduktion v. Sauerstoff in 1,0 M Schwefelsaure 259, 38 

— elektron. Apparatur fiir cycl. Chronopotentiometrie 
257, 200 

— experimentelle Ermittlung des Einftusses der Ladung 
der Doppelschicht auf das Aussehen von Chrono- 
potentiogrammen 252, 389 

— feste Indicator-Elektroden fiir die Spurenanalyse v. 
Metallen in Lésungen 258, 142 

— Herstellung einer glasigen Kohlenelektrode 260, 46 

— instrumentelle Riickwirkung in ,,linear sweep‘. — 
mit positiver Rickkopplung des Ohmschen Spannungs- 
abfalles 258, 42 

— inverse— (Neeb) 258, 363 [L] 

— — Best. v. Ag(ng) mit Graphitpaste-Elektrode 
251, 311 

— — —v. Ni(II)-Spuren am hangenden Quecksilber- 
tropfen 2538, 201 [Or] 

— mit pastenartiger Mineral-Kohlen-Elektrode 251, 385 

— mit Scheibenelektroden u. ihre analyt. Anwend. 
255, 220 

— nichtwaBr. Elektrolysezelle mit vollstandiger Ab- 
schirmung von Wasser- u. Sauerstoffspuren 258, 142 

— Niederspannungsgenerator fiir die cycl. — 259, 38 


W 


W 1372, Best. in Blut, gas-chromatog. 257, 93 

Waage-Mikrobiirette, Konstruktion u. Verwend. 256, 142 

Waagen, Aufbau u. MeBméglichkeiten einer neuen 
Magnet— 260, 384 

— elektromagnetische Mikro—, Anzeigenstorungen 
254, 275 [Or] 

Wachsalkohole, Nachw., diinnschicht-chromatog., 
Ubersicht 255, 169 

Wachse, Analyse u. Charakterisierung v. natirl. u. 
synthet. — durch Gel-Chromatographie 258, 88 

— Best. des mit Harnstoff Addukte bildenden Anteils 
254, 241 

— — v. n-Paraffingehalt, in mikrokristallinen—, Moleku- 
larsieb-Technik 258, 154 
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— Oxydat. v. J, an Platinmoor in essigsaurer Lésung, 
EinfluB der Adsorption v. Elektrolyseprodukten auf 
den Grenzstrom 260, 149 

— optisch transparente Quecksilber-Platin-Elektrode zur 
zur Reduktion des Methylviologen-Dikations u. des 
Cd?+ 258, 143 

— — oscillog. Differential—, elektrochem. Verhalten 
einer Gold-Mikroelektrode in molaren Natriumchlorat- 
lésungen 257, 286 

— potentialkontrollierte Impuls— beim Abscheiden und 
Wiederauflésen v. Metallen 255, 220 

— Potential-sweep—, v. Metallabscheidung u. —auf- 
lés. 256, 40 

— Redukt. v. Phenolrot 254, 53 

— reproduzierbare Quecksilberelektrode 255, 51 

— square wave—, analyt. Anwend. 2538, 293 

— — Theorie 253, 293 

— stripping—, automat. Anordnung 259, 127 [Or] 

— — Best. v. Stoffen im Nanogrammbereich, optimale 
Zusammensetzung v. Kohlenpaste 267, 43 

— — Film-, Ubersichtsbericht 257, 140 

— — Technik 256, 210 

— strompriifendes, moduliertes, digitalisierendes, zeit- 
synchronisierendes System 259, 38 

— u. Chronopotentiometrie, Betrachtungen tber die 
stufenweise Elektroreduktion 260, 137 

— u. Elektroreduktionsmechanismus eines Ferri-Him- 
Dimeren 255, 91 

— Umlaufzelle u. ihre Anwendung 260, 384 

— Untersuchung der Reduktion v. oxydiertem Platin 
durch Quecksilber(I) u. seine Adsorption auf redu- 
ziertem Platin m. H. einer rotierenden Ringscheiben- 
Elektrode 258, 143 

— — mit komplexierenden Agentien III. 252, 395 

— — vy. Aktivsubstanzen, die in den Elektrolytstrom 
injiziert werden m. H. der Graphitelektrode auf 
Silicongummibasis bei kontinuierlicher Durch- 
stromung 255, 46 

— Verhinderung v. Wasserstoff-Adsorption durch sub- 
monomolekulare Schichten v. Metallen an Platin 260, 41 

— Verwendung v. Membranen 259, 134 

Voltammetrische Indikationsverfahren, s. Titrimetrie, 
voltamm. 


— Dinnschicht-Chromatog. v. KW-Stoffen an harn- 
stoffbeschichteten Platten 254, 96 

— —halt. Waren, Analyse, diimnschicht-chromatog. 
(Reuter) 251, 113 [L] 

— Hopfen—, Analyse 254, 236 

— industrielle Analyse, Neubearbeitung der ,,Kinheit- 
lichen Untersuchungsmethoden“ 259, 162 

— mit versch. Gehalten an neutralen Zusaitzen, Kenn- 
daten 258, 402 

— Nachw. v. Strukturkomponenten in Carnauba—, 
dinnschicht-chromatog., nach séulen-chromatog. 
Trenn. 255, 169 

— Natur-, diinnschicht-chromatog. Identifiz. 259, 163 

— — Gas-Chromatog. v. Wachsestern 254, 96 
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Wachse (Forts.) 

— oxyd., Best. der Hydroxylzahl 269, 162 

Wachssiuren, Nachw., diinnschicht-chromatog., Uber- 
sicht 255, 169 

Wachstumshormon, menschl., Best. in Blut, radio- 
immunolog., m. H. eines Immunosorbens 268, 173 

Wachstumsregulatoren, Best. v. Chlorcholinchlorid u. 
N-Dimethyl-N-(8-chlorathyl)-hydrazoniumchlorid in 
biolog. Material 254, 244 

— Nerven— aus Schlangengiften, Untersuch. tiber deren 
Molekularheterogenitaten 261, 223 

Wigeverfahren, Kolbenspritze als Pyknometer zum ge- 
nauen Abwigen von Milligrammengen waBriger 
Loésungen 252, 393 

Wirmeleitfihigkeitssignale, Niedrig—, EKichung m. H. 
eines kontinuierlichen Gasstromes zur Best. v. 
Adsorptionsisothermen 260, 43 

Wiarmeiibertragung, u. Stromung (Stelzer) 259, 290 [L] 

Waldwinde(Herba asperulae odoratae L.), Best. v. 
Ascorbinsaure 2538, 82 

Warfarin[3-(a-Phenyl-G-acetyl-ithyl) -4-oxycumarin], 
Best. in Lebergewebe, gas-chromatog. 257, 336 

Waschmittel, Analyse 256, 394 

— Best. v. Komplexanen 2538, 240 

— — y. Monoathanolamiden u. oxaithyl. Nonylphenol, 
sdulen-chromatog. (ionenaustausch-)-UV-spektral- 
photom. 258, 336 

— — vy. Protease, automat. 246, 394 

— — v. proteolyt. Enzymen, automat. 253, 321 

— — v. WeiBtonern, TAS-Technik 257, 167 

— Bewert. v. Enzymen fir — 258, 321 

— enzymhalt., Best. der Enzymaktivitat 253, 240 

— — — — 264, 96 

— silicathalt., Best. v. PO,°-, spektralphotom. 260, 403 

— sprihgetrocknete, Best. v. Alkylarylsulfonaten, 
UV-spektralphotom. 2538, 321 

— thermogravim. Untersuch. 257, 167 

— Untersuch. vy. proteolyt. u. amylolyt. Enzymen fir — 
mittels Gel-Chromatographie u. Mikrowaschtests 
254, 241 

— vergleichende Priifung versch. Enzyme in einem — 
253, 321 

Waschrohstoffe, org., Best. v. Fe-, Cu-, Cr-, Ni- u. Mn- 
Spuren, atomabsorptions-spektralphotom. 255, 85 

Wasser, Adsorption v. Spurenelementen des See— an 
versch. Behalteroberflaéchen 255, 67 

— Adsorptionsmittel als Helfer fir den Umweltschutz u. 
techn. Testmeth. 255, 404 

— Athanol-Gem., Vergl. v. auBerthermodynamischen 
Hypothesen 259, 229 

— Analyse 259, 61 

— — CSM 6-Gerat 255, 405 

— — des D/H-Verhaltnisses, massenspektrom. (automat.) 
256, 372 

— — v. Flu8—, atomabsorptions-spektralphotom. u. 
polarog. 253, 305 

— — v. Trink- u. Industrie—, kontinuierl., im Labor u. 
in der Praxis 255, 66 

— Anreicher. u. Abtrenn. v. Tensiden aus Oberflichen— 
durch Transport in der Grenzflache Gas/Wasser 257, 158 

— Aufbereitungskontrolle (Kolthoff, Ehring, Stross) 
258, 369 [L] 

— Best. bei der Kristallisation v. Strontiumchlorid, 
mikrodifferential-thermoanalyt. 251, 313 


Wachse — Wasser 


— — coulom. (mikro) 257, 144 

— — coulom.-titr. 251, 308 

— — des an Metallchelate gebundenen —, gas-chromatog. 
259, 295 

— — des freien u. gesamten —gehaltes in Dingemitteln, 
titr., mit Karl-Fischer-Reagens 254, 235 

— — gas-chromatog. (Spuren) 262, 55 

— — in Acetyldehyd, titr., mit Fischer-Reagens 257, 391 

— — in Aceton, Athanol u. cycl. Polydimethylsiloxanen, 
gas-fliissig-chromatog. 267, 351 

— — in Acetylcellulose, Ultraschall-Meth. 251, 131 

— — in Athylacetat, polarog., unter Ausnitzung der 
lyotropen Eigenschaft v. Ammoniumrhodanid 
260, 312 

— — in Alkaliacetaten, voltamm. u. chronopotentiom. 
Untersuch. 260, 319 

— — in Aminen (stark basischen-), titr., mit Fischer’s 
Reagens 254, 392 

— — in Ammoniumpyrosulfit 265, 297 

— — in anorg. Verb., CHN-Analysator-Meth. 260, 46 

— — in Benzolsulfonsiure, KMR-spektrom. 255, 82 

— — in Blut (Leichen-) 254, 163 

— — in Boden, elektrom. 258, 82 

— — in Borerzkonzentraten, protonenriickstoB-meth. 
255, 155 

— — in Brennerei-Produkten, Uberprif. versch. Meth. 
257, 237 

— — in Butter (maschinenmaBig hergestellter Fritz-), 
kontinuierlich 256, 90 

— — in CCl,, I[R-spektroskop. 257, 69 

— — in Chlorbenzol, titr., -amperom. (dead stop-), mit 
Fischer’s Reagens 254, 368 

— — in Chlorophyll, gas-chromatog. 257, 329 

— — in Dodecylbenzolsulfonsaure, titr.-amperom. 
(dead-stop-), Fischer-Meth. 256, 237 

— — in Dingemitteln 259, 385 

— — in Diingern u. in Methanol-unldsl. Stoffen 2538, 235 

— — in feinteil. Materialien, dielektr. 253, 75 

— — in Flissigkeiten, gas-chromatog., mit innerem 
Standard 252, 55 

— — in Halogenkohlenwasserstoff, gas-chromatog. 
257, 391 

— — in Jonenaustauscherharzen 254, 234 

— — — titr., nach Karl-Fischer, u. Meth. durch 
Trocknung 251, 130 

— — in Kase, gas-chromatog. bzw. Karl Fischer-Titr. 
257, 239 

— — — Vergl. der Destillations- u. der Karl Fischer- 
Meth. 251, 146 

— — in Lebensmitteln, extr.-IR-spektralphotom. 
254, 399 

— — in Luft, gas-fliissig-chromatog. 257, 62 

— — in makromolekularen hydrophilen Proben, gas- 
chromatog. 257, 391 

— — in Methanol, IR-spektralphotom. 252, 55 

— — in N-Methyl-pyrrolidon, IR-spektralphotom. 
252, 59 

— — in Milchrahm neben Fettbest. m. H. einer Schnell- 
trockenmassebest. 256, 90 ‘ 

— — in Naturprodukten, gas-chromatog., durch Reaktion 
mit 2,2-Dimethoxypropan 255, 83 

— — in Nylon, titr. (bipotentiom.-), mit Karl Fischer- 
Reagens unter Verwend. v. fluorierten Alkoholen als 
Lésungsmittel 254, 233 


Wasser 


— in Organismus, klinische Meth. 258, 398; 399 

— in org. Lésungsmitteln m. H. lichtempfindlicher 
Platten u. UV-Bestrahlung 254, 86 

— — spektralphotom. 259, 241 

— — — mit Bleiacetat-Meth. 255, 82 

— — mit solvatochromen Farbstoffen 255, 298 

— — titr.-amperom. (bi-), Karl Fischer-Meth. 259, 69 
— — titr., Karl Fischer-Meth. 255, 163 

— — tribungspunktanalyt. 256, 78 

— in org. Verb. in Form v. Kompl. mit Athern u. 
Estern mit Wasserstoffbindung, IR-spektroskop. 

256, 388 

— — spektralphotom., m. H. v. CoCl, 256, 389 

— — titr. 257, 62 

— in Polymeren, gas-chromatog. 251, 129 

— in Polyurethanschaum u. Polyester-Zwischen- 
produkten, destillat. (extr.-) 258, 316 

— in Propylencarbonat, durch Warmeeffekt der 
katalyt. Hydrolyse v. Acetanhydrid 255,163 

— in Silanolen, coulom.-titr., biamperom. 258, 25 [Or] 


— in Starkehydrolysaten, IR-spektralphotom. 254, 148 


— in Tabakrauchkondensaten, titr., nach Karl 
Fischer mit halbautomat. Apparatur 254, 93 

— in Tonmineralien, v. hygroskop.‘—, gas-chromatog. 
252, 404 

— in Trockenmitteln 260, 161 

— in Zeolithen (getemperten CaA-), massenspektrom. 
2538, 388 

— neben Chlorkohlenwasserstoffen- u. Kresolsauren- 
Best. (simultan) in Hochleistungsreinigern, gas- 
chromatog. 259, 243 

— neben Luft-, CO-, CO,-, CH,OH-, HCHO- u. 
HCOOH-Best. in Abgasen der Formaldehydfabri- 
kation, gas-chromatog. 260, 157 

— neben Ol-Best. in Futtermitteln 259, 386 

— neben p-Xylol- u. Essigsaure-Best. in ihrem Gem., 
gas-fliissig-chromatog. 256, 365 

— titr., -elektrom., mit modifiz. Karl Fischer-Reagens 
254, 140 

— titr., Titerherstellung der Reagenslés. nach Karl 
Fischer 256, 212 

— vy. Abate-Rickstainden, dinnschicht-chromatog. 
252, 46 

— — gas-chromatog., m. H. v. Flammen-Photo- 
meter- u. Elektronen-Einfang-Detektoren 252, 47 

— vy. Ag in suspendiertem Material v. FluB—, 
welches durch Membranfilter zuriickgehalten wird, 
atomabsorptions-spektralphotom., ,,Probe-Schiff- 
schen‘‘-Technik 257, 157 

— vy. Ag-Spuren, anionenaustausch-chromatog., 
atomabsorptions-spektralphotom. (Spuren) 256, 372 
— — in Teich—, spektrofluorim. 257, 295 

— vy. Al-Spuren in See—, fluorim. 261, 264 

— — — mit Lumogallion u. Maskierung des Fe-Ions 
durch o-Phenanthrolin 252, 401 

— vy. Aminowasserstoff, spektralphotom. 251, 70 

— vy. Ammoniakstickstoff in Oberflichen- u. FluB —, 
spektralphotom., durch Indothymol-Extr. 255, 405 
— y. As(III) in Trink—, polarog. (single-sweep-) 
258, 306 

— y. As-Spuren, réntgenfluorescenzspektrom., nach 
Mitfallungstrenn. 259, 384 

— vy. Au im ppm-Bereich, in SiBsee— u. FluB—, 
atomabsorptions-spektralphotom. 258, 305 
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— — vy. Au in natiirl. —, aktivierungsanalyt. (neu- 


tronen-) 258, 325 

— — — nach Vorkonzentrierung 259, 238 

— v. B in FluB—, automat. 251, 191 

— — — Dianthrimid-Techn. 258, 316 

— — in Meer—, spektralphotom., mit Nilblau A 260, 65 
— — in natirl. —, fluorim., mit 2-Hydroxy-4- 
methoxy-4’-chlorbenzophenon 255, 68 

— — Schnellmeth. (Spuren) 251, 264 

— — in See—, automat. 253, 306 

— v. Benzol-Spuren, isotopenverdiinnungsanalyt.- 
gas-chromatog. 255, 70 

— v. Bi-Spuren in Mineral—, polarog. (amalgam-) 
257, 296 

— v. Br- 258, 392 

— — automat. 256, 68 

— — kinet.-photom., mit Chromotrop 2B 259, 321 
— v. C (geléstem org.-), automat. 255, 70 

— v. C (Gesamt-), IR-Analyzer-Meth. 258, 317 

— vy. 8C-Haufigkeiten in Bicarbonaten u. Carbonaten, 
massenspektrom. 258, 232 

— v. Ca u. Mg, spektralphotom. (automat.) 246, 372 
— — in See- u. FluB—, titr. (chelatom.-), mit visu- 
eller u. photom. Endpunktsindikation gegen Hydroxy- 
naphthol-Blau 252, 401 

— — nebeneinander, titr.(komplexom.-)-amperom. 
258, 48 

— — titr.-potentiom., mit Cu(II)-selekt. Festelek- 
trode 260, 157 

— v. Ca, Mg, Te u. Al aus einem einzigen Aliquot, 
titr. (komplexom.-) 253, 206 [Or] 

— v. Carbamat-Insecticiden in Flu8—, gas-chro- 
matog. 256, 255 

— v. Carbamat- u. Phenylharnstoff-Pesticidrick- 
standen in Oberflichen—, diinnschicht-chromatog. 
257, 64 

— v. Cd-, Co-, Cu-, Fe-, Mn-, Pb- u. Zn-Spurenbest. 
in belgischen Mineral—proben, polarog. (oscillo-) 
258, 316 

— v. Cd-, Zn-, Pb- u. Cu-Spuren, extr., -atom- 
absorptions-spektralphotom. 256, 372 

— v. Ce in Meer—, fluorim. 257, 157 

— v. 5$-Cholestan-38-ol, Cholesterin u. 56-Cholestan- 
3-on, gas-chromatog. 255, 405 

— vy. Cl- kleiner Konzentration, automat. 251, 264 
— —radiochem. 259, 144 

— — spektralphotom., mit Syringaldazin 258, 68 

— v. Cl, in Trink—, voltamm., mit Silicongummi- 
Graphit-Elektrode 259, 321 

—v. CN-, Autoanalysatorverf. 256, 67 

— — neben [Fe(CN),]*-, photom., nach destillat. 
Trenn. bei vermindertem Druck 256, 373 

— v. Co in Meer—, spektralphotom. 264, 321 

— y. Co-Spuren in natiirl. —, spektralphotom. 253, 390 
— — — nach kationenaustausch-chromatog. Abtrenn. 
257, 296 

— vy. Co, flissigszintillations-zihlmeth. 255, 70 

— v. CO, in Meerwasser, Extraktionsmeth. 255, 68 
—v. CO, u. Alkalitat, titr., -potentiom. 257, 63 

— vy. CO,?--Spuren, turbidim. 255, 68 

— v. Cr, atomabsorptions-spektralphotom. 254, 320 
—v. Cr-, Mn-, Fe-, Zn- u. Ru-Spuren, Konzen- 
trierung durch Aluminium- u. Strontiumphosphate 
257, 158 
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Wasser, Best. (Forts.) 

— — v. 87Cs 256, 67 

— — — in natiirl. —, Silicagel als Tragermaterial fur 
anorg. lonenaustauscher 255, 67 

— — v. Cu, photom., mit 3-Propyl-5-D-arabinotetra- 
hydroxybutyl-3-thiazolidinthion-(2) 260, 316 

— — — — mit 4-Pyridyl-2-azoresorcin 258, 391 

— — y. Cu in Meer—, polarog. (wechselstrom-), u. Best. 
der chem. Formen 259, 319 

— — — — spektralphotom., mit Chinolin-2-aldehyd-2- 
chinolylhydrazon 258, 305 

— — v. Cu-Spuren, atomabsorptions-spektralphotom., 
nach chromatog. Trenn. an Poly-(triaminophenol- 
glyoxal)-Saule 264, 212 

— — — Feldmeth. mit Diathyldithiocarbamidat 255, 405 

— — v. Cu, Cd, Pb u. Zn (simultan), polarog. (anodic- 
stripping-) 255, 286 

— — v. D,O, automat. 251, 263 

— — y. Dimethylsulfoxid, gas-chromatog. 260, 157 

— —v. Dursban 254, 405 

— — vy. F-, diffusionsmeth. (mikro-) -photom. 254, 320 

— — — elektrodenionenspezif. 258, 163 

— — —inchloriertem — 255, 287 

— — — in Meer—, titr., potentiom., Standardzugabe- 
meth. 255, 69 

— — — in Mineral—, mit Lanthan-Fluorid-Membran- 
Elektrode 256, 231 

— — — in natirl. —, potentiom., nach Extr. mit 8- 
Hydroxychinolin 255, 69 

— — — in Trink—, sdulen-chromatog. (ionenaustausch-) 
-titr., -potentiom. 258, 223 

— — — spektralphotom. 264, 320 

— — v. Fe in Flu8—, réntgenfluorescenzspektrom. 
252, 46 

— — — in See—, fluorim., mit Phthalsaure 259, 145 

— — v. Fe(II) in See—, spektralphotom., mit Batho- 
phenanthrolinlés. 258, 308 

— —v. Fe-Spuren, spektralphotom., mit Natrium- 
sulfid in alkal. Medium 258, 68 

— — v. Geruchélen (schwer oxydierbaren-) 256, 68 

— — v. Glycerin, pu-Valin u. Capronsaure, gas- 
chromatog. (pyrolyse-) 256, 225 

— — v. 5H, katalyt. Austauschmeth. 251, 263 

— — v. H,, 0,, CH,, CO u. CO,, gas-chromatog. 251, 263 

— — v. Halogen- u. Alkaligehalt, titr., halbautomat. 
255, 226 

— — v. Halogenid-Gesamtkonzentration in Meer—, 
titr., -potentiom. 256, 373 

— — v. Harnstoff, konduktom., nach Zersetzung durch 
Urease 259, 62 

— — v. Harnstoff u. Ammoniak, spektralphotom, mit 
Hypochlorit u. Phenol 258, 309 

— — v. HCN in Flu8—, extr., spektralphotom. 258, 306 

— — v. HCO,~ neben Anionen anderer schwacher 
Sauren 258, 27 [Or] 

— — v. Hg, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 259, 319 

— — — — nach Anreicher. auf Anionenaustauscher- 
papier 259, 61 

— — — atomabsorptions-spektralphotom. 254, 320 

— — — — flammenlos 257, 157; 308 

— — — automat., atomabsorptions-spektralphotom. 
259, 320 

— — — Membrandiffusion/Emissionsspektralphotom.- 
kombin. 259, 319 
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— v. Hg-Spuren in natiirl. — 260, 65 

— y. Hg-Spuren (anorg. u. org.-), atomabsorptions- 
spektralphotom., flammenlos 256, 372 

— v. H,S in Grund—, atomabsorptions-spektral- 
photom. 256, 67 

— — in natirl. — unter u. iber dem ug/l-Bereich. 
titr.(thiomercurim.-)-fluorim. 259, 62 

— — in See—, automat. 257, 157 

— — siulen-chromatog.(ionenaustausch-)-colorim. 
258, 314 

— v. In in See— 258, 306 

—vy.J in Meer—, spektralphotom., verbesserte 
Sugawara-Meth. 259, 321 


— — in natirl. —, titr. (argentom.-), -amperom., 
unter Verwend. einer Graphitindicatorelektrode 
255, 69 


— — Sugawara-Meth. 258, 308 

— y. Kohlenhydraten (lésl.-) in See—, chromatog. 
(verteilungs-), nach Aussalzung mittels Ionenaus- 
tausch-Membranelektrodialyse 255, 70 

— v. KW-Stoffen (aromat. niederen-), gas-chromatog. 
254, 321 

—v. Li in — des Toten Meeres, aktivierungsanalyt. 
256, 213 

— v. Metallspuren in Meer—, Anreicher. durch Fall. 
mit 5,7-Dibrom-8-hydroxychinolin 251, 264 

— —.sdulen-chromatog., auf Chitosan 255, 405 

— vy. Mineral6l, gas-chromatog. 254, 321 

— v. Mg, polarog., mit 0,0’-Dihydroxybenzol 255, 153 
— v. Mo, atomabsorptions-spektralphotom. 2538, 308 
— — in See—, Anreicher. an Thoriumhydroxid 

253, 373 

— — — HEisen(II1)-hydroxid als Sammler 252, 46 

— — in §uB- u. Salz—, photom.-automat. 251, 114 
— v. Mo u. W in Meer—, sdulen-chromatog.(ionen- 
austausch-)-spektralphotom. 252, 46 

—v. N, coulom. 258, 391 

— v. 13N u. 18F in Reaktorkiihl—, ionenaustausch- 
chromatog. 252, 45 

— v. Na in hochreinem Kesselspeise—, mit natrium- 
empfindlicher Glaselektrode 251, 191 

—v. NH, 260, 316 

— — automatis. 258, 67 

— — colorim. 258, 67 

— — in Flu8—, spektralphotom., mit Chloramin T u. 
Thymol 254, 321 

— — in Kesselspeise—, elektroden-ammoniumionen- 
selektiv 260, 316 

— — in See—, extr.-spektralphotom., mit Indophenol 
259, 62 

— v. NH; u. Aminosauren, spektralphotom. 258, 392 
— v. Nitrilotriacetat, polarog. 258, 68 

— v. NO, in Meer—, spektralphotom., nach Konzen- 
tration als Azo-Farbstoff an Anionenaustauscher- 
harzen 260, 54 

— v. NO,--Spuren in Trink—, extr., spektralphotom. 
2538, 372 

— v. NO,--, elektrodenionenselekt. 258, 316 

— — in See—, IR-spektralphotom. 258, 317 

— — mit selekt. Elektrode 252, 45 

— — spektralphotom., mit Nilblau A 254, 377 

— v. NO;- u. NO,-, automat. 252, 45 

— — spektralphotom., mit Brucinsulfat 257, 149 

— v. *°Np in Regen— 255, 284 
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— v. NTE in Oberflachen— (ppm) 251, 373 [Or] 

— v. Op, elektrochem. 253, 307 

— — — mit modifiz. Membranelektrodentechn. 
256, 67 

— — in Meer— in Gegenw. v. Sulfiden 260, 399 

— — kontinuierl. 258, 317 

— — mit radioakt. Kryptonat v. T] 255, 68 

— — photom., mit 3,3’-Dimethylnaphthalin 258, 392 
— — — mit photoreduzierten Leuco-Phenothiazin- 
Farbstoffen 258, 317 

— — polarog., mit Flavinenzym 259, 381 

— v. #80, massenspektrom. 252, 33 

—v. O; u. No, gas-chromatog. 258, 391 

— — — 259, 381 

— v. O;, photom. 253, 307 

— — — 257, 295 

— v. org. Verb. in Flu8- u. Trink— 254, 321 

— v. P, gas-flissig-chromatog. 255, 405 

—v. P-org. Pesticiden in FluB—, gas-, diinnschicht- 
oder gel-chromatog. 251, 265 

— v. Pb in FluB—, polarog. (square wave-) 252, 45 
— — in Meer— mit hohem Salzgeh. UV-spektral- 
photom. 257, 295 

— v. Pb- u. Cu-Spuren in Natur- u. Industrie—, 
polarog. (invers-) 257, 296 

— v. Pentachlorphenol, gas-chromatog. 257, 416 

— — gas-chromatog./massenspektrom.-kombin. 
257, 397 

— v. Pentachlorphenol, Natriumpentachlorphenolat 
u. Laurylpentachlorphenolat in Trink—, FluB—, 
industriellem — u. Ab—, colorim. (halbmikro) 

255, 71 

—v. Pesticiden 256, 374 

— — chromatog. Reinig. an Mikrokolonnen 255, 167 
— v. 50 Pesticiden u. verwandten Verbindungen u. 
Polychlorbiphenylen in Oberflachen—, sdiulen-chro- 
matog. (silicagel-mikro-) -gas-chromatog. 260, 323 
— v. Pflanzenpigmenten in See—, diimnschicht- 
chromatog. 258, 310 

— v. Phenol in Aufbereitungs-Testlés. v. Grund- u. 
Oberflachen— zur Untersuch. tiber den katalyt. 
EinfluB v. Mangan(V1)-oxid, colorim. 256, 374 

— y. Phenolen in Gaswerk—, gravim. 260, 66 

— v. Phenolen (wasserdampfflichtigen-), colorim., 
mit p-Nitranilin 260, 66 

— — colorim. bzw. titr. (bromatom.-) 257, 64 

— v. Phenolverb. (Mono- u. Polywasserdampf- 
flichtigen-), titr., Problematik der in den Deutschen 
Einheitsverfahren verankerten Reaktionsbedingungen 
254, 322 

— v. Phosphaten, spektralphotom. 258, 162 

— v. PO,?- hoher Konzentration, photom., Schnell- 
verf. 251, 264 

— — in Meer—, extr.-photom. 257, 381 

— vy. 240Po u. #4°Pb in Meer— 255, 69 

— v. Polyacrylamid in Trink— 2658, 318 

— vy. Proben, diinnschicht-chromatog.-fluorim., mit 
Flavonen als fluorogene Sprithreagentien 260, 158 
— y. Pu in Meer—, radiochem., durch Jonenaustausch 
260, 65 

— vy. Radionukliden 254, 319 

— — 256, 373 

— v. Rb in Meer— u. Quell—, spektrog. 256, 225 
—v. Re in See— 253, 373 
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— — vy. S*-, polarog. (square-wave-) 253, 307 

— — v. Sb- u. Bi-Spuren, extr., polarog. (invers-) 
257, 63 

— — v. Schwermetallen (Spuren), réntgenfluorescenz- 
analyt. Anreicherungsmeth. 257, 343 [Or] 

— — v. Se in Gletschereis—, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 260, 65 

— — v. Se-Spuren, photom. Anordnung 259, 62 

— — v. Si, spektralphotom. 2538, 66 

— — v. Sn in See—, saulen-chromatog.(ionenaus- 
tausch-)-spektralphotom. 260, 316 

— — — spektralphotom., mit Phenylfluoron 252, 45 

— v. 8O,?-, flammenphotom. 256, 373 

— — — — 258, 318 

— — — in Natur— 255, 287 

— — — saulen-chromatog.(ionenaustausch-)-titr. 
259, 321 

— — — spektralphotom., durch Bildung des Ferri- 
sulfatkompl. 253, 308 

— — — titr., -photom., mit Salzsaure in Dimethy]l- 
sulfoxid 256, 373 

— — v. Spurenelementen in See—, voltamm. (anodic- 
stripping-) 2538, 305 

— — vy. Spurenmetallionen, elektrochem./aktivierungs- 
analyt.(neutronen-)-kombin. 257, 295 

— — v. Sr, aktivierungsanalyt. (photonen-) 258, 67 

— — v. Tc in Umgebungs—proben, radiochem. 252, 46 

— — v. Tensiden, polarog. 260, 399 

— — vy. Tensiden (Anion.-) in Oberflachen—, automat. 
258, 392 

— — v. Tensiden (Anion- u. Kation-) in Meer- u. SiB—, 
atomabsorptions-spektralphotom. 255, 71 

— —v. Ti(IV) in Natur—, photom., mit Tichromin 
258, 317 

— — v. Tl in Meer— 258, 386 

— — v. Toxaphen, gas-chromatog. 258, 69 

— — v. U, aktivierungsanalyt. (neutronen-), Fest- 
korpermeth. 256, 373 

— — — in Meer—, flotationsmeth.-photom. 259, 320 

— — — in Trink—, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
260, 407 

— — — in unterird. —, photom., nach séiulen-chromatog. 
Abtrenn. unter Verwend. v. Silicagel 257, 161 

— — 734U/238U-Verhaltnis in natiirl. — 255, 147 

— — v. V in natiirl.—, aktivierungsanalyt. ( neutronen-) 
251, 191 

— — — in See—, extr. -atomabsorptions-spektral- 
photom. 256, 67 

— — v. V(V) durch eine kinet. Meth. m. H. v. Nerolin- 
siure 253, 68 

— —v. Zn atomabsorptions-spektralphotom. 253, 305 

— — — extr.-photom. 258, 305 

— — v. Zn, Cd, Pb(II) u. Cu(II) (simultan) in Berg- 
werks—, voltamm. (anodic-stripping-)-square-wave- 
Technik 259, 61 

— — — Anreicher. mit Chitosan 259, 61 

— BSB,-Titration, Analogrechner 252, 345 [Or] 

— Charakterisierung des anomalen oder polymeren — 
durch Differential-Thermoanalyse 255, 388 

— chem., physikalisch-chem., physikal. u. elektrochem. 
Untersuchungsmethoden (Institut fiir Wasserwirt- 
schaft, Berlin-Ost) 260, 373 [L] 

— chem. Untersuch., Definition u. Messung der Grund- 
begriffe u. GrundgréBen 254, 319 
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Wasser (Forts.) 

— dampf, Best. neben NH,-Best. in Ammoniumpara- 
molybdat u. Ammoniumparawolframat nach therm. 
Zersetz., [R-spektralphotom. Mess. u. gemeinsame 
Auswert. der IR- u. TG-Kurven 252, 31 

— — Nachw. iiber einen weiten Bereich m. H. einer 
chem. radiolog. Techn. 253, 223 

— Dampfkondensat, Best. v. S?--Spuren, photom., mit 
N,N-Diathyl-p-phenylendiamin 256, 371 

— Deuteriumoxid-Gem., Analyse, IR-spektrom. 253, 223 

— Extraktion v. nichtionischen Detergentien in geringen 
Konzentrationen, automat. 253, 49 

— — v. Organochlor- u. -phosphat-Insecticiden 258, 224 

— Feldmethode zur Abschatzung v. U in natiirl. — 
252, 45 

— gebundenes, Best. in Gesteinen, durch IR-Absorption 
251, 276 

— Hartebest., Sulfonaphtholazoaminokresole als neue 
Metallindicatoren 251, 264 

— — titr., mit visueller u. spektrophotometrischer 
Anzeige 251, 191 

— Herstellung u. Qualitaét v. ultrareinem — 258, 216 

— Konzentrierung v. Spuren geléster org. Substanzen 
aus Meer— mit Amberlite XAD-1-Harz 253, 309 

— Kihl— (Held) 253, 364 [L] 

— Laborkonstruktion u. Labor- u. Feldeinsatz v. 
thermoplastischen chloridselektiven Elektroden mit 
flissiger Fillung u. Fest/Fest-Verb. 257, 158 

— Mess. der Stromungsleitung 254, 320 

— Mineral—, Best. v. B, siulen-chromatog. (ionen- 
austausch-)-massenspektrom. 252, 44 

— Mineral- u. Heil—, Best. v. Rn 252, 44 

— Nachw. aus therm. Zersezungsreakt. durch gleich- 
zeitige TG- u. IR-Messungen, kontinuierl. 253, 137 

— — neben O,-, O,-- u. OH--Nachw. bei gleichzeitiger 
Gegenwart in einem ionischen Lésungsmittel, 
voltamm. 260, 161 

— — v. aromat. polycycl. KW-Stoffen, diinnschicht- 
chromatog., an Silufol-Fertigfolien 260, 66 

— — v. 2,4-D u. MCPA, diimnschicht-chromatog., halb- 
quantit. 256, 226 

— — v. Diquat u. Paraquat, Ringofentechn. (halb- 
quantit.) 252, 63 

— — v. 2,4-DP u. MCPP, dinnschicht-chromatog. 

258, 318 

— — v. molekularen Verunreinigungen, laser-raman- 
spektrom. 256, 225 

— — v. org. Verunreinigungskomponenten im ufer- 
filtrierten Oberflachen- u. Grundwasser, diinnschicht- 
chromatog. 253, 309 

— — vy. Transuranen im pCi-Bereich in Trink— 255, 256 

— neutronen-spektroskop. Untersuch. der Dynamik v. — 
in Ton 259, 239 

— Ol-Emulsionen, Bewert. der Haltbarkeit, B-rickstreu- 
ungsmeth. 251, 282 

— Phenol. Verb. enthaltendes, Best. v. O,-Verbrauch 
257, 296 

— Radionuklide im — (Haberer) 258, 363 [L] 

— Spurenanreicherung v. U, Cu, Ni, Co, Fe u. Mn in 
Meer—, extr. (fliissig/fliissig-) u. ringofenmeth. 

255, 146 

— Thermal—, Analyse, massenspektrog. 254, 7 [Or] 

— Thermal- u. Oberflachen—, Analyse, massenspektrom. 
u. UV-spektralphotom. im Vergl. 254, 195 [Or] 
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— Trenn. v. Radionukliden, siulen-chromatog. (ionen- 
austausch-), durch Ferrocyanid-Molybdat 254, 319 

— (Hdll) 255, 369 [L] 

— s. auch Abwasser 

Wasserchemie, Fortschritte der — (Kaeding, Schulz) 
251, 111 [L] 

Wasserstoff, Abscheid. neben Ni-Abscheid. (gleichzeitig), 
an rotierender Scheibenelektrode 251, 61 

— aktiver, Best., titr. (protom.-), m. H. des Natrium- 
amids 268, 219 

— Amino—, Best. in Wasser 251, 70 

— Analyse des D/H-Verhaltnisses in Wasser, massen- 
spektrom. (automat.) 256, 372 

— Anreicherung v. geringen *H-Mengen in —proben 
groBen Volumens, gas-chromatog. System 255, 65 

— Best. in Cl, 255, 65 

— — in Ferrosilicium 254, 329 

— — in Gasen mittels Protonenabgabe 257, 63 

— — in Gasen u. Gasgemischen, MeBgerat 258, 315 

— — in KW-Stoffen (fliissigen aromat. u. nichtaromat.-), 
»Fackel-Analysator“ 268, 153 

— — in Metallen, coulom.-titr. (mikro) 256, 68 

— — — Gassi-Meth. 258, 224 

— — — Instrument 259, 322 

— — in Metallschmelzen, Probenahme 255, 72 

— — in Ne, spektrophotoelektr. 255, 66 

— —inoorg. Verb., gas-chromatog. coulom. kombin. 
251, 63 

— — — MagnesiumaufschluB 251, 389 

— — — Verbrenn. im Stickstoffstrom 2538, 97 [Or] 

— — — Verbrenn. u. Wagen v. H,O 258, 54 

— — — Verbrennungsmeth. 258, 153 

— — in org. N-halt. Verb., EKinfluB des NO, 257, 225 

— — — mit externem Absorptionsmittel, EinfluB der 
Stickstoffoxide 255, 394 

— — — Stickstoffdioxid-Bild. bei der katalyt. Verbrenn. 
254, 68 

— — in org. S- u. Halogenverb., Verwend. v. Quarz 
256, 321 

— — in org. Sb-, Cl-, P- u. N- entaltenden Verb. 256, 321 

— — in Stahl, m. H. der Diffusionskinetik 255, 73 

— — in Stahlproben (mg-) im ppm-Bereich 258, 72 

— — in Steroiden (Spuren) 252, 74 

— — in Triterpenoiden (mikro) 251, 389 

— — neben C-Best., Absorptionssystem 253, 366 

— — — gravim., automatis. 2538, 366 

— — — in Kohlenhydrierungsprodukten, gas-chromatog. 
260, 321 

— — —inorg. Verb. 254, 388 

— — — — Faktoren, die die katalyt. Verbrennungs- 
wirksamkeit des durch thermische Zersetzung des 
Kobalt(II)-oxalats gewonnenen Kobalt(II,III)-oxids 
beeinflussen 256, 364 

— — — — gas-chromatog. 251, 63 

— — — — gravim. (mikro) 251, 63 

= 260, 310 

--- TF Versuche zur Automatisierung 260, 398 

— — — — halbautomat. Blitzverbrennungsapparatur, 
Zerbrechen v. Verbrennungsrohren 259, 377 

— — —in org. F-, P- u. Si-halt. Verb. 260, 59 

— — — mit einem modifiz. Coleman-Stickstoff-Analyzer 
251, 389 

— — neben C- u. Halogen-Best. (mikro) in hochlorierten 
oder bromierten org. Verb. 258, 153 
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— — neben C- u. N-Best., automat., statist. Durch- 
leucht. v. Analysenfehlern eines Analysators mit 
Differential-Thermo-Konduktometer 258, 366 

— — — — verbesserte Verbrennungsanordnung u. 
Handhabungstechn. 251, 389 

— — — in org. Verb., automat., Gemeinschaftsuntersuch. 
mit 2 Analysatoren 259, 378 

— — — — on-line-Datenauswertungssystem fir einen 
CHN-Analysator 260, 310 

— — neben C- u. Cl- oder Br-Best. (simultan) in org. 
Verb., gravim. 256, 321 

— — neben C-, Halogen- u. Ge- Best. in Ge-Organoverb. 
(simultan) 258, 153 

— — neben C- u. Halogen- oder S-Best. (simultan) in 
org. Verb., Bleidioxid als Absorptionsmittel 255, 138 

— — neben C-, J-, Br-, oder C- u. S-Best. (mikro), 
durch Adsorption an Kieselgel 2538, 153 

— — neben C-, N-, S- u. O-Best. (mikro) in org. Verb., 
Analysator 251, 389 

— — neben CO-, CO,-, Ar- (oder O,-), No-, CH,-, C.H,- u. 
teilweise C,H,-Best. in Generatorgas, gas-chromatog. 
251, 262 

— — neben CO-, CO,-, CH,-, N,- u. Og ed: im Gem., 
gas- Fen eeeieros) 251, 263 

— — neben CO-, CO,-, O,- u. CH,-Best. i in Wasser, 
Pi boss 251, 263 

— — neben He-Best. in kompl. Gasgem., gas-chromatog. 
259, 237 

— — neben N-Best. (simultan) in org. Verb. 260, 58 

— — neben N,-, O,-, CH,- u. CO,-Best. in ihrem Gem., 
gas-chromatog., bei Raumtemperatur 257, 294 

— — neben O,-Best. in Cu u. Ni, vakuumschmelzmeth., 
Untersuch. der Fehlerquellen bei Verwendung des 
Exkalografen EA-1 256, 375 

— — neben O,- u. N,-Best. in Ferrochrom, vakuum- 
schmelzmeth., Prifungsergebnisse 256, 378 

— chromatog. Trenn. der Kernspinisomeren v. — u. 
Deuterium unterhalb v. 60°K 259, 139 

— elektrolyt. —Bereitung u. — Reinigung 251, 262 

— Isotopenanalyse einiger Hydride, spektrog. 258, 302 

— — gas-chromatog. 251, 44 

— N,-Gem., Best. v. NH;, gas-chromatog. 256, 224 

— Nachw. neben Ne- u. *He-Nachw. in *He, gas-chro- 
matog., mit Porapak Q-Saule bei tiefen Temperaturen 
260, 302 

— NH,/N,-Gem., Analyse, Brennstoffelemente 254, 318 

Wasserstoff-2, Analyse des D/H-Verhaltnisses in Wasser, 
massenspektrom. (automat.) 256, 372 

— Best. in org. Verb., Verbrenn. im Stickstoffstrom 
2538, 97 [Or] 

— — in Wasserstoff-2-oxid, durch sekundare Deuteronen- 
aktivierung 255, 66 

— — spektralphotom. Mess. der Absorpt. des deuterierten 
Acetylens im IR-Bereich 254, 211 

— chromatog. Trenn. der Kernspinisomeren v. Wasser- 
stoff u. — unterhalb v. 60°K 259, 139 

— KMR-Spektrenaufnahme mit XL-100 KMR-Spektro- 
meter 258, 293 

Wasserstoff-8, Anreicherung v. geringen —mengen in 
Wasserstoffproben groBem Volumens, gas-chromatog. 
System 255, 65 

— Best., fliissigszintillations-spektrom. 251, 379 

— — in biolog. Proben, Verbrennungs-Aufbereitung zur 
Szintillationsanalyse 254, 161 
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— — in Kautschukvulkanisaten, szintillations (flissig-) 
-zahImeth. 259, 71 

— — in mark. Korperflissigk. u. biolog. Gewebe, 
Verbrenn. i. d. O-Flasche 253, 153 

— — in org. Verb. (mikro) 255, 138 

— — — Verbrenn. im Stickstoffstrom 253, 97 [Or] 

— — in Wasser, katalyt. Austauschmeth. 261, 263 

— — neben 4C-Best. auf Diinnschicht-Chromatogram- 
men, szintillations-spektrom. 2654, 45 

— — neben #C- u. 1J-Best., szintillations(flussig-)- 
meth. 256, 300 

— — neben *°C-Best. in biolog. Material, mit fliss. 
Szintillatoren nach AufschluB in der Sauerstoff- 
Flasche 251, 332 

— — radiochromatog., mit Flissigszintillator bei tiefen 
Temperaturen 2538, 44 

— — szintillations(flissig-)-spektrom. 259, 43 

— Dreikanal-Flissig-Szintillationszaihler zur automat. 
Léschkorrektur v. — 4C 257, 196 

— mark. Lipidklassen, Best., diinnschicht-chromatog.- 
(kieselgel-)-flissigszintillationszahlmeth. 260, 391 

— mark. Materialien, Bearbeitungs- u. Zahltechnik in 
Polyacrylamidgelfraktionen 260, 392 

— MeBverfahren mit Gasdurchflu8-Proportionszahlern 
258, 218 

— Nachw. durch f-Radioluminescenz in Standardmedien 
der Diinnschicht-Chromatog. 255, 388 

— Szintillations(Flissig-)-Zahlung auf festen Tragern 
259, 86 

— — auf Filterpapier 259, 226 

— u./oder 4C-mark. Proben, Szintillationszahlung 
(Flissig-), Vergl. der MeBgenauigk. durch externe u. 
interne Standardis. u. Anwend. auf die Sauerstoff- 
Kolben-Verbrennung 255, 337 [Or] 

— Zahlung in Acrylamidgelen unter Verwendung eines 
nichtwaBrigen Szintillationssystems 263, 241 

— — neben C-Zahl. in Acrylamidgelen 258, 131 

Wasserstoff-2-oxid, Best. in Wasser u. biolog. Fliissig- 
keiten, automat. 251, 163 

— — Methode des fallenden Tropfens, Faktoren, welche 
die Genauigk. beeinflussen 254, 211 

— — v. 7H, durch sekundare Deuteronenaktivierung 
255, 66 

— H,0-Gem., Analyse, IR-spektrom. 253, 223 

Wasserstofftperoxid, Best. in Alkalien-Lés., spektral- 
photom. 2538, 391 

— — in Milch, spektralphotom., mit Titantetrachlorid 
256, 89 

— — neben Formaldehyd-Best. in ihrem Gem., spektral- 
photom. 258, 63 

— — neben H,SO,- u. H,S,0,-Best., spektralphotom. 
252, 393 

— — photom., mit Leukokristallviolett u. Peroxidase als 
Katalysator 252, 24 

— — reflexions-spektralphotom., als peroxidischer 
Citratkompl. des Ce 258, 303 

— — titr., -potentiom., mit Natriumsulfitlésung 251, 44 

— — titr. (redox-), -amperom., mit Hexamminkobalt- 
(III1)-tricarbonatokobaltat-Lés. 257, 291 

— — titr. (redox-), -potentiom. 254, 306 

— — UV-spektralphotom. 260, 85 

— — v. org. Verb. (gesamt), gas-chromatog. 255, 297 

— — vy. Sn in hochprozentigen —lés., photom., mit 3’- 
Pyridylfluoron 255, 186 [Or] 
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Wasserstoffperoxid (Forts.) 

— Entfernung aus waBriger Losung an Redox- u. 
Tonenaustauschern 255, 53 

— Farbreaktion mit p-Dimethylaminobenzaldehyd 
252, 393 

Wasserstofiperoxidgruppen, Best. durch Reakt. mit 
salpetriger Sdure 261, 67 

Weichmacher, Analyse, saulen-chromatog. (gel-) 257, 162 

— — TAS-Technik 257, 167 

— Best. in Milchschlauchen aus weichgemachtem PVC 
251, 128 

— — in Treibmitteln, gas-chromatog. 252, 410 

— — in Zweikomponenten-Treibstoffen, gas-chromatog. 
251, 141 

— Epoxid—-, Diinnschicht-Chromatog. 257, 162 

— Flissigkeits-Chromatog. unter Verwendung v. Trager- 
material mit festem Kern 258, 87 

— Nachw., gas-chromatog.-temperaturprogrammiert 
258, 87 

— — in Elastomeren, diinnschicht-chromatog. 260, 402 

Wein, Best. u. Beurteilung des Acetaldehyds bzw. der an 
Acetaldehyd gebundenen schwefligen Saure 256, 396 

— —v. Acetaldehyd 254, 400 

— — vy. Apfelsiure 2538, 392 

— — y. Apfel-, Milch- u. Weinsiure, enzymat. 261, 407 

— — vy. Aminen (aliphat. u. alicycl.-), fluorim. 258, 238 

— — y. Aromastoffen, extr., gas-fliissig-chromatog./ 
massenspektrom. kombin. 254, 146 

— — v. Benomyl-Riickstinden, UV-spektralphotom. 
254, 117 [Or] 

— — y. Bernsteinsiure, enzymat. 256, 330 

— — y. Blausaure (kleine Mengen freier u. gebund.-) 
2538, 165 

— — y. Citronensiure in gerb- u. farbstoffreichen—, 
enzymat. 256, 396 

— — vy. CO, 251, 407 

— — — 256, 85 

— — — 259, 390 

— — v. Cyclamaten, [R-spektralphotom. 257, 236 

— — v. Dichlozolin, gas-chromatog. 256, 353 [Or] 

— — v. vic. Diketonen in Weif—, gas-chromatog. 
2538, 165 

— — v. Farbstoffen (wasserlésl. synthet.-) 255, 310 

—v. Fe-, Cu-, Zn- u. Mn-Spuren, réntgenfluorescenz- 

— spektrom. 257, 309 
— vy. Fe, Cu, Zn, Mn u. Cd, atomabsorptions-spek- 
tralphotom. 259, 390 

— — v. flichtigen Bestandteilen, gas-chromatog. 260, 81 

— — v. Folpet u. Captafol, gas-chromatog. 253, 275 [Or] 

— — v. Histamin, gel-elektrophoret.-fluorim. 254, 146 

— — v. Kohlensaure in Still— u. Schaum— 258, 392 

— — v. Mannit u. Sorbit 259, 245 

— — vy. 2-Methyl- u. 3-Methyl-2,3-dihydroxybuttersaure, 
Pyroglutaminsaure u. «-Hydroxyglutarsaure 251, 407 

— — v. Milchsadure, enzymat. 254, 146 

— — v. Monochlor- u. Monobromessigsiure 260, 325 

— — v. org. Sauren, diinnschicht-chromatog.-photo- 
densitom. 258, 165 

— — — saulen-chromatog.(verteilungs-)-titr. 258, 165 

v. Phenolen (Gesamt-), spektralphotom. 256, 331 

v. Prolin, Schnellmeth. 255, 304 

— — v. Proteinen, polarog. (wechselstrom-) 259, 171 

v. Saccharin, gas-chromatog. 256, 85 

— — — — 268, 110 [Or] 


| 
| 


Wasserstoffperoxid — Wismut 


— — y. schwefl. Saure 251, 148 

— — y. SO,2-, gravim. u. titr. 258, 238 

— — y. Sorbinséure 257, 236 

— — v. Sorbit, polarim., Einsatz einer halbautomat. 
Siulenapparatur fiir zwei Ionenaustauscher 256, 86 

— — vy. Weinsiure 251, 408 

— — v. Zucker, colorim. vereinfachte Meth. 255, 304 

— Extraktbestimmung 260, 404 

— Nachw. v. Aminen (biogene-), diinnschicht- sowie gas- 
chromatog. 2538, 165 

— — y. Anthocyanen u. Gerbstoffen 258, 238 

— — vy. Chlor- u. Bromessigsaure u. ihren Deriv., dinn- 
schicht-chromatog. 260, 80 

— — y. CN-, Schnellmeth. 256, 396 

— — vy. synthet. Farbstoffen, diinnschicht-chromatog., 
nach siulen-chromatog. Anreicher. 267, 237 

— Trenn. v. SO, (freiem u. gebundenem-), Labornotiz 
iiber die Unwirksamkeit der bestehenden Verf. 256, 85 

Weinsiure, Best. in Lebensmitteln 256, 83 

— — in Wein u. Traubensaft 251, 408 

— — — diinnschicht-chromatog.-photodensitom. 
2538, 165 

— — spektralphotom. 251, 396 

— maskierende Wirkung auf Fe, Ti, Al u. Zr 254, 384 

— Nachw. in Fruchtsaften, papier-chromatog. 251, 406 

Weintrauben, Best. v. Dichlozolin, gas-chromatog. 
256,353 [Ot] 

— — v. Folpet u. Captafol, gas-chromatog. 258, 275 [Or] 

— — v. Prolin, Schnellmeth. 255, 304 

— Isolierung v. Anthocyanidin-3,5-diglucosiden, saulen- 
chromatog. 256, 86 

Weintraubenkerne, Best. v. Fettsiuren in — des Wein- 
stocks Vitis vinifera, gas-chromatog., UV-spektral- 
photom. u. papier-chromatog. 259, 157 

Weifblech, Best. v. Sn, elektrolyt.-atomabsorptions- 
spektralphotom. 258, 323 

— Herstellungs-Elektrolytbader, Best. v. Sn(II), 
coulom.-titr. 258, 323 

Weifmetalle, Best. v. P, spektralphotom. 253, 376 

Weifténer, Best. in Waschpulvern u. Geweben, TAS- 
Technik 257, 167 

Weizen, Best. v. Aminosauren, innere Standards 258, 409 

— — v. B, spektralphotom. 255, 303 

— — v. Br-, Sauerstoffverbrennungsmeth. 258, 246 

— — v. Ochratoxin A, spektrofluorim. 258, 240 

Weizenkérner, Best. v. Dichlorvos- u. Malathion-Rick- 
standen, gas-chromatog. 256, 404 

— Nachw. v. Harn 256, 397 

— — v. Harnstoff 259, 386 

Weizenmehl, Best. v. Cu- u. Fe-Spuren, photom. 
258, 241 

— Nachw. v. Lipiden, diinnschicht-chromatog. 255, 305 

— Neutronenaktivierungsanalyse 258, 240 

Weizenschrot, Best. v. Sulfhydryl- u. Disulfid-Gruppen, 
titr.-potentiom. 259, 245 

Weizenstroh, Best. v. P, photom., als mit Ferrocen 
reduz. 12-Molybdatophosphat 258, 335 

Weltraumforschung, Gas-Chromatographie im Dienste 
der — 254, 299 

Wismut, Best., atomabsorptions-spektralphotom., mittels 
entweichender Flammengase 2538, 386 

— — atomfluorescenzspektrom., in getrennter Luft/ 
Acetylen-Flamme mit elektronisch modulierten 
Entladungslampen ohne Elektroden 259, 51 


Wismut 


— — chemoluminescenzanalyt., mit Lucigenin/H,0,- 
Oxydat. 258, 379 

— — colorim., mit Methylxylenolblau 253, 148 

— — — mit Thiocyanat 257, 307 


— — durch Isotopenaustausch in der org. Phase 256, 220 


— — enzymat.-fluorim. 251, 55 

— — extr.-photom., als Halogenidkompl. mit Pyrazo- 
londeriv. 256, 313 

— — — mit Aminen 251, 323 

— — fluorim., mit Salicyliden-2-amino-3,5-dimethyl- 
phenylarsonsiure 257, 46 

— — gravim., mit Thiolactamen 260, 148 

— — in Al-Leg. 2011, polarog. 252, 48 

— — in Bi/Cu-Erzen u. Verarbeitungsprodukten, 
spektrog. 251, 114 

— — in Bleiglanz u. reinem Pb, atomabsorptions- 
spektralphotom. oder spektralphotom., nach ionen- 
austausch-chromatog. Trenn. 255, 150 

— — in Cd (hochreinem-), spektrog. oder polarog., nach 
destill. Abtrenn. des Cd 256, 69 

— — in Hisenerzen, atomabsorptions-spektralphotom. 
253, 230 

— — in Fe-Leg., extr., -atomabsorptions-spektral- 
photom. 255, 75 

— — in Fe u. Stahl, spektrog. (Spuren) 255, 113 [Or] 

— — in GaSb, Ga u. Sb, spektrochem. 258, 68 

— — in Gesteinen, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
2538, 267 [Or] 

— — in Glasern, coulom. 258, 314 

— — in K,S0,, AgNO, u. Ammoniummolybdat, 
colorim. (indirekt-) 255, 296 

— — in Leg., Sn u. biolog. Material, colorim., mit 
Thiopyrrolidon u. Thiodnantholactam 251, 322 

— — in Leg. (Wood- u. Rose-), Sn u. Bi-Erz, gravim., 
mit Diphensdure 253, 380 

— — in Leichtlot, gravim., als Bis (triphenylsele- 
nonium)-pentachlorobismutat(II1) 258, 148 

— — in Metallorganoverb. (submikro) 258, 155 


— — in Ni, atomabsorptions-spektralphotom. Untersuch. 


der Mitfallungseigenschaften v. Mangan(IV)-oxid 
255, 76 

— — in Sb/Bi-Leg., radiom. 251, 271 

— — in Sn- u. Pb-halt. Leg., atomabsorptions-spektral- 


photom. oder spektralphotom., nach Extr. als Kompl. 


mit Ammonium-1-pyrrolidin-dithiocarbamat in 
MIKB resp. Chloroform 259, 377 

— — in Stahl, photom. 255, 269 [Or] 

— — in Stahl u. GuBeisen, atomabsorptions-spektral- 
photom. 259, 326 


— — in Sulfiderzen, spektralphotom., nach Extrakt. mit 


Na-Diathyldithiocarbamidat 252, 404 


— — in Wasser (Mineral-), polarog. (amalgam-) 257, 296 
— — in Wasser (Natur-), extr., polarog. (invers-) 257, 63 


— — in Y,O, (hochreinem-), spektrom. (emissions-) 
255, 103 [Or] 

— — indirekt, mit Antipyrin-4-dithiocarbonsadure 
255, 233 

— — neben Cd-, Ag-, Tl- u. Hg-Best. in Graphit, atom- 
fluorescenz-spektrom., Empfindlichkeitssteigerung 
m. H. impulsiver selektiver Verdampfung in Argon- 
atmosphire 260, 159 


— — neben Cu-Best. in Pb, voltamm. (anodic-stripping) 


255, 150 
ee eres 259, 152 
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— — neben Cu-, Fe- u. Sn-Spurenbest. in Pb (Reinst-), 


spektrog., nach ionenaustausch-chromatog. Abtrenn. 
des Pb 256, 71 

— — neben Cu-, Sb- u. Ag-Best. in Pb-Geschossen v. 
Pistolen, atomabsorptions-spektralphotom. 256, 228 

— — neben Hg- u./oder Zn-, Pb- u. Cu-Best. im ternaren 
Gem., titr., -amperom. 258, 379 

— — neben Pb, extr.-chromatog.-UV-spektralphotom. 
259, 49 

— — neben Pb-Best. im binaren Gem. (simultan), 
polarog., in Bernsteinsiure 259, 123 [Or] 

— — neben Pb-Best. (simultan) in Bi/Pb/Sn-Leg., 
titr., -amperom., mit Unitol 257, 299 

— — neben Sb-Best. in Cu, polarog. (film-) mit Anreicher. 
256, 376 

— — — in Gegenw. v. Begleitionen, gravim., titr. oder 
titr., -amperom., als Isochinolin/Jodid-Kompl. 
256, 200 [Or] 

— — — polarog., in Weinsadure- oder Citronensaure- 
lésungen 251, 55 

— — — titr. (mercurim.-), als Kompl. mit Anilin u. 
Jodid im UberschuB gegen Diphenylcarbazon 260, 140 

— — neben Sb-, Pb- u. Sn-Best. in Al, Fe u. Leg. auf 
Ni-Basis, atomabsorptions-spektralphotom., mit 
wasserfreiem Lésungsmittel 260, 158 

— — neben Zn-, Al-, Pb- u. Hg-Best. in Salben, titr. 
(komplexom.-) 251, 155 

— — photom., mit 7-[«-(o-Carbomethoxyanilino)- 
benzyl]-8-hydroxychinolin (CMBA-Oxin) (Spuren) 
254, 378 

— — polarog. 257, 216 

— — titr. (komplexom.-), als Thiocyanatkompl. mit 
ADTA 257, 216 

— — — dead stop 251, 323 

— — — mit ADTA im UberschuB u. dessen Verviel- 
fachung durch Bleijodat 255, 223 

— — — mit ADTA in trichlorsaurem Medium gegen 
Arsenazo III 256, 50 

— — titr., -photom. (extr.-) mit Aminen 251, 323 

— — titr., -spektropolarim. 256, 47 

— — v. Al 255, 290 

— — vy. Al-, Co-, Cd-, Ca-, Cu-, Fe-, In-, Ga-, Mg-, Mn-, 
Ni- u. Tl-Beimengungen, spektrochem. 258, 321 

— — vy. Cl--Spuren, photom. 254, 185 [Or] 

— — v. Cu-Spuren, flammenphotom. 254, 326 

— — v. Fe-, Co-, Cu- u. Zn-Verunreinigungen, spektrog., 
nach Fest/Flissig-Extr. 255, 406 

— — v. Metallspuren, Anreicher. durch Extr. der 
Makrokomponente mit Alkylphosphorsauren 251, 266 

— — v. Pb, voltamm., (anodic ,,stripping‘‘-), nach 
dem ,,square-wave’-Verfahren 253, 69 

— — vy. Zn-Spuren, polarog., nach Vorkonzentrier. 
durch Fest/Flissig-Extr. 254, 327 

— Dithizon-Gleichgewicht u. Hydrolyse des Wismut- 
Ions in waBr. Lés. 260, 148 

— Extr. mit Di-(2-athylhexyl)-phosphorsaure aus 
Perchlorsiiure-Lés. 257, 216 

— Kompl. mit NTE 255, 59 

— — mit 1-Pyrrolidincarbodithioat, spektralphotom. 
Ermitttl. der Bildungs- u. Extraktionskonstanten 
259, 39 

— Nachw. neben Cu-, Pb-, Cd-, Hg-, As-, Sb- u. Sn- 
Nachw., diinnschicht-chromatog., auf Cellulose 


258, 31 [Or] 
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Wismut (Forts.) 

— Trenn. v. Pb u. Zn, extr. 259, 233 

— — vy. Sb(III), ionenaustausch-chromatog. 253, 72 

Wismut(Ifl), Best. colorim., mit 2-Thiobarbitursaure 
2538, 52 

— — coulom.-titr. 254, 382 

— — gravim., mit Mercaptoacetamidophenetidin 
251, 314 

— — — mit «-Nitroso-B-naphthol 257, 55 

— — in Bi-Leg., siulen-chromatog. (kationenaustausch-) 
258, 225 

— — in Bi/Sb/Se/J-Halbleiterkristallen spektralphotom., 
als Jodwismutat/Methylgriin-Kompl. 257, 299 

— — in Ni-Leg. u. Pb-Konzentraten, IR-spektral- 
photom., als Komplexverbindung mit N-Pheny]l- 
derivaten des Thioharnstoffs und Perchlorationen 
255, 152 

— — neben Pb(II)-Best., titr,, (komplexom.-), mit 
Kaliumdicarboxymethyldithiocarbamat 255, 223 

— — neben Th(IV)- u. Pb(II)-Best., siulen-chromatog. 
(ionenaustausch-), durch selektive Entwicklung u. 
JonenausschluBtechnik mit komplexom. Auswert. 
260, 387 

— — spektralphotom., mit 3,4,5,6-Tetrachlor-3’,4’,5’,6’- 
tetrahydroxyfluoranmethylester u. Kaliumpersulfat 
259, 51 

— — titr. (komplexom.-), -amperom., mit ADTA u. 
MnO,-Elektrode als Indicator 256, 345 [Or] 

— — titr. (komplexom.-), gegen Phlorein 256, 313 

— — titr. (komplexom.-)-photom., mit ADTA 260, 54 

— — UV-spektralphotom., mit Diacetylmonoximthio- 
semicarbazon 256, 46 

— Elektroreduktion in geschmolzenem Aluminium- 
chlorid/Natriumchlorid, polarog. u. voltamm. 
Untersuch. 258, 149 

— Extr. mit p-Methoxybenzthiohydroxamsaure 257, 214 

— Kompl. mit Ascorbinsaure, spektralphotom. Unter- 
such. 257, 149 

— — mit N-Phenylderivaten des Thioharnstoffs u. 
Perchlorationen u. ihre analyt. Anwend. 255, 152 

— — mit N-Phenyl-substituierten Thioharnstoffen u. 
SCN-, extr.-photom. Untersuch. 255, 233 

— Nachw. neben Ag-, Hg(II)-, Cu(II)-, Pb(II)-, Pd(II)- 
u. TI(IIT)-Nachw., diinnschicht-chromatog., als 
Diathyldithiocarbamidat-Kompl. 254, 210 

Wismut(IIl)-jodid, Massenspektrum (ElektronenstoB-) 
260, 143 

Wismutlegierungen, Best. v. Bi(III), siulen-chromatog. 
(kationenaustausch-) 258, 225 

— — v. Sb u. Pbh(simultan) in Bi/Pb/Sn-Leg., titr., 
-amperom., mit Unitol 257, 299 

Wismutoxidchlorid, Best. v. Pb-Spuren, atomabsorptions- 
spektralphotom. 256, 310 

Wolfram, Best., aktivierungsanalyt. (neutronen-), 
1—7°/, in Konzentraten 256, 51 

— — in Fe, Mo u. Ti, réntgenfluorescenzspektrom. 
2538, 227 

— — in Fe/Nb-Leg., extr., -spektralphotom., mit TPAC- 
Thiocyanat-Kompl. 251, 198 

— — in Leg. (Mehrstoff-), rontgenfluorscenzanalyt. 
251, 272 

— — in Mo, spektrog. sowie spektrochem. 257, 382 

— — in Mo-halt. Material, isotopenverdinnungsanalyt. 
mit Toluol-3,4-dithiol 258, 229 


Wismut — Wolfram 


— — in Stahl, extr.-photom., mit 5,7-Dibrom-8-hydroxy- 
chinolin 260, 159 

— — — polarog. 256, 379 

— — — spektralphotom., mit SCN, Verringer. der 
Stérung durch Mo 258, 325 

— — — — mit Thiocyanat 254, 329 

— — in Stahl (Schnell-) u. Al, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-), bzw. isotopenverdinnungsanalyt. 
255, 151 

— — in TI, spektralphotom., nach Extr. als Kompl. mit 
Diathyldithiocarbamidat 257, 383 

— — in Wasser (Meer-), saulen-chromatog.(ionen- 
austausch-)-spektrophotom. 252, 46 

— —neben Au-, Br-, Mn-, Na- u. Ta-Best. (simultan), 
aktivierungsanalyt. (neutronen-), mittels Ge/Li-4 
Detektor 259, 71 

— — neben Co-, Cu-, Fe-, Ga- u. Zn-Best. in Gesteinen, 
aktivierungsanalyt.(neutronen-)-anionenaustausch- 
chromatog. 256, 74 

— — neben Hf-, Co- u. Cu-Best. in Zr u. Zr-Leg., 
rontgenfluorescenzspektrom. 256, 377 

— — neben Mn-, Cu-, Ni- u. Na-Best. in Mo, akti- 
vierungsanalyt. (neutronen-), mittels einer einzigen 
Bestrahlung 256, 72 

— — neben Mo-Best. in Silicaten, spektralphotom., 
nach Trenn. durch Anionenaustausch 255, 293 

— — — photom.,, als Heteropolyverb. 251, 197 

— — — spektrog., Hochfrequenzplasmabrenner 252, 49 

— — neben Mo in 6-fachem UberschuB, extr.-photom., 
mit Rhodamin B u. Dithiocarbamidat-x-Aminosaure- 
derivat als Maskierungsmittel 255, 224 

— — neben Re-Best. in Ta-Targetslosungen, extr. u. 
fallungsanalyt. 259, 324 

— — neben Rh in seinen Leg., gravim., nach elektrolyt. 
Trenn. auf einer Quecksilberelektrode 258, 72 

— — neben U-Best. in Gegenw. v. anderen Schwer- 
metallionen, polarog. 259, 297 

— — neben Zr-, Ti-, Mo- u. Nb-Best., saulen- 
chromatog. (ionenaustausch-) 255, 226 

— — polarog. 287, 219 

— — spektralphotom., mit Thiocyanat, Ubersichts- 
bericht 254, 313 

— — titr. 257, 219 

— — titr. (acidim.-) 251, 57 

— — titr.(fallungs-)-photom., mit Pinacyanol 259, 310 

— — titr., mit permselektiver Membranelektrode 
255, 210 [Or] 

— — titr., -potentiom. 251, 44 

— — v. Al, spektralphotom., mit Brenzcatechinviolett 
259, 64 

— — v. C-Spuren 255, 150 

— — v. Ca neben Alkalimetallen, Al u. Si, atomab- 
sorptions-spektralphotom. 258, 180 [Or] 

— — v. Co u. Zn in hochreinem metall.-, atomabsorp- 
tions-spektralphotom., nach extr. Abtrenn. 258, 311 

— — v. Fe, Ni, Co, Mn u. Cr, atomabsorptions-spektral- 
photom. 259, 337 [Or] 

— — v. Ga, photom. 255, 290 

— — v. Ni, gravim. oder photom. oder titr. 256, 229 

— — v. P, spektralphotom. 256, 71 

— — v. Re, atomabsorptions-spektralphotom. 259, 65 

— — v. Ti-Spuren, spektralphotom., mit Diantipyryl- 
methan nach Extr. des Titan/Kupferronkompl. 
254, 327 


Wolfram — Xylenole 


— Extr. mit Alkalithiocyanat u. Furfurylaldehyd aus 
saurer Los. 254, 380 

— — mit 8-Hydroxy-chinolin u. seinen Deriv. 257, 150 

— Kompl. mit Carboxy-deriv. des Phenylfluorons 
257, 201 

— Nb/Mo/Zr-Gem., Trenn., siulen-chromatog. (ver- 
teilungs-) 257, 55 

— Trenn. v. Mo, extr. 251, 272 

— — y. verwandten Metallen, siulen-chromatog. 
(ionenaustausch-) 255, 226 

Wolfram-181, Nachw. in Luftniederschligen 254, 318 

Wolfram-185, Nachw. in Luftniederschligen 254, 318 

Wolfram (I), -W(O)-Potential u. coulom. Titr. v. Y(II) 
in eutekt. Lithiumchlorid/Kaliumchlorid Schmelzen 
253, 213 

Wolfram(IV)/(V), Kompl. mit Cyanid, elektroanalyt. 
Untersuch: anodische Intensitat-Potential-Kurven 
254, 380 

Wolfram(V1), Best. in Alkalimetallhydroxiden, extr., 
mit 8-Mercapto-chinolin 259, 329 

— — neben V(V)- u. Mo(VI)-Best. in ihrem Gem., 
sdulen-chromatog.(anionenaustausch-)-spektral- 
photom. 259, 51 

— — polarog. (kinet.-) 260, 389 ‘ 

— — titr. (redox-), -potentiom., mit H,O, im UberschuB 
254, 306 

— Extr. mit Mesityloxid 251, 57 

— Nachw. neben Re(VII)- u. Mo(VI)-Nachw., diinn- 
schicht-chromatog. 252, 38 

— Trenn. v. Re(VII), radiochem. 256, 222 


X 


Xanthen, Deriv., Nachw., diinnschicht-chromatog., im 
mg-Bereich 254, 367 [Or] 

Xanthenfarbstoffe, Best. in Lippenstiften, fluorim. 
254, 242 

Xanthin, Best. in Harn u. Plasma, enzymat.-differential- 
spektralphotom. 251, 340 

— — neben Barbituraten- u. phenol. Alkaloiden-Best. 
in ihrem Gem., gas-chromatog., Methylierung m. H. 
v. Trimethylaniliniumhydroxyd 251, 157 

— — neben Coffein- u. Methylxanthinen-Best. in 
Lebensmitteln, Pharmaka u. Getrinken, diinnschicht- 
chromatog. 259, 411 

— Deriv., Best. in Blut 254, 251 

— Harnsaiure-Gem., Best., titr. (bromom.-) 254, 399 

— Hypo—, 7-Methyl—, 1-Methyl— u. Para—, Best. 
neben Xanthin- u. Coffeinbest. in Lebensmitteln, 
Pharmaka u. Getrinken, diinnschicht-chromatog. 
259, 411 

— u. Hypo—, Best. in Skeletmuskeln 254, 251 

Xanthinoxydase, Best. in Serum u. Gewebe, empfindliche 
u. nichtradioaktive Meth. 254, 255 

Xanthogenate, Best., fluorim., mit o-Hydroxy-queck- 
silberbenzoesiure u. Dithiofluorescein 255, 143 

— — in Cyanidlés. aus Goldextraktionsbetrieben, 
spektralphotom. 258, 232 

— — neben S(Gesamt-)-Best. in Viscose, spektral- 
photom. 260, 165 

— — titr. 259, 57 

— — titr. (komplexom.-), mit ADTA 260, 367 [Or] 
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Wolframate, Best. v. Gd, polarog. 258, 229 

— Isopoly—, Best. in Lés. u. Untersuch. der versch. 
Reaktionsmechanismen 257, 219 

— Octacyano—, Best., titr., mit N-Bromsuccinimid 
260, 117 [Or] 

Wolframbronzen, Best. v. K, Ho u. La, aktivierungs- 
analyt. (neutronen-) 259, 239 

Wolframerze, Best. v. Sn u. As, extr., mit Kalium- 
jodidlés. 251, 272 

Wolframit, Best. v. Sc, extr.-photom., mit 1,5-Di-(2’- 
hydroxy-3’,5’,6’ -trichlor-pheny1)-3-acetylformazan 
256, 382 

— Laser-Mikro-Emissionsspektralanalyse 255, 38 

Wolframlegierungen, Best. v. Re, photom., mit Dime- 
thylglyoxim 256, 377 

— — v. W in W/Rh-Leg., gravim., nach elektrolyt. 
Trenn. auf einer Quecksilberelektrode 258, 72 

Wolfram (IV)-oxid, neutronen-bestrahltes, Trenn. v. 
186Re u. 8Re, saulen-chromatog., an Al,O3-Saule 
256, 222 

Wolframoxide, Best. des Oxydationsgrades 257, 219 

Wolle, Best. v. Lanthionin durch selektive Desulfu- 
rierung mit Raney-Nickel 256, 238 

— isoelektrische Fokussierung saurer Proteine aus — 
254, 93 

Wollkeratine, Nachw. v. eN-(y-t-Glutaminyl)-L-Lysin- 
Vernetzung in nativen — 257, 401 

Wurstwaren, Best. v. Fleischgehalt 259, 247 

— Nachw. v. Polyphosphaten, diinnschicht-chromatog. 
260, 326 


— Kaliumathyl—, Best., polarog. (oszillo-) 262, 57 

— K-, Zn- u. Cu(I)-Athyl—, Best., titr. (redox-), mit 
JCl im UberschuB 256, 296 

— polychlorierte—, zur Best. v. Ni 255, 116 [Or] 

Xanthone, Hydroxy—, Best., gas-chromatog., Sily- 
lierung 259, 212 

— Trenn., diinnschicht- oder siulen-chromatog., auf 
Silicagel 255, 401 

—u. Deriv., natiirl., Analyse, gas-fliissig-chromatog. 
258, 414 

Xanthophyll s. Lutein 

Xanthotoxin, Best. neben Imperatorin- u. Bergapten- 
Best. in Ammi majus-Frichten u. Formulierungen, 
diinnschicht-chromatog. - spektralphotom. 256, 148 

Xanthurensdure, Best. in Harn, photom. 260, 413 

Xenon, Best. in Kernbrennstoffen, isotopenverdtinnungs- 
analyt.-massenspektrom. 260, 402 

Xylenole, Best. in Xylenolfraktionen, bromom. 260, 74 

— — nebeneinander u. neben Kresolen, gas-chromatog. 
258, 65 

— Identifiz. in Xylenolfraktionen, diinnschicht- u. 
papier-chromatog. 260, 74 

— Nachw. in Wasser (Oberflaichen- u. Grund-), diinn- 
schicht-chromatog. 2538, 309 

— Trenn., diinnschicht-chromatog., als Kupplungs- 
produkte mit diazotiertem 4-Benzoyl-amino-2,5- 
diaithoxyanilin (Etchblausalz BB) 2538, 38 [Or] 

— — — als Reaktionsprodukte mit 1-Phenyl-2,3- 
dimethyl-4-aminopyrazolon-(5) 257, 74 
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Xylenole, Trenn. (Forts.) 

— — diinnschicht- bzw. papier-chromatog., als 
Kupplungsprodukte mit Anthrachinon-1-diazonium- 
chlorid (Echtrotsalz AL) 268, 124 [Or] 

Xylenolorange(3,3’ -Bis-di(carboxy) -aminomethyl-o- 
kresolsulfonphthalein), Reakt. v. Hg(II) 258, 212 

Xylofuranoside, O-Methyl-D—, Trenn., gas-chromatog. 
258, 412 

Xylol, m-, o- u. p- — u. Athylbenzol-Gem., Analyse 254, 229 

—o-, m- u. p- — /Athylbenzol-Gem., Analyse, UV- 
spektralphotom. 252, 58 

— Best. neben Essigséure- u. Wasser-Best. in ihrem 
Gem., gas-fltissig-chromatog. 256, 365 


Y 


Yangonin, Best. in Piper methysticum Forster, spektral- 
photom. 256, 149 

— — neben Kawain- u. Methysticin-Best. in Rhizoma 
Kawa-Kawa, dinnschicht-chromatog.-spektral- 
photom. 257, 320 

Ytterbium, Best. in La,O;, photom., mit Salicylfluoron 
u. 1,10-Phenanthrolin 258, 309 

— — in silicat. Mineralien, atomabsorptions-spektral- 
photom. 256, 382 

— — neben Lu-Best. in Gegenw. v. Y-Salz, spektral- 
photom., mit Carminsaure 258, 223 

— Extr. mit Trialkylphosphinoxid 257, 209 

— Trenn. v. Lu, elektrolyt. 256, 216 

— — — elektrophoret. (papier-), mit ADTA bzw. NTA 
u. Zusatz v. Cu?+ als fokussierendes Ion 260, 145 

— — y. Pr oder Eu aus Alkalinitratschmelzen, extr., mit 
Hexamethylphosphortriamid 258, 50 

Ytterbium(I), Best. coulom.-titr., u. W(II)/W(O) 
Potential in eutekt. Lithiumchlorid/Kaliumchlorid 
Schmelzen 2538, 213 

Ytterbiumoxid, Best. v. Co-, Fe-, Mn-, Cr-, Ni-, Ca- u. Cu- 
Verunreinigungen, spektrog. 251, 278 

Yttererden, Best., photom., mit Salicylfluoron u. 1,10- 
Phenanthrolin 258, 309 

— — vy. La u. Ce, photom. 260, 319 

— — v. Lu, extr.-fluorim., mit Morin u. Diantipyriny]l- 
methan 259, 47 

Yttrium, Best., atomabsorptions-spektralphotom., in 
Lachgas/Acetylen-Flamme 260, 50 

— — in Cr u. Legierungen auf Cr-Basis, spektralphotom., 
mit Arsenazo III 252, 402 

— — in Gesteinen, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
2538, 313 

— — in SH, aktivierungsanalyt. (photonen-) 256, 48 

— — in SE-Konzentraten, aktivierungsanalyt. (neutro- 
nen-) 260, 320 

— — in Silicaten, spektrog. 251, 119 

— — in silicat. Mineralien. atomabsorptions-spektral- 
photom. 256, 382 

— — neben Ca-, Sr- u. Ba-Best. titr. (komplexom.-), 
-spektropolarim., mit D-(—)-PDTA 251, 48 

— — neben Ce, spektralphotom., mit Alizarin § u. 
Athylendiamin 255, 229 

— — neben Pb-Best. in Monazit u. Knochen, aktivierungs- 
analyt. (neutronen-) 258, 147 


Xylenole — Yttriumvanadat-Phosphor 


— — Oxydationsprodukte, Analyse, gas-chromatog. 
255, 165 

Xylose, Best. neben Glucose-Best. (simultan) in Serum 
photom. 256, 168 

— — titr., mit N-Bromsuccinimid 258, 158 

— Nachw. neben Arabinose- u. Ribose-Nachw. neben 
anderen Zuckern in biolog. Fliissigk., diinnschicht- 
chromatog. 2538, 330 

p-Xylose, Best. in Blut, colorim., oder photom. 251, 209 

Xylylendiamine, Best. v. aromat. Dinitrilen, Amino- 
nitrilen u. Schiffschen Basen, polarog. 254, 230 

—m-u. p- —, Trenn., gas-chromatog., als Trifluor- 
acetylderiv. 257, 394 


— — neben Sc-Best. (simultan), spektralphotom. 260, 395 

— — neben SE(Gesamt-)-Best. in Lés., roéntgenabsorp- 
tionsanalyt. 256, 387 

— — spektralphotom., mit Molybdatophosphorsaure 
254, 370 

— — vy. Cd u. Cu, aktivierungsanalyt. (neutronen-), 
substéchiom., durch Verdriangungs-Extr.-Chromatog. 
256, 226 

— — v. Mn-., Zn-, Cd-, Cu-, Ag-, Hg- u. Co-Beimeng., 
aktivierungsanalyt., -verdrangungs-chromatog. 
258, 70 

— — v. SE-Metallen, luminescenzanalyt. 253, 67 

— Extr. mit Phenylsulfonylamidophosphorsiuredihexyl- 
ester 255, 229 

— — mit Trialkylphosphinoxid 257, 209 

— Reakt. mit Alizarin S u. Athylendiamin 255, 229 

— Verteilung v. —, Eu(III) u. Co(II) in Alkalinitrat- 
schmelzen mit neutralen Organophosphorverb. im 
EKinfluB der Temperatur 259, 135 

Yttrium-90, Best. v. Sr in Lésungen v. —, spektrog. 
254, 214 

Yttriumfluorid, Best. v. O, isotopenverdiinnungsanalyt. 
253, 79 

Yttriumoxid, Best. v. Ce titr., mit Elektrodenpaar aus 
glasigem Kohlenstoff 251, 278 

— — v. Dy, Eu u. Th, réntgenfluorescenzspektrom. 
255, 407 

— — v. Elementspuren, spektrog., mit direkter Ablesung 
unter Verwendung einer rotierenden Elektrode 
254, 332 

— — v. Fe in hochreinem—, spektralphotom., mit 
B-PAN 253, 388 

— — v. Lanthanoxid, spektrog. 254, 308 

— — v. La,O, u. Ce,0;, photom. 260, 319 

— — v. P-Spuren, spektralphotom. 257, 386 

— — v. SE-Spuren, lunimescenzanalyt. 259, 327 

— — — spektrom., unter Verwend. eines CsCl-Graphit- 
puffers 255, 264 [Or] 

— — v. SE u. Nichtseltenerd-Metallen, spektrog. 
256, 384 

— — v. Spurenelementen, die nicht zu den SE gehdren, 
spektrom. (emissions-), m. H. eines AgF/Ga,05- 
Trigergemisches 255, 103 [Or] 

Yttriumvanadat-Phosphor, Best. v. Cr, spektralphotom. 
2538, 230 


Zahlrohr-MeBverfahren — Zink 


Z 


Zihlrohr-Mef8verfahren, Gas-Durchflu8—, v. B-Strahlern 
auf einer Metallplatte 253, 130 

— — zur Tritiumanalyse 258, 218 

— Geiger-Miiller— u. Proportional— (Allkofer) 260, 373 
[L] 

— RiuckstoBprotonen—, v. schnellen Neutronen 258, 294 

Zahlentafeln, u. Merkblatter (Ellmer) 252, 382 [L] 

Zahnpasta, Best. v. humectants, gas-chromatog. 2651, 144 

— — v. Natrium-Monofluorphosphat, automat., mit 
Ionenaustauscher 256, 82 

— — v. Riechstoffen, TAS-Technik 257, 167 

Zearalenon, Nachw. neben Aflatoxinen-, Ochratoxinen-, 
Sterigmatocystin- u. Patulin-Nachw. in Getreidearten, 
extr., diinnschicht-chromatog. 257, 399 

Zellen, analyt. Techniken fir —fraktionen, XVII. 
Das G-I1C-Schnellanalysatorsystem 255, 336 

— fluorim. Untersuch. der Enzymkinetik in lokalisierten 
Teilen lebender — 255, 335 

— Trenn. v. Nucleotiden in —extr., sdulen-chromatog. 
(hochdruck-) 257, 96 

Zellfraktionen, analyt. Technik, XIV. Verwendung v. 
Drainagesyphons in einem Schnellanalysen-Kiivetten- 
rotor 254, 162 

Zeliglas, Analytik des —, das der Empfehlung XIII des 
Bundesgesundheitsamtes unterliegt 257, 75 

Zellglasfolien, Cellulosenitrat lackierte—, Nachw. v. 
Komponenten 261, 369 [Or] 

Zellkerne, Ei— v. Wassermolchen, Best. v. Na, akti- 
vierungsanalyt. (neutronen-) 260, 171 

Zement, Analyse, atomabsorptions-spektralphotom., 
251, 117; 281 

— — — 258, 389 

— Best. v. Al, photom., mit Aluminon 259, 329 

— — vy. Al u. Ti, titr. (komplexom.-) 255, 153 

— — vy. Ca in Rohmischungen, rontgenfluorescenz 
(radioisotopen-), analyt., Ausschaltung des Einflusses 
des Verstirkungseffektes 259, 154 

— — y. Ca, thermom., durch Substitutionsreaktion mit 
Mg-ADTA 256, 129 [Or] 

— — v. Ca, Mg, Fe u. Al aus einem einzigen Aliquot, 
titr. (komplexom.-) 258, 206 [Or] 

— — y. Hauptbestandteilen, atomabsorptions-spek- 
tralphotom. 2538, 285 

— — v. Na,O, réntgenfluorescenzspektrom. 253, 77 

— — y. Si, atomabsorptions-spektralphotom. 251, 197 

— — y. Siu. Ca, photom., automat. 256, 386 

— — y. Tricalciumsilicat durch polymorphe Umwand- 
lung 259, 154 

— Meth. zur Produktionskontrolle 251, 117 

— Portland—, Analyse 251, 121 

— — Best. v. Fe, extr., -titr. mit Kupferron 251, 280 

—_ — — v. Sr, atomabsorptions-spektralphotom., in 
Lachgas/Acetylen-Flamme 255, 79 

Zementklinker, Portland—, Best. v. SO,?~ u. F- 
(mg-Mengen) 2538, 398 

Zementprodukte, Best. v. Ca u. Mg, titr. (komplexom.-), 
-potentiom. 256, 385 

Zentrifugalverfahren, Apparatur zur schnellen Her- 
stellung v. Dichtegradient-Lés. im Duplikat 267, 292 

— bei Temperaturen zwischen +4°C und +40°C 
256, 197 [Or] 
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— Gradienten-bildendes — mit zonalem Rotor, experi- 
mentelle u. theoret. Berechnung 260, 171 

— hochauflosendes System zur semiquant. Analyse u. 
Fraktionierung v. Dichtegradienten 256, 212 

— Papierstreifenmethode zur Sammlung v. radioaktiven 
Makromolekiilen enthaltenden Gradientfraktionen 
260, 408 

— Trenn., Pb nach Fall. mit H,SO, 251, 52 

— — v. subcellularen Teilchen, Verbesserung durch 
Konstruktion automat. Rotoren 252, 346 [Or] 

— Ultra—, automatis. Datensichtung u. Computer- 
analyse bei Sedimentations-Gleichgewichts-Experi- 
menten 259, 299 

— — bei versch. Drucken 256, 44 

— Densitometer zur Auswert. v. Filmen unter Ver- 
wend. des Gilford Linear Transport 259, 230 

— — optisches System zur Photographie v. fluores- 
cierenden Streifen in praparativen Réhren 260, 394 

Zeolith 4 A, Best. des Gehaltes an kristalliner Phase in 
synthet. —, thermoanalyt. 255, 413 

Zeolithe, Aluminiumsilicat—, Best. v. Lanthanoiden, 
(Gesamt), titr., mit DTPA-Lés. gegen Arsenazo III 
251, 118 

— v. Adsorptionseigenschaften 259, 130 

— Nachw. v. Wasser u. CO, in getemperten CaA—, 
massenspektrom. 253, 388 

Zichorie, Extr. leichter Schmutzteilchen, Gemein- 
schaftsuntersuch. 260, 84 

Zigaretten, Best v. La-, As-, Br-, Hg-, Cr-, Se-, Ag-, 
Cs-, Eu-, Zn-, Fe-, Co-, Sc- u. Sb-Spuren in — mit 
unterschiedlichen Nicotingehalten, aktivierungs- 
analyt. (neutronen-) 257, 165 

— Nachw. v. Haschisch 257, 165 

Zigarettenpapier, Nachw. u. Best. v. Glimmsalzen 254, 237 

Zigarettenrauch, s. Tabakrauch 

Zigarettenteer, Best. in Rauchkondensaten, Gemein- 
schaftsuntersuch. 257, 77 

— — v. N-Nitrosaminen, gas-chromatog. 257, 34 

Zimtsiiure, Benzylester, Best. neben Salicylsiureben- 
zylester-Best. in Sonnenbraunungsmitteln, chromatog.- 
UV-spektralphotom. 2538, 322 

— Best., coulom.-titr., mit amperom. Endpunktsanzeige 
2538, 63 

— cis-2-Hydroxy—, Best. neben trans-2-Hydroxyzimt- 
sdiure-Best., siulen-chromatog.(gel-)- UV-spektral- 
photom. 257, 375 

— Derivate, spektrale Charakterisierung 255, 403 

— trans-2-Hydroxy—, Best. neben cis-2-Hydroxyzimt- 
sdiure-Best., siulen-chromatog.(gel-)-UV-spektral- 
photom. 257, 375 

Zineb[[Zink-[N,N’ -‘ithylen-bis(dithiocarbamat)]]], Best. 
in Lebensmitteln, spektralphotom. 257, 314 

— — neben Cu-Salzen 257, 234 

Zink, Best., coulom.-titr. (amperom.-), in geschmolzenen 
Alkalithiocyanaten mit Sulfidionen 2538, 145 

— — enzymat. katalys., durch Hemmung der alkal. 
Kalb-Intestinalphosphatase 2538, 211 

— — extr., —spektralphotom., durch Fest/Flissig- 
Trenn. des Oxinats mit geschmolzenem Naphthalin 
252, 27 

— — — mit N,N’-Bis-salicyliden-2,3-diaminobenzofuran 
260, 50 


788 


Zink, Best., extr. (Forts.) 

— — — mit 1-[(5-Chlor-2-pyridyl)azo]-2-naphthol 
2538, 144 

— — — mit 2-(Salicylidenamino)thiophenol 259, 46 

— — gravim., mit Bis-(salicylaldehyd)-athylendiamin 
252, 39 

— — — mit Thenoyltrifluoraceton u. B- oder y-Picolin 
256, 319 

— — in Al, atomabsorptions-spektralphotom. 2538, 375 

— — — réntgenfluorescenzspektrom. (Spuren) 252, 402 

— — — spektralphotom., mit Dithizon nach Extr. als 
Thiocyanatkompl. 255, 289 

— — in Al-Leg., photom., mit Chromathylpyrazol 
2538, 375 

— — — titr. (komplexom.-) 254, 325 

— — in Al/Si-Leg., aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
254, 281 [Or] 

— — in Al/Zn/Mg-Leg., spektrog. 257, 298 

— — in Bi, polarog., nach Vorkonzentrier. durch Fest/ 
Flissig-Extr. 254, 327 

— — — spektrog., nach Fest/Flissig-Extr. 255, 406 

— — in biolog. Flissigkeiten, atomabsorptions-spektral- 
photom., EinfluB v. Trichloressigsiure 260, 407 

— — in biolog. 100 ul-Proben, atomabsorptions-spektral- 
photom., ,,Spike-Height“‘-Verf. 256, 151 

— — in Blut (Gesamt-), Serum u. Harn, atomabsorp- 
tions-spektralphotom. 2538, 323 

— — in Bodenproben/ADTA-Extrakten, atomabsorp- 
tions-spektralphotom. 255, 83 

— — in Cd u. Cd-Verb., extr., photom., mit PAN u. 
Maskier. mit Jodid 253, 375 

— — in Co (hochreinem-) 255, 152 

— — in Cu, atomfluorescenz-spektralphotom. 256, 375 

— — in Diingemitteln, siulen-chromatog.(ionenaus- 
tausch-)-spektralphotom., mit Zincon 259, 333 

— — in Hisen(II)-sulfat (Spuren) 254, 336 

— — in Erzen u. Cu-Flotationsprodukten, atomabsorp- 
tions-spektralphotom. 257, 302 

— — in Futtermitteln, atomabsorptions-spektralphotom. 
256, 238 

— — — — nach Extr. mit ADTA 257, 234 

— — in GaAs, Ga u. As spektrochem. 253, 68 

— — in galvan. Lés., atomabsorptions-spektralphotom. 
254, 336 

— — in GaSb, Ga u. Sb, spektrochem. 253, 68 

— — in Gesteinen, fallungsmeth.-photom. 258, 325 

— — — nach Abtrennung mit Ammoniumhydroxid 
253, 73 

— — in Glas, thermom. Konzentrationsanalyse 259, 329 

— — in Haar v. Menschen, réntgenfluorescenzspektrom. 
254, 256 

— — in Halbleiterlegierungen 251, 268 

— — — polarog. (invers-) 259, 323 

— — in Halbleiterlegierungen u. kosmischen Partikeln, 
coulom.-titr. 268, 215 

— — in Hg. polarog. (Spuren) 253, 67 

— — in Insulin (kristall.-) u. Praparaten, atomabsorp- 
tions-spektralphotom. 251, 160 

— — in Katalysatoren 259, 154 

— — in Kautschukvulkanisat, atomabsorptions-spektral- 
photom., nach Extr. mit Athylacetoacetat 259, 158 

— — in Krabben 258, 169 

— — in Lebensmitteln, colorim., polarog. u. atomab- 
sorptions-spektralphotom. im Vergl. 259, 72 


Zink 


— — in Lebenmittelzusatzstoffen 256, 93 

— — in Leg., gas-chromatog. 253, 379 

— — — spektralphotom., mit 5-Nitrophenol-(2-azo-1’)- 
2’ -(B-acetylhydrazin)-naphthalin 257, 65 

— — in Luft. photom., u. spektralphotom. 251, 262 

— — in Luftablagerungen u. -niederschlagen, akti- 
vierungsanalyt. (neutronen-) 255, 404 

— — in Meeresnahrung, atomabsorptions-spektral- 
photom. 251, 145 

— — in NaOH oder KOH, voltamm., auf einem am 
Silberkontakt hangenden Quecksilbertropfen 257, 389 

— — vy. Nb, Ta, Mo u. W, atomabsorptions-spektral- 
photom., nach extr. Abtrenn. 253, 311 

— — in Pd (zur Herstell. v. Radioisotopen dienendem-), 
aktivierungsanalyt. (neutronen-) 267, 302 

— — in Pd- u. Ni-Katalysatoren, aktivierungsanalyt. 
(neutronen-) 256, 387 

— — in Pflanzen, papier-chromatog.-reflexionsspektral- 
photom. 254, 235 é- 

— — in Pflanzenblattgewebe 255, 300 

— — in pflanzl. Lebensmitteln, colorim. 251, 408 

— — in radioakt. Praparaten v. ®°Zn, elektrophoret. 
(papierhochspannungs-)-titr., -radiom. 256, 75 

— — in Sauren (hochreinen-), extr.-photom. 257, 68 

— — in Schmierdlen, atomabsorptions-spektralphotom. 
259, 331 

— — in Sn/Pb-Lotleg., polarog. (kathodenstrahl-) 253, 378 

— — in Staub (atmosphar.-), rontgenfluorescenzspektrom. 
254, 317 

— — in Staub (Ofen-), titr., mit ADTA 251, 121 

— — in TiO,, polarog. 256, 76 

— — in U, polarog. (linear-sweep-oszillo-), mit Per- 
chlorat-Fluorid-Elektrolyt 259, 324 

— — in Vergoldungsbadern, atomabsorptions-spektral- 
photom. 256, 235 

— — in Wasser, atomabsorptions-spektralphotom. 
2538, 305 

— — — voltamm. (anodic-stripping-) 258, 305 

— — in Wasser u. Alkalien, extr.-photom. 253, 305 

— — in ®Zn, atomabsorptions-spektralphotom. 251, 268 

— — in ZnO, spektralphotom. 258, 74 

— — — v. metall.—, Unzulassigkeit der ,,AnalaR‘‘- 
Meth. 260, 319 

— — massenspektrom., als Chelat mit 2-Thenoyltri- 
fluoraceton als Ligand (ng-Bereich) 257, 177 [Or] 

— — neben Begleitmetallen, atomfluorescenz-spektrom. 
256, 47 

— — neben Bi- u. Hg-Best. im terniren Gem., titr.- 
amperom. 258, 379 

— — neben Bi-, Al-, Pb- u. Hg-Best. in Salben, titr. 
(komplexom.-) 251, 155 

— — neben Ca-, Cu-, Mg-, Mn- u. K-Best. (simultan) 
in Bodenextr., atomfluorescenz-spektrom./flammen- 
photom. mit Mehrkanal-Atomfluorescenzspektrometer 
260, 75 

— — neben Ca-, Fe-, Mg- u. Mn-Best. in Lebensmitteln, 
atomabsorptions-spektralphotom., vergl. Untersuch. 
der Trocken- u. Na&veraschungsmeth. 257, 78 

— — neben Cd-Best. in biolog. Material, aktivierungs- 
analyt. (neutronen-) 253, 323 

MOP, Ii, ANI, WE extr.-atomabsorptions- 
spektralphotom. 260, 67 

— — ~— in Te (hochreinem-), polarog. (hochfrequenz- 
wechselstrom-) 257, 300 


Zink 


— — — titr., -spektropolarim. 253, 139 

— — neben Cd in groBem UberschuB, titr., -amperom., 
mit Hexacyanoferrat(II) 251, 48 

— — neben Cd- u. Hg(II)-Best., diinnschicht-chromatog. 
-ringofen-colorim. 256, 310 

— — neben Cd- u. In-Spurenbest. in Pb, polarog. 
(invers-) 256, 228 

— — neben Cd- u. Pb-Best., polarog. (invers-), in 
ammoniumhalt. Grundelektrolyten 258, 221 

— — neben Cd-, Pb- u. Cu-Spurenbest. in Wasser, 
extr., -atomabsorptions-spektralphotom. 256, 372 

— — neben Co-, Cu-, Fe-, Ga- u. W-Best. in Gesteinen, 
aktivierungsanalyt. (neutronen-) -anionenaustausch- 
chromatog. 256, 74 

— — neben Cr-Best. in biolog. Material, aktivierungs- 
analyt. (neutronen-) 257, 88 

— — neben Cu-Best. an Hand der Linienluminescenz- 
spektren v. Komplexverb. 252, 24 

— — — in Blut, polarog. 258, 252 : 

— — — in Pflanzen, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
251, 333 

— — neben Cu-Spurenbest. in Cr, als Dithizonate nach 
sdulenchromatog. Trenn. an Kaliumcarbonat 255, 151 

— — neben Cu-, Cd- u. Pb-Spurenbest. in belg. Mineral- 
wassern, polarog. (oszillo-) 258, 316 

— — — in Wasser, polarog. (anodic-stripping-) 255, 286 

— — neben Cu-, Cd- u. Ni-Spurenbest. in Ti, polarog. 
(oszilio) 256, 71 

— — neben Cu- u. Fe-Best. in biolog. Material aus einer 
einzigen Einwaage ohne vorherige Trenn., polarog. 
251, 334 

— — neben Cu-, Fe-, Ag- u. Sb-Best. in Sn/Pb-Leg., 
atomabsorptions-spektralphotom. 256, 377 

— — neben Cu- u. Mn-Best. (simultan) in biolog. 
Material, aktivierungsanalyt. (neutronen-) u. Chelat- 
extr. 257, 86 

— — neben Cu-, Mn- u. Na-Best. in pflanzl. Material, 
aktivierungsanalyt. (neutronen-) 257, 233 

— — neben Cu- u. Ni-Best., polarog. 254, 211 

— — — titr., konduktom. 252, 375 [Or] 

— — neben Cu- u. Pb-Best. (simultan) in Ba (metall.-), 
polarog. 256, 226 

— — neben Cu-, Pb- u. Cd-Spurenbest. (simultan), 
voltamm. (anodic-stripping)/pulspolarog. kombin. 
257, 337 [Or] 

— — neben Cu-, Sn: u. Pb-Best. in GuB-Zinnbronze/ 
RotguB nach DIN 1705 u. GuB-Bleibronze/GuB- 
Zinn-Bleibronze nach DIN 1716, réntgenfluorescenz- 
spektrom. 258, 349 [Or] 

— — neben Fe-Best. in Al,O,, atomabsorptions-spektral- 
photom. 256, 384 

— — neben Fe-, Cu-, Mn- u. Cd-Best. in Wein u. 
Traubenmost, atomabsorptions-spektralphotom. 
259, 390 

— — neben Fe-, Ni-, Co-, Mn- u. Cr-Best., siulen- 
chromatog. (anionenaustausch-) 254, 385 

— — neben Fremdionen, titr. (komplexom.-) 257, 50 

— — neben Hg(II)-Best. im biniren Gem., titr., -am- 
perom. 257, 206 

— — neben Hg- u. Cu-Best. in Haaren, Verbrenn. i. d. 
Sauerstoffbombe 251, 333 

— — neben Mn-, Cu- u. Cd-Spurenbest. in GaAs, 
aktivierungsanalyt. (neutronen-) -isotopen- 
verdiinnungsanalyt. 256, 76 
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— — neben Ni-, Co- u. Mn-Spurenbest. in Cd, polarog. 
(wechselstrom-), nach elektrolyt. Abtrenn. des Cd 
256, 69 

— — neben Pb-Best. im binaéren Gem. (simultan), 
polarog., in Bernsteinséure 259, 123 [Or] 

— — — in Cu-halt. Erzen, séulen-chromatog. (anionen- 
austausch-), -polarog. 256, 379 

— — — in Dolomit, y,y-Streuungs-Meth. 256, 380 

— — — in Schmierdlen, polarog. (wechselstrom-) 258, 320 

— — neben Pb(II)-, Cd- u. Cu(I1)-Best. (simultan) in 
Wasser (Bergwerks-), voltamm. (anodic stripping-), 
mit Rechteckwellentechnik 259, 61 

— — — in Wasser (Meer-), Anreicherung mit Chitosan 
259, 61 

— — neben Pb-, Cd- u. Mn-Best. in Cu, voltamm. 
(anodic-stripping-) 259, 322 

— — photom., enzymkatalys., durch Aktivierung des 
Apoenzyms der alkal. Phosphatase aus Kalberdarm 
254, 308 

— — polarog., in Bernsteinsiure-Lés. 254, 353 [Or] 

— — — in Natriumazidlés. 254, 362 [Or] 

— — — mit Athylacetoacetat als Metall-Lésungsreagens 
252, 394 

— — polarog. (oszillo-) 255, 148 

— — spektralphotom., nach Extr. mit Dithizon 
254, 223 

— — — — mit 1,10-Phenanthrolin u. Bromkresolgriin 
254, 215 

— — spektrofluorim., mit 2,2’-Pyridylbenzimidazol 
251, 52 

— — titr., als Thiocyanatkompl. 258, 145 

— — — mit Ferrocyanid gegen substituierte Pheno- 
thiazine 253, 212 

— — titr., -amperom., mit Chinoxalin-2-carbonsiure im 
UberschuB 258, 107 [Or] 

— — titr. (komplexom.-), mit ADTA gegen Chemo- 
luminescenzindicatoren 256, 295 

— — — mit ADTA gegen 1,5-Di-f-naphthylthiocarbazon 
als Extraktionsindicator 259, 286 [Or] 

— — — mit ADTA im UberschuB u. dessen Vervielfachung 
durch Bleijodat 255, 223 

— — titr. (komplexom.-, -amperom., mit ADTA u. 
PbO,-Elektrode als Indicator 256, 345 [Or] 

— — titr. (komplexb.-), -MHz, mit Kaliumhexacyano- 
ferrat(II) 256, 47 

— — titr. (komplexom.-), nichtwaBr., mit Agentien v. 
ADTA-Typ gegen metallochrome Indicatoren 254, 215 

— — titr. (komplexom.-), oder spektralphotom., mit 
Sulfarsazen 257, 47 

— — titr. (komplexom..-, -radiom., mit ADTA basierend 
auf Ionenaustauschtrenn. 256, 47 

— — titr., konduktom. 252, 375 [Or] 

— — titr., -spektralphotom., mit ADTA gegen 1-(2- 
Pyridylazo)-2-naphthol 255, 390 

— — — nichtwaBr. 255, 221 

— — vy. Ag-Spuren. spektrog. 253, 67 

— — — — in hochreinem—, nach elektrolyt. Anreicherg. 
251, 268 

— — y. Al, Cu, Fe, Mn, Pb, Si, Sn u. Te, atomab- 
sorptions-spektralphotom. 253, 375 

— — v. As-, Sb-, Ga-, Fe-, Tl-, Cu- u. Pb-Spuren, 
spektralphotom. 255, 288 

— — y. Cd-Spuren, atomabsorptions-spektralphotom., 
nach Extr. v. Jodid-MIBK 254, 324 
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Zink, Best. (Forts.) 

— — v. Cu (0,001°/,), Selektierung mit Polyathylenimin- 
Cellulose 255, 406 

— — v. Cu-Spuren, isotopenverdiinnungsanalyt. 

254, 324 

— — vy. Fe, extr., -titr. mit Kupferron 261, 280 

— — y. Fe(III)-Spuren, séulen-chromatog. (ionen- 
austausch-) 257, 385 

— — v. Ga, extr., spektralphotom. 254, 58 

— — v. Ga-Spuren, Konzentrierungs- u. Trennungs- 
moglichkeiten 251, 192 

— — v. Ge, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 264, 325 

— — vy. Mn(II), extr.-spektralphotom., mit Dithizon 
259, 311 

— — y. Pb-, Cd-, Cu-, Ag-, Tl- u. Sn-Spuren, isotopen- 
verdiinnungs-massenspektrom. 262, 47 

— — y. Sn in —konzentraten, atomabsorptions-spektral- 
photom. 258, 397 

— — v. Spurenelementen in hochreinem —, Anreicherung 
durch partielles Lésen der Matrix 260, 177 [Or] 

— Einflu8 der Temperatur auf den Verteilungskoeffi- 
zienten an Dowex 1X8 Ionenaustauscherharz im 
System org. Lésungsmittel/Salzsiure 254, 369 

— Ermittlung v. —spuren durch Aktivierung apo- 
alkalischer Phosphatase 255, 228 

— Extr. als Chelat mit 1-Phenyl-3-methyl-4-benzoyl- 
pyrazolon-5 257, 51 

— — als Chlorkompl. in Gegenw. v. Fe(III) oder Ga in 
UberschuB 256, 215 

— — aus Boden mit 0,1 N HCl 259, 384 

— — mit (Carboxy-2-athyl)-diphenylphosphinoxid in 
Chloroform 259, 304 

— — mit 1-Phenyl-3-methyl-4-acylpyrazol(5)onen 
260, 386 

— — mit tert. aromat. Aminen 252, 27 

— Fall. als Cyanoferrat(II) in Anwesenheit v. Alkali- 
metallen, amperom. Untersuch. 257, 205 

— Ferrocyanid-Komplexbild. 255, 53 

— Kompl. mit Ammonium-1-pyrrolidindithiocarbamidat, 
voltamm. (anodic-stripping-) Untersuch. 257, 146 

— — mit Arsenazo I, spektralphotom. Untersuch. 

257, 359 

— — mit 2-Benzoylpyridin-2-pyridylhydrazon, spektral- 
photom. Untersuch. 254, 52 

— — mit Bithionol, Fenticlor sowie Hexachlorophen, 
Stabilitatskonstanten 254, 140 

— — mit 1-(8-Chinolylamino)-3-(8-chinolylimino)- 
propan - 3 HCl. Extr.- u. spektralphotom. Untersuch. 
259, 300 

— — mit 8-Hydroxy-chinolin, Extr. aus perchlorsaurer 
waBr. Los. in Chloroform 258, 211 

— — mit Iminodiessigsiure/Aminosaure, potentiom. 
Untersuch. 259, 139 

— — mit Nitroso-Schaffer u. -C Séiure in waBGr. Los. 
254, 54 

— — mit NTA u. Cycloleucin 258, 145 

— -- mit Pyridin-2-aldehyd-2-chinolylhydrazon, extr.- 
photom. Untersuch. 259, 300 

— — mit 1-Pyrrolidincarbodithioat, spektralphotom. 
Ermittl. der Bildungs- u. Extraktionskonstanten 
259, 39 

— — mit 4-(2-Thiazolylazo)2-nitroresorcin sowie mit 
4-(5-Sulfo-2-thiazolylazo)-resorcin, spektralphotom. 
Untersuch. 258, 383 


Zink — Zinkoberflichen 


— — mit Thiocyanat- u. Azid-Ionen, potentiom. Best. 
der Stabilitatskonstanten 254, 308 

— — mit Thioharnstoff, Best., titr., durch Oxydat. mit 
Chloramin T 254, 215 

— — mit Toluol-3,4-dithiol, Extraktionsgleichgewicht 
251, 387 

— — Sorption v. Hydrolyseprodukten an Silicagel 254, 315 

— Nachw. in Ag-Lotleg., papier-chromatog. 255, 148 

— — neben Cu-, Cd-, Hg-, Cr- u. Ni-Nachw. in Ab- 
wissern galvan. Industriebetriebe, papier-chromatog. 
258, 316 

— — neben Cu-, Pb-, Ag-, Mg-, In-, Cd- u. Sn-Nachw., 
diinnschicht-chromatog., auf Cellulose 257, 347 [Or] 

— — neben Ga-, In-, TI(III)-, u. Cd-Nachw., diinn- 
schicht-chromatog., als Diathyldithiocarbamidat- 
Kompl. 264, 211 

— polarog. Verhalten in Glutaminsaure, Asparaginsaure 
u. Valin 258, 376 

— — in Monoathanolamin-Lés. 257, 146 

— radiochem. Trenn. v. ®*Cu u./oder ®’Cu durch spontane 
Abscheidung auf Platinschwarz 257, 65 

— Spurenanreicher., Mitfall. mit Phosphaten v. Al u. 
Sr 257, 158 

— Trenn., siulen-chromatog. (extr.-), mit Dithizon in 
Tetrachlorkohlenstoff 259, 140 

— — v. Bi, extr. 259, 233 

— — v. Cd, extr., m. H. org. Basen 2538, 66 

— — y. Cd, Be oder Al, séulen-chromatog. (kationen- 
austausch-), als Salicylate der Gluconate 257, 205 

— — v. In, séulen-chromatog. (extr.-), im Bromwasser- 
stoff/Tributylphosphat-System 259, 306 

— —v. Niu. Co, extr., mit Dithizon 2538, 297 

— — v. Si, extr., mit Trioctylamin als H,SiF, 258, 70 

— Verlust. v. Ce, Co, Mn, Pa, Ru u. — wahrend der 
trockenen Veraschung biolog. Materials 258, 322 

Zink-65, Best. des Isotopentragers in radioakt. Priapa- 
raten v. —, elektrophoret. (papierhochspannungs-) - 
titr., -radiom. 256, 75 

— — v. Zn-Verunreinig., atomabsorptions-spektral- 
photom. 251, 268 

Zinkithylxanthat, Chloroform-Extrakt. 258, 58 

Zinkbacitracin, Neomycinsulfat/Polymyxin B-sulfat- 
Gem., Trenn. 254, 159 

Zinkchlorid, Massenspektrum (ElektronenstoB-) 260, 143 

Zinkdithiozonat, Kristall- u. Molekularstruktur 257, 146 

Zinkdraht, Best. v. Pb, atomabsorptions-spektralphotom. 
2538, 226 

Zinkerze, Best. v. In, Mitfallung u. Diéthylatherextr. 
251, 277 

Zinkgu8, Best. v. Sn, atomabsorptions-spektralphotom. 
257, 158 

Zinkhexacyanoferrat, Analoge, Struktur u. Ionen- 
austauscheigenschaften 255, 373 

Zinklegierungen, Best. v. Al, Benzoatfallungsmethode 
251, 194 

— — v. Be, spektralphotom., mit Beryllon III 252, 26 

— — v. Cu, Pb, Cd u. Fe, polarog. 258, 67 

— — v. Cu(II) neben Fe, Si, Pb u. Sn, polarog. (indi- 
rekt-) 254, 307 

— — v. Mg, spektrophotom., mit Chromotrop 2R 
251, 193 

Zinknitrat, Best. v. Pb, spektrochem. 256, 386 

Zinkoberflichen, Best. v. O,-Konzentration nach der 
Verdampfungsgeschwindigkeit 259, 322 


Zinkoxid — Zinn 


Zinkoxid, Best. in Luft, Feldmeth. 258, 390 

— — spektrog. 256, 105 [Or] 

— — v. Zn, spektralphotom. 258, 74 

— —v. Zn(metall.-), Unzulassigkeit der ,,AnalaR‘- 
Meth. 260, 319 

— polykristallines, Analyse, thermogravim. u. massen- 
spektrom. 256, 384 

Zinkphosphid, Best. 251, 140 

Zinkpigmente, Analyse, titr. (chelatom.-), Restmeth. mit 
Quecksilber(II) 258, 230 

Zinksalze, Best. v. Cd, extr.-fluorim., mit 1-(8-Hydroxy- 
2-chinolyl)-3,5-dimethyl-pyrazol 258, 221 

Zinkselenid, Analyse, polarog. 251, 201 

Zinksulfat, Best. v. Ag, aktivierungsanalyt. (neutronen-), 
u. Extr. mit NaDDC-Lés. 258, 220 

Zinksulfid, Best. v. Tm, kathodoluminescenzspektrom. 
254, 57 

Zinktellurid, Analyse, polarog. 251, 201 

— Best. v. Ag-Spuren, spektrog. 2538, 67 

Zinkverbindungen, Best. in Luft, colorim., bzw. spektral- 
photom. 251, 262 

Zinn, Best., atomabsorptions-spektralphotom., HinfluB 
v. K 252, 52 

— — — KinfluB8 v. org. Lésungsmitteln in einer Luft/ 
Wasserstoff-Flamme 252, 30 

— — atomfluorescenz-spektrom., mit elektronisch 
moduliertem elektrodenfreien Entladungsrohr als 
Quelle 253, 216 

— — fluorim. 260, 53 

— — — mit 8-Hydroxychinolin-5-sulfonsiure 254, 375 

— — in Abfallprodukten, réntgenradiom. 255, 149 

— — in Al-Draht, Al-Messing, Zn u. Te-Bronze, atom- 
absorptions-spektralphotom. 258, 375 

— — in Al-Leg., photom., mit Chromithylpyrazol u. Thio- 
cyanatlés. 258, 224 

— — — rontgenfluorescenzspektrom. 254, 325 

— — in Al-Leg., ZinkguB u. GuBeisen, atomabsorptions- 
spektralphotom. 257, 158 

— — in Cu-Leg., MoBbauer-spektrom. 255, 406 

— — in Erzen u. Konzentraten 256, 231 

— — in Fe u. Stahl, spektralphotom., mit Salicyliden- 
amino-2-thiophenol 258, 323 

— — — spektrog. (Spuren) 255, 113 [Or] 

— — in Friichten 255, 304 

— — in Ga, As, GaAs u. GaP, polarog. (vektor-) 258, 70 

— — in GaAs, Ga u. As, spektrochem. 253, 68 

— — in galvan. Lés., atomabsorptions-spektralphotom. 
254, 336 

— — in geologischem Material, atomabsorptions- 
spektralphotom. 255, 78 

— — — polarog. 254, 331 

— — in Getrinken u. Wiirzen, colorim., mit Gallein 
256, 330 

— — in Glasoberflichen, réntgenfluorescenzspektrom. u. 
elektronenstrahl-mikrosondenanalyt. 256, 384 

— — in Granit u. Ga, aktivierungsanalyt. (neutronen-), 
mittels unterstéchiom. Substitution 253, 313 

— — in Hg, polarog. (Spuren) 2538, 67 

— — in H,0,, photom., mit 3’-Pyridylfluoron 255, 186 
Or 

_ ie Leg., réntgenfluorescenzanalyt., mit Fest- 
kérperdetektoren nach Anregung mit y-Strahlen 
259, 151 

— — — titr. (jodom.-) 254, 325 
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— in Lotabfallen (Sn/Pb-) aus der Herstell. v. 
Goldlagern fiir elektron. Gerate, aktivierungsanalyt. 
258, 71 

— in Mineralien, séulen-chromatog. (ionenaustausch-)- 
photom. 258, 326 

— in Ni, atomabsorptions-spektralphotom. Unter- 
such. der Mitfallungseigenschaften v. Mangan(IV)-oxid 
255, 76 

— in org. Sn-Verb., photom., mit 3’-Pyridylfluoron 
256, 276 [Or] 

— — voltamm. (invers-) 260, 268 [Or] 

— in Pb-Leg., atomabsorptions-spektralphotom. 
259, 64 

— in Stabilisatoren, titr. 256, 389 

— in Staub, fluorim., mit Rhodamin B 254, 317 

— in Wasser (Meer-) u. anderen aus dem Meer 
stammenden Proben, spektralphotom., mit Pheny]l- 
fluoron 252, 45 

— in Wasser (See-), sdéulen-chromatog.(ionenaus- 
tausch-)-spektralphotom. 260, 316 

— in WeiBblech, elektrolyt.-atomabsorptions-spektral- 
photom. 258, 323 

— in Y,O, (hochreinem-), spektrom. (emissions-) 
255, 103 [Or] 

— in Zn-Konzentraten, Schachtschlacke u. Flug- 
asche, atomabsorptions-spektralphotom. 258, 397 

— neben Ag-, As-, Sb- u. Pb-Spurenbest. in Stahl, 
rontgenfluorescenzspektrom. 259, 381 

— neben Al-, Cu-, Cr-, Co-, Mn-, Mo-, Ni- u. V-Best. 
in Ti-Leg., atomabsorptions-spektralphotom. 260, 67 
— neben As-Best. in Ferrowolfram u. W-Erzen, 
extr., mit Kaliumjodidlés. 251, 272 

— neben Bi-, Sb- u. Pb-Best. in Al, Fe u. Leg. auf 
Ni-Basis, atomabsorptions-spektralphotom., mit 
wasserfreiem Lésungsmittel 260, 158 

— neben Cu-, Fe- u. Bi-Spurenbest. in Pb (Reinst-), 
spektrog., nach ionenautausch-chromatog. Abtrenn. 
des Pb 256, 71 

— neben Cu-, Zn- u. Pb-Best. in GuB-Zinnbronze/ 
RotguB nach DIN 1705 u. GuB-Bleibronze/GuB-Zinn- 
Bleibronze nach DIN 1716, réntgenfluorescenzspektrom. 
258, 349 [Or] 

— neben K-, Al- u. Cr-Best. in Gesteinen, akti- 
vierungsanalyt. (neutronen-), routinemaBig 256, 72 
— neben Pb-Best. in Metallen, Harzen u. Leg., 
polarog. (wechselstrom-) 251, 274 

— — polarog. (hochfrequenz-) 254, 301 

— neben Sb- u. U-Best., siulen-chromatog. 
(kationenaustausch-), an Zirkoniumphosphat in 
waBr./nichtwaBr. Medium 258, 282 [Or] 

— rontgenspektrog., Meth. des inneren Standards 
257, 298 

— spektralphotom. 255, 240 

— spektrog. 256, 105 [Or] 

— titr.-amperom. (bi-), mit Platin- u. Graphit- 
elektrode 260, 306 

— titr. (jodom.-) 254, 325 

—v. Au, Hg u. Sn (simultan) aktivierungsanalyt., 
substéchiom. Gruppenabtrenn. der Diathyldithio- 
carbamidate 256, 215 

— v. Bi, colorim., mit Thiopyrrolidon u. Thiodnan- 
tholactam 251, 322 

—v. Fe u. Cu, spektralphotom. 259, 64 

— vy. O, aktivierungsanalyt. (photonen-) 260, 158 
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Zinn, Best. (Forts.) 

— — v. O (0,1—0,01 ppm), aktivierungsanalyt. (photo- 
nen-) 258, 318 

— chem. Zustandsanalyse in Cu/Sn-Leg., Mo8bauer- 
spektrom. 259, 63 

— Nachw. 255, 240 

— — neben Cu-, Pb-, Ag-, Mg-, In-, Cd- u. Zn-Nachw., 
diinnschicht-chromatog., auf Cellulose 257, 347 [Or] 

— — neben Cu-, Pb-, Bi-, Cd-, Hg-, As- u. Sn-Nachw., 
diinnschicht-chromatog., auf Cellulose 258, 31 [Or] 

— Pb-Verhaltnis, Best. in Stahloberflachenfilmen, 
atomabsorptions-spektralphotom. u. polarog. 258, 71 

— radiochem. Trenn. v. Sb im binaren Gem. u. v. In u. 
Te im terniren Gem. durch Extr.-Chromatog. im 
System Amberlite LA-2/HCl 257, 212 

— siurelésl. u. siureunlésl., Best. in Cu-Lot, naBchem. 
253, 374 

Zinn-113, Trenn. v. 1°™In, séulen-chromatog., am 
ZrO,- oder ZrO,-Hydrat im Vergl. 256, 309 

Zinn(I1), Best., coulom.-titr., mit Vanadylionen 257, 52 

— — neben Fe(II), coulom.-titr. 258, 323 

— — neben Ge(IV)- u. Pb(II)-Best., diinnschicht- 
chromatog.-ringofen-colorim. 256, 310 

— — titr., mit Jodcyanid 259, 136 

— — titr., -potentiom., nichtwaBr. mit Jodbenzoldi- 
chlorid 258, 217 

— — titr. (redox-), mit Titan(IV) stabilisiertem H,O, 


254, 375 

— — titr. (redox-) auch -potentiom., mit Kaliumchlorat 
260, 43 

— — titr. (vanadom.-), gegen Phenothiazin-Deriv. 
257, 356 


— Extr. mit p-Methoxybenzthiohydroxamsaure 257, 214 

— Nachw., mit Nitroso-R-Salz 260, 305 

Zinn(IV), Best., durch normale inverse u. schnelle 
Gleich- u. Wechselstrompolarographie 254, 223 

— — extr., -spektralphotom. 251, 52 

— — extr.-UV-spektralphotom., als Jodid 254, 59 

— — in Organozinnverb. (hoch- u. niedermolekularen-) 
254, 21 [Or] 

— — spektralphotom., mit Gallein u. Cetylpyridinium- 
bromid 252, 395 

— Kompl. mit Brenzcatechinviolett, Stabilitatskon- 
stanten-Ermittlung durch Computerauswertung der 
Absorptionsspektren 260, 388 

— polarog. Untersuch. in Gegenw. v. Chloranilsiure 252, 30 

Zinn(1)-chlorid, Massenspektrum (ElektronenstoB-) 
260, 143 

Zinn(1V)-chlorid, gas-chromatog. Elutionsverhalten 
260, 161 

Zinndialkylsalze, R.SnX,-Typen, Best., titr., -potentiom. 
257, 374 

Zinnerze, Best. v. Sn 256, 231 

Zinnlegierungen, Best. v. Cd in Sn/Pb/Cd-Leg., polarog. 
(wechselstrom-) 260, 67 

— — v. Cu, Zn, Fe, Ag u. Sb in Sn/Pb-Leg., atom- 
absorptions-spektralphotom. 256, 377 

— — v. Cu, Zn, Fe u. Al in Sn/Pb-Létleg., polarog. 
(kathodenstrahl-) 258, 378 

Zinnorganoverbindungen, analyt. Anwend. v. Triphenyl- 
zinnchlorid 253, 140 

— Best., atomabsorptions-spektralphotom. 252, 409 

— — in Lebensmitteln 254, 406 

— — in PVC 257, 233 


Zinn — Zirkonium 


— — in Speisedél u. Speiseessig nach dem Kontakt mit 
stabilisierten Hart-PVC-Folien 256, 87 

— — v. Halogen, titr., -potentiom. 258, 58 

— — y. Sn, photom., mit 3’-Pyridylfluoron 256, 276 [Or] 

— — v. Sn(IV) in nieder- u. hochmolekularen — 254, 21 
[Or] 

— Hexamethyl-, Hexaithyl- u. Hexabutylzinn in 
binaren Gem., Analyse, coulom.-titr., -biamperom. 
253, 155 

— Nachw. in Plastikmaterial, diinnschicht-chromatog. 
258, 81 

— Trenn., gas-chromatog. 258, 63 

—u. Abbau- bzw. Zersetzungsprodukte, Best. in 
Lebensmitteln, voltamm. (invers-) 260, 268 [Or] 

Zinn(IV)-organoverbindungen, S-halt., Best., coulom.- 
titr. 257, 373 

Zinn(IV)-oxid, Best. v. Cu, spektralphotom. 254, 333 

Zinn-trialkyl-verbindungen, Best. in Abwasser u. Poly- 
merem polarog. 260, 396 

Zinn-triphenyl-acetat, Best., voltamm., vollautomat. 
Apparatur 255, 139 

Zinn-triphenyl-hydroxid, Best., voltamm., vollautomat. 
Apparatur 255, 139 

Zircaloy, Best. v. U, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
252, 48 

Zircaloy-2, Best. v. Al, Co, Cu, Hf, Mn, Cd, Pb, Mo, Si, 
Ti, V, Bu. W, spektrog., durch Punkt-Flachen- 
Hochspannungsfunken u. unterbrochene Wechsel- 
strombogen-Technik 251, 195 

— — v. Cd, spektralphotom., nach relativer Extr. mit 
fliissigem Anionenaustauscher 257, 159 

Zirkon, Analyse 259, 382 

Zirkonium, Best., aktivierungsanalyt. (photonen-), mit 
Mo als innerem Standard 259, 142 

— — atomabsorptions-spektrom., mit Stickstoffoxid/ 
Acetylen-Flamme u. NH,F-Zusatz 252, 396 

— — chem.-spektrog., unter Verwend. v. Drei-Phasen- 
Extraktionssystemen 253, 378 

— — colorim., mit PAN 258, 225 

— — fluorim. (submikro) 257, 364 

— — gravim., mit Morin 260, 306 

— — in Al-Leg., réntgenfluorescenzspektrom. 254, 325 

— — in Al/Mg-Leg. neben Be u. In, photom., mit 
Salicylfluoron 258, 312 

— — in biolog. Material, atomabsorptions-spektral- 
photom. 260, 90 

— — in Cr neben Fe u. Al, fallungsanalyt.-gravim., mit 
N-Cinnamoylphenylhydroxylamin 259, 325 

— — in Kisen u. Stahl, spektralphotom. mit Brenz- 
catechinviolett u. Anilin nach Extr. mit Tri-n- 
octylphosphinoxid 254, 328 

— — in Erzen u. Mineralien, chem.-spektrog. 257, 304 

— — in geolog. alluvialen Konzentraten, titr. (indir. 
brom.jodom.-) 258, 74 

— — in Gesteinen, ringofenmeth.-fluorim., mit Quer- 
cetin 259, 327 

— — in Glas, Glaskeramik u. feuerfestem Material, 
gravim., mit p-Brom-mandelsdure 259, 320 

— — in Hf0,, réntgenfluorescenzanalyt. 251, 320 

— — in Legierungen, extr.-photom., mit Arsenazo I 
oder Diphenylguanidin 256, 311 

— — — titr., potentiom. Restmeth. mit ADTA u. 
Riicktitration mit Quecksilber(II)-nitrat in urotropin- 
gepufferten Medien 252, 49 


Zirkonium — Zirkonium(IV) 


— — in Mg-Leg. neben Zn u. Cu, titr., -amperom., mit 
N-Benzoyl-o-tolylhydroxylamin 258, 225 

— — in Gilicaten 252, 51 

— — in Stahl (FluB- u. niedrigleg.-), spektralphotom., 
mit Erichromcyanin R 258, 324 

— — neben Al-, Mo-, Ti- u. V-Best., atomfluorescenz- 
spektrom. Untersuch. in einer durch Inertgas ge- 
trennten Distickstoffmonoxid/Acetylen-Flamme 254, 55 

— — neben Be-, B-, Ti-, Nb- u. Ta-Best. in Al-Leg., 
spektrog. 259, 323 

— — neben Fe u. Al, fallungsanalyt., mit Phenylessig- 
sdure 257, 356 

— — neben Fe, Ti, Al u. SE, gravim., mit Tartrazin 
257, 214 

— — neben Hf-Best. aktivierungsanalyt. (neutronen-) 
256, 219 

— — — in Nb-Leg., ionenaustausch-chromatog. 261, 271 

— — — in Zr/Hf-Leg., spektralanalyt. 256, 377 

— — — in Zr-Mineralien, y-spektrom. 251, 120 

— — — Methodenibersicht 252, 396 

— — — UV-spektralphotom. 2538, 147 

— — neben Hf- u. Ti-Best. in Gem., massenspektrom., 
Stromintegrationsmeth. 252, 396 , 

— — neben Nb-, Mn-, Cr-, V- u. Ca-Best. in Ilmenit, 
rontgenfluorescenzanalyt. 251, 120 

— — neben Th-Best. in Gegenw. anderer Elemente, 
titr. 254, 372 

— — neben Ti-Best. in Gegenw. v. Fe, fallungsanalyt., 
mit Phenylessigsiure 257, 356 

— neben Ti-, Mo-, W- u. Nb-Best., sdulen-chromatog. 
(ionenaustausch-) 255, 226 

— — neben Ti, W u. Mo, fluorim., als 8-Hydroxychinoli- 
nat 257, 148 

— — polarog. (indirekt-), als ternarer Kompl. mit Pb in 
Tartratlos. 257, 54 

— — radiochem., spektralphotom., durch selektive Extr. 
mit N-Benzoyl-N-phenylhydroxylamin 254, 223 

— — spektralphotom., in Schmelzen mittels Pikramin- 
azochrom 2538, 224 

— — — mit Gallein 256, 311 

— — — mit Indoferron 257, 215 

— — — mit Pikramin-epsilon 257, 215 

— — — mit Stilbazo 260, 54 

— — — mit versch. org. Reagentien 258, 312 

— — spektrofluorim., mit Calceinblau 252, 396 

— — spektrom. (,,spark-in-spray“-) 257, 159 

— — titr. 254, 372 

— — titr. (komplexom.-), -amperom., mit ADTA u. 
MnO,-Elektrode als Indicator 256, 345 [Or] 

— — titr., spektralpolarim., mit D-(—)-1.2-Propylen- 
diamintetraessigsdure 255, 59 

— —y. Ca in —pulver, spektralphotom., mit Murexid 
260, 68 

— — y. Cd, atomabsorptions-spektralphotom. 252, 48 

— — v. Cu, spektralphotom., mit Zn-Di-n-butyl- oder 
Zn-Athylphenyldithiocarbamat 259, 44 

— — vy. Fe, extr.-photom., als Tris-(dibenzylsulfoxid)- 
Eisen(III)-rhodanid 255, 407 

— — v. Hf, réntgenfluorescenzanalyt. 253, 69 

— — — spektrom. (,,spark-in-spray‘‘-) 257, 159 

— — vy. Hf, Co, Cu u. W in kleinen Mengen, rontgen- 
fluorescenzspektrom. 256, 377 

— -— y. N-Spuren, spektralphotom., mit Thymol 254, 326 

— — vy. P, spektralphotom. 256, 71 


793 


— — yv.8S-Spuren 258, 71 

— — v. SE, réntgenfluorescenzspektrom. 254, 323 

— — v. Ti-Spuren, extr.-photom. 253, 68 

— — — spektralphotom., mit Diantipyrylmethan 
253, 311 

— — v. U, aktivierungsanalyt. (neutronen-) 252, 48 

— Extr. aus Oxal- u. Weinsaure mit Tributylamin 
258, 223 

— — aus salzsauren Lés. mittels Tri-n-butylphosphat u. 
Di-(2-athylhexyl)-phosphorsaéure 255, 59 

— — mit Aminen aus salzsaurer Lés. in Benzol 259, 232 

— — mit Di-n-octyl-sulfoxid-Lés. in Tetrachlormethan 
257, 54 

— — mit 1-Phenyl]-3-methyl-4-acylpyrazolonen-5 
258, 148 

— — mit Tributylphosphat aus alkohol.-schwefels. Lés. 
259, 307 

— Kompl. mit Anthranil-N,N-diessigsiure, UV- 
spektralphotom. Untersuch. 2538, 147 

— — mit Arsenazo III in perchlorsauren Lés. 257, 215 

— — mit Fe(IIL)-Tartrat, spektralphotom. Untersuch. 
257, 368 

— Konzentrierung mit einigen org. indifferenten Mit- 
fallungsmitteln 254, 224 

— Nachw. 255, 391 

— — neben Th- u. U(VI)-Nachw., diinnschicht-chro- 
matog. (phasenumgekehrt-), mit hochmolekularen 
Aminen in Schwefelsdure- u. Ammoniumsulfatsystemen 
258, 51 

— Nb/W/Mo-Gem. Trenn., séulen-chromatog. (ver- 
teilungs-) 257, 55 

— Trenn., diinnschicht-chromatog. 251, 53 

— — neben Ti-Trenn. (gemeinsam) v. Fe, Al u. Cr, 
Fallung mit N-Cinnamoylphenylhydroxylamin 
260, 140 

— — v. Hf, séulen-chromatog., durch Adsorption an 
Silicagel aus salzsauren Lés. 255, 391 

— — — — (kationenaustausch-), in ameisensaurem 
Medium 257, 364 

— — v. Hf, Th u. Fe(III), extr., mit Arsenazo I oder 
Diphenylguanidin 256, 311 

— — y. Hf u. a. Elementen, mit chelatbildendem 
Austauscherharz auf der Basis 1,8-Dihydroxy- 
naphthalin-O,O-diessigsiure 251, 320 

— — v. Metallionen, die Thiocarbonatkomplexe mit 
Kaliumthiocarbonat bilden 253, 216 

— — y. Th mit N-Benzylchinoliniumnitrat 255, 295 

— — v. Th oder Ga, sdulen-chromatog., an stark sauren 
Kationenaustauscherharzen aus ameisensauren 
Lésungen 251, 53 

— — v. Ti aus —lés., extr. 257, 68 

— — v. verwandten Metallen, siulen-chromatog. 
(ionenaustausch-) 255, 226 

Zirkonium-95, Isolierung neben *°Nb aus Spaltprodukten 
extr., mit Di-(n-Octyl)-phosphorsaure u. die Ermittl. 
seiner Aktivitét zur Bestimmung des Prozentgehaltes 
des Kernbrennstoffabbrandes 257, 54 

— Trenn., siulen-chromatog., aus Silicagel aus salzsauren 
Lés. 259, 142 

— — vy. Nb, extr., mit «-Benzoinoxim 257, 217 

— — v. Pu, siulen-chromatog. (ionenaustausch-), auf 
Zirkoniumphosphatsilicatsiule 258, 224 

Zirkonium(IV), Best., polarog., mit 7-Nitro-8-hydroxy- 
chinolin-5-sulfonat 258, 53 
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Zirkonium(IV), Best. (Forts.) 

— — spektralphotom., mit Molybdatophosphorsiure 
254, 376 

— — titr. (chelatom.-), potentiom. 251, 41 

— Extr. mit Tricaprylmethylammoniumchlorid aus 
salzsaurer Lés. 254, 376 

— maskierende Wirkung v. Wein- u. Citronensiure auf — 
254, 384 

— Spurenanreicherung durch tern. Pyridin-Molybdato- 
phosphat-Kompl. 254, 59 

— Trenn. v. Ge(IV) u. Ti(IV), extr., als N-Benzoyl- 
phenylhydroxylaminate 258, 224 

Zirkoniumearbid, Best. v. O, spektrog., im Gleichstrom- 
bogen 251, 279 

Zirkoniumchlorid, lineare Chronoamperometrie v. — 

- im Eutektikum LiCl-KCl 258, 298 

— Niob-, Tantal- u. Hafniumchlorid-Gem., Analyse, 
gas-chromatog. 253, 148 

Zirkoniumlegierungen, Best. v. Al, spektralphotom., 
mit Stilbazogall I 258, 394 

— — v. Hf, réntgenfluorescenzanalyt. 2538, 69 

— — v. Hf-Spuren, réntgenfluorescenzanalyt. 261, 271 

— — v. Hf, Co, Cu u. W in kleinen Mengen, réntgen- 
fluorescenzspektrom. 256, 377 

— — vy. N-Spuren, spektralphotom., mit Thymol 
254, 326 

— — v. Nb in Zr/Nb-Leg., photom., Hydrogenperoxid- 
meth. 252, 402 

— —y. Ti-Spuren, spektralphotom., mit Diantipyryl- 
methan 258, 311 

— binare Nb/Zr-Leg., Analyse, spektrog. 257, 382 

— Spektralanalyse v. Zr/Hf-Leg. 256, 377 

Zirkoniummineralien, Best. v. Hf/Zr-Verhaltnis in 
versch. stidafrikanischen —, y-spektrom. 251, 120 

— — v. Nb, extr.-photom., mit Lumogallion 251, 277 

Zirkoniumoxid, Best. v. Gd, Sm, Eu u. Dy, réntgen- 
fluorescenzspektrom., nach Einbau in ternare Misch- 
oxide 255, 408 

— — v. Hf, réntgenfluorescenzanalyt. 251, 320 

Zoalen(3,5-Dinitro-o-toluamid), Best. in Futtermittel, 
gas-chromatog. 253, 318 

Zonenelektrophorese, Papier, s. Elektropherographie, 
Papier 

Zonenschmelzverfahren, chromatog. Trenn. v. Metall- 
chelaten an Saulen aus einigen inerten festen 
Lésungssmitteln 259, 40 

Zucker, Analyse, automatis. System zur Ionen-Aus- 
tauscher-Chromatog. 257, 248 

— — automat., siulen-chromatog. (ionenaustausch-) 
259, 379 

— Best., automat. 259, 76 

— — gas-chromatog., als Trimethylsilylderiv., Flissig- 
phasen u. feste Trager 251, 397 

— — Lésungsmittel fir Darstell. der Trimethylsilyl- 
derivate 251, 397 

— — — Silylierung 259, 212 

— gas-chromatog./massenspektrom., als Trimethyl- 
silyl-O-methyloxime 260, 411 

— — in Endotoxinen, gas-flissig-chromatog. 251, 351 

— — in Frichten, gas-chromatog., als Trimethylsilyl- 
deriv. 257, 237 

— — in Glykoproteiden, beschleunigte Meth. 260, 410 

— — in Harn, papier-chromatog., Probenvorbereitung 
260, 95 


Zirkonium(IV) — Zucker 


— in Kakaoprodukten, gas-fliissig- sowie diinnschicht- 
chromatog. 259, 393 

— in Kartoffeln, gas-chromatog. 251, 409 

— in komplexen Mischungen, diinnschicht-chromatog. 
258, 386 

— in Lebensmitteln, siulen-chromatog.(ionenaus- 
tausch-)-refraktom., als Borate 259, 246 

— in Pflanzenextrakten, diinnschicht-chromatog. 
-photodensitom. 260, 61 

— — y. Arabidopsis thaliana (L) Heynh, diinnschicht- 
chromatog. 251, 132 

— in Spirituosen (destill.-), gas-chromatog. 251, 408 
— in Wein, colorim. vereinfachte Meth. 255, 304 

— in Zwetchgensaft, gas-chromatog., als Trimethyl- 
silylderivate 257, 236 

— neben Aminozuckern-Best. in Glykoproteiden, 
gas-chromatog. 259, 406 

— titr. (redox-), mit Ag(IIT) 254, 304 

— vy. Sorbose in Gegenwart einiger-haufig vorkom- 
mender —, dinnschicht-chromatog.-photom. 

255, 176 

Farbreaktionen mit Cystein u. Thioglykolsaure in 
Schwefelséure 259, 315 
gas-chromatog./massenspektrom. Identifizierung als 
acetyl. u. silyl. Boronsdiurenderiv. 259, 212 
Gelfiltration auf vernetzter Starke u. Cellulose 

259, 379 

Gesamt—, Best. neben PO,3-- u. Ammoniak-Stick- 
stoff-Best., automat. 253, 315 

Identifizierung, UV-spektralphotom., in konz. 
Schwefelsdure 253, 61 

Massenspektren (Feldionen-) 259, 315 

Nachw., diinnschicht-chromatog., an mit Natrium- 
acetat, primérem u. sekundarem Natriumphosphat 
impragn. Silicagel 251, 397 

— in Glykosiden, diinnschicht-chromatog. 260, 314 
— in Harn, papier-chromatog. 260, 331 

— in Pollen einiger Graser, diinnschicht-chromatog. 
251, 351 

— in Safranblume 2538, 317 

— in Sesamsamen, chromatog. 253, 393 

— in Streptokokken-Zellwanden, diinnschicht- 
chromatog. 262, 66 

— neben Oligosacchariden-Nachw., diinnschicht- 
chromatog. (cellulose-) 260, 96 

neutrale, Best., automat. 254, 78 

— — gas-chromatog. 2538, 161 

— — in Pilzzellwand-Saurehydrolysaten, glas-papier- 
chromatog. 2538, 88 

— gas-chromatog. Identifiz. in Keratansulfaten 
versch. Herkunft 252, 416 

— gas-chromatog. Untersuch. der Saurestabilitat in 
bezug auf die Analyse v. Zuckerkomponenten in 
Polysacchariden 254, 395 

neutrale freie, Best. in Milchprodukten, gas-fliissig- 
chromatog./massenspektrom. kombin. 256, 332 
nicht der Malapradian-Oxydat. unterliegende, Best. 
mit Perjodat 256, 61 

nichtreduzierende, Best. 254, 78 
Palmitinsiéurederivate, Gas-Chromatog. 251, 73 
quant. Riickgewinnung aus Silicagel-Diinnschichten 
2538, 369 


— reduzierende, Best. in Tabak, colorim., mit 2,4- 


Dinitrophenol 254, 238 


Zucker — Zwiebel 


— — — titr., mit Cu(II)-ADTA 251, 74 

— Trenn., siulen-chromatog. (ionenaustausch-), Uber- 
sichtsbericht 258, 132 

— sdulen-chromatog. (verteilungs-), auf Ionenaus- 
tauscherharzen 253, 369 

— — saulen-chromatog. (zentrifugal-), in Mikro-Sili- 
cagel-Teilchen-Fiillungen 260, 313 

— Trimethylsilylderivate, Gas-Chromatographie bei 
versch. Temperaturen 256, 61 

—u. —deriv., Analyse aus nicht dialysierbaren Sub- 
stanzen biolog. Flissigk., gas-chromatog. 256, 168 

— — dinnschicht-chromatog., auf Celluloseschichten mit 
Perchlorséure 254, 395 

Zuckeralkohole, Identifiz. in Sake 260, 81 

— Nachw. in Streptokokken-Zellwanden, diinnschicht- 
chromatog. 252, 66 

— trifluoracetyl., gas-chromatog. Untersuch. 254, 395 

Zuckernucleotide, Best., gas-chromatog. 252, 77 

Zuckerphosphate, Best., gas-chromatog. 252, 77 
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Zuckerrohrsaft, Best. v. Aconitsaure, colorim. 257, 168 

— — y. Mono- u. Disacchariden, gas-chromatog., als 
trimethylsilylierte Deriv. 256, 331 

Zuckerriiben, Best v. NO,~, colorim., mit Antipyrin 257, 398 

Zuckerriibenblatter, virusinfizierte, Nachw. v. Proteinen, 
elektrophoret. (gel-) in Boratpuffern, EinfluB 
einiger Verbindungen, die mit Borsiure Komplexe 
bilden 254, 92 

Zuckerwaren, alkohol., Best. v. Athanolgehalt 256, 397 

Zwetschgensaft, Best. v. Zuckern, gas-chromatog., als 
Trimethylsilylderiv. 257, 237 

Zwiebel, allium cepa, Nachw. v. Aromakomponenten 
255, 310 

— Best. v. 2-Chlorithylphosphonsiure, gas-chromatog. 
257, 79 

— — vy. Geruchsverbindungen u. des Tranenfaktors, 
diinnschicht-chromatog.-densitom. 260, 81 

— — vy. Neo-Caprinsaure, extr., diinnschicht-chromatog. 
2538, 166 
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of the chemical elements and their isotopes in the earth and the cosmos 
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Handbook of 
Geochemistry 


The Handbook of Geochemistry offers a critical selection of important 
facts about the distribution of the chemical elements and their isotopes in 
the earth and the cosmos. Approximately 70 specialist authors have made 
this selection from the flood of information which resulted from improved 
investigative methods. The data are set out in the main part of the Hand- 
book (Vol.II) in tables and diagrams as an integral part of extensive dis- 
cussions on abundance, distribution, and behavior of the elements. As 
this book clearly shows, geochemistry and cosmochemistry are intimately 
linked with a number of other disciplines. 

With the exception of the introductory part (Vol. 1), the work is arranged 
according to the atomic numbers of the elements, each chapter being 
organized in the same way. Thus, the reader will find such frequently 
needed information as the crystal chemical properties of an element or 
its occurrence in meteorites or metamorphic rocks under the same section 
in each of the 65 chapters. The loose-leaf system enables the contributions 
to be published in random order, regardless of their position in the book, 
and revisions to be made as desired. 
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With 60 figures. XV, 442 pages. 1969 
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With 172 figures. X, 586 pages. 1969 
Loose-leaf binder. Vols. | and II/1 
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tion) will complete the handbook 
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